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Electrische  Lampe  yon  Browning 107 

Anlage  für  Heizgas  in  Berlin 685 

Thermoregulator  yon  A»   Wagner                   121 

Vn.  Inserate. 

A8soci§,  gesucht 399,  633 

B&wmer  O.  A,  Augsburg  —  Glycerin         .         .12,  48,  206,  265,  336,  398,  475, 'DOl 

Betriebsinspector  gesucht 278,  683,  684 

Boucher  1%.,  St.  Ghislain  —  Retorten 8,  46 

Bousquet  L,  <&  Co.,  Lyon  Vaise  —  Retorten     6,  42,  92,  158,  207,  269,  323,  389,  467, 

549,  621,  671 

Carlsruhe,  städtisches  Gaswerk  —  Apparate  zu  yerkaufen 393 

Cowen  J.  d-  Co.  NeweasUe  —  Retorten  und  Steine  12,  48,  98,  153,  213.  273    333,  397, 

478,  554,  626,  674 

Durand  E.,  Paris  —  Le  Gaz 335,  385,  465,  633,  681 

Einsiedersches  Eisenwerk  Grftfl.  —  Gasröhren  .         .        392,  476,  555,  627,  675 

Elsnffr  d'  Stumpf,  Berlin  —  Apparate  und  Anlagen  .         .         556,  558,  672,  681 

Ernst  d:  Korn,  Berlin   —  des  Ingenieurs  Taschenbuch 278 

Essen,  städtisches  Gas-   &  Wasserwerk  —  Gesuch  eines  Dirigenten  398,  4^8 

Falkenauer  Kohlen  —  Eingesandt 559,  630,  685 

Fischer  O,,  Schafihausen  —  Gussstahlwaarenfabrik  und  Weichgiesserei         396,  478,  545, 

630,  676 
Forsbach  F.  CA.,  Mfihlheim  a.  Rhein   —  Retorten  und  Chamottsteine      11,  41,  101,  146,' 

213,  273,  399,  465,  545,  632,  680 
Freund  S.  jun.,  Berlin  —  Theerstricke  159,  201,  277,  331,  395,  473,  545,  623,  669 
Friedrich  WUhelmshfitte.  Mühlheim  a.  d.  Ruhr  —  Gasröhren    13,  51,  97,  157,  209,  276, 

332,  385,  476,  555,  627,  675 

GasansUlt  zu  kaufen  gesucht 336,  559 

Gasdirigent  gesucht  10 

Gasfachmtnner- Verein  Deutschlands  —  Ausschreibungen      .  89,  145,  Beilage,  821 

GasfachmAnner-Yerein  Schlesiens  —   Ausschreibungen  .....         265 

Gasgesellschaft  Oberursel  —  Reinigungsmasse  10,  50,  99,  272,  333,  397,  632,  680 

Gasmeister  gesucht 103,  684 

Gasretorten  zu  yerkaufen 398 

Gastechniker  gesucht 155,  278 

Gaswerk  zu  yerkaufen 279,  396,  398,  476,  683 

Oeith  J.  B,y  Coburg  —  Retorten  und  Chamottsteine         14,  53,  95,  150,  208,  266,  326, 

388,  466.  5r)0,  622,  670 
Gesellschaft  für  feuerfeste  Producte  .  .  9,  47,  96,  152,  214,  272,  321,  391,  477 
Göm  ff,t  Haynau  —  Niederschlesisches  Rasen-Eisenerz  ...  633.  681 
Hackbuschj  Röbel  bei  Meklenburg  —  Verkauf  einer  Gasanstalt     .         .  54,  98,  153 

Hamburg,  Finanz-Deputation  —  Werkführer  gesucht 400 

Hamburger  Asphalt-Röhren  und  Dachpappenfabrik         .         206,  278,  334,  479,  557,  630 
Hamm,  Actiengesellschaft  für  Gasbeleuchtung  —  Alte  Reiniger  zu  yerkaufen  52 

ffeite  F.j  Berlin  —  Gasmesser 553 

üoffmann  d>  AV/cA,  Nürnberg  --  Speckstein  Gasbrenner      15,  50,  99,   154,  212,  275,  329, 

394,  474,  552,  625,  673 

Hüüer  Dr.  //.,  Berlin  —  Apparate  zu  kaufen  gesucht 52 

Installateur  gesucht 215 

Karlsruher  Gemeinderath  —  Ingenieur  gesucht    .......  1 

Kausler  E,  Cannstadt  —  GasansUlt  zu  yerkaufen       ....         279,  333,  397 

Kromschroder  Q.,  Osnabrück  —  Gasuhren 559,  629,  679 


Ym 


B«i:te 
Lavhoek  S  HUptTi,  Nürnberg  —  Specksieiu  Gasbrenner  12,  48.  98,  lü3,  212  ^  277.  331 

395,  473,  556,  629,  679 

Leyc  X   CA,  Bochtim  —  Asphalt -Röhren 155,  392,  676 

Lloyd  t£-  Lloyd,  Birmiughiini  —  GÄsröbren  .  ö,  45,  93,  151,  203,  ^211,  327 

London-Gas- Meter  Cn,   London   und  Osnabrück  —   Gasiibren  ,  .  .  ,  13 

MoUer  d:  Blum.  Berlin   —   Pumpen         15,  52,   101,   154,  213,  273,  332,  39«,  47*J,  555, 

627,  675 
Moite  Ji,^  München  &  Berlin  —  Annoncen  ....,,.  11 

Müller  J.  G,,  Berlin  —  ZilTerblUtter  9,  47,  96,   152,   215,  278,  334,  395,  473,  556,  628, 

678 
Keummm  F,  A.,  Aachen  —  Gasbehälter      *  .         .  ,  .  51,  97,  157,  209 

Oesl  F.  b\    Wiittce  d:  Co,^  Berlin  —  Thonretorten   und  Steine    7,  94.  204,  328,  472,  624, 
Olderdfourg  Ä.,  München  —  Statistisobo  Mittheilungen  über  die  GRHan«taItcn   DeutüchUnds 

160,  214,  265,  335,  476,  555,  627,  675. 

Zur  Gasbeleuchtungs-Fragü  in  Deutachland         .  .  ,  ,  ,  617,  665 

Padbtgesncb  einer  Gasanstalt        .......,».  631 

Photogen   und  ParaÖlnfftbriken  der  Provinz  Sachsen       .  .  *  .  Beilage,  321 

FinUfc/i  ß.,  Berlin  —  Uhren  und  Apparate  3,  43,  91,  147,  205,  267,  325,  387,  4G9,  547 

667,  619 
Fritzwalkj  stAdtlache  Gasanstalt  —  Verkauf  von  Dampfmaschine  und  Exhaußtoi'  479 

Bö*iemann  de  Kühnmuann^  Berlin   —   üaB-FeldschmicJen  49,  100,   156,  210,  274,  330, 

553,  628,  678 

Bnbjrleger  geaucbt 215 

Sauer  P.,  Frankfun  a.  M.  —   üaarohrbacken  etc.       ,         .  *         ,  ,         681,  682 

SchUffer  ifc   Waiker^  Berlin   —   Gas  und   WaÄseranlagen      8,   46,   101.   154,  212,  276,  332, 

bB^o,  465,  554,  626,  674 

Schieberventil  seu  kaufen  gesucht 629 

Sdiiele  a,  Frankfurt  a.  M.  ^   Exhauatoren  15,   50,  99,   154,  215,  335,  400,  557 

Sehomburg  JI.,   Berlin  —  Retorten  und  Cbamottdteine       .  159,  279,  334,   Beilage»  385 

JSehuIz  c£  Sac^hiT,   Berlin    —   Gasanlageu  uad   Apparate  .  ,  .  .  14,  49 

Schumann  C,    ir.,   Weisseufeb  a.   S.   —   Braun koblenpredukte  and  Gasan lagen  dafür        10, 

49,  100,  160 
Seltwatm    Tr,,  Cöln   —   Gummiwaaren  ......,,  13 

S(^ars  J,  »*,  Kürnberg  —  Speckstein brenner    9,  47,  96,  152,  215,  277,  331,  391,  477, 

554.  626,  674, 
Sckm^fnmer  E,,  Nürnberg  —  Speckstein -Gaa bronner  13,  51.  97,   157,  209,  265,  399,  480, 

545,  629,  679 

Bitrert  d:  Comp,,  Kalk  b.   Deutz  —  Ventilatoren 206,  279 

Smith  K,  Hamburg  ^  Gasuhren         .         .         .         268,  322,  390,  470,  548,  618,  668 
Spieihagen  iL  J.»  Nürnberg    -     Gagtecbuischtja  Bureau  .  ,  .  ,         ,  631 

Sprtngorum  db  Kupferroflif  Rcmacheid   —    Werkzeuge  »  .  .  .  .  393 

^lellegesuche      IL  14,  15,  52,  100  103,  206,  216,  276,  279,  280,  336,  393,  396,  398, 

399,  400,   475,  47ti,  551,  556,  557,  631,  634,  679,  681 
Stroof  J.   Th.^  Cüln  a,   lib.  —   Zinnrübren  .-.,..  633,   682 

Sugg  J.  tu   Comp.,  Gent  —  Retorten   und  Steine        8,  46,  100,  156,  210,  274,  330,  391, 

477,  553,  628,  678 
Tangerhütte  —  Eisenhütten  und  Eraaillir-Werk      Beilage,  156,  210,  2?4,  330,  3Ö5,  475, 

551,  623,  669 
Theersohweelereien  der  Provinz  Sacbuen  »•,.,.  Beilage,  321 

Vlfgm  H.  J,  d^  CVm^.,  Buiaburg  —  feuerfeste  Producte     2,  44,  90,  148,  202,  270,  324, 

366,  468,  546,  620,  666 
WaiiZt  Frh.  v,,   Berg  Verwaltung  zu   Hir«chberg     -    Cbarnottesteine  4,  211,  471,  677 

Walker  Cd'  IT.,  London  —  Gasventile    102,   149,  216,  275,  329,  394,  474,  552,  625,  673 
We^temmmi   iL,   Braunachweig  —  diu  SpßCtralanalv'^e  von  Dr.   //.  ßeheUai  .  682 

Wilder   Ch^  Frankfurt  a.   M.   —    Offener  Brief  an  ilörrn   Jahn   rou   Uröimer  .  52 

Zip^ftauien  C,  Lennep  b.  ßcmscheid  —  Werkieugo   13,  51,  97,   157,  209,  276,  332,  396, 

460,  557,  628,  678 
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/  AboimaiieBts. 

JIhrlieh  4  Ithlr.  >•  Ifgr. 

Balbjllirllch  S  lUilr.  !•  Hfr. 

Jedes  Maaat  tnchebit  tla  Haft. 

Das   AbaanaaaBt  kana  sttttlBdan  bat  allen   Bach- 

haadluffen  ani  PattlBtarn  Daatiehlaadf  and  das  Aailaadei. 


Dar  luaratlaBsprals  batrift: 

fir  alaa  gamt  OcUvsaita    1  lUlr.  —  Rgr. 

„  Ja«a   aafctal        „  1      „      —    „ 

KlaUara  Braehtliaila  als  eina  AehUbaiU  klnaaa  nicki 

bartckstehCttat  warAaa;  bat  Wta4aiMiDr  alaas  liaarttaa 

wird  aar  dla  Hilfla  baraehaat,  fIr  dlasalbaa  jadacb  aaab 

dia  aabaastahaade  iaaara  Saita  das  Dnuehlarai  baaltit. 


Bekanntmachung. 

Für  den  Bau  eines,  auf  städtiBche  Kosten  zu  erriclitenden 
Oaswerks  wird  ein  tttchtiger  Ingenieur  gesucht,  welcher 
mit  dem  Bau  von  grösseren  Gaswerken  vollständig  vertraut  ist  und 
schon  derartige  Werke  selbststOndig  ausgeführt  hat  Schriftliche 
Anerbieten  mit  Zeugnissen  über  Leistungen  in  diesem  Fache, 
nebst  den  Bedingungen  über  das  Honorar  etc.  wollen  längstens 
bis  1.  Februar  d.  Js.  an  den  Unterzeichneten  eingesandt  werden. 
Der  Bau  des  Gaswerkes,  bei  welchem  als  Jahres-Production 
50  Millionen  Cubikfuss  Gas  und  eine  Röhrenleitung  von  100,000 
laufende  Fuss  in  Aussicht  genommen  sind,  soll  im  Frühjahr  d.  Js. 
beginnen  und  im  Herbst  1870  vollendet  sein. 

Karlsruhe,  den  8.  Januar  1869. 

Gemeinderath. 


(585)  .  Fabrik 

feuerfester  Produete 


von 


H.  J.  VYGEN  &  CO. 


m 


ID 


DÜISBÜR« 


am  RheiiL 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  mtemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet.  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch -Märkischen  ^  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden* 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tiegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen, 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausfuhrung  auch  der  grössten  Aufträge, 


8 


StettiB   1866, 


'  Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation 


Pari!    1867. 


Filiale  Dresden 
Friedrieh-Str.  9. 


in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
luüie  der  BresUaer-Btraste 


Filiale  Breslao 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  Gasmeeeer  Ton  2-150  Flammen  in  Gehftasen  von  itarkem  selbst  Ter- 
linntem  Bleoh,    ebenso    seine  patoBtirteB  Gaemeeeer    gleicher    Orönse   ohne  Preis- 
erhöbang,   welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,    genaneren  Registrirens 
und  Tollst&ndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Sohranbe  geöffnet, 
gewähren.     Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  Tielen  St&dten    einer  regen  Verwendung. 
Die  Stirke  des  Materials  gestattet   mir,    eine  Garantie   Ton  4  Jahrea   sn    übernehmen. 
StatfoneKaemeeeer   mit  gnsseissernem  Qehftase   für   1000 — 80,000  o'  Dnrohgang 
per  Stande,  von  welcher  letxteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  o'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so    weit  fertig,    dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.     Stadtregalatoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  and  ummanteltem    Eingatigsrobr.     Begalatoren   fiir    kleinere  Leit- 
ungen zu  Glyoerin-  und  WasserHi Hang.  EzltaastoreB  nach  Beal'sohem  System  12 — 24', 
mit    Yon    mir    verbesserter    Schiebervorrichtnng.     Regulatoren   dazu  2,    3.  4"  etc.  mit 
nebenstehenden    und    ummanteltem  Eingangsrohr.     Belptoee   ron   5''   bis    zu  jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.     WeeheellUUuie  von  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,    die  Einsätze    verzinnt  und    unverzinnt.     Waeehapparate,    einfacher 
sehr  practisoher  Construction.     Selileber    nnd   hjdranlleel&e  HJiline  jeder    Rohr- 
dimenaion.    Tentlle »    neu  und  praktisch ,  su  allen    Zwecken   hinter   den   Reinigern  ver- 
wendbar,  absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,    vorläufig  in  Dimensionen 
von  2—15''  Rohrweite.     üaBometer  jeder  Art.     Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
eonstruirten  Manometer  aufmerksam  su  machen,    welche    ich  für  2 — 12   Glasröhren,    resp. 
Apparate  oombinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung    des   Druckes    in   kurser    Zeit   eine    grosse    Verwendung    möglich    machte. 
SUmmtliehe  Bleeharbelten    als  Condensatoren ,    Scrubber,    Keinijpingskastendeokel, 
Wechselhahnhauben  etc.    liefere  ich  zu    soliden  Preisen    von  bestem  Material,    auch    stark 
verzinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt   wird.     In  meiner  Venin- 
nerei können  Platten    von  8'  x  4'   verzinnt    werden.     Straeeealaternea  seohseckige, 
zur  Stadtbeleuohtung ,    als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter .  Form  und  Ausstattung.     Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.     Noch   empfehle    ich    den    geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten    säromtUche  in  meine  Branche  gehörende,    hier 
nicht  aufgeführte  (Gegenstände ,  welche   zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweck  massigste    Construction,     anerkannt    solide  und    dauerhafte   Arbeit   verbinden.      Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,    dass  die   su  den  Gasuhren   verwandten  Maass- 
trommeln   wohl    stir  Wasserfflllung   am   besten    geeignet    sind ,    indessen    nicht    den   An- 
griffen jeden  Gljoerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  FflUmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe,    und  für   die   ich    gleichfalls    eine    4Jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über    die  Zweckmässigkeit    derselben   ausgesprochen    haben.     Atteste   über  die  Güte    und 
Danerhaftigkeit    meiner    Fabrikate   stehen    mir    von   der    hiesigen,   sowie  von   vielen    der 
bedeutendsten  Gasanstalten   zur  Seite.     Die  Preismedaillen   wurden  mir  für  solide  nnd 
gnte  GasmeMMr  zuerkannt.    Musterbücher  nebst  Preisoouranten   stehen  auf  Verlangen 
gern  an  Diensten.  (^^^) 


Fenerfeste  Ghamottesteine 

vom    kleinsten  bis  zum   grössten   Format  und   in  jeder  ge- 
wünschten Fa^on,  (595) 

Chamattemörtel 

zur  Naneri^peise  in  fein  gemahlenem  Znstande,  sowie 

rahen  Thon 

liefert  unter  Zueicheruiig  lillllgster  PFeiAuatrii'iiiig  und  bester  durch 

die  folgenden  Atteste  bezeugter  Qualität 

Die  Freiherrlich   von  Waitz'sche  Bergwerks- 

Verwaltung  zu  Hirschberg  bei  Grossabnerodei 

Frovinz  Hessen, 

Atteste. 

MühHiansen  i/Th,  12,  März  1868. 
Icli  beacheiDig«  fc^rne,    das»  die    {^t    hiesige    atädtiacbe  G«saQEitalt  seit  4  JAbren  toh 
Llmen  gelieferten  Üba motte waaren  sich  ohne  Änstiahme  immer  ala  ganz  vorzdgHcb  bewilirt 
haben.       lob    zäble  Ihre    Cbamottef&brik  £ii  den  besten  ^    w&b   mir  m  der  Praxi»    bekannt 
geworden  isU  Hejerdalili  Ingenietir. 

Hameln,  17*  Septbr,  1864. 
Der  FreiberrUcb  Ton  Walt^'achen  Bergwerks- Verwaltung  in  H  j  r  i  e  h  b  e  r  g  bei 
Oroiftalmerode  beseag^  icb  hiermit  gern  nnd  der  Wahrheit  gemäss^  daM  die  aus 
ihrer  Thonwaarenfabrik  von  mir  bezogenen  feuerfesten  Fabrikate  ansaerord entlieh  gut  sind^ 
dem  Feuer  grösneren  Widerstand  geleistet  und  sich  in  meinem  Qebrauebe  weit  bosser 
bewährt  habeD^  ala  das  aus  England  beEogene  Material. 

F*  Trmlfteii, 
Besitser  der  bies.  Gasfabnk. 

H  n  d  e  «  b  c  i  m  ,  7 .  A  ogust  1867, 
An  die  Frelherrlich  von  Waitx'j^tbe  Bergwerks-VerwaltELiig  zu  liirscli^ef  g  U.  yrossalmerode. 

Ihrem  Wunsche^  ein  Zeugnis»  für  die  Güte  der  von  Ihnen  fkbn  cirten  feuerfesten 
Materialien  auiiatellen  zu  wollen,  entspreche  loh  mit  Vergnügen,  da  ich  seit  1861  bei  dem 
Baue  nnd  Betriebe  der  Gasanstalten  zu  Hüdeshfiim,  Mühl hausen^  Northeim  und  Peine  Ihr 
Fabrikat  als  einea  der  beaten  deatschen,  der  englischen  Marke  Cowen  vollkommen  eben* 
hurtig  schätzen  gelernt  habe,  Die  sehr  grossen  FaQouiitücke,  welche  Sie  mir  für  die  biet  igen 
6er  OefeQ  su  Theer-  und  Coksfeuerung  geliefert  haben,  haben  sich  so  ausgeseichnet  ge- 
halten, wie  ich  bisher  kein  Material  habe  finden  können  und  ea  gestattet  ^  die  Oefen  bei 
3% — 4  »töndiger  Chargirnng  in  nn unterbrochenem  Betriebe  für  länger  ala  8  Monate  an 
halten.  Alle  Proben ,  die  ich  bisher  mit  andern  deutschen  fitci  nen  gemacht  habe,  aind 
laoge  nicht  so  gut  anagefatlen  und  werde  ich  deshalb  Ihnen  fernerbin  hei  allen  Neubauten 
und  Reparaturen  sowohl  für  Fa^onstilcke,  ala  gewöhnliche  Steine    unbedingt  treu  bleiben. 

Es  wird  mir  lieb  sein ,  Ihr  so  vortreffliches,  vor  allem  so  gleich m&ssigei  Material 
meinen  Oollegen  empfehlen  au  können  und  heaiehen  Sie  sich  dessbalb  vorkommenden 
Falls  gerne  auf  mich.  Ihr  ergebener 

Mit  Hochachtung  W*  Ktlnunel, 

Gaafabrik  zu  Celle,  den  24.  April  1868. 
Beaoheinige  der  Freiherr  von  Wai  tauschen  Bergwerksverwaltung  am  Hirschberg©  gern, 
dass  ihre  feuerfeaten  i^teine  und  Fa^onatdcke  seit  längerer  Zeit  fast  ausschliesslich  zu  den 
Ofenbauten  verwende,  auch  dasa  ihrFfthrikat  mit  eu  den  besten  zähle«  W«  Brsnii» 


I 
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SEBIR-ISDAILLS 

ALmSMEINE  AUSSTELLUNG,  PARIS  1867. 


Fabrik- 


L  L. 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABRIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDER  GE8CHWEISSTEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  HOMOGEN-METALL-RÖHREN 

fUr  Loconiotivcn,  Schiffskessel;  Locomobilen  etc. 

SCHMIEDEEISERNEN  RÖHREN  aod  VERBINDUNGSSTOCKEN 

za  Oas-  Dampf-  and  Wasserleitungen 

8CBNEIDEKLUPPEN  und  ALLE  ARTEN  von  WERKZEUGEN 

für  Oasarbeiten. 


NIEDERLAGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE 


AGENTEN: 


F.  Bdl^tmJtavM,  Lilge 

W.  Braun,  8l  Petenhwrg 

TL  Sdrman^  Stockholm 

D.  Hatum  f  Astrup,  Christiania 

Oarl  Madsmi,  Copenhagen 

A.  Bckaler,  Hamburg 


JulitAS  Möller,  Berlin 

J.  E,  Bemhuber,  Wien 

A.  üggi,  Frag 

J.  A.  Bödiger^  Triest 

C.  Bellegrandi  f  Co,,  Genua 

MigUel  de  Bergue^  Barcelona. 


f^«»)  Fabrik 

fenersfeüter  Retarten 

emaiUirt  m4  ohne  Schwand 

LOUIS  BOUSQUET  &  C"^ 

in 

(Frankrel(i) 

Eme  der  bedeutendsten  JPabriken  JSiiropa*s* 

Silbeme  Preis-leiaiUe 

bei  der  mtemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867- 


Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  I^yon-Valse «  gogrdndet  von  den  Herf on 
liOnl«  Bousquet  de  de.  im  Jnhre  1854  empüeblt  sieb  durcb  die  Vorlreffllohkeit 
ihrer  Fabrikate,   welche  heute  In  ganz  Europa  bekannt  sind. 

Die  Biete  zmiehmendo  Zahl  der  Gn  sah  stalten  ,  welche  die  Retorten  der  Herren 
Ijonts  Bousquet  de  €le.  tu  lijroii-Vulse  bt-nütsen  ,  beweist  die  nnwiderleglicben 
Vorslige  dieser  Betorteu  ver  anderen  Fübriitatei]« 

Ein  bi-'sonders  durcbgebltdetea  patentirie^   Verfahren  bei  der  Fabrikation,  aowie  die 
ausaerordentlicbe  ^orgfultj  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialieo  verfabren  wird,  babent 
es  di^fwer   Fabrik   ermöglichte     mit  ihren   Frodiikton   den  ersten   Rang  Kti  erreichen.     So  hft 
auch    die   .Jury  der  internatiunalen   Aiiaatcllnog     von    ISGT     ihr    die      erftte      ftllbeiPae 
BfedalUe  blos  filr  Retorteu  zuerkannt, 

Gmsan8talten,  welche  etwa  einen  VerÄUcb  mit  diesen  Retorten  zu  mÄOhen  geneigt 
wären,  sieben  Keverenften  der  folgenden  Fabriken  au   Diensten: 


Aschj    Böhmen* 

Kempten. 

Lausanne 

{Bchj 

Baden-Baden, 

Kaufbeuren. 

Luxem 

Bamberg. 

Lind  an« 

Bulte 

Biberach. 

Memmingen. 

Vevey 

Cannstadt 

Reutlingen. 

Lorges 

Coblen?.. 

SohweinfuTt» 

Locle 

Culmbacb. 

Straubing. 

Bolenre 

Donftuwdrtb, 

Balzburg. 

Saint- Im  ier 

Elsen  acb» 

Schwab.  Gemünd. 

Winterthnr 

Eicbaüldt. 

Traunatein 

Nyon 

Erlangen, 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                     (Sobweiz.) 

Basel 

Germersheim. 

Freiburg 

9 

Tbun 

Hersfeld. 

Genf 

n 

Zürich 

Hall  (WÜttemberg). 

Kolbrunnen 

9 

St,  Gallen 

Ingolstadt. 

La  Cbaux  de  Fond 

n 

Sion 

Die  Retorten  der  Herren  IJ«  Bousquet  de  Ole.  sind  für  Gas  vollkommen  am- 
dnrchdringlich*  Sie  werden  ,  blos  au  den  beiden  Enden  nnteratätzt^  mit  direkter  Fliimme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  Hpnngen.  Man  kann  dieselben  ohne  Naobtheü  mehrere  Male  ana- 
kiihlen  nnd  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maasfien  Stelue  Jeder  Art  uud 
Gr59Be   für   Oefen    aller  Gattungen,  und  besonders  üfelue  fUr  FetierauKen. 

Aufträge  woUo  man  an  die  Herren  Ij«  Bousquet  A  Cle*  H 
lijran^Talse,  Il#p.  du  Kiidue  (Frauee)  richten. 


I 


(''')     Die  Ghamott- Retorten-  und  Stein-Fabrik 

von 

F.  S.  OCSrS  Wittwe  &  Comp. 

in  Berllüf  Schönhauser-Allee  Nr.  128, 
erUnbt  sioh  ilire  Fftbrikate,  als  Cliamott-Betorten,  im  Innern  mit,  «noh  ohne  Emaille,  sar 
Gas-  und  Mineralöl-Bereitnng,  so  wie  Cbamottsteine  in  jeder  beliebigen  Form  and 
Grösse  sn  empfehlen.  Von  den  gangbarsten  Sorten  wird  Lager  gehalten  und  fQr  solche  so- 
wohl als  fdr  etwa  bestellte  Gegenstände  die  billigsten  Preise  berechnet.  Anftrige  werden 
ohne  Vertag  effektairt. 

Aaf  Verlangen  bescheinige  ich  hiermit,  dass  die  7on  F.  8.  Oeftfs  Wittwe  tt. 
Comp.,  hierselbst,  Schonhauter-Aliee  Nr.  128 1  >a  den  hiesigen  städtischen  Oas-Erlencht- 
angs-Anstalten  gelieferten  Chamott-Qas-Ketorten,  sioh  bisher  Tonüglich  gat  bewähren.  Die 
Oefen  mit  den  daia  gelieferten  Cham  ottsteinen  gebanet,  fortlanfend,  meist  2y,  bis  3  Jahre 
im  stärksten  Feaer  aasgehalten  haben,  so  dass  ich  das  Fabrikat  zn  dem  besten  lähle,  was 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  nnd  solches  nach  meiner  anTorgreifliohen  Ansicht 
mit  Recht  als  Torsflglieh  gat  empfehlen  kann. 

Berlin,  am  81.  Janaar  1859.  Kfilinellt 

Baumeister  and  technischer  Dirigent 
der  Berliner   Commanal-Gaswerke. 

Ghamott-Retorten  im  Innern  mit  Emaille. 

Es  ist  ans  gelangen,  ffir  das  Innere  der  Chamott-Gas-Retorten  eine  Emaille  henastellen , 
welche  allen  Anfordernngen  an  dieselben  entspricht.  Nach  den  Ermittelangen  der  hiesigen 
städtischen  and  answärtigen  Gasanstalten,  die  sich  dergleichen  emaillirter  Retorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  Maassstabe  bedienen ,  gewähren  dieselben  wesentliche  Vortheile, 
nämlioh: 

Die  Emaille  ist  mit  der  Chamottmasse  der  Retorten  so  innig  rerbanden,  dass  sie  nicht 
abspringt,  and  beim  Anfbnem  der  Retorten  soll  ein  Reissen  derWandangen  fast  gar  nicht 
Torgekommen  sein,  daher  aach  keine  Gasverlaste  stattgefunden  haben. 

Der  Ansats  Ton  Graphit  ist  ein  viel  geringerer ,  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten  ; 
derselbe  lässt  sich  sehr  leicht  lösen  und  bedarf  nicht  des  vorherigen  Aasbrennens,  daher 
in  6  — 8  Standen  7  Retorten  in  einem  Ofen  roUständig  gereinigt  und  cum  Weitergebrauch 
hergestellt  werden  können;  so  dass  die  bisher  im  Betriebe  daroh  das  Ausschlacken  yer« 
anlassten  Störungen  fast  ganc  wegfallen. 

Voraussichtlich  werden  die  emaillirten  Retorten  viel  länger  im  Feuer  aushalten,  als 
nicht  emaillirte:  da  sie  dem  Reissen  und  Springen  viel  weniger  und  fast  gar  nicht  unter- 
worfen sind. 

Wir  erlauben  uns  hiernach  die  Herren  Directoren  von  Gasanstalten  su  ersuchen^  mit 
den  besagten  Retorten  Versach  zu  machen  und  halten  uns  überzeugt,  dass  die  erwähnten 
Vortheile  bestätigt  befunden  werden;  auch  würden  wohl  die  Herren  Baumeister  Kühnell 
und  Sehnuhr,  welche  sich  unserer  emaillirten  Retorten  bei  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  am  längsten  bedient  haben,  so  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  gewünschte 
Auskauft  SU  geben. 

Hochachtungsvoll  und  ergebenst  zeichnet 

die  Chamott-Rotorten  und  Chamottstein-Fsbrik 

F.  S.  Oest's  Wittwe  &  Comp. 

Sch3nh.nser-Allee  Nr    128. 


(563)  Fabrik 

fenert^fej^ter  Retorten 

emalllirt  und  ohne  Schwand 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

in 

(Frankreich.) 

Eine  der  bedeutendsten  JFabriken  Buropa's. 

Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  inteniationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jatre  1867. 


Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  m  lijon-Talae ,  gegründet  Ton  den  Herren 
ItfOUl«  Bonsq^net  de  €ie.  im  Jftlire  18ä4  empieblt  sicli  dmrcb  die  yortr«ffltchkeit 
ihrer  F&brikato,   welche  beute  in   ganz   Eiirf>pFi  bekannt  sind* 

Die  fltela  zunehmende  Zabl  der  (lasanNialten  ^  welcbe  die  Retorten  der  Herreu 
Liouls  Bousquet  d&  Cle.  In  I^jon-Taffle  henatzen  t  beweist  die  unwiderlegUeben 
Vorzüge  dieser  Retorten   vor  anderen  Fabrikaten* 

Ein   1j(  sonders  dtirchgebildctes  patentirLea   Verfabren  bei  der  Fabrikation^  sowie  die 
Atiisererdentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfabren  wird,  babont 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,    mit  ihren   Produkten   den  ersten  Hang  bh  erreichen.     So  ba 
auch    die  .litry  der  internationalen  Atisstcllung     von    18G7    ibr    die     erste     üUtieFae 
Medaille  t>los  tikr  Retorteo  anerkannt. 

QaäAnHtakcn,  wbleht:  etwa  einun  Verbuch  mit  diesen  Retorten  zu  machen  geneigt 
w&ren,   stoben   KerercnEcn  der  folgenden  Fabriken   »u  Diensten: 


Aechj   Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne 

{Scb? 

Baden-Baden. 

Kaufbenren. 

Luaern 

Bamberg, 

Lindau. 

Bulle 

ßiberacb. 

Memmingen. 

VeTey 

Canneitadt 

Reutlingen. 

Lerges 

Coblenx, 

Schweinfuri, 

Locie 

Culmbaob, 

Straubing. 

ßolenre 

Donauwörth, 

Salzburg« 

Saint- Imier 

Eisenacb. 

ßcbw&b.  Gemünd. 

Winterthur 

EicbstJIdt, 

Trauüsieiii 

Nyon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                       (Scb 

weiz.) 

Basel 

Germersbeim. 

Freiburg 

» 

Tbun 

Herafeld. 

Genf 

n 

Züricb 

n 

HaU  (Wüttemberg). 

Kulbrnnnen 

w 

St.  Gallen 

» 

Ingolstadt 

La  Cbaus  de  Fond 

ji 

Sion 

n 

Die  Retorten  der  Herren  I#.  Bouffqiiet  ds  de.  sind  für  Gas  vollkommen  un- 
durcb dringlich.  Sie  werden  ,  bloa  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erbitzt,  ohne  dabei  %u  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nacbtbeil  mehrere  Male  atii- 
küblen  und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  naeb  eingesandten  M sausen  ittetne  Jeder  Art  und 
Grükmue   fttr   Oefen    aller  Gattungen,  und  besonders  füelne  Akr  Feuern ugen. 

Aufträge  wolle  maD  an  die  Herren  Ij*  H€»iasi|iie4  A  Cle.  A 
If|raii-Tai»e9  l>£p.  du  RliAue  (France)  richteD. 


<''')     Die  Chamott-  Retorten  -  und  Stein  •  Fabrik 

von 

F.  S.  OESrS  Wittwe  &  Comp. 

in  Berlin»  Schönhauser-Allee  Nr.  128, 
erlaubt  sich  ibre  Fftbrikate,  als  Cluunott-Betorten,  im  Innern  mit,  auch  ohne  Emaille,  cor 
Oas-  und  Mineralöl-Bereitnng,  so  wie  Chamottsteine  in  jeder  beliebigen  Form  and 
Qr5ase  su  empfehlen.  Von  den  gangbarsten  Sorten  wird  Lager  gehalten  und  für  solche  so- 
wohl als  fGLr  etwa  bestellte  Gegenstände  die  billigsten  Preise  berechnet.  Anftrige  werden 
ohne  Yenng  effektnirt. 

Anf  Verlangen  bescheinige  ich  hiermit,  dass  die  von  F.  8.  Oeftfs  Wittwe  IL 
Comp.,  hierselbst,  Schonhauser-AUee  Nr.  12S,  su  den  hiesigen  städtischen  Oas-Erlencht- 
nngs-Anstalten  gelieferten  Chamott-Qat-Retorten,  sich  bisher  ronüglich  gut  bewähren.  Die 
Oefen  mit  den  daia  gelieferten  Cham  ottsteinen  gebanet,  fortlaufend,  meist  2y,  bis  3  Jahre 
im  stärksten  Feaer  aasgehalten  haben,  so  dass  ich  das  Fabrikat  su  dem  besten  lähle,  was 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  nnd  solches  nach  meiner  onTorgreifliohen  Ansicht 
«it  Recht  ala  Torsflglieh  gat  empfehlen  kann. 

Berlin,  am  81.  Janaar  1859.  Kfibnellt 

Baumeister  und  technischer  Dirigent 
der  Berliner   Communal-Gaswerke. 

Ghamott-Retorten  im  hnern  mit  Emaille. 

Es  ist  ans  gelangen,  ffir  das  Innere  der  Chamott-Gas-Retorten  eine  Emaille  henastellen, 
welche  allen  Anforderungen  an  dieselben  entspricht«  Nach  den  Ermittelungen  der  hiesigen 
städtischen  und  auswärtigen  Gasanstalten,  die  sich  dergleichen  eroaillirter  Retorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  Maassstabe  bedienen,  gewähren  dieselben  wesentliche  Vortheile, 
nämlioh: 

Die  Emaille  ist  mit  der  Chamottmasse  der  Retorten  so  innig  rerbunden,  dasi  sie  nicht 
abspringt,  und  beim  Anfeuern  der  Retorten  soll  ein  Reissen  der  Wandungen  fast  gar  nicht 
Torgekommen  sein,  daher  auch  keine  Gasrerluste  stattgefunden  haben. 

Der  Ansats  ron  Graphit  ist  ein  viel  geringerer ,  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten ; 
denelbe  lässt  sich  sehr  leicht  lösen  und  bedarf  nicht  des  vorherigen  Ausbrennens,  daher 
in  6  —  8  Stunden  7  Retorten  in  einem  Ofen  rollständig  gereinigt  und  cum  Weitergebrauch 
hergestellt  werden  können;  so  dass  die  bisher  im  Betriebe  durch  das  Ausschlacken  Ter« 
anlmssteii  Störungen  fast  gans  wegfallen. 

Voraussichtlich  werden  die  emaillirten  Retorten  viel  länger  im  Feuer  aushalten,  als 
nicht  emaillirte:  da  sie  dem  Reissen  und  Springen  viel  weniger  und  fast  gar  nicht  unter- 
worfen sind. 

Wir  erlauben  uns  hiernach  die  Herren  Directoren  von  Gasanstalten  cu  ersuchen,  mit 
den  besagten  Retorten  Versuch  zu  machen  und  halten  uns  überzeugt,  dass  die  erwähnten 
Vortheile  bestätigt  befunden  werden;  aacb  würden  wohl  die  Herren  Baumeister  Kühnell 
und  Sehnuhr,  welche  sich  unserer  emaillirten  Retorten  bei  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  am  längsten  bedient  haben,  so  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  gewünschte 
Auskunft  zu  geben. 

Hochachtungsvoll  und  ergebenst  zeichnet 

die  Chamott-Retorten  und  Chamottstein-Fsbrik 

F.  S.  Oest's  Wittwe  &  Comp. 

Soli9nb*aser-Allee  Nr    128. 


(^89)  Retorten  und  Steine 

TM  fenerrestem  Thoae  in  allen  Formen  and  Diueasioneo. 

J.  SUGG  &  COMP,  m  GENT 

BELGIEN, 
(vormals  Albert  Mletler*) 

Dioae  Fmbrikatü  haben  auf  allen  Gaäwerket),  wo  sie  benutzt  worden,  toIIo  Aßer- 
ke&Diing  gefundea,  und  sind  die  Preise,  trotz  aUer  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anfertiguiig 
¥erwendet  wird,  sebr  vortbeilbait 


Silberne  Medaille. 


V^'  Geschifls-khabürj  ^' ■ 


fi.  Sdiöffffr, 


C  ÄljlmrijfL 


Paris  1867. 


i%\ 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen* 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
ßak-(£iitriil)lnitgfii^ 
Dampf-Koch-,  Bade-  und 

Heiis-Anlagen, 
Gas  -  Koch  -  Apparate* 

''ABRIK:  Lrnden-Str.  19.  BERLIN 


Gasbeleuclitungs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber^  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

Gasrohrpn,  lläbiic,  ßrniiirr. 

Fittiilirs  II  Wfrkenffe  aitf  r  Art, 

Bleiröhreni  Piinipeu* 


Detail- Verkauf :  Leipziger  ßtr,  42. 


Feuerfeste  Prodacte,  die  nicht  dem  SchwiDden  iinterworfeD  sind. 

Gesellscbafi  fir  Fabrikation  feuerfester  Producte. 
Tb»  Boucher, 

Patentiohaber  zu  Quar^gnoa^  bei   St.  Ghuslain,  bei  Moos  (BelgieD). 

Goranten:    JVfiifeAer  4*  ran  P^eelfiotti. 

Th.  Boucher  ist  der  einzige  Fabrikant,  welcher  feuerfeste  Producte 
dieser  Art  heratelltj  und  Inhaber  der  Medaillen  von  der  allgeraeioen  Indii- 
Btrie-AuBstellung  in  London  (1851  und  1862),  in  Parin  (1H55),  aowie  auch 
der  Ehren  *Meaaiile  I.  Classe  der  „Acad^ämie  nationale*^  zu  Paris  (1856)* 
Seine  Anstalt  ist  die  älteste  auf  dem  Continent. 


NB.     Die  BestelluogeQ    bkten    wir    an    di@  Herren   Crülfitler  4*  ItoM^Ar»*  id 

Eftsen,  welche  Alleinige  Ageuleu  unaerer  Firma  in  DeiilechUtid  sind,  zu  adr^sisiretL  Auch 
bitten  wir  unsere  Fabrik  mit  keioor  anderen  scu  verweehselD  ,  weil  sie  die  alleinige  lat, 
welche  Herr  Boucher  vor  ^leinom  Tude  dirigirtc,  Um  alle  Umstände  su  vermeiden  ^  er« 
siichen  wir  unsere  rerehrten  Qeschäfti^freimde  und  Abnefamer  dringend,  dieftea  Avis  su  beaebten. 
(582)  Boueber  di  vma  ¥re«Moni. 


Sociite  de  prdaKs  refractaires  de  Saint-Ghislain  (Beln;iqiie). 

ßesellscbait  für  tenerfeste  Prodacte 

in  liaiiit-Glii^laiii  (Belgien). 

Preis-Hedaillen: 

Parts  ISer.  1863. 1857.  1855.    I^ondon  186S.  1S5L    Brassel  1847. 

Unser  EtabliBBement,  eines  der  groasartigBten  des  Contioentfl,  im  Jahre 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere,  in  numittelb&rer  Nähe  unserer 
eig;eneii  releiiltalili^eii  Tlian^rnben,  dicht  an  der  franzdaisch- bel- 
gischen Nordbahii,  an  dei*  CaDal-Wasserstrasse  und  sehr  günstig  znm  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfah- 
ruDgCDi  billiger  solider  Fabrikation  nnd  vortheilhafter  Transportwege. 

Als  Specialität  unserer  Fabrikfition  empfehlen  wir  unsere 

Jeder  beltebigeii  Form  u.  Ori^flne  von  wirklich  uuttbertreflr- 
Heller  Qualität-,  ebenso  (iteiiie  und  Farinütilcke  aller  Art  für  Gasöfen. 

Ferner:  Bljieke  find  f^teliie 
in  beliebigen  Dimensionen  für  Höh»,    Seh  weiss«,  Piiddel-,  Coke« 
und    Oyiisöfen    jeden    SyätemH ;    f^ehrannte    und     uii|>^el>raiiiite 
^taeke   llir  Olaiihütteii ,    feinste    Thonerde   fiir  Caias*  und 
Zinkhittteii  Cement  etc.  zu  sehr  vortheilhaften  Preisen, 

ZeichDungeti,  Preislisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Amskniift 
über  Fraehtsätze  etc.  stehen  gerne^zu  Diensten  nnd  bitten  wir.  Briete  etc. 
A  ia  Mreciton  iie  la  finvt^te  itepradHilB  9*efraviiMirem 

h  JSntiii'GMMlatn  (Bdgtque)  zu  adressiren. 
(*ö7)  IJadmtnistrateur  dilegtii,  Ghiatave  de  Savoye. 

Auf  KIseii  eniaillirte 

Strasseoschilder^  Hausnummern^  Firma- 
schilder, ferner  durch  schöneres  helleres 
Licht   ausgezeichnete    Lampen-   und 

latemeu  •  Blenden    fUr     Locomotiveui 

lignale  etc.  etc. 

59f>)  mi.  O.  Müiier. 


J  G  MUIiliER  ■ 

Emaille  Wahren  u.ZifferbUtt-Fabrikant  l| 
SC  H  iE  NEBERG  bei  B  ER  1.11«    ll 


(590) 


J.  VON  SCHWAEZ 


in 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  van  der  Industrie- Ausstellung  in  München 
(1854)  nnd  der  Allgemeinen  Industrie- Ausstellnng  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften ^  in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

Speckstein-Grasbreniier 

Argpand-  und  DmnaA^Breimer  niit  nnd  ohne  Messing -Gamitureni 
von  ScAt^^ariE'sche ,    von  i^un^en^Bcbe  Röhren  und  Kochapparate. 
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Billigste  fias-Reinignng. 

Oberurseier  Gasreiniguiigsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  perCubic-Meter,  ist  fein  zertheilt,  fertige 
211111  fjSebraueii  (auch  olme  Beiinißdmiig  von  S&gcspähnen  oder  der- 
gleicheti}  hat  »ich  vorzüglich  bewährt  und  kostet,  frei  all  Frankfurt  a.  II. 
in  Wagganlaclungeii:  k  100  oder  2Ü0  Ceütnern: 

per  Centiier    h   50  Kilofpc»   1%   Frane»     —    10  Sgr, 
:=  8S  kr.  sädd*  W.  —  Sa  kr.  österr.  ,.^ 

Anfragen  und  Bestellungen  gefälligst 

an  das  Borean  der 
Ghasgesellschaft  Oberursel 
i^m  In  Frankfurt  a.  M« 


Billigste  GasanlageD 


für  ;i 

Erdal-  oder  Petroleumriiekstände^ 

Durch  grösate  Einfachheit  und  Billigkeit  concurriren  die  Fettgasantagen 
bereits  mit  den  gröbsten  Steinkohlongaaanfitalten^  so  dass  in  diesem  Jahre 
diese  Beleuchtung  für  WeiBsenfels  a.  S,  und  Treptow  a.  R*  mit  dem 
bestem  Erfolge  eingeführt  worden  ist.  Ausser  in  vielen  Fabriken  und  Ver- 
gnügungslokalen  wurde  diese  Beleuchtung  auch  für  letztgenannte  Stadt 
Ton  mir  ausgeführt ^  und  kann  ich  hierüber  die  besten  Zeugnisse  auf- 
weisen» 

Für  jede  Anlage    Garantie.     Prospecte   und   sonstige  Auskunft   gratis. 

Erdölrückötäude  oder  schwere  Theeröle  billigst  (578) 

C    fW.  Schumann  in   Weissmfeh  a.  S. 


Für  eine  Q-a^anstalt  in  der  ProYioz  Sachsen  von  ca«  ö  MilL  Consum 
wird  ein  tüchtiger ,  cautionsfähiger  Dirigent  gesucht.  Adressen  unter 
M,  N.  befördert  die  Expedition  dieses  Journali,  (577) 


I 
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Annoncen 


fitf  simmtliche  dentoehe,  ftranrntelselie ,  engllsehe,  rassische,  Itallenlseke, 

polntoclie,  «n^arteei»,  aaaeHlKwiftMl&e,  «paalseiie,  dftalaclie,  Mhwedlseke, 

hollftndlgche  Eettmmg^n  sowie  Fachseitsohriften  werden  prompt  und  billigst  befördert 

durch  die 

Eeliiuigs-JLiiBOBeeB-EzpedlUon 

Yon 

Budolf  Mosse 

Httneheit  Berlin 

ReddenutfMse  23.  FriedricbsstrAsae  60. 

Complete  Zeitangs-GAtaloge  nebst  Tarif  gratis  und  franoo.  (599) 

Die  Fabrik  fenerfcMBter  Produkte 

von 

PET.  CHE.  FOKSBACH  &  C- 

io  MOlheiin  am  Rheie 

empfieblt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-Gas- 
Retorten,  und  fenerfesten  Steine. 

Fflr  Oas-Betorien  sind  auBser  den  yon  dem  Verein  der  Oas-Fach- 
mftnner  DeutscblaDds  festgesetzten  8  Retortenmodelle  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasiri 
stets  auf  Lager  gebalten. 

-S^verÜMte  fittelme  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Gas- 
Oefen,  eliemlsehe  Anlagen  nnd  Mttttenwerke  können  in 
kttrsaster  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnliehen  Formaten 
4mmer  Vorratb. 

Preis-Courants,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Betortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (600) 

Ein  sehr  gut  empfohlener  Gasingenlenr,  welcher  Gelegenheit  hatte, 
in  grösseren  Oaswerken  sich  auszubilden,  und  denselben  mit  Erfolg  vorzu- 
stehen, sucht  eine  Stelle  als  Director  einer  grösseren  Oasanstalt  oder  als 
Leiter  mehrerer  Oaswerke.  Herr  Director  Dr.  BchllUng  in  Httnclien 
ertheilt  nähere  Auskunft.  (602) 

(603)  Ein  sehr  gut  empfohlener  Oasmeister  wünscht  eine  Stelle, 
wenn  möglich  —  in  Bayern.  Näheres  bei  O.  A.  Spielliagen,  Oastech- 
niaches  Bureau,  Nürnberg. 

2* 
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(586)  ^^B        Fabrik 

fenerfester  Produetc 


:j  *» 


Ton 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


BüISBÜRe 

am  RheiiL 


Süberne  Preis-MedaUle 

bei  der  mtemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jalire  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienensti'änge  mit  den 
Bahnhöfen    der   Bergisch-Märkischen,    Cöln-Mindeuer  und  Bhei- 

nischen  Eisenbahn  verbimden. 

Fahrieirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt. 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  Schweiss-^  Fuddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Vlegel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge. 


BtettiB   1866. 


'  Fabrik  filr  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation 


Pari«    1867. 


Ton 


FiUale  Dresden 
Friedrieh-8tr.  9. 


in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  BresUner-StrMae 


Filiale  BrOflUu 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  GMlineMier  ron  2-150  Flammen  in  Gtohänsen  von  itarkem  seihst  Ter- 
linntem  Blech,    ebenso    seine  p»teiiUrteii  GMUneeeer    gleicher    Grösse   ohne  Preis- 
erhShang ,   welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,    genaneren  Registrirens 
und  Tollstilndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Aushlasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gewähren.     Diese  Uhren  erfirenen  sich  bereits  in  rielen  Stftdtan    einer  regen  Verwendung. 
Die  Stirke  des  Materials  gestattet   mir,    eine  Garantie   ron  4  Jahren   in   übernehmen. 
StetfoneifMinieeeer  mit  gnsseissernem  Gehäuse  Ar   1000 — 80,000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  Ton  welcher  letsteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  C  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so    weit  fertig,    dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.     Stndtregnlntoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem    Eingangsrohr.     Regnlntoren   für    kleinere  Leit- 
ungen SU  Glycerin-  und  WasserfOUung.  Exlinnetoren  nach  BeaTschem  System  12 — 24', 
mit    von   mir    yerbesserter    Schieberrorrichtung.     Regnlntoren   dazu  2,    3.  4"  etc.  mit 
nebenstehenden    und    ummanteltem  Eingangsrohr.     Betpfteee   ron   5^'   bis    zu  jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.     Weeheelhnhne  von  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen ,    die  Einsätze    yerzinnt  und    unverzinnt.     Wneehnppnrate,    einfacher 
sehr  practischer  Gonstruction.     8eklel»er    nnd   hydranlieehe  HMine  jeder    Rohr- 
dimension.   Tentfle,    neu  nnd  praktisch,  zu  allen   Zwecken   hinter   den   Reinigern  rer- 
wendbar,   absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,    vorläufig  in  Dimensionen 
von  2—15''  Rohrweite.     Mnnonieter  jeder  Art.     Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
eonstmirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,    welche    ich  f^r  2 — 12   Glasröhren,    resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung    des   Druckes    in   kurzer    Zeit   eine    grosse   Verwendung    möglich    machte. 
Snmmtliehe  BleehnrbeUen   als  Condensatoren ,    Scrubber,    Reinigungskastendeckel, 
Wechselhahnhanben  etc.   liefere  ich  zu    soliden  Preisen    ron  bestem  Material,   auch    stark 
Terxinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.    In  meiner  Versin- 
nerei  können  Platten    ron  8'  x  4'   verzinnt    werden.     Straeeenlniemen  sechseckige, 
zur  Stadtbeleuchtung ,    als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter ,  Form  und  Ausstattung.     Dieee 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  Jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.     Noch   empfehle    ich    den    geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten    sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,   hier 
nicht  aufgeföhrte  Gegenstände ,  welche   zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweckmässigste    Gonstruction,    anerkannt    solide  und    dauerhafte   Arbeit   verbinden.     Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,    dass  die   zu  den  Gasnhren   verwandten  Maass- 
trommeln  wohl    zur  WasserfÜllung   am   besten    geeignet    sind ,    indessen    nicht    den   An- 
griffen jeden  Gljcerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Fflllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Yersuche  geprfift  habe,    und  fQr   die   ich    gleichfalls    eine   4jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  In  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über   die  Zweckmässigkeit   derselben   ausgesprochen    haben.     Atteste   Über  die  Güte    und 
Dauerhaftigkeit    meiner    Fabrikate   stehen   mir   von  der   hiesigen,   sowie  von   vielen    der 
bedeutendsten  Gasanstalten   zur  Seite.     Die  Preismedaillen   wurden  mir  für  solide  nnd 
(nie  Ctaumieeeer  zuerkannt.    Musterbücher  nebst  Preisoouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  m  Diansten.  (591) 
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Fenerfeste  Ghamottesteine 

vom   kleinstcD  bis  zum   grussten  Format  ud(I  jd  jeder  ge- 
wilnsi-hten  Fai;oD,  (595) 

Chamotteinörtel 
zur  Mauerspeise  in  foin  gemahlenem  Zustande,  üowic 

roben  Thon 

liefert  unter  Zusicherung  billigster  Preiftnutlrang  imd  bester  durch 

die  folge  öden  Atteste  bezeugter  Qnalitllt 

Die  Freiherrlicli   von  Waitz'sche  Bergwerks- 

Verwaltung  zu  Hirschberg  bei  Grossalmerodei 

Provinz  Hessen. 

Atteste* 

MtlhlhftUBon  i/Tb,   J2.  lUrz  1868. 
loh  beacbeintge  g^rne^    d&sa  die    für    hiesig«    städtiicbe  Omsanat^lt  seit  4  Jabreii  toh 
IbDGQ  geliefortGD  Cba  motten  Aaren  sich  obnc  Aufnahme  immer  als  gans  Torziiglicb  bewibrt 
habeti.      loh    Kahle  Ihre    Cbunottefabrik  zu  d&n  heäteii ,    was    mir  in  der  Praxis    belcaant 
geworden  ist.  Hejerdalil,  Ingenieur. 

Hameln,  17.  Septbr.  1864. 
Der  Freiberrlicb  Ton  Wiilts' sehen  Bergwerks* Verwaltung  in  Hirechberg  bei 
Groiealmerode  bezeuge»  ich  hiermit  gern  und  der  Wahrheit  gemflsii,  dasa  die  ana 
ihrer  Tbonwaarenfabrik  von  mir  bezogenen  feuerfeatun  Fabrikate  auaeerorilentlioh  gut  aind, 
dem  Feuer  grgasereii  Wideretaud  geleistet  und  eioh  in  meinem  Gebrauche  weit  besaer 
bewährt  haben,  a,h  das  aua  Euglaud  belogene  MateriaK 

F.  TnilBeiif 
BeBitser  der  hie».  Gaefabrik. 

Hildeaheim,  7.  August  1867. 
An  die  Fp«iherrlich  von  WaitE'sche  ßergiferks- Verwaltung  eq  Eljrscli\>erg  b.  Groisalmerode. 

throm  Wunsobe,  ein  Zeugniaa  für  die  Güte  der  von  Ihnen  fahri  cirten  fetierfealen 
MateriaUuo  ausstellen  ku  wolleu,  entspreehe  Ich  mit  Vergnügen,  da  ich  seit  1861  bei  dem 
Baue  und  Betriebe  der  Gaaauftalten  zu  Hildesbeim^  MühlhaueeUi  Noitheim  und  Peine  Ihr 
Fßbrikiit  als  eines  der  beeten  deutacbon,  der  euglisohea  Marke  Co  wen  volUvommeii  eben* 
börtig  so hfttECu  gelernt  habe.  Die  sehr  groeaen  Fa^onattlcko,  welche  Sve  mir  für  die  hiesigen 
6er  Oefen  tu  Theer-  und  Coksfeuemng  geliefert  haben  ^  haben  ei  ch  so  auagezeichnet  ge- 
halten, wie  ich  bisher  kein  Matertal  habe  findeu  können  und  es  gestattet ,  die  Oefen  bei 
B'/t — 4  ständiger  Chargirung  in  anunterbrochenem  Beiriebe  für  länger  als  8  Monate  an 
halten.  AUe  Proben  ^  die  icb  bisher  mit  andern  deutschen  Steinen  gemaoht  habe^  sind 
lange  nicht  so  gut  anagefallen  und  werde  ich  deshalb  Ihnen  fernerhin  hei  allen  Neubauten 
nad  Reparatureu  sowohl  für  Fa^onstäeke,  ab  gewöhnliche  Steine    unbedingt  treu  bleiben. 

Es  wird  mir  lieb  sein,    Ihr    so  vortrefTlicbes,    vor    allem    so    gleich mJLsaiges  Material 

meinen  Collegen    empfehlen    lu    können    und    beziehen     Sie    ftich    desebalb    Torkommenden 

Falls  gerne  anf  mich.  Ihr  ergebener 

Mit  Hochachtung  W«  MUmjiiel* 

Gasfabrik  zu  Celle,  den  24.  April  1868. 
Beeoheinige  der  Freiherr  Ton  Wai  tauschen  Berg werksverwaltung  am  Hirachberge  gern, 
dass  ihre  feuerfesten  Steine  und  F&QonBtüoke  seit  liugerer  Zeit  fast  ausscbHeaslIoh  nu  den 
Ofen  bauten   Terwende^  auch  dass  ihr  Fabrikat  mit  su  den  besten  sihle.  W*  Bruiff« 


(638) 


SOBSR-IEDAILU! 

ALLaSMEim  ÄüBSTELLUm,  PABJS  1867, 


Fabrik- 


L  L. 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABRIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDER  GE8CHWEI8STEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

nnd 

VERBESSERTEN  HOMOQEN-METALL-RÖHREN 

fUr  Loconiotivcn,  Schiffskessel;  Locomobilen  etc. 

SCflDMIEDEEISERNCN  ROHREN  und  VERBINDÜNGSSTOCKEN 

za  Oas-  Dampf-  und  Wasserleitungen 

8CBUEIDEKLUPPEN  und  ALLE  AETEN  von  WERKZEUGEN 

für  Gasarbeiten. 


NIEDERLÄGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE. 


F.  Bdlrfcntaine,  Lüge 

W.  Braun,  8l  Peiersburg 

TL  Sörman^  Stockholm 

D.  Ha$k9m  ^  Astrup,  ChrüHania 

Carl  Madien^  Capenhagen 

A.  BcküleTj  Hamburg 


AGENTEN: 

Julius  Möller^  Berlin 

J.  E.  Bemhuber,  Wim 

A.  UggS,  Prag 

J.  Ä,  Bödiger^  Triest 

C.  Bellegrandi  f  Co.,  Genua 

Migitei  de  Bergue^  Barodana. 


<^«»>  Fabrik 

fenerj^fester  Retarten 

emaiUirt  und  ohne  Schwand 

Ton 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

(Frankrekh.) 

Eine  der  bedeutendsten  JPabriken  Europa*©. 

Silberne  Preis-Hedale 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahxe  1867. 


Die  Fabrik  feuerfeater  Produkte  in  T^jon-TAtse «  gegründet  von  den  Herrtn 
Kioals  BouBfiiiet  de  €ie*  im  Jsihre  1S54  empfiehlt  sich  durch  die  VortrefiTHohkeit 
ihrer  Fabrlkatr',   weicb©  heute  in  ganz  Eiir^^pa  bekannt  »ind. 

Dio  BtelB  zunebmetidö  Zahl  der  f.TiisAnstalten  ,  welche  die  Retorten  der  Hen-en 
L<i»iil0  Bausqaet  de  Cle,  In  lijan-Talse  bcnfitzen  ,  bewebt  die  uDwidcrleglichen 
Vorzüge  dieser  Retorten   vor  anderen  Fabrikaten» 

Ein  brsünderB  diircbgchildctes  patentirtea   Vurfahreii  bei  der  Fabrikation,  aowie  die 
Ausserordentliche  i^orgfalt,  mit  der  bei  der  ÄUAWÄhl  der  Materialien   verfahren  wird,  babent 
es  dieflcr  Fabrik  ermöglicht,    mit  ihren   Produkten  den  ersten  Rang  zu  erreichen»     So  ha 
aach    die  Jury   der  internationalen   Ansatelhmg     von    18i>7    ihr    flle     erste     ftll1iern# 
Medaille  bion  für  Retorteu  zuerkannt. 

GaEianHtftUenf  welche  etwa  einen  Ver^iucb  mit  diefien  Retorten  zu  maoben  geneigt 
wären }  sieben   Reverenzen  der  folgenden   Fabriken  lu   Diensten: 


Asch,   Böhmen, 

Kempten. 

Lausanne 

(Schv 

Baden-BadeD* 

Kaiifbearen. 

Lusern 

n 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

n 

Biberach. 

Memmingen. 

VeTey 

n 

Cann  Stadt 

Reutlingen. 

Lorges 

n 

CoblenK. 

Schwein  fürt. 

Locle 

n 

CulmUacb. 

Straubing. 

Soleure 

n 

Donftawttrtb. 

Salzburg« 

Saint-Imkr 

ft 

Eisen  ach. 

Schwab»  Q-emünd» 

Wintertbttt 

if 

Eichst  JIdt. 

Traunstein 

Nyon 

9 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

n 

Fürth. 

Coire                      (Schweiz,) 

Basel 

n 

Freiburg                         » 

ThnB 

f) 

Hersfeld. 

Genf                                „ 

Zürich 

if 

Hall  (Wattemberg). 

Kolbrunnen                    „ 

Bt.  GaUen 

n 

Ingolstadt 

La  Gbaux  de  Fond     „ 

SiOD 

n 

Die  Retorten  der  Herren  l».  Roasqnet  de  Cle»  sind  für  Gas  vollkommen  un* 
durchdringlicbi  Sie  werden  ^  blo»  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erbitztf  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  ans* 
kühlen  und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Manssen  fiJlelne  jeder  Art  Und 
drllsAe   für   Oefen    alter  Gattungen,  und  besonder«  ütelne  für  Feuemngen, 

Aufträge  wolle  ntaD  an  die  Herren  Lf,  Boiisqnet  A  Cle*  A 
Ijyoii-TaUe,  Bäp.  du  BliAiie  (France)  richteo. 


<''')     Die  Chamott- Retorten-  und  Stein- Fabrik 

von 

F.  S.  OESrS  Wittwe  &  Comp. 

in  Berlin»  Schönhanser-Allee  Nr.  128, 

erlaubt  ueh  ihre  Fabrikate,  alt  Chamott-Betorten,  im  Innern  mit,  anoh  ohne  Emaille,  inr 
Gas-  und  Mineralöl-Bereitung,  so  wie  Chamottsteine  in  Jeder  beliebigen  Form  und 
(Mese  SU  empfehlen.  Von  den  gangbarsten  Sorten  wird  Lager  gebalten  und  für  solche  so- 
wohl als  fflr  etwa  bestellte  Gegenstftnde  die  billigsten  Preise  berechnet.  Aufträge  werden 
ohne  Yersug  effektuirt. 

Auf  Verlangen  bescheinige  ich  hiermit,  dass  die  von  F.  B,  Oeifs  Wittwe  Q. 
CSomp^  hierselbst,  Schonhatuer-AUee  Nr.  128,  au  den  hiesigen  stftdtisoben  Gas-Erleucht- 
nngs-Anstalten  gelieferten  Chamott-Qas-Retorten,  sich  bisher  Yonüglich  gut  bewähren.  Die 
Oefen  mit  den  daxn  gelieferten  Cham  ottsteinen  gebauet,  fortlaufend,  meist  2y,  bis  3  Jahre 
im  stärksten  Feuer  ausgehalten  haben,  so  dass  ich  das  Fabrikat  zu  dem  besten  säble,  was 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  und  solches  nach  meiner  unTorgreifliehen  Ansicht 
mit  Beeht  als  rorsflglieh  gut  empfehlen  kann. 

Berlin,  am  81.  Januar  1859.  KQhnell« 

Baumeister  und  technischer  Dirigent 
der  Berliner   Communal-Gaswerke. 

Ghamott-netorten  im  Innern  mit  Emaille. 

Es  ist  uns  gelungen,  ffir  das  Innere  der  Chamott-Gas-Bet orten  eine  Emaille  hersnsteUen , 
welche  allen  Anforderungen  an  dieselben  entspricht.  Nach  den  Ermittelungen  der  hiesigen 
städtischen  und  auswärtigen  Gasanstalten,  die  sich  dergleichen  emaiUirter  Betorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  Maassstabe  bedienen ,  gewähren  dieselben  wesentliche  Vortheile, 
nämlioh: 

Die  Emaille  ist  mit  der  Chamottmasse  der  Betorten  so  innig  verbunden,  dass  sie  nicht 
abspringt,  und  beim  Anfeuern  der  Betorten  soll  ein  Beissen  der  Wandungen  fast  gar  nicht 
Torgekommen  sein,  daher  auch  keine  Gasverluste  stattgefunden  haben. 

Der  Ansats  von  Graphit  ist  ein  viel  geringerer ,  als  bei  nicht  emaillirten  Betorten  ; 
derselbe  lässt  sich  sehr  leicht  lösen  und  bedarf  nicht  des  vorherigen  Ansbrennens,  daher 
in  6  — 8  Stunden  7  Betorten  in  einem  Ofen  vollständig  gereinigt  und  cum  Weitergebraneh 
hergestellt  werden  können;  so  dass  die  bisher  im  Betriebe  durch  das  Ausschlacken  ver- 
anlassten Störungen  fast  gans  wegfallen. 

Voraussichtlich  werden  die  emaillirten  Betorten  viel  länger  im  Feuer  aushalten,  als 
nicht  emaillirte:  da  sie  dem  Beissen  und  Springen  viel  weniger  und  fast  gar  nicht  unter- 
worfen sind. 

Wir  erlauben  uns  hiernach  die  Herren  Directoren  von  Gasanstalten  su  ersuchen,  mit 
den  besagten  Betorten  Versuch  zu  machen  und  halten  uns  Überzeugt,  dass  die  erwHhnten 
Vortheile  bestätigt  befanden  werden;  auch  würden  wohl  die  Herren  Banmeister  Kühnell 
und  Schnuhr,  welche  sich  unserer  emaillirten  Retorten  bei  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  am  längsten  bedient  haben,  so  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  gewünschte 
Auskunft  zu  geben. 

Hochachtungsvoll  und  ergebenst  zeichnet 

die  Chamott-Botorten  und  Chamottstein-Fabrik 

F.  S.  Oest's  Wittwe  &  Comp. 

SohSnbanser-AUee  Nr    128. 


(560)  Retarten  imd  Steine 

TOD  renerfesiem  Thoue  in  aÜen  Formen  nad  Dinieuftianeiii 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 
(vormals  Aibert  Meiler*) 

Diose  FÄbrikmte  hmben  auf  allen  Gaawerken,  wo  Bie  benutit  wordön,  Tolle  Änor- 
kenDUng  geliiudeD,  und  «ind  die  Preise,  trotz  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anfertigung 
▼erwendet  wird,  sehr  vortheilhaft. 


Silberne  Medaltfe. 


SßWttFFERmiWfÄ 


Paria  1867. 


fi.  Srftaeflrcr, 


ifpf^ 


Gas-  und  Wasser- 
Aiilageii. 

Heiss-  und  Warmwasser- 

Heizungen. 

fioiir-dttindjtuiifjitii. 

Danpf-Koch-,  Bade- und 

Heiz-Amlageih 
Gas  -  Kach  -  Apparate. 


*f^^?fc»^     \Ai^SA 


^^•»mr^ 


<B.  Jlljlmfotr. 


Gasbeleuclitungs* 
UegeEBtände: 

^       Kronen-,  Candelaber,  Arrpefn, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

©aöTtifssrr. 

'  Ijasr^ltreni  Uahncj  liriiiiirr« 

Fittinirs  ti.  Wi^rhfii^f  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhren,  PUMpeu. 


f ABmK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

Oetail-Terkaof :  Leipziser  Sii.  42. 


Feuerfe.ste  Prodade,  die  nU-ht  dem  Schwlndeo  onterwurfeD  sind. 

Gesellschaft  für  Fabrikation  feuerfester  Producte. 
Th«  Bancher, 

Patentinliaber  zu  Quar^gnoiij  bei   St,  Ghislain,  bei  Moqs  (Belgien)* 
Geranten:    Jlr#rfeAer  ^  van  W'reehoiH. 

Th.  Boucher  ist  der  einzige  Fabrikant,  welcber  feuerfeste  Producte 
dieser  Art  herstellt^  und  Inliaber  der  Medaillen  von  der  allgemeinen  Indti- 
atrie-AuBstellung  in  London  (1851  und  18G2),  in  Parin  (1855),  sowie  auch 
der  Ehren  ^Medaille  L  Claäse  der  ,,Acad^mie  nationale"  zu  Paris  (1866), 
Seine  Anstalt  ist  die  älteste  auf  dem  Continent. 


NB.     Die  Beätelluogeti    bitten    wir    an    dits   Herre^n   6fftf  jfn^ift*  ^  JloiieAet*  in 

Euen,  welche  alleinige  Ägenteu  uoaerer  Firma  in  Deutschland  Ä'mA.  £u  adreBBtr«ti.  Auch 
bitten  wir  unsere  Fabrik  mit  keiner  anderen  zu  verwecbseln  ,  weil  sie  die  alle  in  ige  ist, 
welche  Herr  Boucber  vor  seinem  Tade  dlrigirte«  öm  alle  Omittäiide  sii  Yermeiden ,  er- 
suchen wir  unsere  verefarten  Geaohaftufrennde  und  Abnebtoer  dringend,  dieaeä  Avis  zu  beachten. 
(&82;  Boit«bef  de  Y»ia  Yreckam* 


Social  de  priHlöits  r^fractalres  de  Saint-Ghislaiii  (Rdiilqiie). 

ßesellschaft  fttr  tenerfeste  Prodacte 

In  Üaint-C^lil^laiii  (Belgleii). 

Preis^HedaUIei: 

Pari«  1867*1863. 1857.  1B5Ö.    I^ondaii  1862.  1851.    Brfissel  1847. 

Unser  Etabliisement,  eines  der  grossartigsten  des  Contineota,  im  Jahre 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  relc'hhaltigeii  Tliongmlien,  dicht  an  der  französisch' bel- 
gischen Nordbahii,  an  der  Caüal-Wasaerstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vortbeile  langjähriger  Erfah- 
rungen, billiger  solider  Fabrikation  nnd  vortheilhafter  Transportwege* 

Als  Specialitfit  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

Jeder  beliebigen  Form  u.  Grösse  von  wirkllcli  uuAbertreff- 
Ueber  Qualität»  ebenso  Steine  nnd  ForniAtiieke  aller  Art  für  Gasöfen. 

Ferner:  Bldeke  uiid  Slteiiie 

in  beliebigen  DimeuaioneD  für  Hoh-^  üebwelAS-«  Pnddel-ä  Coke- 
und  CrypsÖfen  jeden  Systems;  gebrannte  und  ungebrannte 
iiüeke  für  OlaMhütten^  felnute  ThoEier<le  für  Ci^la»-  und 
Zinkbutten  Getiient  etc.  zu  sehr  vortheilhatten  Preisen. 

Zeichnungen,  Preiälisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänoer,  Auskunft 
über  FraehtNätj^e  etc.  stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc, 
A  la  airecHun  rfe  ta  Maciete  iiepr'&dHiiB  refraetnireB 
h  Satiil^GMMliBln  (Bdgtque)  zu  adressiren. 

(^^7)  Vadminutratewr  d€Ugu$,  Gustave  de  Savoye. 


J  G  MVJLLER  ■ 

Emaille  Waarcii  u. Zifferblatt-Fabrikant  |t 
SCHtENEBERG  bi-i  BERLIN    II 


Auf  Kiaeu  einaillirte 

Straaaenschilder,  Hausnummern^  Firma- 
scbilder,  ferner  durch  schöneres  helleres 
Licht   a  u  s  g  e  z  ei  ch  n  e  t  e   Lampeu-   nud 

aterneu  -  Blenden     für     Locomotiven, 

ignale  etc.  etc. 

596)  «#.  G,  Mütter. 


(690) 


J.  VON  SCHWAEZ 


in 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie-Ausstellung  in  München 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie- Ausstellung  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften,  in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-GrasbrerLiier 

Argand-  und  Humaci-BrenueF  mit  und  ohne  Messing- Garnituren, 
von  8chw€^rss%ch^  ,    von  Bunsen^Bch^  Röhren  and  Koeh&pparate. 
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gefäbr  25  Jabre  alt  und  hat  bis  jetzt  cur  beecheidene  Resultate  ergeben. 
Die  Hauptablageruugeu  im  Beckeu  des  Donetz  liefern  vortrefflichen  An- 
thracit,  aber  die  Ausbeute  ist  noch  eine  unvollkommene*  Die  Ablagernngea 
ira  Gouvernement  Yakatherinoslaw  (District  von  Baklimut)  uud  in  den  Um- 
gebungen von  Moskau  versprechen  eine  reiche  Ausbeute.  Im  Kaukasus 
beutet  man  Kohlen  an  den  Ufern  des  Kuban  aus.  Die  AbiatreruDgen  am 
Ural,  im  Altai^  in  der  Kirgisensteppc  und  ira  Östlichen  Sibirien  wurden  erat 
vor  Kurzem  entdeckt.  Italien  ist  arm  an  Kohlen,  Im  Thal  von  Aosta 
kommen  wenig  ausgedehnte  Anthracitlager  vor;  das  Hauptvorkommen  sind 
tertiäre  Braunkohlen,  unter  denen  die  von  Montebamboli  und  diejenigen 
aus  der  Grube  Vallona  im  Thale  von  Orcia  (in  Toscana)  sich  hauptsächlich 
auszeichnen,  Italien  braucht  jährlich  gegen  5  Millionen  Centner  Steinkohlen 
und  führt  gegen  4V,  Millionen  Centner  davon  aus  England,  Frankreich  und 
Oesterreich  ein 

Im  Jahre  18(55  erzeugten  an  Schwarzkohlen  und  Brannkohlen 
Groaabritannien         .         .        *        98,150,587  Tonnen 
Zollverein  sammt  Preussen      .        28,550,000        „ 
Preusaen  allein  .        ,        .        18,592,115        ;, 

Vereinigte  Staaten  V,  Nordamerika  17,400^000        „ 
Frankreich         ....         12,O0O,O(X)         ^ 

Belgien 11,158,336        „ 

OeBterreioh        ....  4,500,000        ^ 

Spanien  ungefähr      .         .        .  500,000        „ 

Euflsland 164,000 

Italien  obu  gefähr      .        .        .  43,0(J0        „ 

Europa  producirte  1865  ohngefähr  3000  Millionen  Ctn  Kohle,  und  die 
Kohlenproduction   der  ganzen  Erde  kann   man   gegenwärtig  auf  ohngefähr 

4000  Millionen  Ctr.  schätzen.        

In  Toulouflö  ist  kürzlich  eine  Gasexplosion  vorgekommen ,  die  nicht 
ohue  allgemeines  Interesse  ist.  An  der  Hauptbrücke,  welche  über  die  Ga- 
ronne  frilirt,  sollte  die  Fahrbahn  tiefer  gelegt  werden,  und  wurde  ein  ge- 
mauerter Canal  unter  dem  Trottoir  hergestellt,  um  das  Wa^Berrohr  darin 
über  die  Brücke  zu  führen.  Parallel  mit  dem  Canal,  2  Fuss  vom  Hand- 
stein  entfernt  war  das  Gasrohr  gelegt  worden,  von  dem  Canal  getrennt 
durch  eine  starke  Lage  von  Cement,  in  welche  die  Randsteine  eingebettet 
waren*  Bei  der  Ansfübiung  der  Fahratrasse  auf  der  Brücke  wurde  durch 
die  Arbeiter  mit  einem  Pickel  in  das  Gasrohr  gehauen,  die  Gasausatröraung 
wurde  aber  sofort  bemerkt,  und  die  beschädigte  Stelle  reparirt  Ein  Loch 
auf  der  oberen  Seite  des  Kobra  wurde  verdichtet,  man  versäurate  es  aber,  die 
untere  Seite  des  Rohrs,  welche  fest  im  Boden  lag,  genau  zu  untersuchen, 
und  der  Bruch  hatte  sich  leider  um  das  ganze  Rohr  ausgedehnt.  Nachdem 
die  Erde  eingefüllt  war,  strömte  das  Gas  aus,  und  drang  auch  über  den 
Ranrlstetn  hindurch  in  den  gemauerten  Canal  hinein.  Es  ist  nicht  ange- 
geben, wie  lange  die  Ausströmung  gedauert  haben  mag,  doch  war  die  Zeit 
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• 
jedenfalls  nar  wenige  Tage.  Als  man  eines  Morgens  das  neue  Wasserrohr 
in  Gebrauch  nehmen  wollte,  bemerkten  einige  Arbeiter,  nachdem  sie  den 
eisernen  Deckel  von  dem  Eingang  des  Canals  abgehoben  hatten,  einen 
starken  txeruch  nach  Gas,  und  um  sich  zu  vergewissern,  ob  sie  ohne  Ge- 
fahr einsteigen  könnten,  machten  sie  ein  Licht  an,  und  hielten  es  an  die 
Oeffnung.  Es  entstand  eine  furchtbare  Explosion.  Der  Canal  und  das 
darüber  liegende  Trottoir  wurden  auf  eine  Länge  von  etwa  600  Fuss  zer- 
stört, das  Material  flog  nach  allen  Richtungen  auseinander,  ein  Stück  des 
Brückengeländers  wurde  in's  Wasser  geworfen.  Zwei  Personen  wurden  ge- 
tödtet,  16  andere  mehr  oder  weniger  schwer  verwundet,  dreien  von  ihnen 
mussten  Glieder  amputirt  werdeu.  Der  Betrag  des  Schadens  wird  auf 
100000  bis  120000  Francs  geschätzt.  Wir  bemerken  noch ,  dass  das  be- 
schädigte Bohr  ein  asphaltirtes  Blechrohr  von  Chameroy  war,  wie  sie  in 
Frankreich  sehr  viel  als  Hauptröhren  in  Gebrauch  sind,  ein  gusseisernes 
Bohr  würde  durch  einen  Schlag  mit  einem  Pickel  schwerlich  eine  Beschä- 
digung erhalten  haben.  Jedenfalls  weist  der  Vorfall  in  Toulouse  aufs  Neue 
die  Gefahr  nach,  die  durch  eine  zu  nahe  Berührung  der  Gasröhren  mit 
den  gemauerten  Canälen  entstehen  kann,  und  wird  den  Vertretern  der  An- 
sicht, dass  man  zur  Vermeidung  von  Aufgrabuugen  die  Hauptröhren  eigent- 
lich in  die  geraauerteo  Canäle  hineinlegen  sollte,  eine  Illustration  sein,  aus 
der  sie  die  Verkehrtheit  dieses  Princips  erkennen  können. 

Ueber  die  Darstellung  der  Kohleiispitzen  fQr  electrisches  Licht,  sowie 
der  Eohlencjlinder  für  galvanische  Batterien  aus  Betortengrapbit ,  für 
welche  dem  vormaligen  Apotheker  Adam  Rodler  zu  St.  Peter  bei  Nürnberg 
unter  dem  27.  März  1865  ein  Patent  für  Bayern  ertheilt  wurde,  entnehmen 
wir  der  im  ^Bayer.  Kunst-  und  Gewerbeblatt^  veröifeolichten  Patent- 
beschreibung Folgendes:  Würde  sich  der  Betortengrapbit  leichter  bearbeiten 
lassen,  so  könnte  man  die  betreffenden  Gegenstände  leicht  daraus  herstellen; 
leider  ist  er  aber  so  hart,  dass  die  beste  Gussstahlfeile  und  die  schärfste 
Säge  dadurch  augenblicklich  stumpf  werden.  Ich  bearbeite  den  Graphit 
mittelst  Gussstablmeisseln,  Schleifen  auf  Graphitsteinen  und  Glätten  mit 
dem  härtesten  Schmirgel.  Für  die  galvanischen  Cylinder  wird  der  Graphit 
pulverisirt,  100  Pfund  Pulver  werden  mit  20  Pfund  Steinkohlentheer  innig 
gemischt,  und  in  Messingformen,  in  welchen  ein  Messingkern,  je  nachdem 
man  den  Durchmesser  wünscht,  eingesetzt,  die  Masse  wird  dabei  so  stark 
als  immer  möglich  eingepresst.  Aus  der  fertig  geformten  Kohle  wird  der 
Messingkern  herausgenommen,  die  Kohle  mittelst  Hebel  herausgedrückt 
und  behutsam  bei  Seite  gestellt.  Nach  längerem  Trocknen  können  die 
Cylinder  in  gusseisernen  Gefässen,  die  mit  Lehm  gut  verkittet  sind,  in  den 
Brennofen  gebracht  werden.  Sieben  bis  acht  Stunden  der  Glühhitze  ausge- 
setzt, werden  sie  nach  der  Erkaltung  herausgenommen,  und  in  heissen 
Theer  gebracht,  um  allenfallsige  Poren  auszufüllen,  dann  werden  sie  zum 
zweiten  und  nöthigenfalls  zum  dritten  Male  geglüht. 


22  ^^^^  ^^^^  Methode  der  S«aer8toflbeleaohtiui^. 

Eine  nene  Hethode  der  Saaerstoffbelenchtmig 

von  Dr.  Jos.  Philipps  in  Cöln. 
Mitgetbeilt  tod  0.  Kellner  in  Deutz. 

Die  Beleuchtung  von  Strassen,  öiFentl.  Plätzen  etc.  unter  Mkwirkung 
von  Sauerstoffgas,  welche  unlängst  von  Tessi6  du  Mothay  &  Marechal  prak- 
tisch versucht  und  auch  theil weise  eingeführt  wurde,  hat  hinsichtlich  ihres 
Effektes  bemerkenswerthe  Resultate  ergeben.  Es  weicht  diese  Methode 
bekanntlich  vom  Drumond'schen  Lichte  darin  ab;  dass  an  Stelle  des  Wasser- 
stoffgases Leuchtgas  tritt,  und  dass  die  Kalkcylinder  durch  Magnesia-  oder 
Zirkouerde-Cjlinder  ersetzt  werden.  Diese  Beleuchtungsart  ist  aber  eine 
sehr  umständliche.  Erstens  erfordert  sie  2  Rohrleitungen  und  2  Druckregu« 
limngen  zur  Zuführung  des  Leuchtgases  und  des  San  erste  ffgases,  und 
zweitens  versagen  Jie  Cjlinder,  mögen  dieselben  aus  JCalk,  Magnesia  oder 
Zirkonerde  bestehen,  nach  einiger  Zeit  ihren  Dienst  und  müssen  gewendet 
werden,  oder  sie  zerbröckeln  durch  das  bei  der  Verbrennung  sich  bildende 
Wasser.  Zudem  ist  die  Beschaffung  von  Zirkonerdecjlindern,  welche  den 
schönsten  Lichteffect  geben,  sehr  kostspielig,  da  das  Loth  noch  ca.  12Thlr« 
kostet.  In  Anbetracht  dieser  Uebelstände  ist  es  wttnschenswerth,  eine  ein- 
fachere und  billigere  Sauerstoffbeleuchtung  zum  Ersätze  des  Drumond'schen 
Lichtes  zu  finden. 

Es  ist  dem  Dr.  Phillips  nun  nach  vielen  und  mühevollen  Versuchen  ge- 
lungen, eine  Flüssigkeit  zusammenzusetzen,  welche,  in  einer  eigens  dazu 
eonstruirten  Lampe  unter  Zuführung  von  Sauerstoffgas  verbrantit,  ein 
schönes,  gleichmässiges  und  ausserordentlich  intensives  Licht  erzeugt,  welches 
sich  zur  Beleuchtung  von  Leuchtthürmen,  öffentlichen  Plätzen  etc.  recht  gut 
eignen  wird. 

Bei  der  Zusammenstellung  der  Beleuchtungsflüssigkeit  ging  der  ^Er- 
finder von  dem  Principe  aus,  den  festen  intensiv  leuchteuden  Körper  in 
einer  Flüssigkeit  beim  Brennen  abzuscheiden,  was  ihm  in  überraschender 
Weise  gelungen  ist. 

Die  Handhabung  des  Apparates  ist  eine  sehr  einfache  und  die  Zu- 
sammenstellung der  Flüssigkeit  eine  wohlfeile,  die  Verbrennungsprodukte 
sind  geruchlos  und  nicht  schädlich. 

Der  Lichteffekt  übertrifft  den  des  Cölner  Leuchtgases  bei  einer  Docht- 
breite von  nur  15  Millimeter  um  das  zehnfache;  während  nämlich  Leucht- 
gas bei  einem  als  Einheit  angenommenen  kleinen  Brenner  eine  Lichtstärke 
von  8  Kerzen  hatte,  ergab  sich  für  das  Philipps'sche  Licht  die  10,l3fache 
Lichtstärke  des  Brenners,  demnach  etwa  81  Kerzen,  gewiss  ein  schätzens- 
werthes  Resultat  bei  überaus  wohlfeilem  Verbrauche. 

Es  wäre  wünschenswerth ,  wenn  sich  Industrielle  dazu  finden  würden, 
das  Philipps'sche  Licht  der  praktischen  Verwerthung  zuzuführen  und  auf 
diesem  durch  die  Anforderungen  der  Neuzeit  täglich  erweiterten  Felde  noch 
grössere  Fortschritte  anzubahnen. 
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Ueber  die  Frage,  ob  die  Kohlensäure  durch  den  Schwefelwassersto^  oder 
letxterer  durch  erstere  ans  den  entsprechenden  VerMndnagen  mit  Kalk 

ausgetrieben  wird. 

Als  das  hiesige  Gaswerk  wegen  geringer  Production  noch  Aetzkalk 
allein  snr  chemischen  Reinigung  verwenden  konnte,  und  noch  jetzt,  seitdem 
Maunheimer  Eisenoxyd  zu  Hilfe  genommen  werden  rausste,  war  die  Be- 
antwortung der  Frage,  ob  der  Schwefelwasserstoff  des  Gases  die  Kohlen- 
säure aus  dem  in  den  Reinigern  entstandenen  kohlensaurem  Kalk,  oder  ob 
die  Kohlensäure  den  Schwefelwasserstoff  aus  dem  sjch  gebildeten  sogenannten 
Schwefelcalcium  vertreibe,  und  dadurch  das  Gas  wiederum  verunreinige, 
nicht  allein  für  die  Theorie  der  Reinigung,  sondern  auch  für  die  Praxis 
von  grossem  Interesse. 

Von  Herrn  Buhe  in  Dessau  und  Herrn  Cox  in  München  angestellte 
Untersuchungen^)^  wonach  während  e|ner  Destillation  hinter  den  Reinigern 
mehr  Kohlensäure  vorgefunden  wurde,  als  vor  denselben^  gaben  Veranlas- 
sung dazU;  die  Beantwortung  obiger  Frage  endlich  in  Angriff  zu  nehmen. 

Von  vornherein  war  weder  die  Austreibung  der  Kohlensäure  durch 
Schwefelwasserstoff,  noch  die  des  letzteren  durch  Kohlensäure  abzusehen, 
denn  beide  sind  als  Säuren  von  starker  Verwandtschaft  zum  Kalk  bekannt. 
Einerseits  treibt  Kohlensäure  in  Gaswasser  (im  Wesentlichen  Schwefel- 
ammoninm,  Ammoniumsulf hydrat,  AmS^HS,)  geleitet  den  Schwefelwasser- . 
Stoff  aus,  andererseits  wird  eine  durch  Kohlensäure  getrübte  Aetzbarytlös- 
ung  oder  Kalklösung,  die  also  kohlensauren  Baryt,  resp.  kohlensauren  Kalk 
enthält,  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  wieder  klar. 

Ohne  der  Richtigkeit  der  Beantwortung  Eintrag  zu  thun ,  konnte  bei 
nachfolgenden  Untersuchungen  von  den  geringen  Mengen  anderer  Bestand- 
theile,  die  sich  ausser  kohlensaurem  Kalk  und  dem  sogenannten  Schwefel- 
kalcium  noch  im  Gaskalk  befinden,  Abstand  genommen  werden.  Es  wurde 
daher  durch  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigten  Aetzkalk  Kohlensäure,  und 
durch  mit  Kohlensäure  gesättigten  Aetzkalk  Schwefelwasserstoff  geleitet, 
und  das  abgehende  Gas  geprüft. 

Diese  Operationen  führten  auf  zwei  nicht  vorhergesehene  Untersuch- 
ungen, deren  Resultate  hier  Aufnahme  finden  mögen,  da  sie  dem  Thema 
nahe  stehen.  Ausserdem  führten  sie,  wie  dies  gewöhnlich  zu  geschehen 
pfiegt,  wiederum  auf  offene  Fragen ,  deren  Beantwortung  auf  später  ver- 
schoben werden  musste. 

Die  Beschreibung  derUntersuchungen  zeigt,  dass  dieselben  auf  strenge 
Wissenschaftlichkeit  keinen  Anspruch  machen  wollen.  Es  kam ,  wie  bei 
allen  Untersuchungen  in  technischen  Laboratorien  darauf  au,  binnen  kurzer 
Zeit  zu  einem  Urtheil  zu  kommen,  das  für  die  Praxis  von  Werth  ist. 


♦)  Joaraal    filr    Oasbcleuchtung,    Jahrg.  6S ,    Junihcft    Seite  24')    und    Septembcrheft, 
ßeite'  407. 
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Der  notbweodigen  Beschreibung  des  Verfahrens  mögen  die  erhaltenen 
Resultate  vorangehen*     Es  suid  folgende: 

1)  Kohlensäure  treibt  den  Scbwcfelwasserstoif  aus  der  Verbindung  des 
Kalks  mit  Schwefelwasserstoff  (höühstwahr«cheinlich  Kalciuinaulfhy- 
drat  Ca  S,  HS)  aus; 

2)  Scbwefel  wasäeratoff  treibtauä  kohlensaurem  Kalk  Kohlensäure  nicht  aus ; 
B)  Sägespäbne  geben,  wenn   Luft  oder  Leuchtgas   (höchstwahrscheinlich 

auch  andere  Gase)  durch  dieselben  geleitet  werden,  ziemlich  reichlich 
Kohlcnaäure  ab^  reichlich  geschieht  dies  zu  Anfang  des  Durchleitens, 
ferner  nach  einer  langem  Unterbrechung  desselben  und  bei  Er- 
wärmen der  Sägespäbne; 
4}  Vollkommen  mit  Kohlensäure  gesättigter  Aetzkalk  nimmt,  wenn  er 
feucht  ist,  noch  sehr  energisch  und  viel  Schwefel  was«  erstofF  aufj  ohne 
ein  Gas  abzugehen.  Ob  seine  Feuchtigkeit  Ursache  davon  ist^  oder 
ob  sieb  ©ine  Verbindung  bilde^  wurde  nicht  ermittelt. 

Beschreibung  des  Verfahrens. 

'  1)  Das  erste  ßesultat  betreffend. 

Die  Beantwortung  der  ersten  Frage  geschah  mit  sehr  wenigen  und 
sehr  einfachen  Apparaten,  Es  wurde  durch ,  vom  Betriebe  entnommene 
0,2  Liter  abgelöschten  Aetzkalk,  unter  Öfterem  Uraschütteln  desselben,  so 
lange  Schwefelwasserstoff  geleitet,  bis  in  einem ^  hinter  der  Kalkflasebe 
angehängten  Fläscbihen  mit  Tauchrohr  weder  gesättigtes  Scbwefelwasser- 
ötoffwasser,  noch  Quecksilber  bei  Abschluss  des  Schwefelwaaaerstoffent' 
Wicklungsapparates  uacb  längcrem  Stehenlassen  mehr  aufstieg,  was  zu  An- 
fang bei  selbst  starkem  Schwefelwasserstoffstrome  und  Erhitzung  des 
Kalkes  sehr  lebhaft  geschah.  Dabei  fiirbte  sich  der  Kalk  intensivgelbgriin. 
Die  so  erhaltene  Verbindung  wird  iu  der  Gaatechnik  Hchwefelkalcium  ge- 
nannt, sie  i&t  indessen  Kalciumsulfbydrat  (CaS,  H  Sl.  Sie  wurde  auf 
einem  Bogen  Papier  ausgebreitet,  um  den  freien  Schwefelwasserstoff  dif- 
fundiren  zu  lassen*  Es  fanden  indessen  während  5  Tagen  so  starke 
Schw^felwasserstoffexbalationen  bei  hellblauer  Färbung  der  Verbindung 
statt  f  dass  mit  Recht  eine  Zersetzung  der  Verbindung  vcrmuthet  wurde. 
Nach  7  Tagen  war  keine  Sehwefelwasserstoffausdünstuog  mehr  zu  bemerken. 
Es  wurde  der  Kalk  in  eine  Flasche  gethan,  und  gewaschene  Kohlensäure 
darüber  geleitet;  dabei  entstand  eine  so  lebhafte  Schwefelwasserstoffaus- 
treibuog,  anfangs  mit  so  wenig  Beimischung  von  Kohlensäure,  dass  der 
Schwefelwasserstoff  angezündet  werden  konnte.  Eine  noch  stärkere  Schwefel- 
wasserstoffaustreibung  hiUle  stattgefunden,  wenn  der  Kalk  nicht  7  Tage  an 
der  Luft  gelegen  hätte.  Es  gelang  bei  Fortsetzung  der  Durchleltung  nicht, 
den  Kalk  vollst-'lndig  weiss  zu  matiben^  indessen  geschah  dies  bei  längerem 
Stehenlassen  in  Kohlensäure  und  Liegen  an  der  Luft,  Auf  der  Aufnahme 
an  Kohlensäure  und  Abgabe  an  Schwefelwasserstoff  beruht,  abgesehen  von 
den  bedeutend  geringeren  Mengen  an  schwefelsaurem  und  schwefligaaurem 
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Kalk,  hauptsächlich  die  ErscheiDUDg  des  Gaskalkes,   dass  derselbe  an  der 
Luft  weiss  wird. 

2)  Das  zweite  Resultat  betreffend. 

Obwohl  es  nun  sehr  wahrscheinlich  erschien,  dass  durch  Bejahung  der 
ersten  Frage,  die  zweite  verneint  sei,  indem  die  Kohlensäure,  die  den  Schwe- 
felwasserstoff ausgetrieben  bat,  sich  von  diesem  nicht  wird  austreiben  lassen, 
wurde  zur  unzweifelhaften  Constatirung  geschritten. 

Es  wurde  dieselbe  im  Verhültniss  zur  Beantwortung  der  ersten  Frage 
durch  zwei  Umstände  bedeutend  erschwert,  indem  ein  complicirter  Apparat, 
und  eine  langwierige  Durchleitung  von  Luft  und  Schwefelwasserstoff  er- 
forderlich waren.  Nachdem  der  kohlensaure  Kalk  aus  Aetzkalk  durch  Ein- 
leitung von  gewaschener  Kohlensäure  bis  zur  Sättigung  bereitet  war,  und 
derselbe  bei  öfterem  Umrühren  zur  Diffusion  der  freien  Kohlensäure  10 
Tage  auf  einem  Bogen  Papier  gelegen  hatte,  kam  es  erstens  darauf  an, 
sich  vor  der  Schwefelwasserstofientwickelung  zu  überzeugen,  ob  der  kohlen- 
saure Kalk  nebst  allen  zur  Untersuchung  nöthigen ,  mit  Flüssigkeiten  und 
Luft  gefüllten  Apparaten ,  Kohlensäure  enthielten,  resp.  dieselbe  durch 
kohlensäurefreie  Luft  zu  verjagen ,  um  nicht  durch  das  Erscheinen  dieser 
Kohlensäure  auf  Austreiben  derselben  durch  Kohlensäure  zu  schliessen. 
Eine  schon  früher  gemachte  Beobachtung,  wonach  der  Schwefelwasserstoff 
die  Fällung  des  kohlensauren  Baryts  in  einer  Aetzbarytlösung ,  also  die 
Kohlensäureerkennung  beeinträchtige,  erforderte  zweitens  die  vollständige 
Absorption  des  überschüssigen  Schwefelwasserstoffs  vor  der  Prüfung  auf 
Kohlensäure. 

Es  waren  deshalb  nachfolgende  Apparate  nöthig:  Ein  kleiner  Gaso- 
meter von  28  Lit.  Inhalt  mit  Luft  gefüllt,  darauf  zwei  Liebig'sche  Kugel- 
apparate  mit  Kalilauge  und  ein  URohr  mit  Aetzkali,  ferner  ein  Fläsch- 
chen,  mit  Aetzbarjtlösung  als  Garantie,  dass  die  Luft  kohlensäurefrei  sei| 
darauf  ein  Schwefelwasserstoffentwicklungsapparat  mit  Wasser  und  Schwe- 
feleisen ohne  Säure,  woran,  solange  Luft  durchgeleitet  wurde,  das  Trich- 
terrohr durch  ein  Winkelrohr  ersetzt  war.  Hierauf  folgten  hintereinander 
das  Fläschchen  mit  dem  bereiteten  kohlensauren  Kalk,  ein  Fläschchen  mit 
destillirtem  Wasser,  eine  Woulff'sche  Flasche  mit  Sägespähnen  und  Mann- 
heimer Eisenoxyd  und  endlich  zwei  Flaschen  mit  Aetzbarytlösung.  Durch 
diese,  mit  einander  durch  Gummischlauch  verbundenen  Apparate  wurde,  wie 
erwähnt,  vorher  die  kohlensäurehaltige  Luft  durch  Einleiten  von  kohlen- 
säurefreier zu  verdrängen  gesucht.  Schon  nach  Durchleiten  von  5  Liter 
Lufl,  wurde  der  Baryt  in  dem  vorletzten  Fläschchen,  worin  sich  eine  titrirte 
Lösung  be&nd,  annähernd  ausgefilllt.*)  Die  Ausfällung  entsprach  0,04 
Grammen  =  20,2  cub.  cent.  Kohlensäure. 


^)  Die  AaiAllang  wurde    nar  annShernd  dann   angenommen ,    wenn    in    dem    leisten 
Fllflclieben  ein  Niedenohlag  %n  entstehen  anfing. 
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Es  wurde  das  letzte  Barytfläacbchen  an  Stolle  des  vorletzten  gestelltj 
und  daa  letzte  durch  eifi  neues  ersetzt.  Nach  fernerem  Durchleiten  von 
7  Liter  Luft  war  wiederum  daa  vorletzte  Fläachchen  ausgefallt.  Eb  waren 
also  nach  Durchleiten  von  12  Lit.  Luft  aüDühernd  «chou  40  cuh.  cent. 
Kohlensäure  gefällt  Soviel  Kohlensäure  konnte  unraöglich  in  der  die  Ap* 
parate  ausfüllenden  Luft,  die  im  Ganzen  ein  Volumen  von  1  bis  IVi  Lit 
einnahm,  enthalten  sein.  Es  musste  daher  dieser  LT  instand  darin  gesucht 
werden,  dasa  die  freie  Kohlensäure  aus  dem  kohlensauren  Kalk  nach  Ladern 
während  10  Tagen,  wegen  ihres  hohen  spec*  Gewichtes  noch  nicht  diffun- 
dirt  sei»  Um  sich  davon  zu  überzeugen,  wurde  das  Wasserfläschchen  zwi- 
schen dem  kohlensauren  Kalk  und  der  mit  Sägespähnen  und  Eisenoxyd  ge- 
füllten Woulffscheu  Flasche,  durch  ein  Barytfiüschchen  ausgewechselt.  Als 
dieses  aber  klar  blieb,  und  daa  unmittelbar  hinter  der  Woulffrtehen  Flasche 
aufgestellte  frische  Barylfläschchen  sich  wiederum  stark  trübte,  so  war 
offenbar  die  Kohlenaäurequelle  nur  in  der  Waulffschen  Flasche  in  den 
Sägespähnen  und  der  Eisenoxydmasse  zu  suchen.  Früher  angestellte  Un- 
tersuchungen des  Mannheimer  Eisenoxydes  lehrten^  dass  sich  aus  den  Ver- 
unreinigungen desselben  ketne  Kohlensäure  bilden  könne.  Es  konnten  dem^ 
nach  nur  die  rothbuchenen  Sägespähne,  die  als  Träger  für  das  Eisenoxyd 
angewendet  waren,  die  Bildung  der  Kohlensäure  veranlassen.  Diese  Ver- 
muthung  erschien  nach  dieser  Beobachtung  im  Hinblick  auf  die  Untersuch- 
ungen von  Grundfnann  und  Varrentrapp  über  Kohle,  als  sehr  plausibel.  Da 
die  Constatirung  aber  eine  besonder©  Untersuchung  mit  Sägespähnen  allein 
erheischte,  so  wurde  um  vorerst  zu  einem  Urtheil  über  die  ursprüngliche 
Frage  zu  gelangen,  beschlossen,  die  Eiflenoxydmasse,  die  den  Schwefel- 
wasaerstoflF  absorbiren  sollte,  durch  eine  mit  Essigsäure  versetzte  Blcizuckcr- 
losung  zu  ersetzen.  Um  indessen  zu  sehen,  wie  stark  und  wie  lange  wohl 
noch  die  Kohlensäurebildung  in  der  1,1  Lit.  enthaltenden  Woulffscheo 
Flasche  vor  sich  gehe,  wurde  weiter  kohlensäurefreie  Luft  in  langsamem 
Strome  durcbgeleitet  Die  KohlenaiUirebildung  nahm  nach  und  nach  ab, 
blieb  dann  aber  auf  einem  immer  noch  wider  Erwarten  hohem  Punkte 
stehen.  Bestimmt  wurde  die  Kohlensäure  nicht,  da  öfter  eine  Auswechsel- 
ung der  Barytfläschchen  nöthig  war,  um  zu  sehen,  ob  sich  überhaupt  noch 
Kohlensäure  bilde.  Nachdem  2  Tage  hindurch,  im  Ganzen  112  Liter  Luft 
durchgeleitet  waren,  und  ein  Ende  der  Kohlensaurebildung  immer  noch  nicht 
abzusehen  war  ,  wurde  wegen  all  zugrossem  Zeitaufwand  von  der  Beendig- 
ung der  Kohlensäurebildung  Abstand  genommen,  und  die  WoulfFsche  Flasche 
mit  Eisenoxyd maase  durch  drei^  zusammen  etwa  2  Lit.  enthaltende  Flaschen 
mit  gesättigter  Bleizuckerlösung  ersetzt,  und  wiederum  durch  alle  Apparate 
kohlensäurefreie  Luft  durchgeleitet  Nach  längerem  Durch  leiten  %Skt  die 
kohlensäurehaltige  Luft  ausgetriehen.  Jetzt  konnte  endlich  die  Schwefel- 
wassers toffent  Wickelung  vor  sich  gehen.  Es  wurde  das  Zuführungsknierohr 
des  Schwefelwasaerstofiapparates  durch  ein  passendes  Trichterrohr  ersetzt, 
der  Luftgasometer  samnit  den  Kaliapparaten  und  dem  GarantiebarytflIUch- 
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eben,   das  klar  geblieben  war,  aasgebängt,    durcb   Scbwefelsäare   langsam 
Scbwefelwasserstoff  entwickelt,  and  darcb  die   übrig  gebliebenen  Apparate, 
also  durcb  den  kohlensauren  Kalk,  Wasserfläschcben,  3  Flaschen  mit  essig- 
saurem Bleioxyd   und   zwei   Barytfläschchen    geleitet.     Nachdem    die  Luft 
durch  den  Schwefelwasserstoff  verdrängt   war,   wurde   letzterer   von    dem 
kohlensauren  Kalk  unter  lebhafter  Erhitzung  so  stark  aufgenommen,   dass 
selbst   bei   gesteigerter   Schwefelwasserstoffentwickelung  längere  Zeit   hin- 
durch in  allen  nachfolgenden  Apparaten  keine  Blasen  aufstiegen.     Ein  kur- 
zes Absperren    des  Entwickelungsapparates   durch   Zusammendrücken    des 
Schlauches  am  Ausgange  verursachte  ein  so  lebhaftes  Aufsteigen  der  Flüs- 
sigkeiten in  allen  nachfolgenden  Apparaten,   dass  die  Absorbtion  nicht  auf 
Rechnung  des  Wassers  allein  gesetzt  werden  konnte.     Ein  ZusammendrQ- 
cken  des  Schlauches    hinter    dem  Kalk6äscbchen  verursachte  bei  lebhafter 
Scbwefelwasserstoffentwicklung  kein  Aufsteigen  der  Schwefelsäure  im  Trich- 
terrohre.    Nachdem  von  den  0,2  Lit.  kohlensaurem  Kalk  eine  sehr  ansehn- 
liche Quantität  Schwefelwasserstoff  aufgenommen,  und  der  Kalk  vollständig 
hellgelbgrün  geworden  war,  liess  die  Intensität  der  Aufnahme  nach,  es  blieb 
ein  Ueberschuss  an    Schwefelwasserstoff^   der  von   der   ersten   Bleizucker- 
fiasche  vollständig  später  der  Rest  von  der  zweiten  aufgehalten  wurde*    In 
dem  Barytfläschchen  stieg  auch  jetzt  noch  keine  Blase  auf,  ein  vollständiger 
Beweis,  dass  der  Schwefelwasserstoff  keine  Kohlensäure  verdrängte,   son- 
dern in  dem  kohlensauren  Kalk  blieb,  ohne  dass  ein  Gas  dabei  frei  wurde. 
Auch  diese  Absorption  des  Schwefelwasserstoffs  führte  auf  einige  besondere 
kleine  Proben,  die  unter  Nr.  4  erwähnt  sind.     Nachdem  der  Kalk  längere 
Zeit  hindurch  keinen  Schwefelwasserstoff  mehr  aufnahm  ,  wurden  mit  Aus- 
schaltung des  Schwefelwasserstoffapparates  wiederum    14  Lit.  kohlensäure- 
freie Luft   durchgeleitet.     Nun    entstand    allerdings  ein    Niederschlag  von 
kohlensaurem  Baryt,   indessen  ein  so  geringer ,    dass  er  nur  auf  Rechnung 
des  etwa  unreinen  Schwefelwasserstoffs  und  der  vielen  und  langen  Gummi- 
rohre und  Gummistopfen,  die   zwei  Tage  lang  einem  Gasstrome  ausgesetzt 
waren,  zugeschrieben  werden  konnte. 

3.  Das  dritte  Resultat  betreffend. 
Um  nun  die  durch  die  vorhergehende  Untersuchung  unterbrochene  Er- 
scheinung, dass  Sägespähne  Kohlensäure  abgeben,  zu  constatiren,  wurde  die 
vorhin  erwähnte  Woulff'sche  Flasche  von  1,25  Litre  Inhalt,  mit  1,1  Liter 
frischen  rothbuchenen  Sägespähnen  gefüllt,  und  kohlensäurefreie  Luft  lang- 
sam bindarchgeleitet.  Es  dienten  hierzu  nachfolgende  Apparate;  Gasometer 
von  28  Liter  Inhalt,  2  Liebig'sche  Kugelapparate  mit  Kalilauge,  ein  URohr 
mit  Aetzkali,  das  Garantiebarjtfläschohen,  die  Woulff sehe  Flasche  mit  Säge- 
spähnen und  schliesslich  das  ßeobachtungsbarytfläschchen. 

Schon  nach  Durchleiten  von  7  Lit.  Luft,  war  im  Beobachtungsfläsch- 
chen  ein  starker  Niederschlag  von  kohlensaurem  Baryt  zu  bemerken,  (während 
das  Garantiebarytfläschen  klar  geblieben  war)  der  nur  einer  mit  Kohlen- 
säure sehr  geschwängerten  Luft  zugeschrieben  werden  konnte.    Nach  Aus- 
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wechsGlang  des  letzten  Barytääschchens  mit  einem  neuen  mit  klarer  Lösung, 
war  ein  weniger  reichlicher  Niederschlag  zu  bemerken;  bia  nach  Durchleiten 
von  etwa  42  Lit,  Lyft  die  Kohlensäurebildung  zu  eine  in  Minimum  herab* 
sank*  Ein  Ende  wurde  aber  aeihst  nach  Durchleiteu  von  112  Lit.  nicht 
bemerkt 

Da  es  nun  nicht  in  der  Absicht  lag,  die  Quantität  Kohlenaäure,  welche 
sich  aus  den  Sägespähneo  überhaupt  bilden  konnte,  au  bestimmen,  weil  einaH 
solche  Arbeit  langwierig  und  die  erhalteneu  Resultate  zur  Mühe  wohl  uicht 
in  richtigem  Verhältniss  stehen ,  überdiess  auch  die  Bildung  der  Kohlen- 
«äure  bei  verschiedeuen  SägespähDen  verschieden  sein  mag,  so  wurde  das 
weitere  Durchleiten  von  Luft  unterbrochen,  und  wurden  durch  dieselben 
Apparate  nur  noch  28  Lit  Leuchtgas^  also  kohlensaure- und  schwefelwas.-ier- 
stofffreies  geleitet  Die  Erscheinung  war  dieselbe.  Es  wurde  in  demselben 
Maasae  kohlensaurer  Baryt  niedergeschlagen^  wie  beim  Durchleiten  der  letzten 
Lit,  Luft.  Von  nun  an  wurde  bei  allen  imchfolgendeu  Versuchen  nur 
Leuchtgas  durch  die  Apparate  geleitet.  Inzwischen  blieben  die  beschrie- 
benen Apparate  während  der  Nacht  ausser  Thatigkeit,  die  öägespähne  waren 
während  derselben  von  selbst  durch  die  beiden  Barjrtfläschchen  ?on  der 
Atmosphäre  abgeschlossen.  Beim  Durchlcilen  von  Gas  am  nächsten  Morgen 
war  das  Auftreten  der  Kohlensäure  wiederum  ebenso  stark,  wie  beim  Durch- 
leiten der  ersten  7  Lit.  Luft  gleicb  nach  Füllung  der  Sägespäh ueflasche, 
bald  nahm  es  indesseuauch  ab^  bis  es  wiederum  auf  ein  Minimum  gesunken  war, 
,  Ein  Ende  des  Auftretens  von  Kohlensäure  fand  auch  an  diesem  Tage 
nicht  statt,  was  durch  immer  wieder  erneute  BarytlÖanng  erwiesen  wurde. 
Ära  dritten  Tage  wurde,  nachdem  zu  Anfang  wiederum  ein  reichlicher 
Niederschlag  eutstandj  und  dieser  eich  bis  auf  ein  Minimum  vermindert  hatte, 
die  WouliTsche  Flasche  mit  den  Sagespähaeu  in  ein  Gefäss  gestellt»  worin 
erwärmtes  Wasser  gegossen  wurde,  und  Gas  durchgeleitet.  Ein^  durch  einen 
durchbohrten  Gummisiopfen  in  die  Sägespähoe  bineinreicheudes  Thermo- 
meter zeigte  30  bis  40"  C*  Es  wurde  die  Bildung  von  Kohlensäure  aus 
immer  derselben  Portion  Sägespäh uen^  die  schon  so  oft  und  im  Gaumen  eine 
ziemlich  bedeuteode  Quantität  Kohlensäure  abgegeben  hatte,  wiederum  reich- 
lich, sank  aber  in  dem  Maasse,  wie  nach  dem  Stehenlassen  während  einer 
Nacht  Es  wurden  darauf  noch  viele  Lit,  Gas  durchgeleitet^  ohne  das^j  ein 
Eude  des  Kohlensäureauftretens  auch  nur  abgesehen  werden  konnte. 

Da  die  Kohlensäurebildung  der  eben  behandelten  Partien  frischer  Säge- 
spähue  im  Ganzen  nicht  so  reichlich  erschienen  war,  als  die,  welche  bei  An- 
wendung des  Eisenoxyds  mit  Sägespähuen  stattfand,  wozu  etwa  3  Wochen 
alle,  dem  Regen  und  wechselnder  Witterung  ausgesetÄte  Säge^pahne  verwen- 
det worden  waren»  so  wurde  eine  gleiche  Portion  vou  1^1  Lit.  dieser  alten 
öägespähne  denselben  Manipulationeu  unterworfen,  in  der  Erwartung,  dass 
diese  eine  stärkere  Kohlensäurebildung  bewirken  wtlrden,  Es  bestätigte 
flieh  indessen  diese  Vermuthung  nicht.  Die  KohlcnsäurebilLtung  war  bei  der 
vorhergehenden    Porlion    nach   dem    Stehenlassen    während    der   Nacht  und 
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beim  Erwärmen  wohl  eine  stärkere;  eine  stärkere  Bildung  im  Ganzen 
konnte  aber  nicht  bemerkt  werden.  Ein  Ende  aber  wurde  auch  hierbei, 
nach  mehrere  Tage  langem  Durchleiten,  nicht  beobachtet.  Vielleicht  verur- 
sachte bei  der  ersten  Portion  das  feine  Eisenoxyd  durch  Aufliegen  auf  den 
Sägespähntheilchen  eine  Begünstigung  der  Kohlensäurebildung. 
4.    Das  vierte  Resultat  betreffend. 

Die  ungewöhnlich  starke  Absorption  iea  Schwefelwasserstoffes  durch 
kohlensauren  Kalk  unter  Nr.  2  gab  noch  zu  nachstehenden  Erwägungen 
Veranlassung: 

Ihr  Grnnd  konnte  ein  chemischer  oder  ein  mechanischer  sein^  er  konnte 
erstens  darin  liegen,  dass  der  Schwefelwasserstoff  sich  mit  dem  kohlensauren 
Kalk  verbinde  und  dies  erschien,  obwohl  man  sich  kein  Bild  von  dem  Pro- 
cesse  machen  konnte,  nicht  widersinnig  oder  unmöglich,  da  diese  Erschein- 
ung  nicht  ohne  Analogien  ibt.  Es  nimmt  eine  gesättigte  Lösung  von  kohlen- 
saurem Kali,  kohlensaurem  Natron,  kohlensaurem  Ammoniak,  reichlich 
Schwefelwasserstoff*  auf.  Es  wird,  wie  schon  erwähnt,  kohlensaurer  Baryt, 
noch  leichter  kohlensaurer  Kalk  in  einer  Lösung  von  Aetzbaryt  resp.  Aetz- 
kalk  suspendirt,  durch  Schwefelwasserstoff'  gelöat.  Der  zweite  Grund,  also 
nach  chemischer  Art  konnte  darin  liegen,  dass  die  Feuchtigkeit  des  kohlen- 
sauren Kalkes,  also  Wasser,  das  auf  einer  grossen  Oberfläche  ausgebreitet 
war,  den  Schwefelwasserstoff  so  stark  absorbirte. 

Die  Frage  zu  lösen,  welcher  wohl  der  wahre  Grund  sei  und  welcher 
Art  die  etwa  entstehende  hypothetische  Verbindung  sein  könnte,  war  wohl 
von  theoretischem,  weniger  aber  von  Interesse  für  den  Praktiker,  der  sich 
mit  der  Thatsache  begnügt.  Es  wurde  desshalb  die  Beantwortung  dieser 
Frage  der  Zeit  überlassen.  Die  nachfolgenden  kleinen  Versuche  dienten 
dazu,  um  die  Wirkung  des  frei  vertheilten  Wassers  zu  beobachten.  Es 
worden  trockner  und  feuchter  kohlensaurer  Kalk,  der  durch  Sättigung  von 
Aetzkalk  mit  Kohlensäure  bereitet  war,  ferner  trockener  und  feuchter,  eisen- 
und  kalkfreier  Thon,  einem  Schwefelwasserstoffstrome  ausgesetzt,  dabei 
wurde  beobachtet,  dass  je  feuchter  diese  Körper  waren,  desto  mehr  Schwefel- 
wasserstoff' aufgenommen  wurde.  Auch  Thon  färbte  sich  grün.  Dass  aber 
trockener  kohlensaurer  Kalk  sehr  wenig  aufnahm,  beweist  nicht,  dass  keine 
Verbindung  existire,  denn  auch  trockener  Aetzkalk  nimmt  nur  sehr  wenig 
Kohlensäure  und  Schwefelwasserstoff  auf.  Man  sieht  hieraus,  welche  wich- 
tige Bolle  das  Wasser  bei  der  chemischen  Verbindung  spielt. 
Folgerungen  für  den  Betrieb. 

Vorstehende  Resultate  dürften  nicht  ohne  Interesse  für  den  Betrieb  sein. 

Es  folgt  aus  denselben,  dass  man  den  Kalk,  falls  man  denselben  mög- 
lichst vollkommen  ausnutzen  will,  nach  dem  Einbringen  zunächst  keinem 
schwefelwasserstoffhaltigen  Gase  auszusetzen  hat,  wenn  später  auch  kohlen- 
säurehaltiges  durchgeleitet  werden  soll,  denn  es  treibt  dann  die  Kohlen- 
säure den  Schwefelwasserstoff  vor  sich  her  und  verunreinigt  schliesslich  ge- 
reinigtes Gas.     Die   vortheilhafteste  Verwendung   und  Ausnutzung   besteht 
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darin,  den  Wechaelhahn  so  zu  stellen ,  das»  man  den  frisch  eingebrachten 
Kalk  zunäeljgl  nur  zur  Kohlensäur eaufuahme  verwendet  ,  nachdem  sämmt- 
1  ich  er  Schwefelwasserstoflf  euüernt  hl.  Dann  kann  der  Kalk  iniraer  noch 
mit  Vortneil  nach  einer  BeDetznng"  ohne  Deckelabheben*)  zur  Awfnahrae  von 
Schwefel  Wasserstoff  aus  Schwefel  wasserst  ofi**  und  kohlen8;iurehahi|^em  Ga»e 
dienen,  falls  das  Ciaswerk  noch  einen  dritten  Reiniger  oder  Kalkwaseher  hat, 
in  dem  dann  die  Kohlensäure  zurückbleibt.  Welches  Verfahren  in  gpecielleD. 
Fällen  das  zweck inässigste  ist,  hängt  von  der  Anordnung  der  Apparate  ab* 

Auf  hiesigem  Werke  naußs  man  sich  bis  jetzt  damit  begnügen,  den 
Kalk  nur  zur  Aufnahme  von  Kohlensänre  zu  benutzen  ,  da  nur  zwei  Rei- 
niger vorhanden  sind ,  von  denen  der  erste  immer  mit  Mannheimer  Eiaen- 
oxyd  und  Sägespähnen  ohne  Kalkbeiraischnng*  der  zweite  mit  Kalk  beschickt 
wird*  Der  Wechseihahu  bleibt  immer  stehen.  Wollte  man  ferner  noch 
den  kohlensauren  Kalk  zur  Aufnahme  von  SchwefelwasaerstoflF  benützen, 
80  bliebe  bei  den  sauerstoÖreichen  Kohlen  und  dem  kohlensanrereichen 
Gase  die  gesammte  Kohlensäure  im  Gase,  Die  Versuche  zeigen  wiederum, 
wie  vortheilhaft  es  ist,  möglichst  nassen  Kalk  einzutragen,  siezeigen  ferner, 
was  für  ein  wirksames  Reinigungsmittel  der  Kalk  ist,  indem  er  sogar  als 
feuchter  kohlensaurer  Kalk  nocli  Schwefelwasserstoff  aufnimmt.  Leider 
bat  seine  Anwendung  auch  die  Unannehmlichkeiten  im  Gefolge,  daas  man, 
da  er  auf  Horden  gelegt  zu  werden  verlangt,  den  Raum  des  Reinigers 
nicht  vollständig  ausnutzen  kann,  und  dasa  er  bei  der  immer  mehr  zu- 
nehmenden Produktion  der  Gaswerke^  wegen  seiner  Unfähigkeit  au  rege- 
neriren  und  wegen  seiner  immer  noch  nicht  allgemeinen  Anwendung  in 
der  Landwirthschaft  den  Gaswerken  im  Wege  liegt  Bevor  indessen  Aetz- 
kali  oder  Natron  durch  Billigkeit  erschlossen  ist,  kann  es  begreiflicher 
Weise  kein  passenderes  Mittel  zur  Kohlensäureentfernung  geben,  als  Kalk. 

Die  allmählige  Zersetzung  der  Sägespäbne  dürfte  wohl  von  Niemandem 
in  Zweifel  gezogen  werden*  Die  Erfahrung  lehrt ,  dass  Sägespäbne  beim 
längeren  Lagern  sehr  heiss  werden»  ja  sich  sogar  erhitzen  können.  Diese 
Zersetzung  der  Sägespäbne  spricht  für  die  Wahrnehmung  VarrenirappSf 
dass  nicht  der  S<-hwefüIkies  die  Ursache  der  Zersetzung  der  Steinkohlen 
sei.  Es  rauss  die  Zersetzung  der  Sägespäbne  als  Oxydation  gelten.  Be- 
fremdend bleibt  dann,  warum  sich  auch  Kohlensäure  beim  Durchieilen  von 
Leuchtgas  eines  durchaus  nicht  explodirenden  Gases  bildet. 

Es  lässt  diese  Zersetzung  sehr  wünschenswerth  erscheiuen  ,  sich  nach 
einem  womöglich  mineralischen  Träger  für  die  Metalloxyde  des  Eisens  und 
Mangans  umzusehen,  denn  wenn  auch  der  Kohlensäuregehalt  bei  schnellem 
Gasstrom  nicht  wesentlich  erhöbt  werden  mag,  da  die  Koblensäurebildung, 
wie  ans  den  Versuchen   zu    ersehen,   auch  Zeit    erfordert,    so   wird    er  bei 

•)  Em  Äiibtfhvcii  dm  Keinigcrdecköl»  luid  eine  zweckra  issige  Anordnung  nach  Art  der 
in  dcü  Suiubbern  dürfiu  »ich  wohl  lohnen  ,  denn  die  Quantität  der  Anfuahme  an 
Heliwufi^lwiiüäeriitüfir  ist  bedeutend.  Beneizung  i»t  ntithig ,  denn  der  Kalk  lU  nach 
der   ICohlenttAureaufnahim^  n^hr  trocken. 
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firisch  beschicktem  Reiniger  und  langsamen  Gasstrom  doch  wohl  wesentlich 
erhöht  werden,  da  die  Bedingungen  zur  Eohlensäurebildung  durch  Erwärm- 
ung im  Beiniger  sehr  günstig  sind,  und  wird  von  in  Betriebsetsung  frischer 
S&gespähne  an  bis  zur  Grenze  ihrer  Zersetzung  gewiss  eine  ansehnliche 
Quantität  repräsentiren*  Ob  nun  eine  Zunahme  der  Kohlensäure  hinter  den 
fieinigern  um  0,554  und  1,370  Volumenprocenten ,  die  Herr  Cox  im  Mün- 
chener Gase  vorfand,  den  Sägespähnen  der  Reinigungamasse  zuzuschreiben 
ist,  ist  schwer  zu  entscheiden,  da  ausser  oben  erwähnten  Umständen  noch 
viele  andere  des  Betriebes  von  Einfluss  sind.  Dass  die  schädliche  Wirk- 
ung der  Sägespähne  wohl  eine  wesentliche  sei ,  wurde  noch  aus  ferneren 
Versuchen  ersehen.  Bevor  vorstehende  Versuche  angestellt  wurden,  ver- 
suchte  man  auf  hiesigem  Werke  bei  der  sich  steigernden  Consumtion  im 
Oktober  den  nutzbaren  I^aum  des  EalkriiDigers  und  die  Berührungsober- 
fläche des  Kalkes  mit  dem  Gase  dadurch  zu  vergrössern,  dass  dem  abge- 
löschten Kalk  Sägespähne  beigemischt  und  der  Reiniger  mit  dieser  Misch- 
ung auf  einer  Horde  von  unten  bis  oben  angefüllt  wurde.  Der  Kalk  t^rbte 
die  Sägespähne  sofort  intensiv  roth.  Es  gelang  durch  dieses  Verfahren 
wohl  doppelt  soviel  Kalk  in  den  Reiniger  zu  bringen,  als  früher  auf  4  Hor- 
den bei  Kalk  allein,  trotzdessen  war  aber  eine  grössere  Wirkung  kaum  zu 
bemerken.  Nach  den  Laboratoriums-Versuchen  mit  Sägespähnen  allein, 
wurden  diese  Versuche  beim  Betriebe  wieder  aufgenommen,  jedesmal  aber, 
wie  jetzt  vorauszusehen  war,  mit  demselben  geringen  Erfolge.  Der  Kalk 
veranlasste  durch  seine  Begierde  Kohlensäure  aufzunehmen,  die  Sägespähne 
dieselbe  abzugeben,  erhitzte  sich  durch  die  Kohlensäureaufnahme  aus  dem 
Gase  und  aus  den  Sägespähnen,  und  wirkte  auch  noch  durch  Wärme  auf 
die  Sägespähne  ein. 

Die  Erscheinung,  dass  eine  durch  Kohlensäure  getrübte  Aetzbarjt- 
oder  Kalklösung  durch  Schwefelwasserstoff  wieder  klar  wird,  oder  mit 
anderen  Worten,  dass  der  Schwefelwasserstoff  die  Fällung  der  Kohlensäure 
beeinträchtige,  erfordert,  dass  jede  Gasprobe,  die  nur  der  einfachsten  Unter- 
suchung auf  Kohlensäure  unterzogen  wird,  selbst  bei  Anwendung  von  Kalk 
oder  Barjtwasser,  wenn  sie  schwefelwasserstoffhaltig  ist,  vorher  Bleizucker- 
lösung passirt  haben  muss,  ein  Umstand,  dessen  Erwähnung  fast  bei  allen 
Beschreibungen  der  Kohlensäureprüfung  und  Bestimmung  in  den  Lehrbüchern 
und  Zeitschriften  versäumt  worden  ist.   « 

Heinitzgrube  bei  Neunkirchen,  Reg.  Bez.  Trier,  d.  24,  12.  68. 

Robert  Gtisch,  Gas-Inspektor. 


Ueber  eine  eigenthflmliGhe  VerfiDderimg,  welche  die  Steinkohle  beim  Er- 
hitzen erleidet 

Von  Dr.  E  Richten, 
Chemiker  an  der  Bergschale  su  Waldenbarg. 
Aus  DiDgler's  polyt.  Journal. 
Dnrch  die  amfa8senden  nnd   interessanten  Untersuchangen  von  Fleck^ 
Stein,  Qrtmdtmum,  VarrerUrapp,  Sauenoein  n.  A.  angeregt,  hat  sich  in  neuerer 
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Zeit  die  Aufmerksamkeit  der  Chemiker  in  erhöhtem  Maasae  den  Stein- 
kohlen und  den;  ihre  grössere  oder  geringere  Verwendbarkeit  fbr  ver- 
schiedene technische  Zwecke  bestimmenden  Verhältnissen  zugewandt.  In 
Rücksicht  auf  diese  Thatsache  glaube  ich  für  die  nachfolgend  mitgetheilten 
Beobachtungen  einiges  Interesse  in  Anspruch  nehmen  eu  dflrfen. 

Erhitzt  man  Steinkohlenpulv^  welches  unter  dem  £xsiccator  bis  zum 
Constantbleiben  des  Gewichtes  getrocknet  wurde,  in  einem  Trockenschranke 
bis  auf  180 — 200°  C,  so  bemerkt  man  schon  nach  kurzer  Zeit  eine  deutliche 
Gewichtszunahme.  Nach  129tündigem  Erhitzen  beträgt  dieselbe  bereits 
mehrere  Procente  vom  ursprünglichen  Gewichte  der  Kohle,  nach  20  Stunden 
hat  sie,  soweit  meine  jetzigen  Erfahrungen  reichen,  ihr  Maximum  erreicht, 
ein  weiteres  Erhitzen  hat  dann  eine  Gewichtsabnahme  zur  Folge. 

Die  Kohle,  welche  an  Gewicht  zugenommen,  hat  mit  der  unveränderten, 
nicht  erhitzten  kaum  mehr  als  das  Aussehen,  welches  unverändert  geblieben 
ist,  gemein.     Sie  unterscheidet  sich  von  letzterer: 

1)  durch  das  specifische  Gewicht,   welches  erheblich  zugenommen  hat; 

2)  durch  ihre  chemische  Zusammensetzung; 

3)  durch  ihr  Verhalten  beim  Glühen  resp.  Verkoken; 

4)  durch  ihre  grössere  Fähigkeit  Wasser  aus  der  Atmosphäre  anzuziehen. 
Was  die  unter  1  und  2  erwähnten  Eigenschaften  betrifft,   so   verweise 

ich  auf  die  in  der  beigefügten  Tabelle  mitgetheilten  Zahlen. 

Die  erhitzte  Kohle  —  als  solche  werde  ich  sie  in  Folgendem  der  Kürze 
halber  bezeichnen  —  gibt  beim  Glühen  im  Tiegel  keine  Kohks,  selbst 
wenn  die  ursprüngliche  Kohle  zu  der  vorzüglich  backenden  gehörte;  sie 
zählt  zu  den  Sandkohlen  im  eigentlichsten  Sinne  des  Wortes.  Die  Ver- 
änderungen, welche  ihr  Ausseben  durch  das  Glühen  erleidet,  sind  so  unbe- 
deutend, dass  sich  die  geglühte  von  der  nicht  geglühten  Kohle  kaum  oder 
gar  nicht  unterscheidet.  Glüht  man  rasch,  so  tritt  ein  ausserordentlich  starkes 
Aufbrausen  ein,  ähnlich  wie  man  es  beim  unvorsichtigen  Erhitzen  von  Kiesel- 
säure, welche  durch  Säuren  aus  Silicaten  ausgeschieden  wurde,  beobachtet. 
Die  entweichenden  Gase,  welche  eine  Menge  Kohlenpartikelchen  mit  sich 
fortreissen,  brennen  mit  nicht  leuchtender,  durchaus  nicht  russender  Flamme. 
Glüht  man  im  bedeckten  Tiegel  bis  zum  vollständigen  Aufhören  jeder  wahr- 
nehmbaren Gasentwicklung,  so  hat  ein  weiteres  Erhitzen,  sofern  es  nicht 
zu  lange  fortgesetzt  wird,  nur  eine  sehr  geringe  Gewichtsabnahme  zur  Folge. 

Die  bei  der  trockenen  Destillation  zuerst  auftretenden  Produkte  röthen 
das  Lakmuspapier  stark  und  dauernd.  Die  Kohle  verhält  sich  also  in  dieser 
Beziehung  wie  Holz  oder  die  jüngeren  Fossile  Torf  und  Braunkohle;  erst 
später  treten  alkalisch  reagirende  Dämpfe  auf.  Eine  Bildung  und  Ab- 
scheidung von  Theer  findet  durchaus  nicht  statt. 

2  Grm.  der  erhitzten  Kohle  liess  ich  auf  einem  offenen  Uhrglase  ausge- 
breitet, zunächst  14  dann  36  Stunden  in  der  nicht  sehr  feuchten  Atmosphäre 
des  Laboratoriums  stehen;  die  Gewichtszunahme  betrug  in  dem  ersten  Falle 
8,3  pCt.,  in  dem  zweiten  4.8  pCt.     Wurde  die  Kohle  darauf  15  Minuten  im 
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Trockenschranke  bis  auf  105^  C.  erhitzt;  so  stellte  sich  beide  Male  das  ur- 
sprüngliche Gewicht  wieder  ein.  Dieselbe  Kohle,  nnter  dem  Exsiocator  ge- 
trocknet, nahm  während  derselben  Zeit  und  unter  gleichen  Verliftltnissen 
nur  um  1,3  resp.  1,8  pCt.  an  Gewicht  zu. 

Vergleicht  man  die  chemische  Zusammensetzung  der  unter  dem  Exsio- 
cator getrockneten  mit  derjenigen  der  erhitzten  Kohle,  so  zeigt  sich,  dass 
der  Gehalt  der  letzteren  an  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  bedeutend  abge- 
nommen, der  an  Sauerstoff  (und  Stickstoff?)  hingegen  erheblich  zuge- 
nommen hat. 

Liegt  es  sonach  ausser  allem  Zweifel,  daüs  ein  Theil  des  Kohlenstoffes 
und  Wasserstoffes  beim  Erhitzen  entwich,  Sauerstoff  aber  aufgenommen 
wurde,  so  fragt  es  sich  weiter,  ob  die  beiden  erstgenannten  Elemente  mit 
einander  chemisch  verbunden  als  Kohlenwasserstoff,  oder  oxydirt  als  Kohlen- 
säure und  Wasser  frei  wurden,  ferner,  ob  der  Sauerstoff  lediglich  durch 
Flächenanziehung  verdichtet,  oder  ob  derselbe  chemisch  gebunden  wurde« 
Zur  Beantwortung  der  ersten  Frage  wurden  2t>rm.  Kohle  (vom  21sten 
Flöts  der  Carl-Georg- Victor  Grube  bei  Waidenburg)  in  ein  Uförmiges  Bohr 
und  letzteres  auf  solche  Weise  in  einen  Trockenschrank  gebracht ,  dass 
die  beiden  Enden  des  Rohres  aus  zwei  in  der  Decke  des  Trockenschrankes 
befindlichen  Oeffnungen  hervorragten.  Der  eine  Schenkel  wurde  unter 
Zwischenschaltung  eines,  Schwefelsäure,  Natronkalk  und  Chlorcalcium  ent- 
haltenden Trockenapparates  mit  einem  Gasometer  ^  der  andere  mit  einem 
Chlorcalcium-  und  Natronkalk-Rohre  in  Verbindung  gebracht;  ich  erhitzte 
darauf  die  Kohle  10  Stunden  lang  bei  190®  C,  während  ein  langsamer  Luft- 
strom über  dieselbe  hiuweggeführt  wurde >  sie  hatte  nach  dieser  Zeit  4,21 
pCt.  an  Gewicht  zugenommen.  Nachstehend  das  Resultat  des  Versuches: 

XlDtei:  dem  Exsiccator  f  i«*«  *    v  m  104|2I  QewiohtBtheile  der  erhiuten 

getrocknete  Kohle :  i^rüiUte  Koble :  j^^j^^  enthaltwi  eonaoh : 

86,82  pCt.  C  82,19  pCt.  C  85,65  pCt.  C 

4,26    ,      H  3,38    ^    H  3,52    .    H 

6,40    „      O  (und  N)  11,96    ,  (O  und  N)  12,47    .    O  (und  N) 

2,52    "      Asche.  2,47     ^      Asche  2,57    „    Asche 

Die  Kohle  verlor  demnach  durch  das  Erhitzen  0,74  pCt  Yi^asserstoff 
und  1,17  pCt.  Kohlenstoff,  nahm  dagegen  6,07  pCt.  Sauerstoff  auf.  Das  im 
Chlorcalciumrohre  aufgefangene  Wasser  wog  0,118  Grm.  =  0,66  pCt. 
Wasserstoff;  die  Gewichtszunahme  des  Natronkalk-Rohres  betrug  0,092  Grm. 
entsprechend  1,25  pCt.  Kohlenstoff*.  Es  durfte  nach  diesem  Resultate  kaum 
einem  Zweifel  unterliegen,  dass  bei  dem  Erhitzen  der  Kohle  eine  vollstän- 
dige Oxydation  des  entweichenden  Wasserstoffes  und  Kohlenstoffes  zu 
Wasser  und  Kohlensäure  stattfand. 

Ist  der  aufgenommene  Sauerstoff  in  der  Kohle  mechanisch  verdichtet 
oder  chemisch  gebunden?  Es  sprechen  einzelne  Erscheinungen  far  die  erste, 
andere  wiederum  für  die  zweite  Annahme.  Bringt  man  bei  der  Bestimmung 
des  spec.  Gewichtes  die  erhitzt  gewesene  Kohle  in  Wasser,  so  entwickeln 

5 


34 


Ueber  eine  eigen tbüiu liehe   Ver&tiderutig  ecu. 


sich  Lüftblääclien  in  etwas  reichlicherer  Menge,  als  solches  bei  der  gewöhn* 
liehen  Kohle  der  Fall  ist;  die  atürmische  Gasuniwicklung  beim  raschen  Glühen 
der  erhitzten  Kohle  scheint  gleichfalls  für  die  erste  Annahme  zu  sprechen. 
Dahiogegen  macht  das  ganze  übrige  Verhalten  der  Kohle  beim  ErhitzeD 
resp.  Glühen  ,  namentlich  aber  die  stark  saure  Reaktion  der  Produkte  der 
trockenen  Uestillation,  sowie  die  bedeutende  Zunahme  des  spec.  Gewichtes 
es  wahrscheinlich,  dass  in  der  Thal  Sauerstoff  chemisch  gebunden  wurde* 
Ich  behalte  mir  vor,  weitere  Untersuchungen  über  den  Gegenstand  anzu- 
stellen und  gleichzeitig  zw  ermitteln,  ob  vielleicht  auch  der  StickstofiF  der 
atmosphärischen  Luft  einigen  Antheil  an  der  Veränderung  hat,  welche  die 
Kohle  beim  Erhitzen  erleidet. 

Zu  den  auf  der  folgenden  Tabelle  aufgefiihrteD  Daten  bemerke  ich 
Fülgeodes: 

Kohle  a,  b,  c  (4tes,  20tes  und  24tes  Flötz  der  Carl* Georg- Victor-Grube 
bei  Waidenburg)  wurden  gleichzeitig  12  Stunden  lang  erhitzt.  Die  bezüg- 
lichen Gewichtszunahmen  betrugen  4,24  rcsp.  4,45  und  4,07  pCt 

Kohle  d,  e  und  f  (ötes,  3tes  und  B-Flötz  der  Gustav-Grabe  bei  Waiden- 
burg) wurden  2ü  Stunden  erhitzt.  Die  Gewichtszunahme  betrug  4|62  resp. 
3,92  und  3,24  pCt  Nach  weiterem  östündigem  ErhitzeUr  nach  welchem  die 
Analyse  vorgenommen  wurde,  hatten  die  Kohlen  an  Gewicht  abgenommen, 
und  zwar  d  um  Ofil  pCt.,  e  um  0,€3  pCt.,  f  um  0,77  pCt. 

Als  ;,Gltihrackstand''  ist  in  der  Tabelle  die  beim  Erhitzen  bis  zum 
völligen  Aufhören  aller  Gasentwickolung  zurlickbleibende  Masse  bezeichnet; 
es  zeigt  sich  constant^  dass  deren  Sauerstofigehalt  zunimmt  mit  dem  der  er- 
hitzten Kohle, 

Das  spec.  Gewicht  wurde  im  Pyknometer  bei  19*  C»  bestimmt, 

Tabelle. 


Cbembclie                          riiemlselio            '^  ^  %      Zu Bammetiflotaung 

M 

,    ZxxstLmmiinsHtung     der  Zu samiucn Setzung    der   p  ^  -^   dea    Gliibttitkstnndes'  ^  ^ 

M   ° 

^ 

^ 

getrockneten    Kohle. 

erliiuteu  Kuhle.      ];§£,§ 

der    erhiUten   Kühle. 

«r  g 

£  g 

C 

H 

0 

u.  N 

o 

-5 

c 

H 

0 

u   N 

9 

C 

H 

0 

u    N 

< 

.-3 

o   o 

1X1 

Proö. 

1 

A 

84,  ß9 

3,97 

.^.38 

6,01 

7M4 

262 

13,50 

3,44 

77,4 

88,23  1,25 

3,52 

7,00 

1,327 

1,495 

b. 

84,oa 

•  \,\)1 

740 

5,30 

78,14 

2,72 

13,62 

..,5-J 

77,:> 

Ö8,04  1,23 

3,i;0  7,13 

1,319  1,496 

c.    8^V,9U 

4,2i; 

4,t»7 

3,78 

77,9M^ 

2,ä>V  14,28 

5,19 

78,1 

90,67 

1  15'3,lJ4|4,54 

1,280  1,479 

J     81,^V2 

4,:i4 

tO,44 

H,70 

72,6G 

2,39  21,9:^ 

:(,0u> 

67,;>4 

8^10 

0,65 

5,72  4,53 

1, 288 1 1,469 

f'     82,  r^ 

AM 

I0,6y 

2,:i^/74,:^Sä 

2,M2  ^iO;7.^ 

^^,n 

m,T,2 

91,77 

0  83 

4,40  3,00 

l;-i75  1  453 

r. 

79,j9 

4,71 

10,75 

4,92 

70,-4 

<>,Ü3 

21,üU 

j,03 

67,59 

87,03 

0,90 

5,46 

6,61 

1,299 

M71 

BakanntniAohiuig  der  Polisei-Behörde  von  Berlin  35 

Bekaontmaehimg  der  PolizeiBdifirde  von  Berlin. 

Im  AnscbluBs  an  die  im  Gasjourual  Jahrg.  1868  S.  356  mitgetbeilte 
Polizei- Verordnung  vom  13.  Dezember  1867,  betreffend  die  Aufbewahrung 
von  Petroleum,  Aetber,  Schwefelkohlenstoff  und  anderen  brenn- 
baren Flüssigkeiten,  bringt  das  k.  Polizei-Praesidium  unterm  28.  v.  M. 
hinBichtlich  der  Kennzeichen  des  rohen  Petroleums  im  Gegensatze  zu 
dem  gereinigten  und  des  unverfälschten  Petroleums  im  Gegensatze 
zu  dem  mit  fremden  Stoffen  vermischten,  sowie  binsir.htlich  der  zweck- 
massigsten  Art  der  Einrichtung  und  Behandlung  der  Petroleum*L  a  m  p  e  n , 
Folgendes  zur  öffentlichen  Kenntniss:  I.  Kennzeichen.  Rohes  Petro- 
leum ist  undurchsichtig  von  grünlicher  oder  bräunlicher  Farbe  und  hat,  in 
Folge  der  Beimischung  von  consistenten  bituminösen  Bestandthcilen ,  meist 
die  Beschaffenheit  eines  dünnflüssigen  Theers.  Raffini  rtes  Petroleum  ist 
meist  vollkommen  durchsichtige  sehr  dünnflüssig  und  zeigt,  als  besonderes 
charakteristisches  Merkmal  eine  schwach  bläuliche  Opalisirung  (Schillerung), 
welche  bei  der  Betrachtung  gegen  einen  weissen  Hintergrund  besonders 
deutlich  hervortritt.  Reines,  unverfälschtes  und  zugleich  gut  recti- 
ficirtes  Petroleum  muss  a)  fast  ganz  wasscrhell  sein,  b)  rauchende  Salpeter- 
säure, mit  demselben  vermischt,  darf  nicht  heftig  darauf  einwirken,  resp. 
darf  das  Gemisch  sich  nicht  stark  erhitzen,  c)  das  specifische  Gewicht  des  . 
Petroleums  darf  nicht  unter  0,«oo  und  nicht  über  0,t,s  betragen,  so  dass  das 
preuBsische  Quart  (l„4s  Litre)  nicht  weniger  als  1  Pfund  25  Loth  Zollge- 
wicht wiegt,  d)  der  Siedepunkt  des  Petroleums  darf  nicht  viel  unter  und 
auch  nicht  viel  über  150  Gr.  C.  liegen.  Bei  einer  langsamen,  fractionirten 
Destillation,  resp.  bei  einer  Temperatur  von  150  bis  250  Gr.  C.  muss  der 
grösste  Theil  des  Oeles  überdestilliren ,  der  geringe  Rückstand  aber  hell 
weingelb  bleiben,  e)  Stark  abgekühlt  bis  auf  —  20  Gr.  C,  darf  das  Petro- 
leum nicht  erstarren,  resp.  dürfen  sich  feste  Kohlenwasserstoffe  aus  dem- 
selben nicht  ausscheiden,  f)  In  ein  flaches  Gef&ss  gethan,  darf  dasselbe  auch  bei 
einer  Temperatur  von  20  bis  25  Gr.  C,  welche  dem  Gele  am  besten  dadurch 
mitgethellt  wird,  dass  dasselbe  einige  Stunden  hindurch  in  einem  erwärm- 
ten Zimmer  oder  in  einer  Kiste  aufbewahrt  wird,  durch  ein  schnell  hinein- 
getauchtes brennendes  Zündhölzchen  nicht  entzündet  werden.  U.  Petro- 
leum-Lampen. Eine  zum  Brennen  von  Petroleum  bestimmte  Lampe  darf 
keinen  Sprung,  keine  Fehlstelle  besitzen,  durch  welche  das  Petroleum  nach 
aussen  dringen  und  sich  an  dem  brennenden  Dochte  entzünden  könnte. 
Der  Behälter  muss  mehr  Gel  enthalten,  als  man  an  einem  Abende  verbrennt, 
damit  er  sich  nicht  ganz  entleert,  und  mit  den  Dünsten  des  Petroleums 
füllt,  oder  ein  Nachfüllen  der  Lampe  nöthig  macht.  Um  den  Stand  des 
Oeles  im  Behälter  leicht  ermitteln  zu  können,  sind  dieselben  aus  Glas  oder 
Porzellan,  d.  h.  aus  durchsichtigen  Substanzen  vorzuziehen.  Die  Wände 
müssen  hinreichend  dick,  der  Brennkopf  nicht  bloss  aufgesetzt,  sondern  mit 
einem  in  Petroleum  unlöslichen  Kitt  (Gjps  oder  Gummi)  aufgekittet  sein. 
Der  Fuss  der  Lampe   muss  hinreichend  breit  und  schwer  sein ,  damit  die 
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Lainpo  nicht  leicht  umgeworfen  werden  kann.  Beira  Gebrauche  der  Lampen 
mii89  man  den  Behälter  vor  dem  Aiissünden  fast  völlig  füllen  und  dann  sorg- 
fältig  verachliessea.  Ist  das  Petroleum  verbraucht,  so  muas  man  die  Lampe 
auslöschen  und  abkühlen  lasaeoj  ehe  man  sie  öffnet  und  von  Neuem  füllte 
wenigstens  muss  man  beim  Füllen  einer  noch  warmen  Lampe  sich  hüten, 
mit  Licht  in  die  Nähe  zukommen.  Wenn  der  Cylinder  einer  Lampe  bricht, 
so  musa  man  dieselbe  aogleich  auslöschen  i  da  sich  die  Melalltheüe  sonst 
leicht  so  stark  erhitzen  können,  dass  sich  Dämpfe  im  Reservoir  bilden,  die 
sich  an  der  Flamme  entzünden  und  eine  Explosion  veranlassen  können. 


Statistische  tmd  finanzielle  Hittheilungen« 

Zabrze  in  Obersclilesien.  Der  Bau  der  Gasanstalt  am  hiesigen  Orte 
wurde  im  Juli  d.  X  begonnen,  und  die  Eröffnung  fand  am  6.  December 
statt.  Erbauer:  die  Herren  Schuft  ^  Sackur  in  Berlin  Die  Anstalt  ist  auf 
eine  jahrliche  Production  von  8  bis  10  Millionen  c'  Gas  eingerichtet»  Be- 
trieb mit  Steinkohle* 

ZQllichau.  Die  GröSnung  der  Gasanstalt  fand  am  20,  December  statt. 
Erbauer  und  Eigenthümer:  Schulz  f  SavMr  in  Berliu.  Die  Anstalt  ist  für 
eine  jährliche  Production  von  4  bis  5  Millionen  c'  ausreichend*  Betrieb  mit 
Steinkohle. 

HeUe^  Provinz  Hannover.  Die  Stadt  hat  mit  dem  Gasunternehmer  TA. 
Wei(ßei  aus  Arnstadt  einen  Contract  geschlossen ,  die  Gasanstalt  auf  seine 
Rechnung  1869  zu  bauen,  Dauer  der  Concession  30  Jahre*  Gaspreiee  2  Tblr. 
20  Sgr.  pro  1000  c'  engl,  für  Private  und  pro  öffentliche  Laterne  jährlich 
^Vß  Thir.  Zahl  der  gezeichneten  Flammen  ca*  500,  Die  Stadt  schlesat 
8000  Thlr*  a  5  pCt.  zum  Bau  zu  und  hat  sich  das  Vorkaufsrecht  vorbe- 
halten     Anlagecapital  nach  dem  Anschlage  175O0  Thln 

Die  Banansfübrung  und  deranächstige  Betriebsführung  des  Werkes  ward 
Seitens  des  Unternehmers  dem  Herrn  Ingenieur  W   Me^jer  übertragen. 

Sauge rhaasen,  Provinz  Sachsen*  Laut  Contract  vom  20.  Üc tober  18ö8 
zwischen  der  Stadt  und  dem  Gasunternehmer  Th,  Weigd  in  Arnstadt  hat 
Letzterer  die  Gasanstalt  bis  Herbst  1870  für  seine  Rechnung  zu  erbauen. 
Der  Contract  fordert  die  Herrichtung  der  Anstalt  auf  Gasbereitung  aus 
Braunkohlentheer  —  für  den  Fall  aber,  dass  der  grössere  Betrieb  einer 
solchen  Anstalt  sich  nicht  bewähren  sollte^  den  Umbau  auf  Steinkoblengas- 
bereitung.     Concessionsdauer  24  Jahre. 

Preis  des  Braunkohlentheergases  9  Thlr.  für  Private  und  5V ,  Thir» 
für  die  Stadt,  des  Steinkohlengases  2'/*  Thlr.  und  resp*  VA  Thlr.  pro  1000  c' 
Anlage-Capital  ca.  30000  Thlr*  Zahl  der  öffentlichen  Flammen  ca.  100,  der 
gezeichneten  Privatflammen  etwa  800. 

Die  Bauleitung  und  demnächstige  Bewirthschaftung  der  Anstalt  ist  Herrn 
Ingenieur  C  Flügel  übertragen  worden . 


GksoIiftftBberiolit  des  Vereins  fltr  Gasbeleacbiong  in  Zwickau.  ^7 

(SeMlIIlsbarkiit  des  Vereins  filr  Gasbeleachtmig  der   Stadt  Zwicbn 

auf  das  Betriebsjahr  vom  1.  Mai  1867  bis  Ende  April  1868. 

Gegenstände  der  Tagesordnung 
ffir  die  17.  ordentliehe  Generalyersammlnng  am  14.  Deoember  1868. 

1.  Vortrag  des  GesohAftsberichtes. 

2.  Vorlage  der  Jabresreobnung  1867/68  cur  Jostification    and  BesoblnssfiuMniDg 
über  die  sa  vertbeilende  Dividende. 

3.  WabI  aar  ErgAnsung  des  Ansscbasses. 

Za  wAbkn  sind  3  wirkliebe  and  2  stelWertretende  Mitglieder  an  Stalle  der  stataten- 
m&saig  anssobeidendeo  und,  abgeseben  von  dem  rerstorbenen  Herrn  B  ö  b  m  e,  wieder  wAkl« 
baren  Aossobossmitglieder : 

°T   C^BM^i?;  '''  ^''''""'  j^on  der  G.n.r.l-Ve«.«mlung 

„       Bürgermeister  Meyer  Yom  Aassobasse,  als  wirkliebe  Mitglieder,  and 

9       Dr.  Bau  von  der  Generalyersammlang, 

0       Apotbeker  Andritssobky  vom  Aasscbusse,  als  Stellyertreter. 

Im  Aassohosse  yerbleiben; 

a)  wirkliebe  Mitglieder:  b)  Stellvertreter: 

Herr  ^mmerinspector  K  fl  b  n  ,  Herr  Kaufmann  F  r  i  s  c  b , 

„     Apotbdter  Grüne,  „     FArbereibesitser  Diebel, 

9     Sdlermeister  Diz,  „     Baumeister  Herold  sen. 

9     StadtAltester  Advokat  Weiokert,  „     Kaufmann    Ludwig  Thtitnmler. 

0     Dr.  Heriog, 

B     Stadtratb  Ebert, 


In  dem  verflossenen  Betriebsjabre  ist  das  Hauptröbrennets  darcb  VerlAngerung  in  der 
Sobfitsenstrasse  bis  sum  Scbiessbausoi  in  der  Reicbenbacber  Chausse  bis  zum  Mathilden bof 
und  in  der  kleinen  und  grossen  Biergasse  um  1947  Ellen  erweitert  worden,  so  dass  dessen 
ganxe  Ausdebnung  am  80.  April  d.  J.   eine  Gesammtlfinge  von  34,185  Ellen  erreiobt  bat. 

Wie  aus  dem  Qesobäftsbericbte  auf  das  Betriebsjahr  1865/66  bekannt,  maobte  sieb 
bei  dem  vermehrten  Qasoonsum  eine  Vermehrung  des  Inhaltes  der  Gasometer  nötbig. 
Dessbalb  ist  der  zuerst  erbaute  nur  10000  o'  Gas  fassende  Gasometer  beseitigt  und  durch 
einen  in  demselben  GebAude  aufgestellten  grösseren  von  22500  o'  Fassungsraum  ersetit 
worden. 

Die  mit  dem  Verfertiger  der  zweiten  Gasometerbaube  bislang  schwebende  Differenz  ist 
darcb  Vergleich  geordnet  und  der  bisher  fttr  diese  Anlage  auf  dem  Interims-Conto  durch- 
laufende Betrag  auf  das  Immobilien-  und  Inventarien-Gonto  übertragen  worden. 

Dem  Allen  entsprechend  sind  im  verflossenen  Betriebsjabre  dem  Immobilien-  und  In- 
Taatarien-Conto 

für  nene  R5brenlegang 2995  Tblr.     4  Ngr.  4  Pf. 

„    den  umgebauten  Gasometer  A.  8210„         4,,1„ 

„    die  Haube  des  Gasometers  B        .         .         .         .         4128     „       17     „       6  „ 

9    die  Verlegung  der  Gasuhr  ....  429     ,,         4     „       1  ,, 

and     „  Werkstatt-Inventar 2     ,       22     „       5  » 

zusammen  15,765  Tblr.  22  Ngr.  7  Pf. 
zur  Last  gesobrieben,   dagegen  aber    ist  dasselbe  Conto   nach  Höbe   des  Betrages  des  aus 
dem  verkauften  Eisen  des  Gasometers  A  erzielten  Erlöses  um  .     1822  Tb.  23  Ngr  —  Pf 
der  EntsobAdigung  auf  die  Umfassungsmauer  um     .  9     „     —     „      —  ^ 
and  der  laut  Inventarienbnoh   erforderlich  gewesenen  Abschrei- 
bungen um 2206     n       6     »       2  , 

znsammpn  um  4086  Tb.  29  Ngr.  2  Pf 
entlastet  worden. 

Die  Zahl  der  Strassenlaternen  bat  sich  von  256  auf  272  Stftok,  die  der  Abonnenten 
von  358  auf  394  und  die  Gesammtzabl  der  Flammen  von  3289  auf  3700  vermehrt. 

Der  Gas-Consum  ist  gleichfalls  von  13578443  auf  14015151  sAobs.  c'  gestiegen. 

An  Gas  wurden  ausschliesslich  des  Bestandes  am  1.  Mai  1867  von  23750  sfiobs.  c' 
im  Betriebsjabre  1867/68  erzeugt 14921490       „       , 

soaammon  14945240  sAcbs.  c' 


,             , 

26308  Thlr.     5  Kgr.  9  Pf. 

.             « 

23t2     „       28     „      2    ^ 

, 

073     ,         2     „       1     , 

•                *                i 

36     ,       12     „       5    „ 

217     „       25     ^       8    » 

GcflcbäfUb erlebt  des  VereiiiA  fflr  Gftsbeletichtmig  id  Zwickau. 


und  davon  «ti  die  Abonnenten  verkauft         ,         *         .         •         «         13727 125  ticba.  o' 

und  in  der  Anstalt  Terbraucbt       ,..*♦..  28^025  alchs,  c* 

wjbreiid  am  30   April   1868  im  Bestände  Torblieben        ,         .         .  3375a  ilcba    c* 

Das  Torerwöh Die  Quantum  Gas  von   14H21490  nBcba.  o'  wurde  aua  2750  Karren  G««- 

koblen  gewoiineri^  wonnch    1  Kcboßel  (^/^  Karren)  du relisoboittl ich  903,,  «Äcbi.  c' Gas  ergib. 

Ausserdem  lieferte   1  ScliefTfl  fiaskoblen  0,y-  Sclieflül  Coaka  oder  5°/o  Mindermaw  gegen 

die  Koblen   und   12,^^   Pfd.  Tbecr. 

Die  Gosammtein nähme  betrug 

für  Gms  *         .         .         .         . 

„   Coaka  ..... 

„  Theer  

„   Nebenpredukto 
und  ^   Gewinn  an  Materialien 

^~  29548  Tblr.  14  Ngr.  5  Pf. 
Die  Gesammtausgabc  belief  aich,   wie  aua  dem   angefilgteii  Gewinn-  und   VerluBt-Conto 
eraicbtlich  iat, 

für  ZinBzabInngen  auf 1339  Thlr   11  Ngr.  —   Pf. 

^   Betriebs-  und  Verwaltungakosten  und  Reparattiren    auf        12334        ^     —     ^  2„ 

^   Abäcbr  ei  bangen  laut  Inventarienbucb  auf             .         .  2205        „        ^     n         ^  n 

^  Tantieme  auf     . 377        j,     20     „  3   j„ 

16(56  Thlr.     7  Ngr.     7  Pf. 

£8  stellt  eich   demnach  ein   Ueberacbusa   rou    J33d2  Tbir.  6  Ngr.  3  Pf*  beraua, 

Der  Reaervefund  bat  «Ich  im  verana-tenen  Betriebsjabre,  wie  der  angeflgte  Conto- Aua- 
mg  naobwei^tf  durch  den  Gewinn- intheil  pro  18G6  67  und  seine  eigna  Verxinaung  niobt 
nur  auf  lOOOOTblr.  vorroÜatÄndigt  smidern  lieferte  auch  noch  einen  UeberschuBa  von  47 
Thlr    23  Ngr    9   Pf.   zur  Hauptkaaiio^  die  dem  Ziuaen-Cotito  zugewiesen  sind. 

Die  bi»  Schlnss  des  vorigen  B'tri'ibsjahres  durch  den  Bau  des  Kxpedition«-  und 
WohogebAudes  erwacbsenen  Ausgaben  sind  dem  Intenmit'CoDto  belastet  und  werden  erst 
nach  Vollendung  des  Gebludea  auf  das  Immobilien-  und  [nventarienCout^^  zu  übertragen  sein, 

Ven  der  Ankihts  des  Vereins  von  500(X»  Thlr.  sind  34000  Thlr,  begeben.  Uer  Eest 
▼OD  16000  Thlr.  bleibt  späterer  Verwendung  vorbehiiken. 


Gewinn-  und  Verlust- Conto, 


«ioU. 

1867 

1 

Nov.   15 

An  Eeservefondä- Conto  ,   10**/^   des  Reingewinnes 

pro  1860—67   | 

12718  Tblr      2  Ngr,     8  Pf, 

, 

.     Thlr, 

1271 

24 

3 

^     Dividenden- Conto   pro   1SS6— 67   lö** 

a    • 

^ 

8000 

- 

— 

„      Bancapi tat- Conto,  Beat  dea  R 

aingewinnea 

• 

n 

8446 

J. 

5 

1868 

April   30. 

Thlr. 

12718 

2 

_8 

Ati  Zinsen  .* 

für  I>arlehn*Conto 

Tblr 

.  58T. 

24.  — . 

^   Anleihe-Conto 

n 

751. 

17    -  . 

1330 

!1 

— 

^     Hegie-Conto»  incl    der  Koaten  für  die 

Anleihe 

Thlr, 

695 

3 

8 

f,     Werkäkaasen-Contot 

itir  (iHskohleo         .          .          .          , 

Thlr. 

4848. 

20.   -. 

«   Coaks      . 

n 

510 

13.     5. 

„   Tbeer      .          •          .          . 

n 

529. 

13      2. 

„   Eeinignngsmaterial 

n 

72. 

16      3. 

^  Expedit ien3*Unkoiten 

n 

534. 

10,     9. 

,,   Coramun-Un kosten    , 

n 

12. 

8.  — . 

„  General -Unkosten 

tu 

1420. 

20.     7. 

„   Schlösse rei- Conto 

n 

31. 

29      5. 

„   Ofen -Conto 

n 

407. 

li.     7. 

j,   Betriebs-Reparatur-ContO 

»1 

635 

3.     8 

„   Betriebs 'Conto 

11 

1818, 

20     4.  1 

„  Gasvorbraucb   in  der  Anstalt    . 

11 

460. 

25.     2 

,^  Heisung  des  Dampfkesse 

[fi 

if 

122 

24.  — . 

==J* 


Qesohiftsberioht  des  Vereins  für  Gssbeleaehtung  in  2Swiokaa. 


39 


f&r  Material  für  die  Dampfmaschine 
y,  Privatunkosten- Conto 
„  QebAade-Reparatur  Conto 
*   „  Röhren-Reparatur     . 
An    Immobilien-  und  Inventarien-Conto : 

Abschreibungen  laut  Inventarienbuch 
„     Tanti^me-Conto         .         .         .         • 
„     Saldo-Reingewinn 
ab  Tantieme 


16. 

26. 
36. 


5. 

4. 
12. 
23. 


9. 
6. 
1. 

6; 


Thlr. 


Thlr. 


13769. 
377. 


27. 
20. 


1. 
3. 


11538  26 


2205 


6 


377  20 
13392    6 


Thlr.'i  29548  14 


flAbea. 

1«67 

Mai  1. 

Per  Saldo-Reingewinn  pro  1866—67 

Thlr. 

12718    2 

8 

1868 

Aprü  30. 

„    Werkskasse-Conto : 

Einnahme  für  Gas    .         f 
„         ,.     Coaks 

Thlr«  26308.     5.     9. 
„       2312.  28.    2. 

i 

„         „     Theer 

673.    2.     1. 

„         „     Nebenprodukte    • 

36.  12.     5. 

Gewinn  an  Materialien 

217.  26.    8 

29548 

14\   5 

' 

Thlr. 

29548  14 

ö 

Bilanz-Conto. 

SoU. 


^ 

AprU  30. 

An  Immobilien-  und  Inventarien-Conto         .         •         .       Thlr. 
^,  Werkskassen-Conto : 

BesUnd  der  Werkskasse                           Thlr.  1575.  13.  9. 
BesUnd  an  Materialien  und  Guthaben       „     8072.     1    7. 

91985 

11 

9 

für  unvollendete  Bauten       .         .         .      ,,     3702.  24.  8. 

13350 

10 

4 

„  Bestand  der  Hauptcasse Thlr. 

23100 

12 

6 

Thk! 

128436 

4 

9 

H»bea. 


1868 
April  30. 


Per  Aotien-Capital-Conto     • 
„     Darlehen-Conto  (2.  Credit) 
„     Anleihe-Conto 
.,     Cautions-Conto    . 
„     Baucapital-Conto 
,,     Dividenden-Conto 
„     Anlelhe-Zinsen-Conto   . 
„     Gewinn-  und  Verlust-Conto 

Tantiemen 

G  winn       • 


Thlr. 


Thlr.     377.  20.  3. 
„     13392      6.  8. 


Thlr. 


50000 

_ 

16650 

— 

34000 

— 

11 

25 

13243 

27 

683 

— 

77 

15 

13769 

27 

1284Ö6 

'1 

Reservefonda-Conto. 


SoU. 


1867 
Mai  1. 
Juü  1. 


An  Saldo- Vortrag 

„     Zinsen  vom  1.  Jan.  1867  bis  dato  von 
4000  Thlr.  Staatspapieren  ] 

400       „     Zwick.  Schuldschein     i  v  jo/ 


Thlr. 


200 


Leipzig  Dresden,  Eisen-I 
bahn-PrioritAten 


8366    9 


92 


40 


Allgemeine  Otterreichiiohe  OaigMellecheft  in  Triett 


Oct  1. 


Not.  1* 

1868 
Jen.  2. 


Min  31. 

April   30. 


1868 
Mei  1 


^% 


An  Zinsen  Tom  1.  April  bis  Ende  Septbr.  Ton 
500  Thlr.  SUatspapieren  )i  4%( 
2600       .,  „  ä3V] 

„     Zinsen  yon  600  Thlr.  Vereinsglack-Obligationen 
per  V,  J»br  )i  41/,%     .... 

„     Zinsen  t.  1.  Juli  bis  Endb  Decbr.  1867  Ton\ 
3900  Thlr.  s    SUeUpapieren 
400       „       Zwick.  Stadtscboldsobeinen     >  h 
200       „     Leipsig-Dresden.Eisenbahn-Pri-l 
oritftten  ' 

,,     Antheil  am  Beingewinn  pro  1866/67  yon  12718  Thlr. 
2  Ngr.  8  Pf  k  lOy»         ......  „ 

„     Gewinn    auf  1500  Tblr.    eingekauften   s.  8taatspapleren 
(3  St.  k  500  Thlr.)  4%  Nr.  23953,  Nr.  29868   nnd 

32559  k  94^0 v 

,,     Zinsen  yon  der  Sparoassen-Einlage  .         .  „ 

„     Gewinn    auf  3  Sttiok    Zwickauer  Stadt-Sehuldstoheine  k 

100  Thlr.  Nr.  878,  879  nnd  899  k  96%        .  „ 

„    Zinsen  t.  1.  Oot.  1867  bis  1.  April  1868  yon 
500  Thlr.  Siebs.  Staatspapieren  k  4®/ol 
2600    „         ,,                   ..             „  8%( 
„     Zinsen   yon    600    Thlr.   Veretnsglilok-Obligationen    pro 
V,  Jahr  k  4!/,% n 


An  Saldo- Vortrag 


Tblr. 
Thlr. 


■ 

49 

— 

18 

15 

90 

— 

1271 

94 

90 
3 

24 

12 

— 

49 

— 

13 

15 

10050 
10000 

28 

WUkhen. 


1868 
Jan.  2. 

Febr.  8. 

April  30. 


Per  Besorgungs-Projision   beim  Einkauf  yon  1500  Thlr.  s 

Btaatspapiere  k  VtV« Thlr. 

„  ßtückainsen  bei  Einkauf  yon  300  Thlr.  Zwickaner  8Udt- 

Bohnldscheinen ., 

,,     Zahlung  an  die  Hauptcasse: 

Zinsen  Ueberschuss „ 

„     Saldo-Vorag „ 


Zwickau,  den  30.  April  1868. 
Beyidirt  und  richtig  befunden. 


Thh-. 


1 

1 

47 
10000 


10050 


26 

8 

23 

m 


L.  Engelbrecht. 
C.  F.  Otto,  adhibirter  Calo. 


AUgMoeme  Österreichische  6as-6eselkchaft  in  Triest 

Gasabsatz  in  den  Gaswerken  zu  Pest-Ofen,  Linz,  Smichow  und  Reichenberg: 
vom  1.  Juli  bis  30.  September  1868 :  26,584,000  engl,  c'.  Betrag  fl.129,086  ö.  W. 
im  gleichen  Zeiträume  1867:  23,230,000    „     ,        „      „  110,741  ,    , 


Zunahme :     3^304,000  engl,  c' 


fl.   18,345  Ö.W. 


KfL  aulMaiAiMiMral  ▼•■  Dr.  C.  W«ir  *  fhu  In  MtaekM.  —  UfMtktaMr:  I.  Oldeabeirt  la  Htach«B. 


Hr«  2.  Februar  1869.  . 

Journal    für  Gasbeleuchtung 

and 

verwandte  Beleaohtnngsarten. 

Orfi;aii 

des  Vereins  von  Gasfafihmtonem  DentscUands  nnd  seiner  Zweigrereine 

sowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
Uoiiatsclirlfk 

von 
Dr.  N.  H.  Schilling, 

DIreetor  d«r  «Mbelraehtinri-Setelltehaft  In  Ülnehen. 

München.     VerUf  von  Rudolph  Oldenboor^. 


ibOBStments. 

JihrUeh  4  ItUr.  20  Nr* 
Halbjihrllch  2  Ithlr.  10  Nfr. 


Inserate. 


D«r  InieratUniprclt  betrigt : 
flr  eiB0  ffiBie  OetaTieltt     •  Ithlr.  —  Ilfr. 
,,  J«4«   acht«!        „  1      »*      —    t. 

j0d0B  Maoat  ancbalBt  aiB  ■aft.  Klalaara  Braehthalle  ab  alae  Achtalaetta  Unnn  Blefcl 

Da.   Abai>Ba.aBt  ka.»   rtattflBd.B  bai  alle.   Bach-      i^"/^**^]}«'' .T?'*"'  V*  *^*:?*'llr*'"if  •""••J'!*"**; 

,    wird  aar  dia  Hiina  berachBat ,  flr  dlaMlbaa  Jadach  amch 
haadlaBraBaBdPaaaaitorBDaaUchlaBdiaBddaiAa.laadai.  |    4,,  aebaaitahaBde   iBaara  Salta  dai  Cmichlarai  baalUt. 


me  Fabrik  feuerfester  Produkte 

von 

PET.  CHE.  FORSBACH  &  C- 

iu  NDlhelm  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-Gas- 
Retorten,  nnd  fenerfesten  Steine. 

Für  Gas-Betorten  sind  ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
männer Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodelle  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Gas- 
Oefen  9  ehemiselie  Anlagen  nnd  Hüttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis-Courants,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (600) 

6 


40 


AUgomein«  österreiolliiohe  QaigiMlUohaft  in  TriMt 


Oct  1. 


Not.  1. 

1868 
Jah.  2. 


Min  31. 

April   30. 


1868 
Mai  1 


An  Zinsen  yom  1.  April  bis  Ende  Septbr.  Ton  •  „ 

500  Thlr.  SUatspapiereu  k  4%(  „ 

2600      „  „  ä3V] 

„     Zinsen  yon  600  Thlr.  Vereinsglaek-Obligationen 

per  V,  J*br  k  4y,«/p , 

„     Zinsen  t.  1.  Juli  bis  Endb  Decbr.  1867  Ton\ 

3900  Thlr.  s    Staatspapieren  / 

400       „       Zwick.  Sudtscbuldscheinen     >  k  4*/^     „, 

200       „     Leipsig-Dresden.Eisenbahn-Pri-i 

oritftten  ' 

„     Antheil  am  Reingewinn  pro  1866/67  von  12718  Thhr. 

2  Ngr.  8  Pf  k  lOy.        ..••••  „ 

„     Gewinn    anf  1500  Tblr.    eiDgekanften   s.  SUatspapieren 
(3  St.  k  500  Thlr.)  4%  Nr.  23953,  Nr.  29868  nnd 

32559  k  94% „ 

„     Zinsen  yon  der  Sparcassen-Einlage  .         .  „ 

„     Gewinn    anf  3  Stück    Zwickauer  Stadt-Sohnldssobaine  k 

100  Thlr.  Nr.  878,  879  und  899  k  96%        .  „ 

„    Zinsen  t.  1.  Oct.  1867  bis  1.  April  1868  yon 
500  Thlr.  Siebs.  Staatspapieren  k  4®/ol 
2600     „         ,.                   ..             „  3%( 
„     Zinsen   yon    600    Thlr.   Veretnsgl&ok-Obligationen    pro 
V,  Jahr  k  4Vi% „ 


An  Saldo- Vortrag 


Tblr. 


Thlr. 


49 

— 

18 

15 

90 

_ 

N 

1271 

M 

90 
3 

24 

12 

— 

49 

— 

18 

15 

10050 

28 

10000 

— 

WUkhen. 


1868 
Jan.  2. 

Febr.  8. 

April  30. 


Per  Besorgungs-Projision  beim  Einkauf  yon  1500  Thlr.    s 

Staatspapiere  k  VtVo Thlr. 

Staokainsen  bei  Einkauf  yon  300  Thlr.  Zwickaner  SUdt- 
Bohnldsoheinen     .......  ., 

Zahlung  an  die  Hauptcasse: 
Zinsen  Ueberschuss „ 

Saldo-Vorag „ 


Zwickau,  den  30.  April  1868. 
Beyidirt  und  richtig  befunden. 


Thlr. 


1 

1 

47 
10000 


10050 


L.  Engelbrecht. 
C.  F.  Otto,  adhibirter  Calo. 


Allgememe  österreichische  6as-6esellschaft  in  Triest 

Gasabsatz  in  den  Gaswerken  zu  Pest-Ofen^  Linz,  Smichow  und  Reichenberg: 
vom  I.Juli  bis  30.  September  1868:  26;584;000  engl,  c',  Betrag  fl.  129,086  Ö.W. 
im  gleichen  Zeiträume  1867:  23,230,000    n     w        n      n  110,741  ,    , 


Zunahme :     3^304,000  engl,  c' 


fl.   18,345  Ö.W. 


KfL 


t»B  Dr.  C.  Wair  *  Sohn  In  HtadMa. 


I«  014 


Kr.  8.  Februar  1869.  . 

Journal    für  Gasbeleuchtung 

and 

verwandte  Beleaohtangsarten. 

Ori^ari 

des  Vereins  von  GasfadunSnnem  Dentsdilands  nnd  seiner  Zweigvereine 

sowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
Bfonatsclirift 

von 
Dr.  N.  H.  Schilling, 

Dlreetor  4er  Oaibeleiehtinft-^MHicbaft  In  ■•Beben. 


MOnohen.    VarUff  von  Rudolph  Oldanboorf  • 


iboBBtnents.                      {  Insenta. 

JlbrUeh  4  Itblr.  10  Wr-  ^'  laieritlenepreli  betrift  ; 

BilbJIhrlleh  t  lUür.  10  Wr-  ^,  ^.^.   ^^tM        „           i      „      -    „ 

Jeden  ■entt  erecbelnt  ein  Heft.  Ueloere  firacbthelle  aU  eine  Aehtelselt«  kioneB  nieht 

Da«   Abennement  kniin   lUttflnden   bei  allen   fineb.  ^'!*'"'*'*^j.™*v'*'  v**  7'L**'?!*".?  ••■••»■*•'•*•• 

.     ..               ^»  _..    .      .^    .    w.     ^       ^^     .    .     ^       I  wird  nnr  die  Hllfte  berecbnet,  rir  dieselben  Jideci  aneb 

bandlnnfennndPertimUrnlHmttehlandinnddeiAnilaBdei.  |  ^.  aebenitebende  Innere  Seite  des  ümiehUfei  benOUt. 


»ie  Fabrik  feuerfester  Produkte 

von 

PET.  CM.  FORSBACH  &  C- 

in  Mülheim  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-Gas- 
Retorten,  nnd  fenerfesten  Steine. 

Für  Ctas-Betorten  sind  ausser  den  von  dem  Verein  der  Oas-Fach- 
männer  Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodelle  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasiri 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Oas- 
Oefen  9  dteinlBclie  Anlagen  und  Hüttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis-Courants ,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (600) 
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42  ^^^ 

(568)  ^«       Fabrik 

feuersfeister  Retorten 

emailUrt  und  ohne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

in 

(FraiikiPHhJ 
Eine  der  bedeutendsten  if'abriken  Europa's. 

Sillienie  Preis-Ieiaifle 

bei  der  interDationalen  Ausstellung  in  Pariß  im  Jahre  1867. 


Die  Fabrik  feuerfeatcr  Produkte    in    ljjoii*Tftlse ,     gegrÜadet    ron    den  Herren 
liOnls     Bouiqnei     4c    Cle*    im  Jahre  18 J4    empfiehlt  eich  durch  die  Vortreffliobkeil . 
ihrer  Fabrikate^  welche  beute  in  ganz   Europa  bekanot  sind. 

Die  stets  annehmende  Zahl  der  Gasanstalten  ^  welche  die  Retorten  der  Herren 
liOol»  Bouitqnet  d£.  Cie*  lii  Lijon-Tttlite  hfiiütssen  ,  heweiitt  die  unwiderlegilcheii 
Vorzüge  dieser  Retorten  vor  auderen  Fabrikaten, 

Ein  h'  sonders  durchgebildete«  patentirte^  Verfahren  bttl  der  Fabrikation ^  sowie  die 
aoBserordeDtliche  Sorgfalt,  mit  diär  bei  der  Auswahl  der  Materialiea  verfahren  wird,  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  eraten  Rang  zu  erreichen.  So  hat 
auch  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  1B67  ihr  <lle  eriite  e^tlberiie 
Medaille  blas  für  Retorten  zuerkannt. 

GasAnütiiitcti  f  ^reiche  etwa  einen  Veräueb  mit  diesen  Hetorten  £u  machen  geneigt 
wAren,  stehen  Referenzen  der  folgenden  Fabriken  lu   Dienäten: 

(Schweia) 


Ascb,   Böhmen» 

Kempten. 

Lausanne 

Baden-Baden. 

Kaufb  euren. 

Luaern 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

Biberacb. 

Memmingen. 

VeTey 

CaTiDsCadt. 

Reutlingen. 

Lorgea 

CobEens. 

Sehweinfart. 

Loele 

Culmbacb, 

Straubing. 

Soleure 

Donauwörth» 

Balaburg, 

Samt-Imter 

Eisen  ach. 

Schwab.   Qemünd. 

Winterthnr 

Eichsüldt. 

Trmuuateln 

Nyon 

Erlangen, 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire 

(Siibweiz.) 

Bo^sel 

Oermersbeim« 

Freiburg 

n 

Thun 

Hersfeld. 

Genf 

n 

Zürich 

Hall  (Wüttemberg). 

Kolbrunuen 

n 

St.  Galleu 

Ingolstadt 

La  Cbaujt  de 

Fond 

ri 

Sion 

Die  Retorten  der  Herren  Mj*  Bottiqnet  df  Cte«  sind  für  Gas  yollkommen  nn- 
dnrch  drin  glich.  Sie  werden  ,  bbs  an  den  beiden  Enden  unterstOtzt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohue  dabei  au  springen.  Man  kann  dienelben  ohne  Nacblhcdl  mehrere  Maie  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  yerfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Steine  Jeder  Art  tmd 
Grds»e   für   Oefen    aller  Gattungen^  und  besonders  Steine  iür  Fenerungen, 

Aiifträt^e  wolle  man  an  die  Hcrret^  Ei.  Bousquet  A  Cle.  'A 
liyanaValse,  U^p.  du  Bli6t&e  (Franee)  richten. 


a 


Stettin 


1865.  Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 
im  Oasfabrikation 

TOB 

MM  PRH 


Paris    1867. 


Filiale  Dresden 
Friedrieb-Str.  9. 


in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  Breelauer-StraMo 


FUiaI»  Breslau 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  Gaemeseer  von  2-150  Flammen  in  Oehftasen  von  eUrkem  aelbst  ver- 
zinntem  Bleoh.  ebenso  seine  patonUrten' Gaemeseer  gleicher  Grösse  ohne  Prels- 
erhShang  ^  welche  die  Vortheile  eines  constanteren  Wasseretandes,  genaueren  Registrirens 
and  ToUstAndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gewahren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  vielen  Städten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Starke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  Jahren  su  fibernehroen. 
Siatlones<Ml>i^^"*®^  ^^^  gusseissemem  Gehftuse  für  1000 — SO  000  o'  Durchgang 
per  Stunde,  Ton  welcher  letiterea  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  0'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.  Stadtregnlatoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Regnlatoren  für  kleinere  Leit- 
ungen zu  Qlyoerin-  und  WasserfQllung.  Exkanstoren  nach  B  e  a  Tschem  System  12 — 24', 
mit  Yon  mir  yerbesserter  Schiebervorrichtung.  Begnlatoren  dazu  2,  3.  4''  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangerobr.  Belpüeee  von  5'/  bis  zu  jeder  ge< 
wfinschten  Rohrweite.  WeebsellliUine  von  einfacher  Rohrabsperrnng  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  verzinnt  und  nnverzinnt.  Wasehapparate,  einfacher 
sehr  practischer  Construction.  Sehleber  nnd  hydranlleehe  HlUine  jeder  Rohr- 
dimension.  Tentlle ,  neu  und  praktisch ,  zu  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,  vorläufig  in  Dimensionen 
von  2  —  15''  Rohrweite.  Ulanonieter  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
construirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  fQr  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurzer  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  macbte. 
SnnAmillelie  Bleeharbelten  als  Condensatoren ,  Serubber,  Reinigungskastendeckel, 
Weohselhahohauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
▼eninnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Diefatung  hergestellt  wird.  In  meiner  Verzin- 
nerei können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  Strassenlaternen  sechseckige, 
zur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  .  welche  zum  Betriebe  noihwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweck  massigste  Construction ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
.  die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind  ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe .  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4jährige  Garantie  fibemehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  dei*en  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
fixier  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  eoUde  nnd 
gnte  Cteemeeeer  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  su  Diensten.  (^dl) 
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(586)  ^^        Fabrik 

feiierfesler  Produete 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


ir; 


ID 


BÜISBÜR« 


am  Bhein. 


Silberne  Preis-Hedaille 

tei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867» 


Das  Etablissement  ist  im  Jakre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden; 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glaairt  und  unglasirt. 

Sieine  jeder  Art  und  Grösse 

sm  Hoch-,  Schweiss-^  Puddel-^  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tiegel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge. 
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(538) 


SILBER-IEDAILLE 

ALLGEMEINE  AUSSTELLUNG.  PARIS  1867. 


msLaä 


Fabrik- 


L.  L. 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBB  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABBIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDER  OESGHWEISSTEN 
EISERNEN  SIEDERÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  HOMOGEN-MET ALL-RÖHREN 

für  LocomotiveDi  Schiffskessel,  Locomobilen  etc. 

SCHMIEDEEISERNEN  KOIIREN   und   VERBINMÜNGSSTÜfKEN 

ZU  Gas-  Dampf-  und  Wasserleitungen 
SGENEIDEKLÜPPEN  und  ALLE  ARTEN  vm  WERKZEUGEN 

für  Gasarbeiten. 


NIEDERLAGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE 


F.  Bellefantaine,  Li^e 

W.  Braun  y  St.  Petersburg 

Th.  Börman^  Stockholm 

D.  Hansen  ^  Astrup,  Chrtstiama 

Carl  Madsen^  Copenhagen 

A.  Schüler^  Hamburg 


AGENTEN: 

Julius  Möller,  Berlin 

J.  E.  Bemhuber,  Wien 

A.  Uggi,  Prag 

J.  Ä,  Rödiger^  Triest 

C.  Bellegrandi  ^  Co.^  Genua 

Miguel  de  Bergue^  Barcelona. 


(^^3)  Retorten  und  Steine 

TM  reuerfrstriB  Thone  in  allvu  Formen  und  Diueasionen. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

{vormals  Aiberi  tAetter.) 

Diese  Fabrikiito  haben  auf  allen  Gaswerken,  wo  sie  benutat  worden,  rolle  Aner* 
kenimng  gefVinden,  und  aind  die  ProiMe,  trotz  aller  Sorgfalt^  welche  auf  die  Anfortigung 
▼erwendet  wird,  sehr  vortheilhnft. 


Sftberne  IHedallle. 


SCHttFFIERfW4iClff« 


Parh  1867. 


Gas-  nnd  Wasser- 
Allagen. 

Heiss    und  Warmwasser- 

Heizungen. 

ßfiöf-€iiiricl]tnngrit. 

Dampf-Koi'h-t  Bade-  und 

Heiz-Aiilaj2;eiL 
Gas  •  Hoeli  -  Apparate. 

''AßWK:  Linden^Str  19.  BERLIN 


Gasbeleuchtuiigs- 


GegenstUnde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln. 
Wandarme,  Laternen  etc. 

tfaurrihiTUf  Kai  hu  IS  lin-iMim 
Fiuiniisu.  WnUiii^niillurAii 

Fontaiiien 
Blt*iröhri*ii,  Puttipeiu 


Detail ''Ter  kauf  s   Leip^lgtr  6tr.  42. 


FeuerffeNte  Prodöite,  die  nirhf  dem  Schwinden  untorwoifen  sind. 

.  Gesellschaft  für  Fabrikation  feuerfester  Froducte, 

Tb«  Boucher, 

Pateütinhaber   zu  Quar^^^uonj  bei    iSt.  üiji>iaiü,  bei  Mons  (Belgien)^ 

Geraoten:     HfßHf'iier  «f*  rilfl    §  i'evkOii9. 

•  Th.  Boucher  ist  der  einzige  Fabrikant .    welcber  feuerteate  Producte 

dieser  Art  herstellt^  und  Inhaber  dc^r  Medaillen  von  der  all r,rem einen  Indu- 
strie-AuBstellung  in  London  (1851  und  1862),  in  Pari;*  (1855),  sowie  auch 
der  Ebren -Medaille  I.  Classe  der  ^^Acad^mie  nationale'^  zu  Paris  (1856). 
Seine  Anstalt  ist  die  iiltepte  auf  dem  Cootinent. 

NB.     Die  BflsteHuDgen    bitten    wir    an    die  Herren  £7itlj#iirt*  if*  2ic»t«<*/«#rf-  in 

Esaen,  welche  alleinigo  Agenten  uusorer  Firma  in  Deutschland  sind  zu  adreaalren.  Auch 
bitten  wir  en^iere  Fabrik  mit  keiner  anderen  zu  verwechseln  ,  weil  sie  die  alleinige  ist, 
welche  Herr  Boncher  vor  seinem  Tode  dirigirte.  Um  aHo  Umstünde  zu  vermeiden,  er* 
suchen  wir  unsere  verehrten  Geschäfufreynde  und  Abnebmer  dringend,  dieses  Aris  zu  beachten 
(582;  Boncber  de  van  Vreekam. 
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(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


m 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie- Ausstellung  in  München 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie- Ausstellung  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften,  in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-GrasbrerLiier 

Argand«  und  DamaB-Brenner  mit  und  ohne  Messing- Oarnituren, 
von  Schwank  sehe ,    von  j^tin^en'sche  Röhren  und  Kocbapparate. 

Sociäe  de  prodoits  r^fractaires  de  Saint-Gbislain  (Belgique). 

Gesellschaft  für  fenerfeste  Prodncte 

in  (Saint-OUslain  (Belgien). 

Preis-Nedaillen: 

Paris  1S67. 1863. 1857. 1855.    liOndon  1S62.  1851.    Brfirael  1847. 

Unser  Etablissement;  eines  der  grossartigsten  des  Continents,  im  Jahre 
1844  gegri^ndet.  mitten  im  Kohlenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  reichhaltigen  Thongrnben,  dicht  an  der  französisch- bel- 
gischen Nordbahn,  an  der  Canal-Wasserstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelesen,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfah- 
rungen, billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilhafter  Transportwege. 

Als  Specialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

«Afi-RKTORTKUr 

Jeder  beliebigen  Form  u.  Orftsse  von  wirklich  unAberlreff- 
lleher  Qualität,  ebenso  Steine  und  Formstüeke  aller  Art  für  Gasöfen. 
Ferner:  Blocke  und  (Steine 

in  beliebigen  Dimensionen  für  Höh- 9  SehwelsB-9  Puddel-9  Cohe- 
und  Oypsöfen  joden  SysteniR;  gebrannte  nnd  ungebrannte 
Stfidce  für  01ashütten9  feinste  Thonerde  flir  Olas-  und 
Zinkhütten  Cement  etc.  zu  sehr  vortheilhaften  Preisen. 

Zeichnungen,  Preislisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Auskunft 
über  Frachtsätze  etc.  stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc. 
yf  la  Mrecliouite  laHoeÜfedi^prodwilHrefractatre^ 

h  SiUnt^CiMHlain  (Belgtque)  zu  adressiren. 
(^^7)  üadministrateur  dSleguS,  Gustave  de  Savoye. 


Auf  iEiaen  emalllirte 

Strassenschilder,  Hausnummern^  Firma- 
schilder, ferner  durch  schöneres  helleres 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  und 
Laternen  -  Blenden  für  Locomotiven^ 
Signale  etc.  etc. 

(596)  •#.  €3.  jnüUer. 


Emaillf  Waaren  u.ZtfferbUn-Fabrikdnt 
SrHtENEBERQ  bei  BERLIN 
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DIE  GLYCERIN-FABRIK 


von 


e.  A.  BABUDSER  IBT  AUGSBURG 

empfiehlt  ihr  —  zum  FfitleD  der  Gasinesser  —  f^eit  Jahren  bewährtes  Priparat 

den  sehr  verehrhcheo  Herren  Gaswerk- Besitzern  und  Directoren  zu  geneigter 
VerwenduujL^. 

Ihr  sorgtaltigst  gereinigtes  apiegelklares  G ly c er injge friert  erst  bei  einer 
Temperatur  von  — 25**  R.  und  verdunstet  äusserat  wenig.  —  Die  Gasuhr, 
mit  jTdglicJtem  Stoff  gefüllt  ^  ist  für  den  Winter  — -  da  dio  Flüasigkeit  nicht 
gefriert  — »  wie  für  den  Sommer  —  weil  das  öftere  Nachfüllen  erspart  ist^ 
und  die  Uhr  ihren  glelühmässigen  Gang  behält  —  stäs  vortlmühaft  versorgt 
und  ist  dieses  Glycerin  daher  gleich  zu  erstmaliger  Füllung  jedes  neuen  Ap- 
parates sehr  zu  empfehlen. 

NB.  Schon  in  Gebrauch  treweaene  Gasuhren  müsBen,  vor  Benützung 
des  Glycerina  ala  Füllmittel,  auPs  Genaueste  gereinigt,  neue  Gaameaser 
durch  öfteres  Ausspülen  mit  heiaaem  Waaaer  von  dem  noch  häufig  anhängenden 
Löthealze  befreit  werden.  {570} 

Die 

Gesellschaft   für   Speckstein  -  Fabrikate 
Ijanboeck  &  Hilpert  ^ 

in 

Nürabergr 

empfiehlt  ihre 

in  den  verachiedenartigaten  Formen  mit  dem  Bemerken,  dass  stets  von  den 
conran testen  Sorten  Lager  gebalten  werden ,  um  allenfallsige  pressante 
Ordres  aofort  effectmren  zu  können. ^ (583) 

JOS.  COWEN  &  c? 

Itlaydori  Uiirn 

Newcastle  on  Tyna 

Fabrikaiiien  feuerfeiiter  Chamott-titeliie, 

Marke  „Cowen". 

Retnrten   für  Ga^s-AuslaUeu   und  alle  Arten  feuerfester  Gegen^ 

stände  für  Hohöfen,  Cokesöfen  Äc*  Äc. 

Jos.  Cowefi  &  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten,  welche  bei  der 
grossen  Auaatelkmg  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preii-MedaiUc  fllr 
,,€aii-Retorleii   nnd  andere  feuerfei^te   (iegpiidüiide^^    beehrt   wurden. 

Jos.  Cowen  &  Co,  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen AuBstelInng  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preia- Me- 
daille für  „Gas-Retorten,  feuerfeste  Steine  etc.,  für  Vartreßlickkeit  der  tualität*^ 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Grossbritanoien.  (586) 


J 


4» 
(^)  Sehulz  A  Saekur 

fibernehmen  die  fertige  Btorstelliuis  rwä  Gaswerken  IQr  stidtiaolie  Deimiineii 
und  fflr  einsclne  Etabliesements,  die  Anlage  von  RHkrenleliiinseii  jeder  Art  in  tiiiss-  and 
Schmiedeeisen,  Blei,  Asphalt  und  Thon,  41«  Herstellong  tob  WMMierAalAKeii  mit 
Pampwerken,  completten  Waeeh«  und  B«de«Eiarteliiiuigeii  für  Gfiter,  Fabriken 
nnd  eimelae  Hftiiser. 

Hftitea  Lager  Ton  allen  IQr  Gaswerke  nOthlgen  Werkseugea ,  BOhren-Kobir*Vorrich- 
langen  bester  Constraction,  eiserne  Feldsehmieden,  Rohrsangen,  Kloppen,  etc. 

Ferner  von  eisernen  and  messingenen  Fittings  ffir  Gas-  and  Wasser)  G»e-Koeli« 
Appamten,  gasseisemen  and  schmiedeeisernen  Röhren,  emaillirten  WAStorlellSBgs« 

Aasgeffthrte  Anlagen  su  Hayelberg  and  Pritswalk  in  der  Mark,  sa  Gogolin  in  Ober- 
SeUesien,  la  Haynaa  in  Niederschlesien,  Dirschaa  in  Preassen,  Zahne  In  Ober-6chleeieB| 
ZfiUichaa,  etc. 

Aosgeflihrte  Wasser* Anlagen  tn  Haynaa  in  Schlesien,  f&r  die  Fabriken  sa  Vieseoke 
and  Kl.-Leppin  bei  Perleberg  fOr  die  Güter  Wolffhsyn  bei  Banalaa  eto. 

fias-Feldschoiieden 

mit  Tentilator  in  jeder  beliebigen 
OrÖBse  und  Form,  welche  sich  dadurch 
vortheilbaft  empfehlen,  dass  der  ganze 
innere  Raum  zu  Werkzeugspinden  und 
Schubkasten  eingerichtet  ist,  bauen 

Roessemam  A  Kühnemaim 

_   -     (eil)  BerUa 

~   --^^  '^  — -"=^i=?iO:   --~  -  21.    Oartenstrasse    21, 

Billigste  Gasanlagen 

flir 

Krdöl-  oder  PetroleomrückstSiidee 

Durch  grösste  Einfachheit  und  Billigkeit  concurriren  die  Fettgasanlagen 
bereits  mit  den  grössten  Steinkohlengasanstalten,  so  dass  in  diesem  Jahre 
diese  Beleuchtung  für  Weissenf  eis  a.  S.  und  Treptow  a.  B.  mit  dem 
bestem  Erfolge  eingeführt  worden  ist.  Ausser  m  vielen  Fabriken  und  Ver- 
gnügungslokalen wurde  diese  Beleuchtung  auch  fUr  letztgenannte  Stadt 
von  mir  ausgeführt;  und  kann  ich  hierüber  die  besten  Zeugnisse  auf- 
weisen. 

Für  jede  Anlage   Garantie.    Prospecte  und  sonstige  Auskunft  gratis. 

Erdölrückstände  oder  schwere  Theeröle  billigst.  (578) 

C   IFe  SehumUtHH  m  WeissmfeU  a.  8. 
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fias-Reinig] 

Oberurseier  Gasreinigungsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  perCubicMeter^  ist  fein  aertheilt,  fertig 
inni  Crebraaeli  (auch  ahne  Beimi»cliung  von  SägespähneQ  oder  der- 
gleichen)  hat  »ich  vorzüglich  bewährt  und  kostet^  frei  all  Frankflirl;  a«  II* 
in  Waggonladiingen:  k  100  oder  200  Centnem: 

per  Centner    ä   50  KUagr.   ly«   Franc«    ^   lO  Sgr. 

^  8S  kr.  fittdd.  W.  :=  50  kr.  ftsterr. 

Anfragen  und  Beitellungen  gefälligBt 

ai  das  Boreau  der 
GhasgeseUschaft  Oberursel 
mi)  In  Frankfurt  a*  M. 


Hofl^aaim  A  Stich 

Speckatein^^Gagbrenuer -Manufaktur 


m 


Nürnberg 


II 


empfehlen  ihre  Speck  stein  gasbrenner  aller  Art,  wie: 

Sehnitl;-,  I^oek-,  FIdllius-,  Petralenm-  A  Brannkelilen« 
theergas-Brenner  9  sowie  Sparbrenner  eigener  Construktion 
zu  den  billigsten  Preisen, 

Hauptaächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Selmlttbrenner  mit 
ausgehöhltem  Kopfe  aufmerksam^  der  eine  runde  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt^  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  PreiscouraDt  auf  frankirtes  Verlangen  gratis.  (592) 

Oas-XIxhaustoreii 

C*  S®lilele*a  lelelitgelieiide  gerHueichlose  neueste  Conäcruction  von  186S  ^Ur<  10 
pr«  Zoll  1.  W>  d«r  Anscblusaröhren,  Freier  Unrelig^aa^  äeis  Gasefl  beim  StilbtftQd. 
noppelter  Mulsefl^ei  geg&n  alle  andern  b^kauiuen  Ventilator^ExliAuatoreii  garaiitirt. 
Will  man  sich  überzeageQ ,  probire  man  mittelst  FuMtretea  einen  kleinen  Sehinlede* 
Vetitllfttor  dieB&r  Conatruction  und  mati  wird  finden «  d&aa  «^in  Matin  daa  Doppelte  per 
Tag  damit  leisten  kann^  waa  er  mittelai  irgend  elnetn  andern  fertig  bringt  und  dieis  beeaer 
als  mit  einem   ßlaebalg. 

€•  Sehlele«  Ingenieur,  Frankrnrt  a*  lll,p  Mene  Maliuerstrssse  IS, 
Bitte^  dieio  Adreaae  mil  keiner  andeni  au  verweobaeUi*  (688) 


I 
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EENST  SCHWEMMEE 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille  der  intematioDalen  Aasstellang  in  Paria   1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erUubt  aicb  die  von  ihm  gefertigten 

Spectetein-C^asbreiiiier, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gas  bestens  zu  empfehlen. 

Besonders  macheich  auf  meine  neuen  Selmltt-Brenner  mit  Itolilem 
Kopfe  aufmerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  (574) 


(579)  Die  lB¥erUzeugfahrnL 

(Specialität  Gaswerkzeuge) 


von 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empfiehlt: 
Bohrabschneider;   Bohrzangen,   Fitter-    resp.  Brennerzangen ,   Oaskluppen, 

Bohrknarren,  Schraubstöcke,  Schraubenschlflssel,  Oussstahlfeilen  auf  Garantie, 

englischen  Oussstahl   zu   Handmeissel;   Coaks-Schaufeln ,   Eohlenschaufelu; 

Dreckschaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge. 


(587)  Oasleltmig^röliren 

gosseiserne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen    gusseisemen   Apparaten    und    Fa^onuitfickeii  9    wie    sie   zur 

Fabrikation  und  Leituns  des  Oases  nöthig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungs-BauteU;  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  zu  Hülheim  a.  d.  Rahr. 
Bie  €}a«(behälter-Fabrik 

von 

jPe  A.  IVeutnmn  in  Amchen 

lieferte  in  wenigen  Jahren  126  Gasbehälter  nach  allen  Gegenden  Deutsch- 
lands, welcher  Umstand  wohl  als  Empfehlung  ihrer  soliden  Arbeiten 
dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind:  die  zu  [den  Gasbehältern  ge- 
hörigen FühruDgsgerüste,  sowie  sämmtliche  Blecharbeiten  fQr  Gasanstalten, 
als  Weohslerhauben,  Beinigerdeckel,  Skrubber ,  Condensatoreo,  Beservoire, 
eiserne  Treppen,  Thüren  etc.  etc.  (613) 

7* 
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jeder  Constructioii    liefert   als    ausBcbliesalictie 
Spezialität  die  MasehineDfabrik  von 

lläller  &  Blum,  Berlin, 

ZimmtrBiTmastt  88.  (594) 


(607)  Eici  prftktlHClier  monteiir  fUr  0a»iftiilSKeii ,  welcher  8  Jahr«  b«i 
einem  der  bcdentendaten  UnEcruehmer  fik  OajiftalageB  theila  alä.  Gaaßtter,  tbeils  alji  Werk' 
fÜhrer  gewesen  int ,  auch  den  tttchniachen  Betrieb  «iner  Ga8iiii»t«lt  ala  Gasmeiater  lielbit- 
»ttndig  geleitet  hnt,  auoht  eine  paftseodü  Stelle.  Gen&llige  OSerten  werden  Bub  F.  78 
darch  A.  Rctemejer*«  Central-dpeilKioii  fltr  Zeltuni^ii-Aiiiiottceii  tu  Betitln 
erbeten. 

(G05)  Der  Betrlebslilgeiileai*  einefl  der  grösstezi  Gaswerke  Deat^cbtattdi 
(80  MilL  Conium) ,  seit  5  Jahren  dnselbst  beachi^ftigt  ^  vorher  bei  NenbauteD  und  grOBS- 
Artigen  Rohrlegungen  rerwendet^  sucht  für  Bogleich  oder  fJir  spiLttir  eine  aelbBtständige  Stelle 
all  Direotor  oder  Verwalter  einer  GaBfahrik,  Äusgesseicbnete  Keugniaae  stehen  demBelben 
IQ  Gebot«.     Nftberea  unter  Ohlffre  F»  V.  durch  die  E»pedition  dei  Gssjournali, 

(606)  Für  eine  Gasanstalt  von  2  Milliuneu  jKhrUchei'  Production  werden  pasaende 
Apparate  alt  xu  kaufen  gesucht.  Offerten  hierauf  nebBt  SkiszeiL  und  Preisangaben  ist  der 
UnttrxeiohDete  entgegeniiinebinen  gern  bereit. 

Dr.  C  MKlleF,  OiTilingenieur, 

Berlin,  JeruAalemerBtrasse  30. 

(612)  Ein  C^&slnKenieiii't 

leil  Jahren  techniBcher  Direcior  einer  uuter  aeiner  Bauleitting  bedeutend  erweiterten  Gaa- 
Anstalt  von  ca.  90  Mil]ii>nen  FrodußtioB,  wünscht  aeiuo  gegen wartigfi  Stellung  gegen 
eine  ibnliobe  oder  grössere  zu  Tertauscben. 

Gefüllige  üffertea  beliebe  man  unter  H«  B«  an  die  Redaction  diesei  Blattes  ge- 
langen an  lassen. 

Dtireii  die  VergrösBerung  unserer  GaBaoBtalt  sind  die  früher  gebraucli* 
ten  Tier  ReiDigungBkaaten  8'  lang;  3 Vi'  breit,  4*  tief  mit  5^'  Ein*  und  Aus* 
Btrömungj  ein  Condensätor,  5'',  und  ein  Umschaltungsapparat  mit  diversen 
5''  Fa^onröhren  Überflüssig  geworden.  Sämmtliche  Gegenstände  ^  welche 
sich  in  einem  guten  brauchbaren  Zustande  befinden^  beabsichtigen  wir  zu 
einem  billigen  Preise  zu  verkaufen^  und  wollen  sich  etwaige  Kaufsliebhaber 
gefälligst  schriftlich  an  uns  wenden. 

Hamm  a.  d.  Lippe  in  Westphalen,  9.  Februar  1869. 

Die  Direction  der   ÄctiengeseUschaii   für      fl 
(614)  Gasbeleachtang.  ^ 

Bei  Christian  Winter  in  Frankfurt  a.  M    iat  erschienen: 

Offener  Brief 

an   Herni   O*  F.   J^.  Jahn- 

Von  Brdiuer* 
Preia  2  8gr.  (615) 


Die  Thonretorteo- 

und 

Chamottestein-Fabrik 

innawerk 


von 


J.  ß.  6EITH  IS  COBURG 

empfiehlt  ihre  Produkte  von  bewährter  Oüte  bestens. 

Von  ThonF^torteil  halte  iob  Ton  den  gangbareren  Ton  mehr  als  50  rersohio- 
denen  Formen  in  der  Regel  Yorrath  und  wird  Jede  beliebige  andere  Form  prompt  geliefert  Die 
gate  Brauchbarkeit  meiner  Retorten  und  deren  Äusserst  correkte  Form  hat  sich  seit  einer  Reihe 
Ton  Jahren  in  einer  grossen  Ansahl  Fabriken  beste  Anerkennung  versohafft,  worüber  gerne 
Zeugnisse  su  Diensten   stehen. 

Vermöge  der  besonders  sorgflltig  gearbeiteten  gans  glatten  und  rissfreien 
inneren  FlAohen   wird  die  Graphitentfbmung   in  hohem  Grade  erleichtert. 

Gans  besonders  kann  ich  Ihnen  im  Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empüshlen.  Nach  einer  sehr  grossen  Ansahl  von  Versuchen  ist  es  mir  gelungen ,  eine  in 
jeder  Besiehung  Tollkommene  Glasur  herzustellen,  welche  die  Entfernung  des  Graphits  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kursen  Zeit  des  Ausbrennens ,  woiu  meine  Ausbrennemulden  sehr 
gute  Dienste  leisten. 

Die  Vortheile  gut  glasirter  Retorten  haben  sich  durch  die  Praxis 
als  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Femer  liefere  ich: 

VOFmstelne  wovon  tlber  800  Modelle  vorräthig  sind,  in  allen  Grössen  bis  zu  10  Ztr. 

pr.  Stück  von  Torzüglicher  feuerbest&ndiger  nicht  schwindender  QualitHt. 

Venerfeste  Steine  gewöhnlicher  Form  sind  stets  vorrftthig. 

Femer  empfehle  ich: 

Steine  für  Eisenwerke  zu  Hohöfen,  SehweissSfen  etc  ,  f  ir  GlMfabriken,  Ponellanfabrikei 
etc.  dann  Glassflchmelzhäfei,  Muffeln,  Rdhren  etc. 

Für  chemische  Fabriken  : 
S&nregefiUUie»  Rölireil^    steine    von    besonders  geeigneter   QualitSt    für  Sodft- 
schmelzöfen  und  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel. 

Abtritt-  und  Wasserleitnn^Röhren,  Kaminanfsätze,  etc.  feuerfesten  Thon  bester  Qua- 
lität aus  eigenen  Graben. 

MortelMassa  fein  gemahlen  von  geringster  Schwindung. 

Die  Preise  stelle  ich  entsprechend  billigst  und  bin  ich  dlircll  bedeutende 
TeYgrdssernng  meines  Etablissements  in  den  Stand  gesezt,  auch  die  umfangreichsten 
Auftr&ge  promptest  zu  erledigen. 

(608)  Js  R.  Ooithi  Gasfabrikant 
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Bnndioliiii. 


^^         Verkauf  einer  Gasanstalt 

Herr  H.  Elbe  rling  zu  Mölln  hat  miciL  mit  dem  öflFeiitliclimeist- 
bieteoden  Verkauf  aeiner  in  hiesiger  Stadt  befindlicben  Ga&atistalt 
beauftragt,  und  anberaume  ich  zu  diesem  Zwecke  einen  Termin  auf 
DienHtag,  den  S5.  Mai  d.  J.  TornLittagii  11  Uhr, 
zu  welchem  ich  die  Kaufsliebhaber  ergebenst  einlade ,  sich  in 
meinem  Hause  einzufinden. 

Die  Verkaufsbedingongen  können  vom  18,  Mai  d»  J.  an  bei 
nair  eingesehen  werden* 

Röbel  in  Mecklenburg,  den  20.  Februar  1869. 

Hackbnscb^  Stadtseeretair. 


Bnndachau. 

Der  bekannte  GtiB-lBgenwur  Georg  Lowe  ist  am  25,  December  im  Alter 
von  SOjÄhren  m  London  gestorben.  Er  war  seit  dem  Jahre  1821  Ingenieur 
der  Chartered  Gas  Company,  und  hat  aich  durch  geraein nützi^e  Erfindungen 
und  VerbesseruDgen  auf  dem  Gebiete  unBerea  Faches  bleibende  Verdienste 
erworben. 

Es  wird  schwerlich  einen  Ort  geben,  wo  man  nicht  Klagen  über  geringe 
Leuchtkraft  de»  Gaaea  hören  kann,  oder  wo  man  nicht  hie  und  da  io  den 
Tagesblättern  liest;  ^Das  Gas  wird  von  Jahr  zu  Jahr  schlechter*  —  ;,Un»er 
Gas  hat  eine  geringere  Leuchtkraft  ala  das  Gas  in  anderen Stüdten^  u.a.  f. 
Wir  könnten  ana  den  vor  uns  liegenden  Zeitungen  eine  ganze  Sammlung 
von  St088seüf2ern  aus  verschiedeneu  grossen  Städten  Deutschlands  excerpireo, 
die  mitunter  fast  wörtlich  miteinander  übereinstimmen.  Ja,  nicht  nur  in 
unserm  lieben  unzufriedenen  Deutschland,  auch  in  dem  stolzen  England 
und  in  dem  an  der  Spitze  der  Civilisation  marschirendco  Frankreich  hört 
man  über  die  Leuchtkraft  des  Gases  klagen.  Die  Londoner  Blätter  klagen 
über  das  Londoner  Gas,  und  weisen  auf  die  brillante  Parifler  Beleuchtung  hin, 
dicPariser  Blätter  klagen  über  das  Pariser  Gas  und  stellen  London  als  Muater- 
stadt  der  Gasbeleuchtung  auf.  Es  ist  gar  keine  Frage,  dass  dem  Gerede 
über  Leuchtkraft  im  Allgemeinen  sehr  viel  Unverstand  anklebt,  und  dass 
unter  allen  Reporters,  welche  in  den  Tagesblättern  darüber  das  grosse  Wort 
fähren,  schwerlich  ein  Einziger  i.-tt ,  der  eigentlich  weiss ,  was  es  mit  der 
Messung  von  Leuchtkraft  auf  dich  hat,  aber  en  ist  troti&dem  der  Mühe  werth, 
sich  zu  fragen,  ob  denn  an  den  vielfachen  Aeus^erungen  der  Unzufrieden- 
heit^ wenn  man  den  Unsinn  davon  abschält,  gar  keine  Spur  eines  battbareo, 
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berechtigten  Kernes  zurückbleibt;  der  von  Seite  der  Gasindnatrie  einige 
BerückBichtignng  verdient.  Dass  die  Leuchtkraft  des  Gases  im  grossen 
Gänsen  seit  einer  Reihe  von  Jahren  nicht  geringer  geworden  ist,  sondern  sich 
im  Durchschnitt  gegen  früher  eher  etwas  gehoben  hat,  wird  Niemand  be- 
streiten,  der  mit  den  Verhältnissen  wirklich  bekannt  ist  und  doch  glaubt 
das  Publikum  überall;  das  Gas  wird  schlechter.  Wo  seit  Jahren  eine 
offizielle  Controlle  über  die  Leuchtkraft  existirt,  liegt  der  Beweis  in  Zahlen 
vor;  dass  das  Gas  nicht  geringer  geworden  ist,  und  doch  behauptet  das 
Publikum  das  gerade  Gegentheil.  Wir  brennen  nicht  mehr  Flammen,  so 
beisst  eS;  als  früher,  wir  brennen  die  Flammen  nicht  l&nger  als  früher,  und 
dabei  werden  unsere  Gasrechnungen  immer  höher  —  also  muss  das 
Gltt  von  geringerer  Qualität  sein.  Weder  die  offiziellen  magistratischen 
Lii^tmessungeU;  noch  die  Belehrung  von  wirklich  Sachverständigen  vermag 
die  unzufriedenen  zu  überzeugen,  sie  glauben,  nach  Jahr  und  Tag  noch 
«US  dem  Oedächtniss  beurtheilen  zu  können,  wie  viel  Licht  sie  gehabt  haben, 
und  wenn  sie  «ich  einbilden,  dass  die  Leuchtkraft  schlecht  ist,  so  ist  das 
fftr  sie  endgflläger  Beweis.  ;,Die  Gasdirection  hat  uns  zwar  nachgewiesen, 
so  lasen  wir  in  einer  beliebten  Zeitung  kürzlich,  dass  sie  nie  unter  der 
vertragsmässig  geringsten  Stärke  von  10  Kerzen  zurückgeblieben  sei,  ich 
fordere  aber  jeden,  der  in  seiner  Wohnung,  oder  seinem  Laden,  oder  seiner 
Werkstatt,  oder  sonst  wo  Gas  brennt,  auf,  zu  sagen,  ob  jegliche  Flamme 
immer  bei.  ihm  die  Normalstärke  von  10  Kerzen  gehabt  hat  Wären  sie 
alle  da,  die  Gasconsumenten ,  ihr  donnernd  Nein  auf  meine  Frage  würde 
der  Gasdirection  laut  in  die  Ohren  schallen^  u.  s.  w.  Also  Lichtmessung, 
magistratische  Controlle  —  Alles  wird  über  den  Haufen  geworfen,  es  weiss 
ja  ein  jeder  durch  Anschauung,  dass  das  Gas  schlecht  ist,  was  braucht  man 
mehr.  In  der  That  eine  Beweisführung,  gegen  die  absolut  nichts  zu  machen 
ist,  und  doch  liegt  ein  Beweis  darin,  aber  in  anderem  Sinne,  als  gemeint 
ist.  Es  liegt  der  Beweis  darin,  dass  die  menschlichen  Ansprüche  sich  in 
Bezug  auf  Beleuchtung  nach  und  nach  gerade  ebenso  steigern,  wie  in  jeder 
anderen  Richtung,  und  dass  auch  hier  der  Stillstand  ein  Rückschritt  ist.  Das- 
selbe Auge,  was  früher  mit  der  Kerze  und  der  Lampe  zufrieden  war,  ist 
jetzt  mit  dem  Gas  nicht  mehr  zufrieden,  wenn  sich  die  Leuchtkraft  desselben 
nicht  zugleich  mit  seinen  Ansprüchen  steigert;  dasselbe  Publikum,  was  bei 
der  Einführung  der  Gasbeleuchtung  über  das  brilliante  Licht  jubelte, 
raisonnirt  jetzt  über  die  , Johanniskäfer^  und  ,, Irrlichter **,  obgleich  das 
Licht  sich  ganz  gleich  geblieben  ist.  Im  Gas  wird  der  Grund  gesucht, 
und  im  Menschen  liegt  er.  Und  das  ist  die  Thatsache,  welcher  die  Ver- 
treter des  Gasfaches  ihre  Aufmerksamkeit  zu  schenken  nicht  umhin  können, 
eine  Thatsache,  die  geeignet  ist,  zu  einigem  Nachdenken  herauszufordern.  Es 
ist  schon  öfter  die  Ansicht  ausgesprochen  worden,  namentlich  in  England, 
dass  unsere  Industrie  auf  dem  Wege  sei,  nach  und  nach  auf  Cannelgas 
überzugehen,  das  wird  aber  selbst  in  England  nicht  durchzuführen  sein, 
weil  einfach  der  Vorrath  an  Cannelkohlen  dazu  nicht  ausreicht  Wir  haben 
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ja  erat  ror  ein  paar  Jahren  gesehen ,  welcher  Steigerung  die  Preise  der 
eogliächen  Caiinelkoblen  in  Folge  des  \' ermehrte d  Bedarfes  auggesetzt  sind. 
Und  für  unsere  deutschen  Verbältnisae  können  wir  auf  die  Caniielkobleo 
noch  mel  weniger  rechnen^  denn  namentlich  in  Süddeutschland  ist  an  eine 
^ausgedehnte  Einfuhr  nicht  zu  denken»  und  der  geringe  Vorrath  an  Platten- 
kohlen in  Böhmen,  die  ihrer  Qualität  nach  wenigstens  in  Etwas  die  eng- 
lischen CBniielkohIeD  ersetzen  konnten^  ist  viel  zu  unbedeutend ^  um  für 
einen  allgemeinen  Bedarf  in  Betracht  kommen  zu  können.  Ob  es  möglich 
sein  wirdj  das  Petroleum  oder  Braunkohlenlheer  als  Material  zur  Steigerung 
der  Leuchtkraft  unseres  Gases  in  unsere  Industrie  eiuzuflliliren,  wird  die 
Zeit  bald  lehren*  Jedenfalls  darf  es  die  Gasteehnik  als  eine  ihrer  Aufgaben 
in's  Auge  fassen,  passende  Materialien  zur  Aufbesserung  der  Leuchtkraft 
des  Gases  einzuführen ,  ohne  dass  durch  sie  die  Darstellung  des  Gaaes 
wesentlich  vert heuert  wird* 

Es  darf  freilich  nicht  unberücksichtigt  bleiben ,  dass  ein  Theil  der 
Klagen,  resp«  ein  Theil  der  irrigen  Anschauungen  im  Publikum  über  die 
Leuchtkraft  des  Gases  gewiss  auch  seinen  Grund  in  der  Confusion  hat,  welche 
in  unserem  einigen  Deutschland  in  den  Leuchtkraftbestimmungen  herrscht. 
In  den  früheren  Verträgen  wurde  allj^emein  die  Wachskerze  als  Normal- 
kerze angenommen.  Stuttgart,  Karlsruhe,  Aschaffenburg^  Hellbronn,  Äugs- 
burg^  Nürnberg,  Offenbach ^  Wiesbaden  und  München  haben  seither  nach 
Wachskerzen  gemessen,  wQiron  4  auf  1  Pfund  gehen ,  in  Altona,  Cassel^ 
Frankfurt  a./O,,  Hamburg,  Hanau,  Mülheim  a.  d.  Euhr,  Oldenburg,  Pots- 
dam, Schwerin  u.  s.  w,  rechnet  man  nach  Wachskerzen  6  auf  1  Pfund  und 
etwa  13  Zoll  lang,  die  Wachskerzen  in  Aachen,  Crefeld,  Magdeburg,  Mann- 
heim u.  s.  w.  gehen  auch  6  auf  1  Pfund,  sind  aber  10  bis  11  Zoll  lang, 
zwischen  beiden  steht  die  in  Mainz  contr actlich  festgesetzte  Wachskerze 
von  11  hess.  Zoll  Länge.  Nachdem  in  London  die  Spermacetikerze  mit 
120  Grains  Materialverbrauch  per  Stunde  als  Normalkerze  amtlich  festge- 
setzt war,  wurde  diese  Kerze  auch  in  deutschen  Btädten  vielfach  ange* 
nommeUf  wie  z.  B*  in  Berlin,  Danzig,  Hannover,  Stettin,  Tilsit,  andere 
Spermacetikerzen,  4auf  1  Pfund,  sind  unseres  Wissens  nur  in  Frankfurt  a.  M. 
und  Erfurt  eingeführt  In  den  neueren  Gas  vertragen  gilt  vielfach  die 
tjtearinkerze  als  Normalkerze,  die  Milnchener  Kerze i  4  auf  1  Pfund,  bat 
einen  Materialverbrauch  von  10,2  bis  10,6  Gramm  Stearin  per  Stunde.  Die  Be- 
zeichnung der  Stückzahl,  die  auf  1  Pfund  gehen,  kanu  bei  Stearinkerzen 
weniger  als  bei  anderen  als  Maassstab  für  den  Materialverbrauch  angenommen 
werden,  einige  Städte  z.  B.  Kiel,  haben  Stearinkerzen^  G  auf  l  Pfund,  die 
wie  die  englischen  Spermacetikerzen,  120  Grains  oder  7,78  Gramm  Material 
verbrauchen,  dagegen  gibt  es  wieder  6er  Kerzen,  die  ebensoviel  Material 
verzehren  ,  als  die  Münchener  4er  Kerzen.  Die  eine  Stadt  rechnet  den 
Consum  ihrer  Gasflamme  nach  englicben,  die  zweite  nach  preussischen,  die 
dritte  nach  sächsischen ,  die  vierte  nach  bajeriscben  u*  s.  w.  Cubikfussenj 
die  eine  Stadt  misst  eine  Flamme  mit  4  c^  die  zweite  eine  solche  mit  4yt  c\ 
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die  dritte  mit  5  c'  ConBam  pr.  Stunde ,  ja  die  eine  Stadt  yerbrennt  das 
Gas  im  Argandbrenner ^  die  andere  im  ofienen  Brenner.  Wie  soll  da  ein 
Publikum  von  Laien  ein  Urtheil  darüber  haben  können^  ob  das  Gas  in 
einer  Stadt  besser  ist,^lsin  der  anderen  !  Wir  nehmen  ein  Beispiel.  In  München 
wird  behauptet,  die  Leuchtkraft  des  dortigen  Gases  sei  nachweisbar  eine  der 
geringsten;  welche  in  den  grösseren  Städten  Deutschlands  erzielt  wird  — 
sie  betrage  nur  10  Kerzen,  während  sie  beispielsweise  in  Berlin  15  Kerzen 
betrage.  Der  Mflnchener  Vertrag  besagt:  „Eine  Flamme  von  4/<f  engl,  c' 
Gasverbrauch  in  der  Stunde  muss  die  Leuchtkraft  von  10  Stearinkerzen 
haben,  welche  aus  einem  Stearin  von  76  bis  76,6  Prozent  Kohlenstoff  an 
gefertigt  sind  ,  und  in  einer  Stunde  10,2  bis  10,6  (im  Mittel  10,4)  Gramm 
Stearin  in  ruhiger  Luft,  ohne  zu  russen  und  ohne  geputzt  zu  werden,  ver- 
brennen. —  Nach  den  amtlichen  Messungen  wurden  im  Jahre  1868  durch- 
schnittlich 11,47  Kerzen  geliefert.  Von  Berlin  sagt  die  „Statistik  von  1868": 
„Die  Lichtstärke  ist  zu  15  engl.  Spermacetikerzen,  welche  pro  Stunde  bei 
ly«  Zoll  engl.  Flammenhöhe  120  engl.  Grains  consumiren,  fUr  5  c'  engl. 
Gasverbrauch  vorgeschrieben ,  das  Licht  ist  aber  fast  regelmässig  etwas 
stftrker.^  Bleiben  wir  bei  10  Münchener  und  15  Berliner  Kerzen  stehen. 
Zehn  Münchener  Kerzen  verzehren  in  der  Stunde  10  x  10,4  :=z  104  Gramm 
Stearin,  fünfzehn  Berliner  Kerzen  15  x  120=  1800  Grains  oder  1 16,7  Gramm 
Spermaceti.  Die  Münchener  Gasflamme  consumirt  47?  c'  engl.  Gas,  die 
Berliner  5  c'.  Bei  dem  letzteren  Gasconsum  würde  die  Leuchtkraft  in 
München  115,5  Gramm  Stearin,  also  (Stearin  und  Spermaceti  gleich  gesetzt) 
fast  ganz  genau  der  Berliner  Leuchtkraft  entsprechen.  Ist  es  ferner  wirk- 
lich der  Fall,  dass,  wie  wir  berichtet  sind^  in  Berlin  das  Gas  im  Argand- 
brenner verbrennt  wird,  während  man  es  in  München  im  offenen  Fleder- 
mausbrenner verbrennt,  so  gibt  dies  nochmals  einen  Zuwachs  von  15  bis 
20pGt.  zu  Gunsten  der  Münchener  Leuchtkraft-  Während  also,  wenn  man 
blos  die  Zahl  der  Kerzen  berücksichtigt,  die  Berliner  Leuchtkraft  um  die 
Hälfte  höher  scheint,  als  die  Münchener,  ist  die  letztere  in  der  That  we- 
nigstens ebenso  hoch,  wenn  nicht  höher,  als  die  Berliner.  Derartige  falsche 
Vorstellungen  wären  zu  vermeiden,  wenn  wir  in  ganz  Deutschland  eine  und 
dieselbe  Normalkerze  mit  einem  bestimmten  Materialverbrauch  per  Stunde, 
gleiches  Maass  und  gleiche  Brenner  für  die  Gasflamme  und  ein  üherein- 
stimtnendes  photometrisches  Verfahren  besässen.  Auf  der  Lichtmess-Ver- 
sammlung  vor  2  Jahren  in  Dortmund  war  es  nahe  daran ,  dass  wir  eine 
gemeinschaftliche  deutsche  Normalkerze,  die  Münchener  Stearinkerze,  er- 
halten hätten,  leider  ging  der  betreffende  Antrag  nicht  durch.  Dieses  Jahr 
wird  der  Verein  der  Gasfachmänner  auf  der  Versammlung  in  Coburg  die 
Sache  wieder  aufnehmen,  und  hoffentlich  nicht  ohne  eine  „deutsche  Normal- 
kerze" auseinander  gehen.  Selbst  wenn  sich  auch  diesmal  noch  nicht  mit 
Bestimmtheit  feststellen  lassen  sollte,  ob  die  Stearinkerze  oder  die  Sper- 
macetikerze  den  Vorzug  verdient,  muss  die  Versammlung  eine  Kerze  mit 
bestimmtem  Materialverbrauch    als  Normalkerze   einfuhren.     Mit  Freuden 
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hören  wir,  dass  unser  verdienfttvoller  Fachgeriosae  Herr  S.  Elster  in  Berlin 
flieh  die  Lichtmess-Aogelegeoheit  besonders  angelegen  sein  läsat.  Derselbe 
hat,  wie  wir  verneljmeu,  einen  Apparat  conatruirt ,  der  alle  Eigeüöchaften 
besitzen  dürfte,  die  wir  von  einem  photometrisuben  Apparat  verlangen 
können.  Daa  Gas  wird  mittdiHt  eineä  Argandbrenners  mit  regulirbarem 
Luftzutritt  verbrannt,  der  so  gestellt  werden  kann,  dasa  er  für  jedes  Gas 
innerhalb  gewisser  Grenzen  da»  Maximum  der  Leuchtkraft  und  zugleich 
einen  Farben  ton  gibt,  welcher  der  K  erste  nflanime  völlig  gleich  ist.  Der 
Materialverbrauch  der  Normalkerze  wird  mittelst  des  Kerzenaräometers,  den 
Herr  Elster  auf  der  vorjährigen  V^ersammlung  in  Stuttgart  bekannt  gemacht 
hat,  ermittelt  Augenblicklich  wird  der  Apparat  von  einer  Commission 
behufs  Patentirung  desselben  geprüft,  und  wir  hoffen,  sobald  das  Patent 
darauf  ertheilt  sein  wird,  io  der  Lage  zu  sein,  unsero  geehrten  Lesern  eine 
vollständige  Beschreibung  desselben  geben  zu  können.  Kommen  wir  auf 
der  Coburger  Versammlung  so  weit,  dass  wir  uns  Über  den  Apparat  und 
ein  gleich  massiges  Verfahren  der  Lieh  tm  essung  einige  n^  daas  wir  ferner  er- 
klären, welche  Leuchtkraft  des  Gases  nach  dem  neuen  Measunga verfahren 
ftlr  unsere  deutschen  Verhältnisse  als  die  normale  „deutsche  Leuchtkraft*' 
angesehen  werden  soll,  so  haben  wir  einen  grossen  Schritt  vorwärts  gethan,  wir 
haben  die  ganze  Confusion  in  unseren  Leuchtkraftbeatimmungen  mit  einem 
Sehlag  beseitigt,  und  dem  Publikum  einen  Anhalt  gegeben,  nach  welchem 
es  bei  gehöriger  Controlle  unsere  Leistungen  beurtheileo  und  die  Verhält- 
nisse in  verschiedeneo  Städten  unmittelbar  mit  einander  vergleichen   kann- 


Der  Optiker  C,  Landsberg  veröffentlicht  im  Hannoverschen  Wochenblatt 
für  Handel  und  Gewerbe  folgende  Ansichten  über  den  Einfluss  des  künst- 
lichen Lichtes  auf  das  Wohlbefinden  des  Auges: 

^Trotz  der  grossen  Fortschritte  in  dem  Beleuchtungsweseu  erneuert 
sich  8tets  die  Klage,  dasa  das  genaue  Sehen  bei  künstlichem  Lichte  die 
Äugen  sehr  leicht  ermüdet  und  oft  sogar  schädigt,  dass  in  Beziehung  auf 
das  Wohlbefinden  des  Auges  das  Lampenlicht  das  Tageslicht  nicht  zu  er- 
setzen vermag.  Es  ist  gewiss  ein  sehr  berechtigtes  Streben,  die  Gründe 
für  diese  Er&cheiuung  aulzii^uchen  und  die  Mittel  der  Abhülfe  anzudeutea. 
Bekanntlieh  haben  alle  Flammen,  die  wir  zur  küustlichen  Beleuchtung  ver- 
wenden^  einen  grossen  Rpichthum  an  gelben  und  rothen  Strahlen;  erwiesener- 
massen  sind  es  vorzugsweise  diese^  welche  das  Auge  leicht  beunruhigen  und 
belästigen*  Man  hat  darin  stets  den  Hauptgrund  der  nachtheiligen  Ein- 
wirkung gesucht  Es  ist  aber  unschwer,  diesen  farbigen  Ueberechu&a  zu 
entfernen ;  bei  einer  anderen  Gelegenheit  habe  ich  die  Mittel  und  Wege 
dazu  eingehend  besprochen*  Die  genauen  Untersuchungen  Zöllner' t  be- 
weisen ebenfalls,  dass  das  so  gereinigte  Lampenlicht  sich  chromatisch  vom 
SoDDenlicht  nicht  wahrnehmbar  uDtarscheidet  Wie  sehr  nun  auch  das 
farblose  Beleuchtungslicht  dem  farbigen  vorzuziehen  ist,  so  dürfen  wir  doch 
in  df^r  Farbe  keineswegs  das  einzige  Moment  der  ti achtheiligen  Einwirkungen 
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erkennen.  Das  Licht  der  Petroleumlampe  z.  6.  ist  reiner  als  das  der  Oel- 
lampe  and  trotzdem  sind  die  Klagen  über  Belästigung  der  Augen 
bei  Verwendung  von  Petroleum  allgemeiner  als  bei  anderer 
Beleuchtungsart.  Wa»  kann  nun  die  Ursache  davon  sein?  —  Licht- 
strahlung tritt  immer  gesellschaftet  mit  Wärmestrahlung  auf  ^  das  Verhält- 
niss  beider  kann  aber  sehr  verschieden  sein.  Während  beim  Sonnenlichte 
etwa  die  Hälfte  der  ausgesandten  Wärmestrahlen  zugleich  leuchtende  Strah- 
len sindy  bleiben  in  der  Oelflamrae  90  pCt.  dunkel  und  nur  10  pCt.  leuch- 
tend: bei  weissglühendem  Platin  beträgt  der  dunkle  Theil  der  Wärmestrahlen 
sogar  98  und  in  der  Alkoholflamme  99  pCt. ;  in  dem  elektrischen  Lichte 
gehören  etwa  80  pCt.  der  unsichtbaren  Strahlung  an ;  bei  dem  Gaslicht 
beträgt  der  Antheil  gegen  90  pCt.  Das  blaue  Licht  des  Bunsen'schen 
Brenners,  der  GaskochflammC;  besitzt  innerhalb  der  Flamme  eine  sehr  intensive 
Hitze,  aber  geringe  Licht-  und  Wärmestrahlung;  sobald  die  Gasflamme 
lebhafter  zu  leuchten  beginnt  >  vermehrt  sich  die  Wärmestrahlung  sehr 
wahrnehmbar.  Das  Leuchten  hier,  wie  bei  fast  allen  künstlichen  Lichtern, 
ist  eine  Folge  des  Weissglühens  der  in  der  Flamme  schwebenden  festen 
Kohlenstofi'theilchen;  die  Hitze  im  Innern  der  Flamme  wird  dadurch  ver- 
mindert, die  äussere  Wärme  dagegen  erhöht.  —  Das  glänzende  Petroleum- 
licht hat  eine  sehr  starke  Wärmestrahlung,  der  dunkle  Theil  derselben  be- 
trägt gegen  94  pCt.  —  Die  starke  Beimischung  dunkler  Strahlen  bei  allen 
künstlichen  Beleuchtungsarten  belästigt  das  Auge  bei  anhaltendem  Sehen. 
Es  fehlt  aber  nicht  an  Mitteln,  das  Lampenlicht  eines  grossen  Theiles  dieser 
Wärmewirkung  zu  berauben.  Das  durchsichtigste  Glas  ist  für  einen  grossen 
Theil  der  dunklen  Wärmestrahlung  undurchdringlich.  Glas  von  2  bis 3  Milli- 
meter Dicke  verschluckt  etwa  40  bis  60  pCt.  der  durchstrahlenden  Wärme. 
Nachdem  die  Wärmestrahlen  eine  Glastafel  von  einigen  Millimetern  Dicke 
durchdrungen  haben,  erleiden  sie  bei  einem  ferneren  Durchgange  durch 
Glas  nur  geringe  Verluste;  sie  werden  dagegen  fast  ganz  vernichtet,  wenn 
der  zweite  Durchgang  durch  Alaun  geschieht,  ebenso  entzieht  ihnen 
Glimmer  fast  alle  wärmende  Kraft.  Man  erhält  ein  mildes,  dem  Auge 
wohlthätiges  Licht,  wenn  demselben  auf  diese  oder  in  irgend  anderer  Weise 
der  grösste  Theil  der  dunklen  Wärmestrahlung  entzogen  ist^ 


Versuchsanstalten  flir  Gaskohlen. 

Bei  dem  jährlich  zunehmenden  Consum  von  Steinkohlen  zur  Leuchtgas- 
bereitung, sowie  der  jährlich  wachsenden  Förderung  von  Steinkohlen  über- 
haupt und  der  Erschliessung  neuer  Kohlenlager  und  Flötze,  ist  es  ein  drin- 
gendes Bedürfniss  für  die  Gasanstalten  und  für  die  Kohlenzechen ,  welche 
Gaskohlen  fordern  oder  zu  fördern  glauben ,  richtige  Anhaltspunkte  über 
die  Qualität  der  Kohlen  für  Gasbereitungszw.ecke  zu  haben. 
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Es  exiatlren  nun  allerdings  Versuche  über  die  Qualität  der  verachie- 
denen  KohlensnrteD  in  zieiMlichem  Umfange,  die  aber,  weno  man  sie  unter 
einander  verglelclil,  grosse  Abweicliungen  zeigen  und  zeigen  müssen.  Der 
Grund  dafür  dürfte  ein  doppelter  sein. 

Die  unter  demselben  Namen  laufenden,  ja  selbst  demselben  Flötze  ent- 
nommenen Kohlen  sind  verschieden  nach  den  verschiedenen  Fiötzen  und 
deu  verschiedenen  Stellen  und  Förderzeiten  desselben  Flötzes.  Daraus  er- 
klärt sich,  darts  Vucsuchc  von  heute  mit  den  vor  einem  Jahre  oder  zu  an- 
derer Zeit  gemachten  nicht  übereiostlmmen  können.  Ausserdem  durfte  der 
Betrieb  weniger  Zechen  wohl  derart  eein,  dass  aie  bei  allen  oder  auch  nur 
bei  einigen  zur  Versendung  kommenden  Gaakohlen  die  Entnahme  aus  einem 
bestimmten  Flötzö  garantiran  können*  Endlich  liegt  iu  der  ungleichen 
Bezugsart  der  Kohlen  in  den  verschiedenen  Monaten  eines  Jahrea  durch 
die  Gasanstalten  für  die  Zechen  eine  ungemeine  Schwierigkeit^  ja  fast  Un- 
möglichkeit, gleichmässige  Producte  zu  liefern,  wohinzu  noch  kommt,  dass 
der  lockende  höhere  Preis  der  Gaskohlen  anderen  Kohlen  gegeudber  bei  einer 
nicht  zu  gewissenhaften  Gruben  Verwaltung  die  Gefahr  nach  sich  zieht,  dass 
das  Verkaufsquantum  der  Gaskohlen  bei  ihnen  sich  mitunter  nicht  nach 
deren  Forderung^  sondern  nach  der  Nachfrage  richtet. 

Der  zweite  Grund  für  die  Verschiedenartigkeit  dieser  Resultate  dürfte 
in  der  Schwierigkeit  der  Anstellung  von  Versuchen  selbst  liegen*  Erfah- 
rungen aus  dem  grossen  Betriebe  verschiedener  Gasanstalten  mit  einander 
verglichen,  können  unmöglich  übereinstimmen,  da  auf  deren  Resultat  so 
viele  lokale  und  zufällige  EinäüSäe  wirken ,  dass  selbst  den  Erfahrungen 
einer  Anstalt  aus  dem  grossen  Betriebe  kein  absolut  sicherer  V^erth  für 
die  Beurtheilung  verschiedener  Kohlensorten  beizulegen  ist.  Für  diesen 
Zweck  ist  die  Anstellung  besonderer  Versuche  durchaus  nöthig,  die  aber 
für  den  Betriebsmann  ihre  grossen  Schwierigkeiten  haben  ^  da  sie  ausser 
einem  complicirt  eingerichteten  Apparat  eine  grosse  Uebung  und  Geschick- 
lichkeit des  Beobachters  verlangen.  Die  Resultate  solcher  Versuche  werden 
stets  von  individuellen  Mängeln  des  Versuchsapparats  behaftet  sein,  so  dass 
eine  Vergleich ung  von  in  verschiedenen  Versuchsanstalten  gewonnenen 
Eesultaten  auch  wieder  wird  Abweichungen  geben  müssen;  also  die  Mög- 
lichkeit relativ  unter  einander  zu  vergleichende  Resultate  denselben  Beobachter 
und  denselben  Versuchsapparat  erheischen. 

Wie  viele,  wenn  auch  vorläufig  nur  wissenschaftlich  interessante  Fra- 
gen, deren  Erledigung  aber  jedenfalls  auch  einen  und  sicher  nicht  geringen 
praktischen  Nutzen  nach  sich  zieht,  wären  durch  einen  solchen  Beobachter 
zu  beantworten.  Die  Versuchsanstalt  selbst  aber  mit  den  nöthigen  Appa- 
raten ausgestattet,  deren  Leiter  die  nöthigen  wissenschaftlichen  Kenntnisse 
besitzt,  w^ürde  ausser  in  letzterer  Beziehung  durch  monatliche  Verößentlich- 
ungen  Aufschluss  geben  kÖnneQ: 

1)  über  die  Qualität  der  von  verschiedenen  Zechen  den  Gasanstalten 
wirklich  gelieferten  Kohlen; 
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2)  über  die  Qualität  der  von  den  Terschiedenen  Zechen  aus  den  ver- 
schiedenen  Flötzen  geförderten  Eoblen; 

3)  ttber  die  Qualität  etwaiger  neuer  Kohlensorten  für  Gasbeleucbtungs- 
zwecke. 

Derartige  Anstalten  mttssten  in  der  Nähe  der  verschiedenen  Haupt- 
Kohlenbecken  errichtet  werden  und  die  Leitung  derselben  von  dem  Vereine 
der  Gasfachmänncr  übernommen  werden. 

Die  Kosten  solcher  Anstalten  zu  tragen,  welche  übrigens  dadurch, 
wenn  sie  in  Verbindung  mit  grösseren  Anstalten  stehen,  ihre  Produktion 
diesen  abgeben  könnten  und  damit  einen ,  wenn  auch  kleinen  Theil  ihrer 
Betriebsausgaben  decken  würden,  wäre  Sache  sämmtlicher  dabei  Betheilig- 
ter,  das  sind: 

1)  des  Vereins  der  Gasfachmänncr,  der  ausser  der  Förderung  des  ge- 
meinsamen Zweckes  auch  die  Möglichkeit  dadurch  erhielte,  Fachfragen, 
die  jetzt  Commissionen  überwiesen  werden,  entscheiden  lassen  zu 
können ; 

2)  der  verschiedenen  Gasanstalten,  die  sich  ihre  KohlencontroUe  dadurch 
verschaffen  wollen; 

3)  der  Kohlenzechen,  denen  daran  liegt,  dass  die  Qualität  ihrer  Kohle 
bekannt  wird. 

Die  jährlichen  Kosten  einer  solchen  Versuchsanstalt  würden  sich  etwa 
wie  folgt  stellen  können: 

10  pCt.  Verzinsung  und  Amortisation  von  5000  Thlr.    .    500  Thlr. 

Gehalt  des  Beamten 800    „ 

Arbeitslöhne 500    ^ 

Laboratorium  und  Diverses 200    , 

Für  Kohlen,  soweit  sie  nicht  unentgeltlich     •        .        .     160    „ 

Ab  für  1  MUe.  c'  jährlich 2160  Thlr. 

producirtes  Gas  pr.  1000  c'  20  Sgr.        .        .        .        .    660    „ 
Betriebs-  und  Verzinsungskosten  einer  Anstalt  .  1500  Thlr. 

Natürlich  lässt  sich  über  den  Gegenstand  nicht  anders  entscheiden,  als 
wenn  man  die  Kosten  solcher  Anstalten  und  die  Beiträge,  die  dafür  zu 
erwarten,  kennt,  und  möchte  ich  für  die  nächste  Gasfachmänner- Versamm- 
lung folgenden  Vorschlag  den  geehrten  Vereinsmitgliedern  zur  Erwägung 
anheimgeben:  eine  Commission  niederzusetzen,  die  die  Aufstellung  der 
Kosten  solcher  Anstalten  vorzunehmen  und  sich  Namens  des  Vereines  der 
Gasfachmänner  mit  den  Gasanstalten  und  Kohlenzechen  in  Verbindung  zu 
setzen  hat  über  die  Höhe  etwaiger  für  diesen  Zweck  zu  leistender  Beiträge. 

E.  Grahn. 
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Ueber  die  Einwirkaiig  ¥0q  Schwefelwasserstoff  aif  Eiseeoiydliydrat  nnd 
Eisenoii'd  bei  gewöhnlicher  Temperatur 

von  Bnil  Brescim  in  Frankfurt  a.  M, 

In  dem  Bericht  über  die  8.  HauptverBammlung  dcutsclier  Gasfachmänner 
in  Stnttgart,  vergl  Journal  für  Gasbelencfitung  1B68  Nr.  6  S.  254  findet 
sich  unter  den,  von  der  CommiaßioD  für  Gasreinigung  geatellton  drei  Fragen 
die  folgende: 

^Was    wird  bei   der   Einwirkung   des   Gases   auf  Eisenoxydhydrat 
oder  Lamiiigache  Masse  (wobei  vorauBgesetzt  ist,   dass  diede  keinen 
überschüssigen  Kalk  enthält),  aus  dem  Eisen?" 
Auf  Veranlassung  des  Herrn  S.Sckielef   Director  des  neuen  Frankfurter 
Gaswerkes,   habe  ich  zur  Beantwortung  jener  Frage  Untersuchungen  ange- 
stellt,  deren  Rc.sultate  ich,    jicbst  einigen  andern,    die  sich  im  Verlauf  der 
Arbeit  ergaben,  in  Folgendem  veröffentliche* 

Wenn  in  der  gestellten  Frage  von  der  Einwirkung  des  Gasea  auf  Eisen- 
oxydbydrat  die  Rede  ist,  so  kann  damit  nur  dat«  Gas  gemeint  sein,  insoferoe 
es  Bchwefelwasserstoffbaltig  ist,  oder  überhaupt  nur  der  Einwirkung  des 
SchwefelwasserstoflFes  selbst.  Es  wird  dieses  in  dera  Bericht  z.  B.  S*  247 
auch  direct  gesagt  in  den  Worten  ^die  Eiaenreinignng  bezweckt  allein  ledig- 
lich die  Beseitigung  des  SchwefelwasÄorstoffess  im  Gase.*^ 

In  dem  Berichte  sind  bciftpiels weise  Belege  angeführt,  wie  sehr  sicii  diu 
Angaben  der  verschied cddii  Autoren  widersprechen  über  die  Constiiuiion 
der  Verbindung,  welche  bei  Einwirkung  von  Schwefelwaaaerrttoff  auf  Eiseu- 
Oxydhydrat,  resp*  Eisenoxyd  entstehe,  und  erwähne  ich  tia^  demselben 
darüber  kurz  das  Folgende: 

Graham-Otto,  Lehrbuch  der  Chemie  1867  IV  8.10-8,  Knapp,  Lehrbuch 
der  ehem.  Technologie  1865  HI  S,  570,  Sckilfinij ^  Handbucii  der  Stein- 
kohlengasbeleuclitung  IL  Aufl,  S.  85  und  86,  sprechen  tJich  ganz  unbedingt 
aus  wie  Ber^elius  in  seinem  Lehrbuch  von  1834  III  S.  44 L  dass  Schwefel- 
wasserstoff null  Eisenoxydhydral  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ^anderthalb- 
fach Schwefelei  «eil    Fe  Si  bilden. 

R.  Uagnetf  Handbuch  der  Technologie  V  8  284,  H  Schwarz^  die  Chemie 
und  Industrie  nnaerer  Zeit  1857  S.  85,  S.  Chgg ,  Pract.  Treatise  on  the 
Manufacture  and  Distribution  of  Goal  Gas  III  Ed,  pag.  2fX)  geben  bestimmt 
an^  es  bilde  sich   „einfach  Schwefeleisen   FeS*^   inid  freier  Schwefel. 

Aus  GetfB  Bemerkung  (vergl-  H.  Wagners  Jahresbericht  18G3  S,  322) 
^die  Reaction  (hei  der  Regeneration)  erfolgt  nach  der  Formel: 

2(FeS)    t-  30  '^  Fe.Ü,   +-  2S 
ist  äu  entnehmen,   dass  er  ebenfalls  meine,     es  entstehe   einfach  Schwefel- 
eisen." 

Andere  wieder  sprechen  sich  nur  unbestimmt  mit  der  Bezeichnung 
jgSehwefeleisen^  aus,  wie  ebenfalls  aus  dem  Berichte  zu  ersehen  ist  und  man 
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sich  auch  in  manchen  andern  Schriften  and  Büchern  geottgsam  überzeugen 
kann.  Auch  Herr  Dr.  Deike  drückt  sich  in  seiner  schätzenswerthen  Ab- 
handlung Journ.  für  Gasbeleucht.  1868  Nr.  4  S.  163;  wenigstens  nicht  ganz 
treffend  ans,  wenn  er  sagt:  jybei  der  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff 
anf  Eisenoxydhydrat  bildet  sich  Schwefeleisen  und  Schwefel.** 

Man  weiss  hierbei  nicht ,  ob  er  unter  „Schwefeleisen **  das  „einfache 
oder  anderthalbfache'  verstehe;  und  ob  er  unter  dem  sich  bildenden  Schwefel 
den;  einem  Sauerstoffatom  des  EisenoxyJs  entsprechendeb  oder  denjenigen 
meine ;  welcher  sich  bei  der  von  ihm  erwähnten,  nebenhergehenden  Zer- 
setzung bilde,  auf  welche  ich  später  zu  sprechen  kommen  werde. 

Aus  dem;  was  Ber:ieliu8  über  den  fraglichen  Oegenstand  sagt,  kann 
man  nur  indireet  ersehen;  was  ihn  zu,  der  Ansicht,  dass  die  betreffende 
Eisen  Verbindung  das  Sesquisulfurat  sei,  geführt  habe.  Direct  gibt  er  nichts 
darüber  an  und  diess  ist  wohl  nur  die  Veranlassung,  dass  andre  nicht  seiner 
Ansicht  sind.  Diese  schliessen  vielleicht  auch  nur  aus  der;  jedem  Chemiker 
bekannten  Thatsache,  dass  Schwefelwasserstoff  in  Lösung  befindliches  Eisen- 
oxyd unter  Ausscheidung  von  Schwefel  zu  Oxydul  rcducirt,  darauf,  dass 
er  auch  aus  freiem  Oxyd  „einfach  Schwefeleisen^,  welches  dem  Oxydul  ent- 
spricht bilden  müsse,  mit  gleichzeitiger  Entbindung  von  freiem  Schwefel. 
Um  nun  über  die  Resultate  meiner  Untersuchungen  keinen  Zweifel  auf- 
kommen zu  lassen;  halte  ich  es  für  angezeigt;  auf  die  letzteren  selbst  etwas 
näher  einzugehen,  wie  diess  für  die  betreffenden  Arbeiteo ,  ja  auch  in  dem 
Bericht;  S.  251,  als  zum  Anhalt  nöthig  erklärt  wird.  Ich  bemerke  jedoch;  - 
dass  ich  der  möglichsten  Kürze  willen,  immer  nur  das  Resultat  je  einer 
Analyse  anführen  werde;  es  wurde  eine  jede  Bestimmung  durch  eine  an- 
dere controlirt  und  beide  stimmten  fast  stets  genau  oder  differirten  nur 
ganz  unwesentlich.  Wo  sich  ein  nicht  völlig  sicheres  Resultat  ergab,  wurde 
die  ganze  Operation  wiederholt,  oder  es  ist  in  der  Abhandlung  als  ein 
solches  angeführt. 

Bei  den  Voruntersuchungen  traf  es  sich  einmal,  dass  auf  gewöhnliche  Weise 
getrocknetes  Eisenoxydhydrat  auch  nach  langer  Einwirkung  von  Schwefel- 
wasserstoff nicht  völlig  umgewandelt  worden  war.  Bekanntlich  trocknet 
das  Eisenoxydhydrat  auch  bei  gewöhnlicher  Temperatur  zu  einer  dichten 
hornartigen  Masse  zusammen,  die  auch  stark  gerieben,  ein  noch  sehr  fühl- 
bares Pulver  gibt.  Ich  suchte  nun  den  Grund  der  mangelhaften  Umsetz- 
ung in  jener  Dichtheit  des  Hydrates  und  stellte  mir  solches  in  der  Weise 
dar,  dass  ich  den  völlig  ausgewaschenen  Niederschlag  aus  chemisch  reinem 
Eisenchlorid  und  ehem.  reinem  Ammoniak,  nachdem  er  gut  abgetropft, 
mit  soviel  absolutem  Alkohol  anrührte ,  dass  die  vorhandene  Flüssigkeit 
mit  Aether  vollkommen  mischbar  wurde.  Nach  dem  Absitzen  des  Nieder- 
schlages wurde  der  Alkohol  abgezogen  und  mit  Aether  so  lange  nachge- 
waschen, da^  endlich  alles  oder  fast  alles,  nicht  chemisch  gebundene  Wasser 
von    dem   Hydrat  entfernt  sein   musste.     So   bekam  ich  ein  sehr  lockeres 
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uod  durchdringliches  Palver,  welches  sich  stets  vollkoramen  mitSchwefel- 
waBserstoff  umsetzte. 

Für  die  betreffeüden  Üperatiotieu  wurde  nun  irgend  eine  Meüge  des 
Hydrates  abgewogen^  weil  es  ütisserat  schwierig  ist  Eisenoxydhydrat  genau 
zu  wägen.  Es  hält  nämlich,  auch  wenn  ea  staubtrocken  ist,  oft  noch  bis  20 
Prucent  und  mehr  Wasser  mechanisch  in  seinen  Poren  verdichtetj  und  in 
diesem  Falle  kann  es  bei  trockener  Luft  Wasser  abgeben.  Hat  es  aber  kein 
oder  wenig  Wasser  an  sich  haften ,  dann  saugt  es  beständig  Wasser  und 
Dampf  auf  und  steht  so  mit  der  Luft  in  beständiger  Wochaelwlrkung,  bis 
es  sich,  je  nach  ihrem  hygrometrischen  Sättigungsgrade  in  ein  gewisses  Oleich- 
gewicht  mit  ihr  gesetzt  hat  Es  ist  dies  grade  eine  bei  Eisenoxydhydrat 
(und  Eiaenoxyd)  sehr  auffallig  sich  zeigende  Erscheinung  pul ver förmiger 
Körper,  über  die  ich  an  anderer  Stelle  gelegentlich  Einiges  raittheilen  werde. 

Es  wurde  daher  steta  eine  ungewogene  Menge  Eisenoxydhydrats  in 
dünner  Schicht  in  einer  Glasröhre,  die  ca.  l  Zoll  Durchmesser  hatte,  mittels 
Kautschucketopfen  dicht  eingeacblossen  und  das  betreflfende  Gaa  darüber  ge- 
leitet. Von  dieser  Rohre  aus  führte  ein  kleines  Röhrchen  das  auBtretende 
Gas  in  eine  mit  Wasser  gefüllte  Flasche  des  Verschlusses  wegen  gegen  die 
äussere  Luft.  Aus  der  Flasche  entwich  ea  dann  durch  eine  enge  Oeffnung 
in's  Freie.  Durch  die  Röhre  liesseu  sich  die,  bei  der  Einwirkung  auftreten- 
den Erscheinungen  sehr  gut  beobachten.  Das  Hydrat  färbt  sich  schnell 
durch  und  durch  schwarz,  es  entwickelt  sich  eine  schon  bei  der  Anwendung 
von  ein  bis  zwei  Grammen  sehr  deutlich  fühlbare  Wärme  und  der  obere 
Theil  der  Röhre  beachlägt  sich  rail  vielen  grossen  und  kleineren  Wasser- 
tropfen*  Die  Wärme  verschwindet  indessen  ziemlich  schnell  und  es  ist  diesa 
ein  Zeichen,  dass  mit  reinem  Schwefelwaaseratoff  das  Eisenoxydhydrat,  wenn 
es  nicht  vielleicht  in  zu  dichtem  Zustande  ist  sehr  bald  voltständig  umge- 
wandelt wird.  Dennoch  wurde  bei  den  Untersuchungen  das  Gaa  stets 
längere  Zeit  darüber  geleitet,  der  Sicherheit  wegen  und  um  noch  eine  andre 
Thataacbe  dadurch  festzustellen. 

Zunächst  wurde  über  das  Hydrat  8  Stunden  lang  mit  Wasser  gewaschener, 
und  um  das  erhaltene  Product  gleichzeitig  etwas  auszutrocknen,  durch  Chlor- 
calcium  getrockneter  Schwefelwasserstoff"  geleitete  nachdem  vorher  aus  dem 
Apparat  zur  Entwicklung  des  letzteren,  durcli  einstündiges  Ausströmen  die 
Luft  entfernt  worden  war*  Nach  Beendigung  der  Operation  wurde  der 
ganze  Inhalt  der  Röhre  mit  reiner  concentrirter  Schwefelsäure j  unter  Zu- 
satz von  etwas  Salpeter  behandelt,  der  Ueberschusa  der  Säure  verdampft» 
und  der  Rückstand  zu  einem  hinreichenden  Volumen  gelöst,  um  4  Mal  je 
100  Kubicentraeter  abmessen  zu  können  ,  zu  je  2  Beatimmungen  für  Eisen- 
oxyd und  Schwefelsäure.  Von  einem  Analytiker,  dessen  Name  mir  nicht 
gegenwärtig,  ist  irgendwo  darauf  aufmerksam  gemacht  worden,  dass  bei  der- 
artigen Bestimmungen  durch  Oxydation  mit  Salpetersäure,  sobald  freie  Schwefel- 
säure gebildet  wurde,  durch  Verdampfen  derselben  leicht  zu  i^nig  von  der 
letzteren  gefunden  werden  könne.  Dies  ist  nun  zwar  nicht  sehr  wahrscheinlich, 
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treteo  sein  konnte.  Das  Reaultat  nun  aine»  auf  gleiche  Weise  wiederholleo 
Versuches,  bei  dem  aber  eine  diekore  Sorte  von  Kauachuckröhrchen  Ter- 
wetidet  wurde,  war,  dass  auf  0,480  Eiaenoxyd  nur  0,002  oder  auf  80  nur 
0«330  mehr  als  die  äquivaleute  Menge  gefunden  wurde.  Dieses  Ergebniss 
reicht  weuigäleua  hin,  zu  zeigen,  dass  in  der  That  das  Plua  an  Schwefel 
von  einer,  durch  mitwirkende  Luft  bedingten  Zersetzung  herrühre;  denn  die 
AuBscheidung  demselben  iat  bei  dem  letzterwähuten  Versuche^  durch  best- 
möglichen ÄUBSchlugF«  von  Luft  auf  ein  Minimum  reducirt. 

Tritt  nnn,  wie  es  nach  Gesagtem  doch  waljrscheinlich  ist,  durch  Dif- 
fuaioD  Luft  durch  die  Kautschuckröhrchen,  so  rnusa  auch  während  der  24 
ständigen  Dauer  des  Versuches  von  Dn  Deiche,  der  ja  an  seinem  Apparat 
wohl  auch  Kautschnckverbindung  hattOj  mehr  Schwefel  ausgeschieden  worden 
sein,  als  bei  meiner^  oben  erwähnten  Sstündigen  Operation,  Hätte  ich  ferner 
bei  dem  ersten  24stündigen  Versuche  nicht  vor  und  nach  der  Einwirkung 
die  Luft  aus  den  Apparaten  getrieben,  so  wtirde  dabei  vielleicht  auch  eine,  der 
von  Dr.  Deiche  angegebenen  nahekommenden  Menge  Schwefel  gefunden 
worden  sein. 

Der  hier  besprochene  Process  der  Zersetzung  durch  die  Luft,  rauss  nun 
auch  bei  der  Fabrikation  des  Leuchtgases  vor  sich  gehen ,  da  demselben 
sich  immer  gewisse  Mengen  Luft  beimischen ,  in  Folge  der  Entleerung  und 
Ftillung  der  Retorten,  der  Reiniger  u.  s.  w.  Es  ist  aber  diese  Zersetzung 
für  die  Gasreinigungsfrage  insofern  interessant,  als  bei  Bestimmung  des,  durch 
die  Reinigungamaase  ausgeschiedenen  Schwefels,  immer  etwas  mehr  ge- 
funden werden  rausa,  als  dem  vorhandenen  Eisen  entspricht;  hierauf  iat  also 
bei  der  betreffenden  Unterauchung  Hücksicht  zu  nehmen. 

Durch  vorläufige  Prüfungen  wurde  constatirt,  dass  sich  das  erhaltene 
Product  der  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxjdhydratj  wenn 
©8  möglichst  ausgetrocknet  ist,  nicht,  oder  doch  nur  sehr  langsam  an  der 
Luft  oxydire,  und  ferner,  dasa  Schwefelkohlenstoff  verhältniasmäasig  nur  sehr 
geringe  Mengen  Schwefel  daraus  auflöse.  Es  wurden  daher  beliebige  Mengen 
desselben  mit  Sctjwefelkohlenatoff  behandelt,  mit  der  Voraicht,  dasa  es  immer 
von  dem  letzteren  bedeckt  und  so  auch  die  geringste  Oxydation  vermieden 
war.  Der  Rückstand  wurde  nach  längerem  Trocknen,  um  anhängende 
Spuren  von  Schwefelkohlenstoff  zu  entfernen ,  auf  das  gegenseitige  Verhält- 
nisa  zwischen  Eisen  und  Schwetel  geprüft.  E«  fanden  sich  beispielsweise 
auf  0,7295  Eisenoxyd  3,1H5  oder  auf  80,  349,28  schwefelsaurer  Baryt,  also 
auf  ein  Atom  Eisenoxyd  47,97  Schwefel  statt  4^,  mithin  die  äquivalente 
Menge.  Anderweitig  wurde  der  Schwefelkohlenstoff  nach  der  Extraction  ver- 
dampft, der  Verdampfungsrückstand  gewogen,  und  im  Extractionsrück stand 
das  Eisen  bestimmt.  Hierbei  fand  sich  z.  B*  das  oben  erwähnte  Resultat  von 
0,333  Schwefel  auf  80  Eisenoxyd.  * 

Hieraus  geht  mit  Bestimmtheit  hervor,  dass  Schwefclkohlenstofi  aus  der 
in  Frage  stehenden  Masse  nur  den  Schwefel  auflöse,  welcher  durch  die  be- 
sprochenej  nebenher  gehende  Zersetsung  durch  die  Luft  ausgeschieden  wird, 
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und  durchdriüglichefl  Pulver,  welches  »ich  stets  Yollkommen  mit Schwefel- 
was  a  ers  toff  umsetzte. 

Für  die  betreffeoden  OperatioueD  wurde  nun  irgend  eine  Menge  des 
Hydrates  abgewogen^  weil  es  äusserst  schwierig  ist  EiBenoxydhydrat  genau 
zu  wägen.  Es  hält  nämlich^  auch  wenn  es  staubtroeken  ist,  oft  noch  bis  20 
Procent  und  mehr  Wasser  mechanisch  in  seiuen  Poren  verdichtetj  uud  in 
diesem  Falle  kann  ea  bei  trockener  Luft  Wasser  abgeben,  Hat  es  aber  kein 
oder  wenig  Wasser  an  sieh  haften  ^  dann  saugt  es  beständig  Wasser  und 
Dampf  auf  und  steht  so  mit  der  Luft  in  beständiger  Wechselwirkung ,  bis 
es  sich,  je  nach  ihrem  hjgrometrischen  Sättigungsgrade  in  ein  gewisses  üleicb- 
ge wicht  mit  ihr  gesetzt  hat  Ea  ist  dies  grade  eine  bei  Eisenoxydhydrat 
(und  Eisenoxyd)  sehr  auffallig  sich  zeigende  Erscheinung  pul  verförmiger 
Körper,  über  die  ich  an  anderer  Stelle  gelegentlich  Einiges  mittheileo  werde» 

Es  wurde  daher  stets  eine  ungewogene  Menge  Eisenoxydhydrats  in 
dünner  Schicht  in  einer  Glasröhre,  die  ca.  1  Zoll  Durchmesser  hatte,  mittels 
K  an tächucks topfen  dicht  eingeschlossen  und  das  betreffende  Gas  darüber  ge- 
leitet Von  dieaer  Bohre  aus  führte  ein  kleines  Röhrchen  das  austretende 
Gas  in  eine  mit  Wasser  gefüllte  Flasche  des  Verschlusses  wegen  gegen  die 
äussere  Luft  Aus  der  Flasche  entwich  es  dann  durch  eine  enge  Oeffoung 
in*s  Freie.  Durch  die  Röhre  liessen  sich  die,  bei  der  Einwirkung  auftreten- 
den Erscheinungen  sehr  gut  beobachten*  Das  Hydrat  färbt  aich  schnell 
durch  und  durch  schwarz,  es  entwickelt  sich  eine  schon  bei  der  Anwendung 
von  ein  bis  zwei  Grammen  sehr  deutlich  fühlbare  Wärme  und  der  obere 
Theil  der  Röhre  beschlägt  sich  mit  vielen  grossen  und  kleineren  Wasser- 
tropfen« Die  Wärme  verschwindet  indessen  ziemlich  schnell  und  es  ist  diess 
ein  Zeichen,  daas  mit  reinem  Schwefelwasserstoff  das  Eisenoxydhydrat,  wenn 
es  nicht  vielleicht  in  zu  dichtem  Zustande  ist^  sehr  bald  vollatändig  umge- 
wandelt wird.  Dennoch  wurde  bei  den  Untersuchungen  das  Gas  stets 
längere  Zeit  darüber  geleitet^  der  Sicherheit  wegen  und  am  noch  eine  andre 
Thataache  dadurch  festzustellen* 

Zunächst  wurde  über  das  Hydrat  8  Stunden  lang  mit  Wasser  gewaschener, 
und  um  das  erhaltene  Product  gleichzeitig  etwas  auszutrocknen,  durch  Chlor- 
catcium  getrockneter  SchwefelwasserstoflF  geleitet,  nachdem  vorher  aus  dem 
Apparat  zur  Entwicklung  des  letzteren,  durch  eiustündigea  Ausströmen  die 
Luft  entfernt  worden  war.  Nach  Beendigung  der  Operation  wurde  der 
ganze  Inhalt  der  Röhre  mit  reiner  concentrirter  Schwefelsäure,  unter  Zu- 
satz von  etwas  Salpeter  behandelt,  der  Ueberschuss  der  Säure  verdampft, 
und  der  Eückatand  zu  einem  hinreichenden  Volumen  gelöst ,  um  4  Mal  je 
100  Kubicentmeter  abmessen  zu  können ,  zu  je  2  Bestimmungen  für  Eisen- 
oxyd und  Schwefelääure.  Von  einem  Analytiker ^  desaen  Name  mir  nicht 
gegenwärtig,  ist  irgendwo  darauf  aufmerksam  gemacht  worden,  dass  bei  der- 
artigen Bestimmungen  durch  Oxydation  mit  Salpetersäure,  sobald  freie  Schwefel- 
säure gebildet  wurde,  durch  Verdampfen  derselben  leicht  zu  w^enig  von  der 
letzteren  gefunden  werden  könne.  Dies  ist  nun  zwar  nicht  sehr  wahrscheiuHcb, 
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treten  sein  könnte.  Dae  Resoltat  nun  eines  auf  gleiche  Weise  wiederholten 
Versuches,  bei  dem  aber  eine  dickere  Sorte  von  Eauschuckröhrchen  ver- 
wendet wurde,  war,  dass  auf  0,480  Eisenoxyd,  nur  0,002  oder  auf  80  nur 
0,330  mehr  als  die  äquivalente  Menge  gefunden  wurde.  Dieses  Ergebniss 
reicht  wenigstens  hin,  zu  zeigen,  dass  in  der  That  das  Plus  an  Schwefel 
von  einer,  durch  mitwirkende  Luft  bedingten  Zersetzung  herrühre ;  denn  die 
Ausscheidung  desselben  ist  bei  dem  letzterwähnten  Versuche,  durch  best- 
möglichen Ausschluss  von  Luft  auf  ein  Minimum  reducirt. 

Tritt  nun,  wie  os  nach  Gesagtem  doch  ^"^wahrscheinlich  ist,  durch  Dif- 
fusion Luft  durch  die  Kautschuckröhrchen,  so  muss  auch  während  der  24 
stundigen  Dauer  des  Versuches  von  Dr.  Deiche ,  der  ja  an  seinem  Apparat 
wohl  auch  Kautschuckverbindung  hatte,  mehr  Schwefel  ausgeschieden  worden 
sein,  als  bei  meiner,  oben  erwähnten  8stündigen  Operation.  Hätte  ich  ferner 
bei  dem  ersten  24stündigen  Versuche  nicht  vor  und  nach  der  Einwirkung 
die  Luft  aus  den  Apparaten  getrieben«  so  würde  dabei  vielleicht  auch  eine,  der 
von  Dr.  Deiche  angegebenen  nahekommenden  Menge  Schwefel  gefunden 
worden  sein. 

Der  hier  besprochene  Process  der  Zersetzung  durch  die  Luft,  muss  nun 
auch  bei  der  Fabrikation  des  Leuchtgases  vor  sich  gehen,  da  demselben 
sich  immer  gewisse  Mengen  Luft  beimischen,  in  Folge  der  Entleerung  und 
Füllung  der  Betorten,  der  Reiniger  u.  s.  w.  Es  ist  aber  diese  Zersetzung 
für  die  Oasreinigungsfrage  insofern  interessant,  als  bei  Bestimmung  des,  durch 
die  Beinigungsmasse  ausgeschiedenen  Schwefels,  immer  etwas  mehr  ge- 
funden werden  muss.  als  dem  vorhandenen  Eisen  entspricht;  hierauf  ist  also 
bei  der  betreffenden  Untersuchung  Rücksicht  zu  nehmen. 

Durch  vorläufige  Prüfungen  wurde  constatirt,  dass  sich  das  erhaltene 
Product  der  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxydhydrat,  wenn 
es  möglichst  ausgetrocknet  ist,  nicht,  oder  doch  nur  sehr  langsam  an  der 
Luft  oxydire,  und  ferner,  dass  Schwefelkohlenstoff  verbältnissmässig  nur  sehr 
geringe  Mengen  Schwefel  daraus  auflöse.  Es  wurden  daher  beliebige  Mengen 
desselben  mit  Schwefelkohlenstoff  behandelt,  mit  der  Vorsicht,  dass  es  immer 
von  dem  letzteren  bedeckt  und  so  auch  die  geringste  Oxydation  vermieden 
war.  Der  Rückstand  wurde  nach  längerem  Trocknen,  um  anhängende 
Spuren  von  Schwefelkohlenstoff  zu  entfernen ,  auf  das  gegenseitige  Verhält- 
niss  zwischen  Eisen  und  Schwefel  geprüft.  Es  fanden  sich  beispielsweise 
auf  0,7205  Eisenoxyd  3,185  oder  auf  80,  349,28  schwefelsaurer  Baryt,  also 
auf  ein  Atom  Eisenoxyd  47,97  Schwefel  statt  48,  mithin  die  äquivalente 
Menge*  Anderweitig  wurde  der  Schwefelkohlenstoff  nach  der  Extraction  ver- 
dampft, der  Verdampfungsrückstaud  gewogen,  und  im  Extractionsrückstand 
das  Eisen  bestimmt.  Hierbei  fand  sich  z.B.  das  oben  erwähnte  Resultat  von 
0,333  Schwefel  auf  80  Eisenoxyd.  • 

Hieraus  geht  mit  Bestimmtheit  hervor,  dass  Schwefelkohlenstoff  aus  der 
in  Frage  stehenden  Masse  nur  den  Schwefel  auflöse,  welcher  durch  die  be- 
sprochene, nebenher  gehende  Zersetzung  durch  die  Luft  ausgeschieden  wird, 
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aus  dem  eigentlichen  Producte  der  einfachen  Emwirkuug  des  Schwefelwaasor- 
ötüffä  auf  Eisenoxydlijdrat  aber  keinen. 

Dieser  Umstand  würde  oun  allein  schon  hinreichen^  zu  b^^weisen^  dass 
jenes  Produkt  ni^lit  ein  Gemenge  von  zwei  Atomen  ^einfach  Hchwefeleiaen** 
und  einein  Atom  Schwefel  aondern  dm  Seaqniaulfurat  jjFeäfH^*  sei ,  wenn  es 
nicht  auch  eine  in  Schwefelkohlenstoflf  unlösliche  Modificatlon  des  Schwefels 
gilbe,  Zwar  tritt  diese  letztere  ziemlich  selten  auf,  aber  es  ist  doch  nicht 
möghch,  a  priori  zu  beweisen,  dass  wenn  bei  der  Einwirkung  von  Schwefel- 
wasserstoff auf  Eiaenoxydhydrat  wirklich  nach  der  Gleicbung : 

Fe,Oj  +  3HS  ^  2FeS  +  S  +  3H0 
ein  Atom  Schwefel   ausgeschieden    würde,   dieses  der   löslichen  Modi&cation 
angehören  mfisse. 

Berzelitis  gibt  in  seinem  Lehrbiiche  an,  dass  das  betreffende  Product  bei 
Behandlung  mit  schwachen  oder  verdünnten  Säuren  sich  derartig  zersetze, 
dass  schwarzes  zweifach  Schwefelelsen  jjFeS?**  dabei  ungelöst  zurückbleibe. 
Mit  dieser  Thatsache  wäre  der  schönste  Beweis  geliefert,  dass  jener  Körper 
daa  Sesqnisulfurat  sein  müsse,  denn  die  Bildung  von  FcS,  könnte  ohne  das 
chemisch  gebundene  dritte  Atom  Schwefel  nicht  möglich  sein  und  müsate 
beispielsweise^  unter  Anwendung  verdünnter  Salzsäure,  nach  folgender  Gleich- 
ung vor  sich  gehen; 

Fe.S,  +  3HC1  =  FeCl  +  HS+  FeS,. 

Leider  ist  es  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen,  mit  voller  Sicherheit  nachzu* 
weisen,  dass  dieser  Procesa  wirklich  von  Statten  gehe.  Es  wurde  das  fragliche 
Produkt  mit  sehr  verdünnter  chlorfreier  und  frisch  aufgekochter  Salzsäure,  nach 
dem  Erkalten  derselben  behandelt.  Die  Einwirkung  geschah  unter  reichlicher 
Schwefelwasseratoffentwicklung  und  es  blieb  allerdings  ein  schwarzer,  unlös- 
licher Rückstand,  der  sich  aber  als  zum  gröesten  Theil  aus  Schwefel  be- 
stehend erwies.  Er  löste  sich  in  Schwefelkohlenstoff,  mit  Hinterlassung  einer 
gerinj^^en  Menge  eiuer  Eisen-Schwefelverbindung  auf,  diese  war  mir  aber  stets 
BU  gering,  um  aus  deren  Prüfung  zweifellos  bestimmen  zu  können,  dasa 
sie  jjFeS^*^  sei. 

Indessen  dient  auch  der  besprochene  Process  in  Verbindung  einer  früher 
erwähnten  Thatsache  dazu,  die  von  der  Commission  gestellte  Frage  zu  lösen. 

Wie  oben  gezeigt,  löst  Schwefelkohlenstoff  aus  dem  eigentlichen  Pro- 
ducte der  Wechselwirkung  zwischen  Schwefelwasserstoff  und  Eisenoxydhydrat 
keinen  Schwefel  auf.  Durch  Behandlung  mit  verdünnter  Salzsäure  wird  aber 
aus  demselben  in  Schwefelkohlenstoff  löslicher  Schwefel  ausgeschieden,  dieser 
kann  also  nur  von  dem  chemisch  gebundenen  dritten  Atom  der  Eiaenver- 
bindung  herrüliren,  nach  der  Gleichung: 

Fe.g,  4-  2HC1  =  2FeCl  +  S 

Hiermit  ist  also  bewiesen,  was  zu  beweisen  war,  nemlich! 

Bei  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxydhydrat  bildet 
sich  bei  gewöhnlicher  Temperatur  das  EiseusesiiiLisulfurat  f,Fe^8/' 
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am  aber  auf  alle  Fälle  sicher  zn  gehen,  wurde  etwas  Salpeter  zugesetzt.  Dess- 
halb  musste  selbstverstfindlich  der  aus  der  Lösung  niedergeschlagene  schwefel- 
saure Baryt  >  vor  der  endgihigen  W&gung  von  etwa  mit  niedergerissenem 
salpetersaurem  Barjt  befreit  werden.  ^ 

Es  ergab  sich  (in  beiden  Bestimmungen)  auf  0,103  Eisenoxjd,  0,470 
schwefelsaurer  Baryt.  Wäre  nun  die  erhaltene  Masse  das  Product  der  ein- 
fachen Wechselwirkung  zwischeu  Schwefelwasserstoff  und  dem  Hydrat  ge- 
wesen,  so  hätten  auf  0,103  Eisenoxyd  0,450  schwefelsaurer  Baryt  gefunden 
werden  müssen.  Auf  ein  Atom,  oder  80  Eisenoxyd  wurden  nach  dieser  Be« 
Stimmung,  statt  der  äquivalenten  Menge  von  48  Schwefel,  50,135  gefunden, 
alsa2,l35  mehr,  als  bei  der  einfachen  Wechselwirkung  hätte  gefunden  werden 
müssen.  Diess  bestätigt  die  Angabe  des  Herrn  Dr.  Deiche  in  seiner  oben' 
angeführten  Abhandlung,  dass  bei  der  Einwirkung  von  Schwefel wasserstofi 
auf  Eisenoxydhydrat  (unter  gewissen  Umständen)  noch  ein  Process  nebenher 
gehen  müsse,  bei  welchem  Schwefel  ausgeschieden  werde. 

Dass,  wie  der  genannte  Herr  meint,  der  Schwefel  von  der  directen  Zer- 
setzung des  Schwefelwasserstoffs  durch  vorhandene  Luft  unter  Mitwirkung 
von  Licht  und  Wasser  herrühre,  ist  wohl  möglich,  er  kann  indessen  auch 
in  Folge  einer  nicht  unmittelbaren  Zersetzung  jenes  Gases  durch  die  Luft 
entstanden  sein.  Wie  bereits  bemerkt,  ist  namentlich  in  der  ersten  Zeit  des 
Ueberleitens  von  Schwefelwasserstoff  der  ganze  obere  Theil  der  Röhr»^  mit 
Wassertropfen  beschlagen.  Arbeitet  man  mit  getrocknetem  Gase,  so  ver- 
schwinden jene  Tropfen  bald ;  es  zeigen  sich  solche  aber  noch  lange  in  dem 
kleinen  Röhrchen,  welches  das  entweichende,  überschüssige  Gas  in  das  vor- 
gelegte Wasser  führt.  Bei  Anwendung  von  ungetrocknetem  Schwefelwasser- 
stoff bleibt  während  der  ganzen  Zeit  des  Durchleitens  die  Röhre  an  den 
Wandungen  feucht;  denn  das  Gas  ist  ja  mit  Wasser  gesättigt  und  kann  das 
durch  die  Zersetzung  des  Hydrates  gebildete  nicht  aufnehmen.  Mechanisch 
wird  aber  immer  etwas  Wasser  fortgetrieben,  und  findet  sich  stets  solches 
zu  einem  grössern  Tropfen  angesammelt  in  dem  kleinen  Ableitungsröhrchen. 
Würde  der  Schwefelwasserstoff  direct  durch  vorhandene  oder  irgendwie 
zutretende  Luft  zersetzt ,  so  hätte  man  an  den  Wandungen  der  Röhre  in 
den  Wassertropfen,  und  wohl  auch  in  dorn  vorgelegten  Wasser,  deutlich  aus- 
geschiedenen Schwefel  erkennen  müssen.  Dies  war  aber  nicht  der  Fall, 
nicht  einmal  bei  dem  bis  jetzt  erwähnten  Versuche,  wo  vor  dem  Darchleiten 
von  Schwefelwasserstoff,  aus  der  Röhre  die  Luft  nicht  erst  ausgetrieben 
wurde.  Die  Wandungen  der  Röhre  waren  bei  getrocknetem  Schwefelwasser- 
stoff nach  dem  Verdampfen  der  Tropfen  sauber  und  helldurchsichtig; 
die  gebildeten  Tropfen  selbst,  sowohl  hierbei,  als  wie  später,  wo  feuchtes 
Gas  verwendet  wurde,  ebenso  das  vorgeschlagene  Wasser  waren  nie  irgend 
wie  erkennbar  getrübt.  Der  Schwefel  wird  also  eben  nur  in  der  Eisenmasse 
ausgeschieden  und  diess  deutet  darauf  hin ,  dass  die  Ausscheidung  Folge  ist 
der  Oxydation  von  gebildetem  Schwefeleisen,  wobei  ja  auch  Schwefel  ent- 
bunden wird.    Sei  nun  die  zutretende  Menge  von  Luft  auch  noch  so  gering, 
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80  kann,  weoD  dieüperatioe  laug  dauert,  doch  eine  verhältniöBmässig  grosBd 
Menge  Schwefel  aoBgesuhieden  werden,  wie  es  bei  dem  Versuche  des  Herrn 
Dr  Deiche  der  Fall  gewesün  ist.  Man  kann  der  Sache  aber  doch,  auch  unter 
der  Annahme,  daaa  Schwefelwaaaerstoff  direct  zersetzt  werde,  eine  andere 
Deutung  geben.  Es  wäre  nemlich  möglich,  dass  das  Eisenoxydhydrat  oder 
das  gebildete  Schwefeleisen  als  eine  sogenannte  Contacteubötanz,  oder  wie 
etwa  der  Piati  nach  warn  m  in  den  Döberei  uer*schen  Feuerzeugen  wirke.  So  kounta 
man  sich  auch  eine  directe  Zeräetziung  de»  Schwefelwasserßtoffea,  die  nur  in 
den  Poren  der  Eisenmasse  vor  eich  ginge,  erklären. 

Im  Grunde  genommen  kommt  Nichts  darauf  an,  ob  der  Schwefel  indirect 
oder  direct  durch  die  Luft  abgeschieden  wird ;  ich  habe  obige  Betracbtungen 
nur  angestellt,  weil  es  als  erwünscht  bezeichnet  worden t  alle  etwa  auf  die 
öasreinigung  Bezug  habenden  Fragen  nach  allen  Richtungen  hin  ssu  beleuchten. 
Herr  Dr.  Deicke  fand  auf  1,8013  Eiaenoxyd  l,235,oder  auf  80  Eiaeuoxyd 54,850 
Schwefel^  also  ziemlich  viel  mebr^  als  ich  Es  kann  diesa  daher  rühren,  dass  er 
vielleicht  nicht  zuerst  die  Luft  aus  dem  Seh wefelwaaaerstoffapparat  getrieben, 
und  dasa  er  24  und  Seh  nur  8  Stunden  lang  das  Gas  über  die  Eisenmasse 
leitete.  Änf  letzterwähnten  Grund  werde  ich  später  noch  einmal  zurück- 
kommen. 

Es  wurde  nun  eine  Untersuchung  in  der  Weise  vorgenommen,  daas  erst 
durch  die  Röhre  mit  dem  Eiaenoxydhydrate  zwei  Stunden  lang  Kohlensäure, 
die  frei  vou  Luft,  oder  wenigstens  frei  von  oxydirendem  Sauerstoff  war,  dann 
während  24  Stunden  ungetrockneter,  luftfreier  Schwefelwasserstoff  und  hierauf 
wiederum  durch  24  Stunden  vollkommen  ausgetrocknete  Kohleuailure  geleitet 
wurde.  Letzteres  geschah ,  um  den  in  dem  erhaltenen  Producte  noch  einge- 
schlossenen Schwefelwasserstoff  zu  entfernen^  nnd  dasselbe  möglichst  auszu- 
trocknen. Des  Trocknens  wegen  wurde  auch  die  Röhre  in  ein  Sacdbad  ge- 
legt, welches  von  Zeit  zu  Zeit  auf  40-^50*'  C*  erwärmt  wurde. 

Der  Schwefelwasserstoffapparat  war  so  eingerichtet,  dass  er  48  Stunden 
ununterbrochen  entwickeln  konnte;  nachdem  vorher  die  Luft  aus  demselben 
getrieben,  konnte  also  mit  dem  Gase  keine  solche  in  die  Röhre  treten.  Bei 
dem  Kohlensliureapparat  musste  die  entwickelnde  Salzsäure  beständig  nach- 
tropfen. Um  nun  etwa  dabei  mit  hineingekommene  Spuren  von  Luft  un* 
achädlich  zu  machen,  wurde,  nachdem  die  im  Entwicklungsapparat  vorher 
befindliche  Luft  ausgetrieben,  die  entströmende  Kohlensäure  in  mehreren 
Flaschen  mit  Wasser  gewaschen,  in  welchem  frisch  gefülltes,  koblensaurea 
Eisenoxydul  suspendirt  war.  Das  erhaltene  Eisenpräparat  hatte  eine  mehr 
stahlgraue  als  schwarze  Farbe*  Eiu  Theil  desselben  wurde  wie  oben  unter- 
sucht, und  ergab  auf  0,124  Eiaenoxyd,  0,558  schwefelsauren  Baryt,  oder 
0,0766  Schwefel,  also  auf  80  Eisenoxyd  49,^2  Schwefel  statt  48.  Es  waren 
mithin  immer  noch  1,42  Schwefel  mehr  vorhanden,  als  eigentlich  hätten  ge- 
funden werden  sollen.  Da  hier  trotz  der  genannten  Vorsichtsmaassregeln  Luft 
bei  dem  Processe  mitgewirkt  haben  musste,  so  vermuthete  ich^  dass  diese  in 
Folge    vou  Diffusion    durch   die   verbindenden    Kautschückröhrchen   hinzuge- 
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Ebenso  kann  es  sein,  wenn  zuletzt  nicht  der  Schwefelwasserstoff  vordringt 
wird;  wird  nämlich  mit  demselben  noch  beladenes  Eisenoxyd  an  die  Laft  ge- 
bracht, so  kann  mehr  oder  weniger  schnell  in  Folge  von  Wasseransiehang 
die  Wechselwirkung  eintreten. 

Es  wurde  nun  weiter  über  Eisenoxyd,  blos  durch  Wasser  gewaschener, 
also  damit  gesättigter  Schwefelwasserstoff  8  Stunden  lang  geleitet,  ohne  vor- 
her Kohlensäure  anzuwenden;  wohl  aber  wurde  zuletzt  mit  getrockneter 
Kohlensäure  der  Schwefelwasserstoff  vertrieben  und  das  Product  einigermassen 
getrocknet. 

Die  Einwirkung  geschieht  dabei,  wie  auch  Berstelms  angibt,  sehr  langsam. 
Während  Hydrat  sich  augenblicklich  schwärzt,  ist  bei  Oxyd  eine  deutliche 
Farbenver&nderung  erst  nach  einiger  Zeit  bemerkbar,  und  eine  Erwärmung 
ist  dabei  nicht  zu  sparen;  wenigstens  würde  man  ein  sehr  feines  Thermometer 
dazu  nöthig  haben. 

Nach  und  nach  ballt  sich  das  Pulver  in  einzelne  grössere  oder  kleiner 
Klumpen  zusammen. 

Das  Produkt  wurde,  wie  oben  gezeigt,  mit  Salpetersäure  oxydirt  und 
zeigte  gleich  hierbei,  dass  noch  viel  unverändertes  Eisenoxyd  vorhanden  war, 
das  ja  bekanntlich  von  starker  Salpetersäure  kaum  angegriffen  wird ;  über- 
haupt konnte  es  nur  unter  Beihilfe  von  Salzsäure  nach  und  nach  gelöst 
werden.  Es  fand  sich  auf  0,270  Eisenoxyd  0,754  schwefelsaurer  Baryt  oder 
0,1036  Schwefel,  d.  h.  auf  80  Eisenoxyd  statt  48,  nur  30,7  Schwefel. 

Hierauf  wurde  die  besprochene  Operation  wiederholt,  nur  mit  dem  Unter- 
schied, dass  24  Stunden  lang  Schwefelwasserstoff  aber  das  Eisenoxyd  geleitet 
wurde.  Es  ergab  sich  auf  0,296  Eisenoxyd  0,838  schwefelsaurer  Baryt  oder 
0,115  Schwefel,  mithin  auf  80  des  ersteren  statt  48,  nur  3 1,08  Schwefel,  also 
fast  genau  dieselbe  Menge  wie  nach  nur  8  Stunden. 

Auf  gleiche  Weise  wurde  noch  ein  drittes  Mal  operirt;  nach  24stündigem 
Ueberleiten  von  Schwefelwasserstoff  wurden  aber,  unter  starkem  Zuströmen 
des  letzteren,  um  die  Luft  abzuhalten,  mit  einem  Glasstabe  die  entstandenen 
Klumpen  möglichst  zerdrückt  Hiebei  zeigte  es  sich  schon  dem  unbewaff- 
neten Auge,  dass  in  der  Masse  noch  rothes,  unverändertes  Eisenoxyd  war* 

Nach  fernerem  Ueberleiten  durch  24  Stunden,  also  im  Ganzen  nach 
48stündigem  Ueberleiten  von  Schwefelwasserstoff  und  nach  endlicher  Behand- 
lung mit  trockener  Kohlensäure,  wurde  das  Produkt  geprüft.  Es  zeigte  sich 
auf  0,500  Eisenoxyd  0,278,  oder  auf  80  statt  48,  nur  44,48  Schwefel. 

Zur  Beurtheilung  dieser  Resultate  ist  in  Betracht  zu  ziehen,  dass  von 
dem  gefundenen  Schwefel  derjenige  abgezogen  werden  muss,  welcher  sich 
in  Folge  der  auch  bei  Eisenoxyd  auftretenden,  accessorischen  Zersetzung 
durch  die  Luft  gebildet  hatte,  der  indessen  wohl  qualitativ  nachgewiesen,  aber 
nicht  quantitativ  bestimmt  wurde. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  nun  hervor,  dass,  wie  bereits  bemerkt,  die 
Einwirkung  von  (feuchtem)  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxyd  überhaupt 
eine  langsame  sei,  dass  dieser  aber  auch,  indem  ein  Theil  des  Eiseuoxyds 
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durch  eine  dichte  Decke  von  gebildetem  Schwefeleisen  eingehüllt  wird,  gar 
eine  Grenze  gesetzt  sein  könnei  wenn  diese  Decke  nicht  dnrch  mechanische 
Hilfe  aerstört  wird*  Dieser  Umstand  erklärt  ©s  wenigstens  theilweiaej  dasa 
eine  ReinigungsmaBse  mit  Eiaenoxyd^  natürlich  bis  zu  einem  gewissen  Punkte, 
wirksamer  wird,  wenn  sie  regenerirt  worden. 

Hierbei  wird  nämlich  der  Theil  des  Eisenoxydes,  der  an  Schwefel  ge- 
bunden war,  in  Hydrat  verwandelt,  und  der  andere  Theü  seiner  schützenden 
Decke  von  Eiaenoxyd  beraubt;  so  dass  also  der  Schwefelwasserstoff  leichter 
empfängliche  und  mehr  Angriffspunkte  findet 

Es  erübrigt  noch  direct  zu  bemerken,  was  aus  dem  Gesagten  schon  ge- 
schlossen werden  kann,  dass  nämlich  das  aus  dem  Eisenoxyd  gebildete  Pro- 
dukt auch  das  „Sesquisulfurat**  sei.  Wäre  es  ,, einfach  Schwefeleisen*^  und 
Schwefel^  so  hätte  Schwefelkohlenstoff  mehr  Schwefel  daraus  ausziehen  müssen, 
als  sich   nach   den,   wenn    auch  nur  qualitativen  Versuchen   ausziehen  Hess* 

Mit  verdünnter  Salzsäure  behandelt,  unterliegt  es  derselben  Zersetzung, 
wie  das  aus  Hydrat  erhaltene  Schwefeleiaen,  nur  tritt  dabei,  wenn  auch  unzer- 
setztes  Eisenoxyd  demselben  beigemengt  ist,  noch  ein  anderer  Process  ein. 
Dieses  Eisenoxyd  ist  nämlich  in  verdünnter  Salzsäure  so  gut  wie  unlöslich; 
der  bei  der  Zersetzung  entweichende  Schwefelwasserstoff  reducirt  es  aber 
mehr  oder  weniger  vollständig  und  macht  es  unter  Ausscheidung  von  Schwefel 
löslich.  Da  dieser  Process  nach  der  Gleichung  vor  sich  geht: 
Fe,0,  +  2HCI  +  HS  =  2Fea  +  3HÜ  +  S. 
BO  würde,  wenn  sämmmtliches  Eisenoxyd  reducirt  und  gelöst  wird,  gerade 
soviel  Schwefel  ausgeschieden  werden ,  als  wenn  es  als  Fe^Sj  vorhanden  ge- 
wesen wäre.  Bleibt  aber  Eisenoxyd  ungelöst,  so  findet  es  sich  bei  dem  in 
Schwefelkohlenstoff  unlöslichen  Rückstand,  und  hierauf  rauss  bei  etwaiger 
Untersuchung  Rücksicht  genommen  werden» 

Die  Commission  hat  nun  allerdings  in  ihrer  Frage  auch  die  Einwirkung 
des  Schwefelwasserstoffes  auf  Laming'sche  Masse,  soweit  diese  keinen  freien 
Kalk  enthält,  einbegriffen.  Da  die  Frage  in  Bezug  auf  diese  Masse  so  bündig 
gestellt,  ist  dieselbe,  nachdem  man  weiss,  wie  der  Schwefel wasserstoOT  auf 
Eisenoxydhydrat  wirkt,  wohl  ohne  weitere  Versuche  zu  beantworten. 

Denkt  mau  sich  n  um  lieh  die  Masse  ganz  frei  von  überschüssigem  Kalk, 
so  ist  bei  Anwendung  von  Eisenvitriol  oder  Eisenchlorür,  indifferenter  Gyps 
oder  Chlorcalcium,  neben  freiem  Eisen oxydulhydrat  vorhanden ,  welches  sich 
aber  alsbald  theilweise  in  Oxydhydrat  durch  den  Einfluss  der  Luft  ver- 
wandelt In  Bezug  auf  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxydul 
kann  ein  Zweifel  nicht  obwalten;  aus  diesem  muss  „einfach  Schwefel  eisen*' 
gebildet  werden.  Da  nun  aus  üxydhydrat ,, anderthalbfach  Schwefeleiaen**  ent- 
steht, 80  musa  sich  bei  Laming  scher  Masse  ein  Gemisch  beider  Schweflungs- 
stufen  des  Eisens  bilden. 

Sind  nun  auch  meine  Versuche  über  das  Eisensesquisulfurat  selbst  noch 
nicht  beendet,  so  denke  ich  doch  die  von  der  Commission  gestellte  Frage 
zur  GenUge  beantwortet  zu  haben. 
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und  der  Proceas  der  EinwirkuDg  geht  Dach  der  Oleichung  vor  sich: 
Fe,0,  +  3HS  =  Fe,S,  +  3H0.      . 

BerzeUus  bemerkt  ^  dass  sich  das  Eisen  sesquisulforat  überhaupt  bei  einer 
Temperatur  bis  su  100®  C.  bilde;  da  fUr  die  Gasfrage  eine  höhere  Tempe- 
ratmr  als  die  gewöhnliche  bis  zn  30  und  40®  C.  nicht  in  Betracht  kommt ,  so 
habe  ich  auch  vorläufig  die  Einwirkung  bei  einer  höheren  Temperatur  als 
diese«  nicht  untersucht  Bei  30  —  40®  wurden  aber  meine  Operationen 
wenigstens  theilweise  vorgenommen,  und  es  wird  auch  durch  die  Beaction  des 
Schwefelwasserstoffs  auf  das  Eisenoxydhydrat  die  ganze  Masse  je  nach  der 
Menge  desselben,  wenigstens  auf  eine  solche  Temperatur  gebracht 

Ich  fUhre  nun  als  Beleg  noch  das  Resultat  einer  Analyse  an. 

Von  dem  Producte,  welches  nach  obiger  Angabe  auf  80  Eisenoxyd 
49,42  Schwefel  enthielt,  wurde  eine  beliebige  Menge  mit  sehr  verdünnter 
Salzsäure  im  Ueberschuss,  wie  erwähnt  behandelt,  der  erhaltene  Bückstand 
mit  frisch  ausgekochtem  und  noch  heissem  destillirtem  Wasser  ausgewaschen  und 
auf  gewogenem  Filter  gesammelt.  Das  leere  Filter  wog  0,839,  mit  dem  Bück- 
stand nach  dem  Trocknen  0,431.  Dieser  wog  also  0,092;  er  wurde  auf  dem 
Filter  genügend  mit  Schwefelkohlenstoff  extrahirt  und  nun  wog  das  Filter 
noch  0,350,  der  ungelöste  Bückstand  also  0,011.  Es  wurde  mithin  gelöst 
0,092 — 0,011  d.  L  0,081  Schwefel ;  die  Bestimmung  aber  des  in  Lösung  ge- 
gangenen Eisens  ergab  0,380  Eisenoxyd.    Nach  der  Gleichung: 

Fe^Sa  +  2HC1  =  2FeCl  +  HS  +  S 
müssen  aber  auf  80  Eisenoxyd  16  Schwefel  ausgeschieden  werden ;  hiemach 
hätten  auf  die  0,380  Eisenoxyd  ausgeschieden  werden  müssen  0,076  Schwefel. 
Von  der  gefundenen  Menge  0,081  geht  aber  diejenige  ab,  welche  durch  die 
accessorische  Zersetzung  durch  die  Luft  mit  hineinkam,  und  welche  aus  dem 
gelösten  Eisenoxyd  berechnet,  wenigstens  0,0067  betragen  muss ;  eine  genauere 
Berechnung  könnte  höchstens  eine  sehr  kleine  Differenz  in  der  4.  Decimal- 
stelle  ergeben.  Es  bleiben  also  0,081—0,0067  =  0,0753  Schwefel ,  die  in 
Bechnung  gezogen  werden  müssen,  und  diese  entsprechen  0,376  Eisenoxyd. 
Da  aber  0,380  gefunden  wurden,  bleiben  noch  0,004  Eisenoxyd  übrig,  die  an 
Schwefel  gebunden  gewesen  sein  müssen,  welcher  bei  der  bis  jetzt  angege- 
benen Menge  nicht  inbegriffen  ist  Nimmt  man  mit  Benelius  an,  dass  jener 
in  Schwefelkohlenstoff  unlösliche  Bückstand  „zweifach  Schwefeleisen^  gewesen 
sei,  so  würde  diese  Annahme  ziemlich  mit  dem  Besultate  äbereinstimmen. 
Wenn  jene  0,011  „zweifach  Schwefeleisen^  waren,  so  müssen  die  0,004 
Eisenoxyd  derjenigen  Menge  Schwefel  entsprechen,  die  in  ersterem  mehr  ent- 
halten sind,  als  in  „anderthalbfach  Schwefeleisen^'.  0,011  FeSt  entsprechen 
aber  0,0095  FetSs  +  0,0015  Schwefel  und  diese  letzteren  0,0075  Eisenoxyd, 
während  allerdings  nur  0,004  zur  Disposition  stehen.  Diese  Differenz  ist 
freilich  im  Verhältniss  zn  der  ganzen  ursprünglich  in  Arbeit  genommenen 
Quantität  Schwefeleisen  sehr  gering,  im  Verhältniss  zu  0^01 1  aber  doch  zu 
gross,  um  mit  Sicherheit  schliessen  zu  können,  dass  wirklich  ,,doppelt 
Schwefeleisen^   vorhanden  gewesen   sei.     Ueberhaupt  wage  ich  nicht,  nach 
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ßo  kleinen  Mengen  endgiltig  zu  rechnen  und  werde  gelegentlich  versuchen, 
ob  fiich  auf  irgend  eine  Weise  der  ZergetzungsproceBs  mit  Bildung  von  ,, dop- 
pelt öchwefeleiften**  genau  nach  der  Gleichung  herbeiführen  lässt ,  oder 
wenigstena  grössere  Mengen  deA  in  SchwefelkohlenstoÖ  unlöBliehen  Bückstandea 
darzustellen.  Hierüber,  sowie  über  einige  Eigenschaften  des  iur  die  Gas- 
Rein  igungsf  rage  so  wichtigen  Eiöensesquieulturates  werde  ich  später  weitere 
Mittheilungen  machen.  Einstweilen  bemerke  ich  nur  noch,  dass  die  auf  be- 
aprochne  Weise  erhaltene  Eiaenverbindung  entweder  ein  Hydrat  istj  oder  doch 
sehr  hartnäckig  Wasser  zurückhält;  denn  nachdem  24  Stunden  lang  durch 
Chlorcalcium,  coneentr.  Schwefelsäure  und  sogenannte  glasige  PhosphoraäurCj 
getrocknete  Kohlensäure  unter  jeweiliger  Erwärmung  bis  zu  50"  C»  und  bei 
einem  Ver^iiehe  48  Stunden  lang  darüber  geleitet  worden,  war  immer  noch 
etwas  Was^^r  darin,  obgleich  cö  absolut  trocken  schien*  Es  war  mir  indessen 
noch  nicht  möglich^  genau  die  Menge  oder  das  etwaige  chemiBcbe  Gebunden- 
sein  desBi?lben  nachzuweisen. 

Ich  hcibe  die  Bemerkung  über  diesen  Wassergehalt  ausdrücklich  desshalb 
gemacht;  damit  nicht  ein  Anderer ^  der  vielleicht  dieselben  Versuche  macht, 
glaube  j  jener  Gehalt  könnte  die  Auflösung  des  Schwefels  durch  Schwefel- 
kohlenstofl'ausder  durch  Schwefel wasserstoflF  erzeugten  Eisenmasse  verhindert 
haben*  Hierzu  war  die  Menge  des  Wassers  viel  zu  gering,  und  löst  Schwefel- 
kohlenstoff selbst  sehr  feuchten  Scliwefel  auf  j  wie  ein  Gegenveräuch  leicht 
beweist. 

Da  ftir  die  Reinigung  des  Gases  in  neueror  Zeit  auch  Eisenoxyd  (ge 
wohnlich  wohl  der  gemahlene  Röstrückstand  von  Schwefelkies)  gebraucht 
wird,  so  habe  ich  auch  die  Einwirkung  von  Schwefel wasaerstoff  auf  Eisenoxjd 
untersucht  und  bietet  diese  ganz  interessante  Momente. 

Es  wurde  Hber  frisch  geglühtes^  ehem.  reines  Eisenoxyd  j  das  aus  dem 
früher  erwähnten  Hydrat  dargestellt  worden,  in  einer  Röhre  erst  völlig  trockne 
Kohlensäure,  dann  8  Stunden  laug  durch  Chlorcalcium  und  Phosphorsäure 
getrockneter  Schwefelwasserstoff,  und  hierauf  wiederum  getrocknete  Kohlen- 
säure geleitetj  bis  aller  Schwefelwasserstoff  vertrieben  war,  was  nebenbei  ge- 
sagt, sehr  lange  dauert  Vorhergegangene  Versuche  halten  bereits  gezeigt, 
dass  bei  dieser  Operation  eine  Einwirkung  niclit  f^tattfindum  würde,  und  diess 
zeigte  sich  auch  nach  Beendigung  deri^elben  auf  das  Bestimmteste.  Es  war 
auf  keine  Weise  auch  nur  eine  Spur  Schwefel  in  dem  Eisenoxyd  zu  entdecken 
und  es  gilt  also  der  Satz  : 

„Ganz  t rockner  Schwefelwasserstoff  übt  auf  ganz  trocknes  Eisen- 
oKyd  keiiie  Wirkung  aus.'* 

Dieses  Resultat  erhält  man  indessen  eben  nur ,  wenn  man  genau  ^  wie 
angegeben,  verfährt.  Das  Eisenoxyd  verdichtet  niunlich»  wie  das  Hydrat, 
auch  sehr  energisch  Wasser  ans  der  Luft.  Ist  daher  vor  der  TTeberleitung 
von  Schwefelwasserstoff  nicht  alles  Wasser  aus  dem  Apparat  und  dem  Eiseu- 
oxyd  entfernt,  und  ist  jenes  Gas  nicht  völlig  getrotknet  (was  mit  Chlorcalcium 
allein  nicht  der  Fall  ist),  so  findet  man,  wenn  auch  nur  Spuren  von  SehwefeL 


1 


Dritte  yenammlimg  des  Vereins  fQr  llinendttl-Industrie.  73 

Berkbt  tter  die  dritte  Versammhuig  des  Vereins  flr  KneralAl-Iidiistrie 

vom  3.  December  i868. 

Am  3.  December  v.  J.  Vormittags  9  Uhr  wurde  in  Halle  a.  S.  die 
dritte  Versammlung  des  Vereins  für  Mineralölindustrie  abgehalten.  Die 
Versammlung  eröffnete  der  Vorsitzende  Herr  C.  Büttner  Director  der 
Sftchsisch-Thflringischen  Actien-Gesellschaft  für  Braunkohlenverwerthung. 

Gegenstände  der  Tagesordnung  waren: 

1)  Bericht  der  Gas-Gommission.    Referent  Herr  Dr.  Hübner, 

2)  Bericht  der  Commission  für  ControUirung  der  Speditionsläger  Re- 
ferent Herr  Bergrath  Bischof. 

3)  Berathung  und  Feststellung  der  Usancen  für  das  Paraffin-  und  Eerzen- 
geschäft 

4)  Antrag  des  Herrn  Dr.  Hübner  auf  Wahl  einer  Commission  zur  photo- 
metrischen Prüfung  der  Leuchtkraft  sämmtlicher  im  Vereinsbezirke 
von  den  einzelnen  Fabriken  zu  Beleuchtungszwecken  producirter  Mi- 
neralöle und  zur  Zusammenstellung  der  dabei  erzielten  Resultate  in 
für  die  Oeffentlichkeit  geeigneter  Form. 

5)  Antrag  eines  Vereiosmitgliedes  auf  Anlegung  eines  schwarzen  Buches. 

6)  Antrag  des  Vorstandes  auf  Exclusion  eines  Vereinsmitgliedes. 

7)  Antrag  auf  Ernennung  einiger  Ehrenmitglieder. 

8)  Mittheilung  des  Herrn  Dr.  Schulte  über  die  Resultate  der  Schweel- 
versuche  des  Herrn.  Dr.  Rieth  mit  Braunkohlen  hiesiger  Gegend. 

9)  Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schadeberg  über  Petroleumzoll. 
10)  Vortrag  des  Herrn  Director  Ramdohr  über  Dampftheer. 

Bevor  man  in  die  Tagesordnung  eintrat;  theilte  Her  Director  Büttner 
mit,  dass  der  Verein  durch  das  vor  Kurzem  erfolgte  Ableben  eines  seiner 
Mitglieder,  des  Herrn  Löser ^  Director  der  Werschen-Weissenfelser  Braun- 
kohlen Actien-Gesellschaft  in  Weissen fels  einen  herben  Verlust  erlitten 
habe:  er  gedachte  der  Verdienste  des  Verstorbenen  um  die  Mineralöl-In- 
dustrie und  forderte  die  Anwesenden  auf  sich  zu  Ehren  desselben  von  ihren 
Sitzen  zu  erheben.  Nachdem  die  Versammlung  dieser  Aufforderung  gefolgt, 
theilte  der  Herr  Vorsitzende  zunächst  die  Gründe  mit  welche  den  Vorstand 
veranlasst  hätten,  die  Versammlung^  mehrfachen  in  der  letzten  Vereinssitzung 
vorgebrachten  Wünschen  entgegen,  anstatt  auf  den  Nachmittag  doch  wieder 
wie  früher  auf  den  Vormittag  anzuberaumen.  Die  Anwesenden  waren 
damit  einverstanden,  dass  auch  fernerhin  die  Vormittagszeit  für  die  Vereins- 
sitzungen  beibehalten  werde. 

Demnächst  erstattete  Herr  Dr.  Hübner  in  Erledigung  des  ersten  Gegen- 
standes der  Tagesordnuug  Bericht  über^  die  seitherigen  Arbeiten  der  unterm 
24.  September  v.  J.  von  dem  Vereine  erwählten  Gascommission. 

Redner  bemerkte,  dass  die  Thätigkeit  derselben  sich  zeither  hauptsächlich 
auf  Vorarbeiten  erstreckt  habe;  die  Commission  sei  in  ihrer  Wirksamkeit 
dnrch  verschiedene  Umstände  etwas  aufgehalten  worden,   namentlich   habe 
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anföoglich  die  Ordnung  der  Personal-Angelegenheiten  mehrere  Wochen  Zeit 

geraubt.  Herr  Dr*  Rolle  habe  sich  nicht  sofbrt  über  die  Annahme  der  auf 
ihn  gefallenen  Wahl  zu  erklären  vermocht  und  habe  dieselbe  sehtieBslicb 
ablehnen  müssen ,  da  er  durch  anderweite  Arbeiten  bereita  zu  sehr  in 
Anspruch  genommen  sei.  Nachdem  derselbe  eich  defintüT  cntBchiedeUi  habe 
Redner  im  Einverständnisse  mit  dem  Herrn  Vorsitasenden  andere  Vereins- 
mitglieder zur  Betheiligung  an  den  GommissionS" Arbeiten  aufgefordert 
und  habe  sich  Herr  Fabrikbesitzer  Herrmann  zu  solcher  bereit  erklärt,  so 
dasB  die  Gaa-Commiasion  nunmehr  aua  diesem,  ferner  den  Herren  Ramdohr^ 
Schade,  Mek!ü  und  ihm  selbst  bestehe.  Auch  bei  dieser  Gelegenheit  habe 
«ich  wieder  gezeigt,  dass  es  zweckmässig  sei,  in  ähnliche  Commisaionen, 
wie  die  in  Rede  stehende ,  von  vorneherein  nicht  zu  wenig  Mit^^lieder  zu 
wählen  j  da  auf  eine  stete  Betbeüigung  Aller  an  den  betreffenden  Arbeiten 
aus  verschiedenen  Rücksichten  nicht  zu  rechnen  sei. 

In  Bezug  auf  Herrn  Ramdohr  sei  der  Geschäftsgang  in  der  Weise  ge- 
ordnet, dass,  wenn  er  Abhaltung  habe,  in  den  Sitzungen  der  Commisftion 
zu  erscheinen,  ihm  die  Verhandlungen  derselben  schriftlich  zur  Kenntniss* 
nähme  und  zur  Erklärung  darüber  zugestellt  würden. 

Nach  Erledigung  der  Personal- Angelegenheiten  habe  die  erste  Sitzung 
der  Commission  am  20.  Üctober  d.  X  stattgefunden»  Redner  habe  derselben 
eine  Reibe  auf  den  fraglichen  Gegenstand  bezüglicher  Fragen  vorgelegt, 
deren  Beantwortung  durnh  die  Comraässion  er  als  zweckmässig  empfohlen 
habe.  Es  habe  sich  eine  kurze  Debatte  über  dieselben  entsponnen.  Die 
Fassung  für  die  man  siel»  definitiv  entschieden  habe,  gehe  am  besten  aus 
dem  Protokoll  itber  die  Sitzung  hervor,  welches  er  sogleich  vorlesen  werde, 

Herr  Fabrikbesitzer  Schade  habe  den  Vorschlag  gemacht,  eine  Versuchs- 
station in  Zeitz  anzulegen  und  habe  sich  erboten,  die  dazu  erforderlichen 
Apparate  von  Guss-  und  Schmiedeeisen  unentgeltlich  leihweise  zu  liefern. 
Dieser  Vorschlag  sei  angenommen  und  die  Offerten  des  Genannten  dankbar 
acceptirt  worden  \  beschlossen  sei  ferner,  den  Magistrat  der  Stadt  Zeitz  um 
die  unentgeltliche  Ueberlassung  des  für  die  Herstellung  des  Versuchs-Gaa- 
Ofens  erforderlichen  Platzes  auf  der  Zeitzer  Gasanstalt  und  um  die  leih* 
weise  Uebcrlassung  der  vorhandenen  für  die  Zwecke  der  Commission  nutz- 
baren Apparate  der  Gas-Anstalt  anzugehen*  Das  Protokoll  über  die  be- 
treffende Com missions- Sitzung,  aus  der  das  Nähere  ersichtlich  sei,  laute, 
wie  folgt: 

Verhandelt  Zeitz,  den  20.  October  18*>8. 

In  der  v^on  Herrn  Dr.  ilübner  für  heute  anheraumten  Sit^utig  der  Gas-CouiiDiaflion 
dea  Vereins  fiir  Miueralöl-Industri©  waren  die  Herren  Dr  Hühner,  SohÄde,  Herrmann 
und   Mehlis  erscbienen. 

Herr  Dr.  Hübner,  welcher  di6  CorrÄspondenz  im  Interesfte  der  CommiRsion  bisher 
gefflhrt  und  dio  Inltiilivt^  zum  ersten  ZusÄmmen dritte  der^selben  ergriffen  batte,  tbeilte  %u- 
nitchHt  mit,  dass  der  zum  Mitglied  dar  Commis&ion  gOTjrÄblte  Herr  Di\  RoJIto  die  Wahl 
abgelebnt,  da^a  er  darauf  im  EinTerstHtidnisse  mit  dem  Vorsitzendtsn  des  Vereiiia,  dem 
Herrn  Director  Büttner,  den  Fabrikbesitsaer  Herrn  Herr  mann  seu  den  Sitzungen  der 
Conimisjiian  eingeladen   und  dieser  die  Einladung  angeuommen  bähe. 
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Die  hiereaf  rorgenommene  Wahl  eines  Vorsitiendeii  der  Gas-Comniisflion  fiel  auf  Herrn 
Dr*  Hfibner,  die  des  Berichterstatters  anf  Herrn  Mehlis  Beide  Wahlen  worden  Ton 
den  Genannten  angenommen 

Der  Vorsitzende  wies  daraof  bin,  wie  das  von  der  Commission  za  behandelnde  Gebiet 
ein  sehr  grosses  sei  nnd  tbeilte  zum  Beweis  dessen  folgende  Fragen  mit,  die  er  YOrlKufig 
mosammengestellt  und  deren  Beantwortung  ihm  dringend  notbwendig  erscheine: 

1)  Welches  ist  die  zweckmissigste  Art  der  Retorten,  in  Bezag  aaf  Form,  Lftnge  Stärke, 
Breite ,  Höbe ,  Einlass  für  die  zur  Yergasang  bestimmten  Materialien ,  in  Bezug 
anf  die  Weite  des  Abzugsrohres  ffir  die  Gase,  in  Bezug  auf  die  Haltbarkeit,  in  Be- 
zug auf  ProduktionsfHbigkeit  in  Bezug  auf  Bequemlichkeit  etc. 

2)  Welches  ist  die  zweckmftssigste  Einrichtung  des  Gas-Ofens  in  Bezug  auf  Verbrauch 
an  Heizmaterial,  in  Bezug  auf  das  Glühen  der  Retorten,  in  Bezug  auf  die  Halt- 
barkeit der  letzteren,  in  Bezug  auf  die  Dauer  des  Ofens;  Wie  sind  Oefen  mit  zwei 
und  mehreren  Retorten  einzurichten    etc. 

3)  Welches  sind  die  zweckmässlgsten  Einrichtungen  des  ganzen  Gas-Apparates  und  der 
einzelnen  Theile  desselben,  der  Vorlagen  --  der  Rohrleitungen  —  des  Scrubber  — 
der  ReinigungsgefUsse  —  des  Gasometer  —  der  Brenner  etc 

4)  Wie  gestaltet  sich  die  Ausbeute  an  Gas  aus  den  verschiedenen  in  Frage  kommenden 
rohen  und  gereinigten  Materialien. 

''Es  sind  zu  untersuchen  Theere  —  namentlich  schwere  Theere  —  letztere  nach 
alleiniger  Entfernung  des  Paraffins  —  die  sogenannten  letzten  i'entner  Yon  der  Theer- 
destillation  —  das  sogenannte  ruhe  Creosot-Paraffinöl  roh  und  in  yersohiedenen  ge- 
reinigten Zuständen  —  Petroleumrückst&nde.  — 
6)  Welches  ist  der  Unterschied  in  der  Leuchtkraft  resp.  dem  Werthe  yon  rohen  und 
gereinigten  Gasen  aus  den  ad  4  gedachten,  yersohiedenartigsten  Materialien. 

6)  Ist  die  Reinigung  der  in  Rede  stehenden  Gase  überhaupt  und  in  wie  weit  ist  die- 
selbe erforderlich? 

7)  Welches  ist  die  Zusammensetzung  und  das  specifisohe  Gewicht  der  betreffenden  Gase  ? 

8)  Welchen  Einfluss  üben  Zersetzungsrohren  hinter  den  Retorten  in  Bezug  auf  die  Aus- 
beute an  Gas  und  die  Qualität  desselben? 

9)  Welches  sind  die  Kosten  für  Gasanlagen  yersohiedener  Grösse? 

10}  Welches  sind  die  Kosten  der  Gase  aus  den  yerschiedensten  in  Frage  kommenden 
Materialien  und  welches  ist  i-.^r  Werth?  —  Wie  rentiren  Anlagen  zur  Erzeugung 
yon  den  in  Rede  stehenden  Gasen  ? 

11)  Wie  gross  ist  das  Quantum  Material,  Thoeröl,  ParaffinÖl,  Abfälle  etc.  welches  über* 
haupt  zur  Gaserzeugung  zur  Verfügung  steht? 

12)  Auf  welche  Weise  wird  das  Publicum  yor  Mangel  an  dem  betreffenden  Material  zur 
Gaserzeugung  am  besten  sicher  gestellt? 

18)  Was  enthält  der   bei   der    in  Rede   stehenden  Gas-Erzeugung   abfallende  Theer.   — 

Welchen  Werth  hat  derselbe  ?  . 
14)  Wird  die  Theererzeugung  auch  aus  Kohlen  rentiren,  die  specifisch  schwere    Theere 

liefern    wenn  die  Oele  daraus  zur  Gasfabrikation  Verwendung  finden  können  und  in 

wie  weit  wird  dies  der  Fall  sein? 
«15)  Wie  yerhält  sich  Creosot-Natron  in  der  Gas-Retorte,  wie  erfolgt  dessen  Vergasung 

am  zweckmässigsten  ? 

16)  Wie  yerhalten  sich  die  Theerölgase  gegenüber  den  Steinkohlengasen  und  welches 
ist  ihr  relativer  Werth? 

17)  Wo  existiren  bereits  Anlagen  zur  Erzeugung  yon  Gas  aus  Brauukohlentheer ,  aus 
Producten-Abfällen  dayon  und  welche  Erfolge  haben  sie  erzielt? 

18)  Sind  die  Schwierigkeiten  die  bei  der  Ertheilung  yon  Concessionen  zur  Anlage  und 
zum  Betriebe  yon  Anstalten,  zur  Erzeugung  yon  Gas  aus  Braunkohlentheer,  aus 
Producten  und  Abfällen  davon,  gemacht  werden,  gerechtfertigt  und  falls  nicht,  wie 
sind  selbige  zu  beseitigen? 

19)  Welche  Berücksichtigung  verdient  die  Odiorne'sche  Gas-Maschine  durch  die  Mine» 
ralöl-lndustrie? 

20)  Eignet  sich  die  Fabrikation  von  Gas  aus  Braunkohlentheer,  aus  Produkten  und  Ab- 
fällen davon  für  eine  Actien-Gesellschaft? 

Im  Anscbluss  an  diese,  das  Gebiet  keineswegs  erschöpfende  Fragen,  weloho  bei  deren 
Vortrag  von  den  Mitgliedern  der  Commission  vom  Standpunkte  der  Wissenschafl  und  der 
Erfiihrung  in  ähnlichen  Fällen  oberfliohlich  durchgesprochen  wurden,  beschloss  man,  die- 
selben duroh  eingehende  Yersuohe  und  Erörterungen  zu  beantworten.     Herr  Fabrikbesitzer 
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Schade  sprach  aicb  ftir  firÜDdang  einer  VerBucbF-Gas-Anfttiilt  tu  diesem  Zwecke  bqs  und 
erbot  sich,  die  für  ©ine  solch©  noth wendigen  ApparÄte  zur  Eniea^ün^,  Reinigung  und  Auf- 
bewmhfung  de»  Gase»  leihweise  unentgeltlich  zu  liefern.  Die  ilbrigen  Mitglieder  der  Com- 
miasion  erklärten  sich  mit  dem  Vor» ch läge  den  Herrn  Schttde  mit  Kücksicht  atif  sein  An- 
erbieten oinverutanden  und  beschlossen,  den  Magistrat  von  Zeita  anBUgeben»  dana  er  der  Com- 
misÄion  zur  Errichtung  einer  Versucha^GaS' Anstalt  ans  Mineralölen  einen  diaponfblen  Plata 
auf  hiesiger  atÄdtiacber  Gaa-Anstalt  und  die  auf  deraelben  befindlieben  Apparate  su  Licht* 
stftrkemessuogen  etc.  ft»r  ihre   Versuche  überlasse. 

Der  Vorscblag  des  Vorsitzenden,  die  nJIchste  Sitaung  nach  Eingang  der  Antwort  de» 
Menigen  Magiatrattt  zasammeuEurufeu  wurde  angenommen  und  damit  die  Sitzung  geichlosaeu. 

V.     g.     u 

Die  Qas-Commissioii. 

(gaz)  Dr.  B.  Enboer.     G,  Mebli«.     K.   Herrmann,     H.  Schede.     L.  Eamdohr. 

Diess  Protokoll  sei  toq  sämmtlichen  Mitgliedarn  der  Commission  volkogeo 
und  habe  Herr  Ramdohr  den  von  derselben  zur  BeaDtwortung  aufgeworf©Den 
Fragen  DOch  eine  ebenfalla  sehr  interessante  ak  2L  hinzugefügt,  welche  laute: 
^Sind  bereits  Versuche  zur  Verwendung  des  Fettgases  bei  Beleuch- 
tung der  Eiaenbabn-Waggons  gemacht  werden?  —  Im  Falle  der  Be- 
jahung, welcher  Art  waren  die   dazu  verwandten  Vorrichtungen  und 
welches  war  der  Erfolg  dieser  Versuche ?" 

Auch  habe  es  Herr  Ramdohr  übernommen,  den  Gastechniker  Herrn 
Born  in  Magdeburg  um  Miltheilung  seiner  Erfahrungen  in  dem  betreffenden 
Fache  zn  Gunsten  der  Gascommisaioa  des  Vereins  anzugehen,  die  derselbe 
unter  der  Bedingung  zugesagt  habe ,  dass  auch  ihm  die  Erfahrungen  der 
Gaa-Gommission  zur  Verfügung  gestellt  würden.  Diess  solle  später  geachehen 
und  beabsichtige  die  Commission  überhaupt  ihre  eigenen  Erfahrungen  mit 
denen  anderer  in  demselben  Fache  arbeitender  Techniker  auszutauschen- 

Der  Magistrat  der  Stadt  Zeitz  habe  auf  eine  bezLigliclie  Zuschrift  der 
Commission  sich  bereit  erklärt,,  ihr  für  ihre  Versuchs^Arbeiten  den  erbetenen 
Platz  und  die  auf  der  Gasanstalt  vorhandenen  Apparate,  Photom&ter  etc. 
zur  Verfügung  zu  stellen^  nur  was  die  Verhaltung  des  Baumaterials  anlange^ 
habe  er  die  Gas-Commission  abschlägig  beachteden» 

Nebenher  seien  die  erforderlichen  Zeichnungen  für  Ofen  und  Apparate 
angefertigt  und  habe  am  17.  November  zur  Berathung  über  deren  Cqn- 
Btruction  eine  2.  Conferenz  stattgefunden. 

Das  von  Herrn  Mehtis  abgefasste  Protokoll  über  diese  laute  wie  folgt: 

*  Verbandest  Zeitz,  den  17.  November  1868. 

In  der  für  heute  anberaumten  Bitaung  der  Gau- Commission  des  Vpreins  für  Mineralöl- 
Industrie  waren  die  Herren  Dr.  Hühner^  Sohäde,  Herrmann  und  M  e  h  1  i  s  erschienen 

Der  Vorsitzende  theilte  zunächst  ein  Schreihen  des  Commisfiions-Mitgtiedes  Hr.  Direc- 
tor  Ramdohr  mit,  in  welchem  derselbe  den  von  der  Commission  in  ihrer  letzten  Sitzung 
aufgestellten  Fragen  noch  eine  hinzugefügt ;  ferner  brachte  er  einen  Brief  des  Gaatechnikers 
Born  in  Magdeburg  an  Herrn  Ramdohr^  welcher  den  ersteren  um  Mittheilung  seiner 
Erfahrungen  auf  dem  Gebiete  der  Fettgas-Teohnik  gebeten  hatte,  zur  Kenntniss  der  Com< 
mission  ;  aus  diesem  Briefe  ging  henfor,  dass  ge  na  unter  Herr  ß  o  r  n  diese  Mittheiluogen 
unter  Forderung  gleicher  Gegenleistungen   in  Aussicht  stellt. 

Weiter  wurde  von  dem  Vorsitzenden  Miltheilung  ron  dem  Bescbluase  dea  hiesigen  Oaa- 
Curat oriums  gemacht ,  nach  welchem  dasselbe  die  disponiblen  Räume  auf  hiesiger  Gas- 
aostalt  der  Commission  aur  Herstellung  einer  Versuchs -Gas- Anstalt  zur  Verfügung  stellt,  ohn« 
jedoch  irgend  welche  Kosten  fü.r  Aufstelluog  der  Apparate  etc.  zu  Übernehmen. 
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Mit  Bflokflioht  darMif  wurde  besehloMen,  mit  dem  Ben  der  Versnche-Gae- Anstalt  tot- 
sngeben  und  der  Gas-Inspector  Herr  Mehlis  beauftragt,  mit  Herrn  Schade  wegen  An- 
fertigung der  nöthigen  Apparate  in  Verbindung  zu  treten,  deren  Herstellung  sunftohst  naeb 
den  Ton  dem  Vorsitsenden  rorgelegten  und  Ton  der  Commission  anerkannten  Zeichnungen 
unter  einigen  kleinen  Abänderungen  bewirkt  werden  soll. 

Der  Qas-Inspeotor  Mehlis  theilte  hierauf  die  Resultate  seiner  Correspondens  mit 
einigen  Fabrikanten  Ton  Gasifthlem  und  Brennern  mit. 

Danach  stellt  die  Firma  A.  de  Siry  Liars  &  Co.  in  Leipzig  ihre  Zähler  der  Commission  in 
ihren  Versuchen  unentgeltlich  zur  Verffigung  und  beansprucht  nur  die  Tragung  der  Aichkosten 
Ton  der  Commission.  Die  Fabrikanten  von  Gasbrennern  J.  Ton  Schwarz  und  Ernst 
Schwemmer  in  Nfimberg  erklären  sich  zur  Anfertigung  aller  gewünschten  Rrennersorten 
unter  günstigen  Bedingungen  bereit. 

Schlieeslish  theilte  derselbe  noch  einen  Artikel  des  Herrn  Herrmann  L  i  e  b  a  u  in  Magde- 
burg über  die  Werthsbeurthellung  Ton  Mineralölen  zur  Gaserzeugung  mit,  worauf  die 
Sitzung,  nachdem  als  Ort  für  die  weiteren  N  ersammlungen  der  Commission  das  Conferenz- 
simmer  der  hiesigen  Gas-Anstalt  bestimmt  worden  war,  geschlossen  wurde. 

V.     g.     u. 
(gez.)  Mehlis.     Ramdohr.     Schüdl.     R.  Herrmann.     Dr.  B.  Hübner. 

Redner  fuhr  fort,  es  solle  nunmehr  sofort  an  den  Bau  des  Versuchs- 
Ofens  und  die  Aufstellung  der  nötbigen  Apparate  gegangen  und  dann  mit 
den  eigentlichen  Versuchen  und  Untersuchungen  begonnen  werden. 

Die  Commission  habe  Hoffnung,  dass,  wenn  die  Arbeiten  im  Kleinen  beendet 
seien,  der  Magistrat  in  Zeitz  ihr  auch  die  Gasanstalt  selbst  zu  einem  Versuche 
im  Grossen  überlassen  werde,  resp.  dass  die  Stadt  selbst  einige  Zeit  mit  Oel- 
gas  beleuchtet  werden  könne,  was  von  besonderer  Wichtigkeit  insoferne 
sein  würde,  als  sich  auf  dieae  Weise  am  besten  die  Production  von  Gas 
aus  Theerölen  etc.  und  aus  Steinkohlen,  über  welche  letztere  ja  bereits 
seit  Jahren  Erfahrungen  in  Zeitz  gesammelt  seien,  vergleichen  Hesse. 

Trotzdem  nun  die  Gas-Commission,  wie  aus  dem  Vorgetragenen  schon 
hervorgehe,  bei  ihren  Arbeiten  überall  grosse  Sparsamkeit  walten  lasse 
und  walten  lassen  werde,  so  würden  einige  Mittel  zur  Ausführung  derselben 
doch  erforderlich  sein. 

Redner  bemerkte  noch,  dass  Herr  Herrmann  in  der  letzten  Sitzung  der 
Commission  die  Statuten  verschiedener  Gas-Actien-Gesellschaften  mit  dem 
Anheimgeben  überreicht  habe,  dieselben  bei  der  eventuellen  Bildung  einer 
Gel-Gas-Actiengesellschaft  durch  den  Mineralöl- Verein  zu  benutzen. 

Wenn  nun  auch  der  Verein  vielleicht  nicht  Lust  haben  sollte,  diese 
Actien-Gesellschaft  selbst  ins  Leben  zu  rufen,  so  läge  es  doch  in  Absicht 
der  Commission,  wenn  die  Resultate  ihrer  Arbeit,  wie  zu  erwarten,  günstig 
ausfallen  sollten,  durch  eine  Brochüre  auf  die  Rentabilität  eines  solchen 
Unternehmens  aufmerksam  zu  machen  und  auf  diese  Weise  in  weiteren 
Kreisen  das  Interesse  dafür  zu  erregen. 

Ueber  den  Vortrag  des  Herrn  Iftiiner  ergreift  zunächst  Herr  A.  Riebeck  das 
Wort  Er  meinte,  die  Zahl  der  von  der  Gascommission  zur  Beantwortung  auf- 
geworfenen Fragen  sei  eine  viel  zu  grosse;  betreffs  mehrer  davon  sei  eine 
Aufklärung  vielleicht  in  wissenschaftlicher  Beziehung  erwünscht,  für  die 
Praxis,  resp.  für  die  Zwecke  des  Vereins  habe  sie  seiner  Ansicht  nach 
keinen  Werth.     Ihm  scheine  die  ganze  Arbeit  der  Commission  überflüssig, 
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da   die  Mineralöl-Industrie  gar  kein  Material  für  die  Gaflfabrikation  lieforo 

würde,  indem  für  die  Paraffin  öle,  die  fürsolcliD  in  Aiisaicht  genoraraen  Beieo, 
eine  viel  bessere  VerwerthuDg  durch  die  Sclimierfabrikationi  als*  durch  die 
GasfabrikatioD  zu  erzielen  sei*  Redner  hiltte  gewünscht,  e  jstatt  der  Fragen  Zah* 
lenzuhöreu;  diese  habe  er  auch  heute  wieder,  ebenso  wie  in  dem  Vortrage  dea 
Herrn  itfeA/iÄ  über  dieGnsfrage  in  der  Vereinasitzung  vom  24*Sept.  vermiaat, 

Herr  Dir ecior  Büttner  erwiederte  Herrn  Riebeckj  dasa  die  Zahlen  durch  die 
Arbeiten  der  betreflFenden  Commission  ja  eben  erst  geschaffen  werden  sollten* 
An  Material  zur  üel*Gasfabrikation  werde  es  seiner  Ansicht  nach  den  Mineralöl- 
Fabrikanten  nicht  fehlen,  jedenfalls  würde  ein  grosser  TbeSl  Rohöl  undParaffinöl 
zu  diesem  Zwecke  übrig  bleiben ,  wenn  auch  ein  anderer  Theit  davon  zur 
Fabrikation  von  Schmiermaterial  absorbirt  werden  sollte.  Dann  hoffe  er^ 
dass  auch  die  hier  und  da  producirten  schweren,  zur  Zeit  kaum  verkäuf- 
lichen, Theere  sich  zur  Gasfabrikation  gut  eignen  und  eine  vortheilhafte 
Verwerthung  durch  diese  finden  würden,  womit  den  betreffenden  Theerfa- 
brikanten  sehr  gedient  sein  würde. 

Herr  Dr,  Hübner  machte  Herrn  Rieheck  darauf  aufmerksam ,  dass  die 
gewilnschten  Zahlen  durch  eine  Commission,  deren  Mitglieder  ja  in  erster 
Linie  durch  ihre  Berufsgeschäfte  in  Anspruch  genommen  seien,  allerdings 
wohl  langsamer  beschafft  werden  würden^  als  durch  einen  Einzelnen,  der 
sich  auRschliesslich  deren  Ermittelung  widmen  könne;  dafür  würden  sie 
aber  durch  die  Commission  um  so  sicherer  beschafft  werden  und  ab  das 
Resultat  der  Arbeit  Mehrerer  einen  um  so  grosseren  Werth  haben* 

Der  Theerbchweelereibesitzer  HerrO//o  (aus  Halle)  trug,  um  die  Wich- 
tigkeit der  Darstellung  von  Gas  aus  Braunkohleniheer  und  Paraffinöl  und 
damit  die  der  Arbeit  der  Gas-Coramission  hervorzuheben,  vor,  er  sei  mit 
Herrn  Äoiire^  (Gas-Techniker  in  Halle)  bekannt,  welchem  die  erste  grössere 
Einführung  von  Braunkohlentheer  Gas -Anstalten  zu  danken  sei.  Seinen 
Rentabilitäta- Berechnungen  für  solche  liege  ein  Preis  von  3  Thaler  pro 
Centner  Braunkohlentheer  oder  ParaÜlnöl  zu  Grunde;  dasLeuchtgaB  daraus 
sei  von  noch  besserer  Beschaffenheit  als  Steinkohlengaa  und  um  50  pÜt. 
billiger  als  dieses* 

Da  nun  jetzt  und  schon  seit  Jahr  und  Tag  der  Centner  Braunkohlen- 
theer mittlerer  Qualität  nur  mit  2  bis  2yy  Thaler  vorkäuflich  sei,  so  könne 
es  namentlich  den  Theerschweelereibeaitzern  wozu  auch  er  gehöre,  nicht 
gleichgültig  sein  ,  wenn  sie  durch  weitere  Einführung  des  Braunkohlenöl- 
und  Theergaees  einen  Preis  von  3  Thaler  für  ihr  Fabrikat  erreichen  könn- 
ten. —  Damit  wurde  die  Debatte  Über  den  ersten  Gegenstand  der  Tages- 
ordnung geschlossen* 

Herr  Director  BüUmr  vertheilte  noch  eine  Anzahl  gedruckter  Exem- 
plare einer  aphoristischen  Mittheilnng  über  Gasfabrlkation  aus  Mineralölen 
etc»  von  Herrn  Dr  Rolle  zu  Geratewitz  mit  einer  grossen  Menge  von  Zahlen, 

E«  folgte  der  Bericht  der  Commiaaion  für  Controlirung  der  SpedilionS: 
läger  durch  Herrn   Bergratli  Bischof, 
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£r  wies  daraaf  hin,  dads  in  Folge  Bescblasses  der  Vereinsversammlang 
vom  24.  Septbr.  a.  c,  die  Oelläger  der  dem  Verein  angebörigen  Spediteure 
in  Bezug  auf  die  Versicherung  gegen  Feuersgcfabr  ab  und  zu  einer  Controle 
SU  unterwerfen,  vom  Vorstand  des  Vereins  für  die  Speditionsl&ger  zu  Zeitz 
und  Tenchern  die  Herrn  Vereinsmitglieder  Herrmatm  und  C.  Müller  ^  für 
Weissenfeis  die  Herren  Stahl  und  Bischof  und  für  Halle  Herr  Bunge  beauf- 
tragt seien,  diese  Controle  auszuführen. 

Erwähnte  Herren  hätten  sich  dieser  Arbeit  Ende  October  und  wieder- 
holt Ende  November  unterzogen;  sie  seien  von  den  Herren  Spediteuren  in 
zuvorkommendster  Weise  unterstützt  worden  und  seien  heute  in  der  Lage, 
die  beruhigende  Versicherung  geben  zu  können,  dass  der  Werth  der  Spe- 
ditionsläger  im  Allgemeinen  ausreichend  gegen  Feuersgefahr  versichert  sei. 
Ende  October  seien  in  Zeitz,  Teuchern  und  Weissenfeis  auf  den  6  ver- 
schiedenen Speditionshöfen  29,000  Ctr.  Mineralöle,  7000  Ctr.  Pararinöle  und 
1000  Ctr.  Paraffin  und  Paraffinkerzen  in  einem  Gesammtwerthe  von 
194,000  Thlr.  auf  Lager  und  diese  mit  260,000  Thlr.  gegen  Feuersgefahr 
versichert  gewesen.  Ende  November  seien  diese  Bestände  bis  auf  24,000  Ctr. 
Mineralöle,  6000  Ctr.  Paraffinöle  gesunken,  resp.  bis  auf  1200  Ctr.  Paraffin 
und  Paraffinkerzen  gestiegen  gewesen. 

Diese  Bestände  hätten  Ende  November  einen  Werth  von  174,000  Thlr. 
gehabt  und  seien  mit  254,000  Thlr.  versichert  gewesen.  Am  meisten  sei 
hierbei  die  Magdeburger  Feuerversicherungs- Gesellschaft  und  zwar  mit 
194,000  Thlr.  betheiligt  gewesen,  die  Thüringer  mit  45,000  Thlr.  und  die 
deutsche  Feuerversicherungs-Gesellschaft  zu  Berlin  mit  15,000  Thlr. ;  ausser- 
dem sei  von  einem  der  Herrn  Spediteure,  dessen  Lager  schon  mehr  als 
ausreichend  versichert  gewesen  sei,  eine  Selbstversicherung  von  11,000  Thlr. 
übernommen.  —  Bemerkt  müsse  werden ,  dass  sämmtliche  S  Herren  Spe- 
diteure in  Halle  ihre  Lager,  die  übrigens  nur  unbedeutend  seien  und  zu- 
sammen nur  einen  Werth  von  4000  Thlr.  hätten,  nicht  versichert  hätten. 
Herr  Bunge,  welcher  die  Controle  für  Halle  übernommen  habe,  sei  ersucht 
worden,  mit  Bezug  auf  alinea  1  des  4.  Paragraphen  der  Usancen  für  den 
Handel  mit  Mineralölen,  wonach  die  Oelläger  gegen  Feuersgefahr  versichert 
sein  sollen,  sich  zu  überzeugen,  ob  die  Versicherung  mit  Zustimmung  der 
Eigenthümer  unterblieben  sei.  Endlich  seien  die  mehrgenannten  Herren 
aufgefordert  worden,  die  Revisionen  der  Speditionsläger  öfter  zu  wieder- 
holen. 

Am  Schlüsse  seines  Vortrages  übergab  Herr  Bergrath  Bischof  dem 
Herrn  Vorsitzenden  noch  einen  detaillirten  schriftlichen  Bericht  über  den 
Zustand  der  Speditionslager  pr.  ult  Novbr. 

Herr  Kaufmann  Julius  Corte  (aus  Halle)  ergriff  Namens  seines  Socius, 
Herrn  Bunge,  das  Wort.  Er  erklärte  mit  Bezug  auf  die  Bemerkung  des 
Herrn  Bergrath  Bischof  y  dass  die  sämmtlichen  3  Spediteure  in  Halle  ihre 
Lager  nicht  versichert  hätten,  dass  die  Herren  Zöm  ^  Steinert  und  August 
Eigendorf  daselbst  so  schwache  Lager   von  Oelen  hätten ,   dass   sie  für  die 
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Controle  gar  nicht  in  Betracht  kommeu  könnten;  sie  seien  übrigens  beide 
versicliert.  Ferner  befinde  sich  ein  obngefähr  500  Ballons  starkes  Lager 
von  Mineralölen  in  der  sogen fi nuten  Gärtner  Bcheu  Fabrik ,  welches  gegen 
Erstattung  von  3  Pf.  Lagergeld  pro  Ballon  und  pro  Monat  von  einem  Hatia^ 
mann  bewacht  werde*  Die  Elgenthümer  hätten  in  diesem  Falle  jedoch  für 
die  Versicherung  ihrer  üele  selbst  zu  sorgen.  Ob  dies  allseitig  geschehe, 
hätte  nicht  in  Erfahrung  gebracht  werden  können;  er  vermöge  nur  unsu- 
führen,  dasa  das  darunter  befindliche  ihm  und  seinem  Socins  gehörige  Oel 
mit  KXK)  Thlr*  versichert  sei. 

Herr  Director  Bdilner  bemerkte  ^  dass  das  letztgedachte  Lager  wohl 
als  ein  Speditionslager  nicht  angesehen  werden  könne  und  deashalb  der 
Control-Coniniisaion  nichts  angehe- 

Herr  Philipp  \agel  aus  Leipzig  macht  darauf  aufmerksam,  dass  zu  den 
Gesellßchafteu,  welche  Miiieralöllager  veraichernj  neuerdings  die  deutsche 
FeuerversfcherungS' Gesellschaft  in  Berlin  und  die  Oldenburger  Feuerver- 
BicherungS' Gesellschaft  in  Oldenburg  getreten  seien.  Beide  tibernähmen 
gute  und  schlechte  Risiko  und  nichts  wie  manche  andere  Feuerversicher- 
ungs-Gesellöchaft  nur  die  ersteren,  beide  handelten  bei  ihren  geschäftlichen 
Operationen  nach  sehr  liberalen  Grundsätzen  und  seien  sehr  zn  empfehlen. 

Dem  gegenüber  hob  Herr  .4*  Riebeck  die  Magdeburger  Feuerversieher- 
ungs-Gosellschaft  hervor.  Er  führte  au,  dass  siebereita  viele  Verluste  durch 
die  Versicherung  des  Eigenthums  der  Mineralöl  -  Fabrikanten  gehabt  und 
viel  unangenehme  Erfahrungen  im  Verkehr  nait  diesen  gemacht  habe.  8ie 
habe  sich  bei  den  Regulirungen  stets  anständig  gezeigt  und  verdiene  ihr 
Verfahren  öffentliche  Anerkeunung. 

Es  folgte  der  dritte  Gegeustand  der  Tages-Ordnung: 

^Berathung  und  Feststellung  der  Usancen  fllr  das  Paraffin-  und 
Kerzengeaehäft*' 

Vom  Vorstände  war  den  Vereinsmitgliedern  ein  Entwurf  zu  diesen 
Usancen  zugesandt  worden,  der  wie  folgt  lautet: 

„Entwurf  zu  den  Usancen  für  den  Handel  mit  Paraffin  und  Pa- 
raffinkerzen, feslgeatellt  am  3.  Dece  raber  186H  von  dem  Verein  für 
Mineralöl-Induatrie  zu  Halle  a 'S,  verbindlich  für  alle  Mitglieder 
desselben. 

§.  L     Qualität*    ' 

Sämmtliche  Paraffine  und  Paraffinkerzen  werden  vom  L  Januar  1869 
ab,  was  die  Farbe  anlangt  nach  Muster^  was  die  Härte   betrifft,    entweder 

gleichfalls  naeh  Muster  oder  unter  Garantie  eines  bestimmten  Erstarruugs- 
resp.  Schmelzpunktes  verkauft.  Von  der  auf  die  eine  oder  die  andere 
Weise  bedungenen  Härte  ist  bei  Lieferungen  eine  Abweichung  von  P  Cel- 
sius auf*  und  abwärts  gestattet,  jedoch  nur  der  Art,  dass  die  Härte  der 
Waare  im  Durchschnitt  der  behandelten  entsprechen  muss. 


; 
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Sind  Vorstehendem  zuwider  nur  weisses  Paraffin  oder  weisse  Paraffin- 
kersen  ohneMnster  und  ohne  Bezeichnung  einer  bestimmten  Farben-Nuance 
als  beispielsweise  grflniich,  grau  gehandelt,  so  hat  Käufer  eine  weisse  Waare 
SU  beanspruchen. 

Ist  nicht  ausdrücklich  anderes  bedungen^  so  müssen  die  Paraffine  in 
Tafeln  von  höchstens  V/t"  Dicke  geliefert  werden. 

§•  2.    Methode  zur  Ermittelung  des  Erstarrungs-  resp. 
Schmelz- Punkt  es. 

Bei  allen  Verkäufen  in  Paraffin  und  Kerzen  daraus  ist,  was  die  Er- 
mittelung des  Erstarrungs-  resp.  Schmelzpunktes  anlangt,  die  von  dem  Ver- 
ein ftUr  Mineralöl-Industrie  in  seiner  Sitzung  vom  24.  September  d.  J.  adop- 
tirte  Methode  massgebend. 

Diese  ist  folgende: 

1)  Zur  Ermittelung  des  Erstarrungs-Punktes: 

Das  Paraffin  wird  in  einem  beliebigen  Behälter  bei  möglichst  niedriger 
Temperatur  geschmolzen  und  dann  die  ganze  Quecksilberkugel  eines 
Thermometers  in  die  flüssige  Masse  getaucht.  Das  Thermometer 
^wird  sodann  gegen  Luftzug  durch  Einhängen  in  ein  leeres  Becher- 
glas geschützt  und  sobald  das  erstarrende  Paraffin  den  Quecksilber- 
spiegel zu  trüben  beginnt,  die  Temperatur  abgelesen,  —  welche  den 
Erstarrungs-Pnnkt  kennzeichnet. 

2)  Zur  Ermittelung  des  Schmelzpunktes: 

Die,  wie  ad  1  beschrieben,  vorgerichtete  mit  vollständig  erstarrtem 
Paraffin  überzogene  Qecksilberkugel  des  Thermometers  wird  in  ein 
mit  Wasser  gefülltes  Becberglas  gehängt;  das  Wasser  wird  im  Sand- 
bad allmälig  solange  erwärmt,  bis  das  Quecksilber  durch  das  schmel- 
zende Paraffin  hindurch  blitzt  und  dann  die  Temperatur  abgelesen, 
—  welche  den  Schmelzpunkt  angiebt. 

§.  3.    Emballage. 

Alle  Verkäufe  in  Paraffinen  und  Paraffinkerzen  werden  nur  incl.  Kisten 
welche  von  guter,  transportfähiger  Beschaffenheit  sein  müssen,  geschlossen. 

Die  Kisten  für  den  Versand  von  Paraffinen  müssen  einen  Inhalt  von 
ohngef&br  2 — 3  Centner  haben  und  an  beiden  Kopfenden  bereift  sein. 

§.  4.    Lieferung  und  Abnahme. 

Bei  Verkäufen,  die  nicht  auf  sofortige  Lieferung  oder  auf  einen  be- 
stimmten Liefertag,  sondern  auf  einen  oder  mehrere  Monate  lauten,  ist 
Verkäufer  berechtigt,  an  jedem  beliebigen  Tage  des  Lieferungs-Monates  zu 
liefern.  Käufer,  wenn  derselbe  im  Orte  des  Verkäufers  wohnt,  hat  die 
Waare  innerhalb  3  Tagen  nach  geschehener  Kündigung  abzunehmen;  aus- 
wärtige Käufer  haben  über  gekündigte  Waare  innerhalb  des  gleichen  Zeit- 
raumes zu  disponiren.  Geschieht  solches  nicht,  so  ist  Verkäufer  in  beiden 
Fällen  berechtigt,  nach  seiner  Wahl,  die  Waare  entweder  selbst  gegen  Be- 
ll 
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rechuuQg  der  §,  5  öpccificirteo  GebUbren  auf  Lager  zu  nehmeu ,  oder  die- 
selbe einem  Spediteur  zu  übergeben^  deBsen  Empfaiigiiebeiu  in  diesem  Falle 
verzögerter  Ähuabme  ohne  Weiteres  die  bewirkte  ordnungsmässige  Liefer- 
ung coostatirt 

§.  5.     Lagerung* 
Diejenigen  Verein s •Mitglied er,  welche  sich  mit  Lagerung   von  Paraffin 
und  Parafilnk erzen  für  fremde  Rechnung   befasien,    berecliaeo    ausser    den 
Kosten  für  An-  resp.  Abfuhr  von  je  6  Pf  per  Centner  (Collis  unter  l  Ctr 
gleich  1  Ctr.  gerechnet)  an  Speeaen  incL  Spedition : 

für  den  ersten  Monat  9  Pfennige;  für  jeden  der  folgenden  Monate 
6  Pfennige  per  Briitto-Centner  incl  Versicherung  gegen  Feueragefahr. 
Diese  Versicherung  muss  möglichst  vortheilhaft  und  mit  Genehmigung 
dea  Verelns-Voratandes  bewirkt  werden.  Hat  der  Lager  Haltende  letztere 
eingeholt,  so  soll  er  im  Falle  eines  Feuerschadens  nicht  verpflichtet  sein, 
seinem  Auftraggeber  mehr  zu  gewähren ,  als  ihm  aelbst  seitens  der  ver* 
sichernden  Gesellschaft  bei  vorschriftsmässiger  Aufbewahrung  der  in  Rede 
stehenden  Artikel  zugestanden  worden  ist*  Ist  die  gedachte  Genehmigung 
nicht  eingeholt  oder  bei  der  Aufbewahrung  den  Vorschriften  der  versichern' 
den  Gesallscbaft  nicht  genügt,  so  musa  der  Lager  Haltende  seinen  Auf- 
traggeber im  Falle  eines  Feuerschadens  völlig  schadlos  halten* 

Die  Kisten  mit  Paraffinen  oder  Kerzen  daraus  müssen  unter  Dach  und 
Fach  gelagert  und  dürfen  die  betreffenden  Räumlichkeiten  nicht  gleichzeitig 
zum  Lagern  von  Mineralölen  benutzt  werden. 

§.  6.  Schlichtung  von  Differenzen, 
Alle  Differenzen  über  Preis,  Lieferungi  Qualität,  namentlich  auch  Über 
die  Härte  etc.  sollen  mit  Ausschluss  des  Rechtsweges  durch  ein  Schiedst 
gericht  ausgeglichen  werden*  Der  Vorstand  ernennt  dieses  Schiedsgericht 
zu  gleichen  Theilen  aus  Fabrikanten  und  Kaufleuten ;  der  Vorsitzende  des 
Vorstandes  oder  im  Verhinderungsfälle  dessen  Stellvertreter  präsidirt  dem- 
selben und  entscheidet  dessen  Votum  bei  Stimmengleichheit* 

Von  dem  so  gobildeteu  Schiedsgerichte  darf  keines  der  Mitglieder  bei 
dem  Streite^  sei  es  als  Fabrikant  der  streitigen  Waare  oder  sonst  wie  ein 
Interesse  haben. 

§.  7.    Allgemeine  Bestimmungen« 
Für  alle  io  §*  1  —  6  nicht  vorgeeehenen  Fälle  ist  das  allgemeine  deutsche 
Hand  elsgesetz  buch  massgebend . 

Der  Herr  Vorsitzende  ersachte^  ala  er  eine  starke  Nachfrage  nach  dem 
Entwurf  zu  den  zur  Debatte  gestellten  Usancen  bemerkte,  zunächst  die  An- 
wesenden, in  Zukunft  die  ihnen  zugesandten  Drucksachen  mit  in  die  Ver* 
Sammlung  zu  bringen ,  da  sonst  der  Fall  eintreten  könnte »  dass  nicht  ge- 
nügend viel  Exemplare  vorbanden  seien,  um  alle  Vereinsmitglieder  während 
der  Versammlung  damit  zu  versorgen 

Alsdann  bat  er  die  Anwesenden,  sich  zunächst  darüber  auszusprechen, 
ob   sie   es  für  zweckmässig  hielten ,  dass  die  Usancen  für  den  Handel  mit 
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Paraffin  and  Paraffinkerzen  zasamroeD  in  aus  dem  Entwurf  ersichtlicher 
Weise  behandelt  würden;  beim  Vorstande  seien  verschiedene  Bedenken  in 
dieser  Beziehung  entstanden  und  er  selbst  stimme  für  eine  getrennte  Be- 
handlung« 

(SehloM  folgt) 


Statistische  und  finanzielle  Mittheilungen. 

EalL  Vom  1.  Jan.  d.  J.  an  beträgt  der  Gaspreis  für  alle  Privat-Con- 
samenten  2  Thlr.  pr.  1000  c',  für  die  Strassenbeleuchtung  werden  2  Pfennig 
pro  Flamme  und  Stunde  bezahlt.  Die  Vertragsdauer  ist  auf  50  Jahre^  be- 
ginnend mit  dem  1.  Jan.,  festgesetzt  worden. 


Au  der  Schwell. 

Gas-Consum 

Gaspreis 

1867. 

für  1000  c 

c' 

Fr.  Ct. 

Genf 

73,082000 

11.  32 

Buel 

34,818900 

11.  — 

Zttricb 

29,420000 

12.  — 

Bern 

16,798800 

12.  70 

Lausanne 

14,587900 

12.  73 

St  Gallen 

11,214700 

12.  — 

Vivis 

^     8,150700 

13.  50 

Chaax-dfl-fonda 

7,931100 

14.  44 

Winterthnr 

7,010200 

12.  — 

Neuenbürg 

6,889300 

14.  12 

Luxem 

6,000000 

14.50 

Schafihansen 

4,139400 

13.  — 

Aarau 

4,065100 

14  — 

Biel 

3,948300 

11.  32 

Freiburg 

3,777400 

15.  — 

Olarus 

2,943500 

12.  — 

Chur 

2,718700 

15.  - 

Solothurn 

2,444900 

14.  50 

Thun 

2,200000 

13.  — 

Burgdorf 

1,910800 

15.  — 

Interlacken 

1,708200 

15.  — 

11» 
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Gescbäftslericlit  der  GasbeleiebtiogsActieng^sellschaft  in  6Ianchai 

auf  das  Beti'iebsjalir  vom  L  Juü  1867  bis  30.  Juni  1868, 

W«üii  d&a  ftbgtiUufene  Betneb^jabr  ein  minder  guUti  Reäuluc  wie  die  beiden  Tiirher- 
gegangetien  ergeben  bat  ,  so  int  der  Grund  darin  za  sucbort ,  da«a  der  billige  Preis  des 
SolftTöU  und  PetroIeaniB  einen  Thoil  der  Gdaconiumenten  veranlftsst  hat,  die  Beleuchtung 
mit  Gas  eiuÄuatellen.  Um  nun  der  Concurreni  sn  begegnen  ,  haben  wir  uns  im  Einver- 
Dtändni&9  mit  dem  AunachuaB  veraulasst  gefanden,  »eit  1.  Jnli  d.  J.  den  Preia  de«  Oases 
auf  IV«  Tblr,  für  1000  c'  berabzuaetzen ,  bei  diesem  Preise  aber  keinen  Rabatt  mehr  £u 
gew&bren.     Wan  die  Rechnung  seibat  anlangt^  si>  verweiften  wir  auf  nachstehende  Anfstellnng. 

Schlieflslich  erwttbncn  wir  uocb^  da^a  von  Anfjung  diaaes  Jahres  ab  die  Abwartnng  und 
Zündung  der  Laternen  vertragAmäastg  gegen  an  den  Biadtratb  zu  «abiende  Entsobädigung 
den  Btädtisohen  NacbiwAchtern  übertragen  worden  ist. 

I.     H  &  u  p  t  f  e  e  h  D  u  D  g. 


A.     Einnahme, 

L  Actien-Capital 

2.  Erborgle  CapitAle   .          .          .          .          ^          .          .          . 

3*  Eingegangene  Beiträge  von  Neubauten  bei  Einrichtung  der 

Straasenbeleuchtung          .*.,... 

4,  Coöventionalß trafen  und  Miotbainsen  wie  fröber 

5.  Qasbeleachtungsgegenst finde  und  Gaseinrichtnngen  . 

AaaHQBtAode 

Thlr. 

42162 
246 

26 
4 

Pf 

4 
5 

Thlr. 

60000 

22000 

1540 
134 

3633 

14642 

663 

25 
15 

25 

17 

5 

Pf 
5 

ab  Ausgabe     ..«...«. 

42409 

38T7& 

5 

9 
9 

6.  Vom  Betriebe  zum  Abschreiben  überwieaeue  Betrlge 

7.  Betrag  des  bis   L  Jnli  1862  atigesainmelten  Reservefonds^ 
der     laut  Beäcbluas    der   Generalversammlung    dem    Bau- 
Capitalß  überwiesen  worden  ist        ,         ...          . 

11669 

2973 

15 

1 

9 

9 

S.   Wenh  der  vorrttbigen  Rohre^  Qaabeleuchtangagegenst;inde, 
Laternen  etc.           ....... 

i 

8 
2 

B,     Aufgabe, 

1.   Grundstück  und  Gebftude 

ab  Erlös  aus  Gegenständen,  dieses  Conto  betreäTend 

82786 
IM 

28 
7 

5 
7 

102614 

32635 
11242 

4004 
19226 

33023 

28 

20 
23 

7 

26 

7 

5 

2.  Zinsen  j  Abgaben,  Gehalte,  (Jtesailien,  Unkosten  wie  ftfLher 

3.  Btrasaenlaternen      .                    «.*,». 
ab  für  vorkaufte  LAteraea       ...... 

4557 

553 

29 
22 

7 

5 

8 
6 

4.  Maschinen  und  Apparate         .         .          .  ^       . 
5*  Rohrsystem     ..»...,,. 
ab  für  verkaulle  Rohre            *,...* 

34797 
1774 

23j    3 
15    5 

2 
9 

8 

1000 
43S 

29 

2 

C.     B  i  !  ft  n  B. 

1001321261  3 

Einnahme 

Beitrag     zum     Bau    des    a weiten    Gasometers    vom    Betriebe 

1867/1868 ,         .         . 

b%  vom  Gewinne  im  Betriebajahre  1867/1868  . 

102614 

1438 

28 
29 

5 

246 

663 
3011 

4 

5 

21 

5 
2 

7| 

2 

Ausgabe      ...••*.... 

104053 
100132 

27 

26 

7 

3 

bleiben 
die  gewahrt  werden  mit;  Auasensthndeti  f^r  Gasein  rieb  tun  gen 

Vorrathen 

b aarer  Caase          «... 

3921 

1 

4 

39211 

1 

41 

QtiebiftilMridst  der  GMbatMiolitiuigv-Aiiiiaiigttellioluift  n  Glagohan, 
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n.   B 

e  t  r  i  e  b. 

A.     Einnahme. 
1.  Vortrag  toq  Toriger  Rechnung 
8.   Co.ks-¥orkauf     .... 

AtimeQBtlnd«         .... 

28.    4. 

ThlT 

1316 
20 

5 
15 

Pf 

"Thlr." 
110 

1122 

182 

64 

18 

2 

131 

158 

4 

18611 
70 

279 

19 
26 

27 

21 

18 
20 
20 
24 
2 

• 

27 

• 

18 

Pf 
8 

ab  Vorrath  am  1.  JaU  1867         160. 
^  AoBaenstinde»     ,         „               53. 

1836 
218 

20 
23 

4 

.                                  . 

6 

8.  Tkeerrerkanf        .... 
Vorrath 

187 
16 
22 

18 
12 

8 

20.  — . 
12.     8. 

ab  Vorrath  am  1.  Joli  1867           16. 
^  AussenstAnde^     „         „              27, 

176 
44 

29    8 
2    3 

5 

4*  GlToerinreriLaiif  .... 

Vorrath 

Anssenstlnde        .... 

56 
28 
42 

15 

6 

5 

ab  Vorrath  am  1.  JoU  1867          28. 
,  AoasensUnde,     „       „              29. 

121 
57 

21 

5 

sser 

5 

5.  Kohlen  verkauf     .... 

6.  S^nrückerfllAtteier  Aufwand  für  Theerft 

7.  Oelbekiiohtung     .... 
8«  Wiedereritaitete  Unkosten     . 

9.  SchiickÄTiTerkaiif 
IQ.  Altes  Eisen 

'Vorrath 

6 

8 

12 

17 

8 
2 

8 
9 

.         •         .         • 

ab  Vorrath  am  1.  JaU  1867 

14 
14 

— ' 

— 

IL  Oas 

18456 
302 

17 
17 

6 
8 

ab  Anssenstlnde  am  1.  Jali  1867 

18759 
247 

5 
7 

"1 
8 

12.  Hiethsins     .        ,        .        .        . 
18.  Zinsen          •         . 

224 
191 

15 
28 

6 
9 

6 

Anseenstftnde        .... 

1         •         • 

•         .         •         • 

i 

416 
136 

14 
26 

5 
1 

4 

B.     Ausgabe. 
].  Zinsen 

20608 

1150 

1 

227 

29 

69 

16 

25 
14 
15 
21 

14 

1 
5 

2.  Anfirand  beim  Theer?erkanf 

8.  iDStAndbakung  der  Gebinde 

4«  Reparatur  im  Rohrsjstem 

6.  Verlüat-Conto. 

Verluit  an  nicht  eingegangenen  Gasgeldem  . 

1 
6 

9 

8({ 


G(  fohÜbberiolit  der  6A8bekußbtniigs-A6tJeTiges»1l0chAft  m  QImmIuml 


6.  Iiiät«i3dii*ltuiig  der  öfcDtL  GaAbeleticbtuDg  u,  Wirterlölme 

1,  Spiritaa  uod  Glyornn  *..*.,, 
8,  E@psr«tiir  ar  M&»cliiDeii  und  Apparaten 

Ztir  AnAoJiaffiitig  von  ßdüigutig&m4äohiQe]i  Eurückgelegt 

Thlr, 

142 

100 

21 

Pf 
3 

Thlr. 
514 
47 

42 

630 
1400 

131 

263 

40 

1411 

412 

4188 

267 
1000 

12 

21 

\    1 

8 

ö 
22 
12 
25 

29 

7 
1 

Pf 

ah  un  1.  Jali  1867  e an ick gelegte        .          ,         .         , 

24^  21 
200- 

8 

9.  Abgaben  und  Feuer veruchertii^g             .         ,         .         . 
nücb  £11  bezahl eeide  Abg&be»         .          ^          .          .         . 

591 
83 

22 

10 

6 

6 

8 

Ab  Am  1.  Juli  1867  saruokgelegte        .         «         ,         . 

675 
44 

3 
25 

" 

10.  aetiftlta  nnä  Tunilhm^  dem  Ingenieur  >    >     , 
11*  OeJboleuchtung               ...,,,, 
VorrAth  von  Oel  Am   1.  JnU  1867         .          ,          .          . 

132 
2 

29 
H 

9 
3 

% 

Ab  Vorrstb   von  Oel  am   L  Jali  1868     ... 

185 

4 

14 
9 

1 

12.   Unkosten     -.....,., 
13«  Gafireinigatigfigegetifltände      .,..*. 
14»  ArbeiUiabne          »..,,.. 
15p  EepAratur  an  Oefen  und  Hetorten          .         •         ,         . 

sarackgdegt  aur  Äusobaffang  von  Eetort«n  . 

212 

400 

29 

8 

2 

7 
8 
9 

Ab  Am  1,  Juli  1867  lurückgetegte        .... 

612  29    8 

200  -      1 

16.  Eobleu *         .         , 

Von-Ath  Am  L  JnU  1867 

4196 

29 

14 
3 

— 

8 

ab  VorraÜi  «m  1.  Juli  1868 

4225 
37 

17 

10 



17.  Den  GABOonaumenten  gewäbrter  RabAil 

18.  BeitrAg  aum   Bau  des  sweiton  Gasometers 

5 

C.     B  i  1  a  D  a« 

Emnahma  ,          .         ,         «         .                  ...» 
AuBgAbo     .          .         .         .         , 

11829 

20608 
11829 

2 

16 
2 

3 

i 

3 

Ei  un  ahme*  Ueb  orach  aas 
Hierroti  *tnd  öVo  dem  Bau  mit           »         ,         .         .         . 
uud   10%  dem  Eeftervefoud  mit           ..... 

438 
877 

29 

28 

4 

8779 
1316 

13 

8 

überwioBon. 

27    6 

blaiban 
ÜAVon  kommen  auf  Vertbeilnng  an  die  Actionire  l2*/fl  Di- 

Tidende  auf  60,000  Tbir.         ...... 

7462 
7200 

16 

2 

bleiben  Vortrag  aaf  neue  Eeefanung     ...          *          * 

! 

262;  16 

2 

Der  nAch  Abasug  der  dem  Bau  und  Reaervofond  aberwiesenen 
1316  Tbk*  27   Kgr-  6  Pf.  Terbleibende  Betrag  tou 

wQsm  noch  kommt    die    in  Ausgabe   acebenden    and  nocb   t.a 
bezAkletideii   Abgaben 

die  aar  AoschaS'ung  von  Rein igungsmAsch inen  cur^ck gelegten 

und  die  fdr  Ret  orten  eurückgelegten   ..... 

7462 

83 
100 
400 

16 
10 

2 

6046 

26 

8 

Q«ieliIftsbori«lit  dar  Q— IwJettohUmgt-ActtoBgeacHichftft  mu  OUuoluui. 
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wird  gewUni  aiit: 

Aoasenstindia  für   Coakt 
«  ,     Theer 

„  n     Qlycerin 

„  n     Zinaen        • 

^    ChM  . 

»  9     ^tes  Bisen 

Vomth  TOD  Tbeer 

„         ^  Olycerin      . 

j,         y,  altem  Eisen 

,         „  Kohlen 

n  n  (M     .  .  . 

iMMrer  Cesse  .         •         .         . 


pST 

f 

Tf 

"^üT 

K 

20 

15 

i      ^ 

12 

— 

43 

6 

— 

191 

28 

9 

802 

17 

8 

8 

17 

2 

16 

18 

8.1 

98 

— 

- 

6 

12 

8 

87 

10 

— 

i        4 

9 

— 

7870 

29 

j 

II  8045 

26 

rt 

Pf 


in.     Reserrefond. 

^fsr 

gr 

m 

Thlr.  Igr  Pf 

5131 

19 

9 

Zinsen   .         .         .         , 

216 

29 

5 

Gewinn    an    einer    ausgeloosten   4%   Magdeburg-Cötben* 

Halle-Leipsiger  Eisenbahn-Prioritit  ron  100  Thlr. 

11 

11 

5 

Vom  Beiriebe  1867/1868 

877 

28 

4 

6287 

29 

"8 

Gewährt  wird  dieser  Betrag  mit : 

1  k.  s.  Htaatspapiere  ron  500  k  IO21/4  .... 

513 

23 

— 

8  «  »             n               «     100  k  102V.            .         .         . 

308 

19 

1 1,  »        n         „  500  k  loov; 

503 

22 

5 

3  »  »         n          »   100  k  ioiy4 

303 

22 

5 

1  »  »             •               »     100  k  102/,           .         .        . 

102 

7 

5 

2  ,  »             n              „     500  k  102V, 

1023  22 

5 

8  Tbfir.Eisenb.-Prioritäten                                                          1 

mit  4y,Vo  Zinsen  yon   200  k  101  Vi           .         .         .     , 

607 

15 

— 

4  dergleioben                  „     100  k  101 

:    404 

— 

— 

2         «                 .           „     100  k     98V.          ... 

196 

10 



10  4V«  Magdeburg.Cötben-HalIe-Leipslg.-Eisenb..Priorititen 

TOn  100  k     88V, 

886 

7 

6 

2  dergleioben       .           „             k     88               ... 

176 

1  4V,*/o  Tbür.-Eisenb.. 

Priorität           .           „     100  k     97               ... 

97 





1  dergleioben                  „     200  k     97               ... 

194 

— 



1  Partialobligation   dee  Gr.-Henogtbum  Baden     yon    100 

mit  4V,*/.  Zinsen          .         k     947,                    .         . 

94 

22 

5 

4  dergleichen                von  200  k     94V4 

758 

— 

.« 

Gathaben  bei  der  Sparkasse 

68    7'  8 

6287 

29 

8 

Glanchaii,  den  31.  JoU  1868. 

Das  Directorium  der  GasbeleuchirngM^AcHengesellichafi. 
Adr.  Tb.  Golle.     Bernh.  Kuhn.  sen.     Albert  Lossow. 
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Deattoko  Oontiiiental-QM-0«tel]ae]Mft  in  DasMO. 


Deutiche  Continental -OM-Oesellsohaft  in  Dessan. 
Betriebt-Ketdtate  in  IT.  diartals  1M8. 


Die  13  Anstalten  der  Gesellschaft  produzirten 
Im  gleichen  Qaartale  des  Vorjahres 

Mithin  mehr  im  IV.  Quartale  1868 
Mehrproduktion  seit  1.  Januar  1868 
Die  Flammenzahl  war  am  Schlüsse  des  Quartals 
Die  Zunahme  betrug  im  Quartale   .        .        .        • 

Dessau,  19.  Jan.  1869. 

Das  Mreeteriu  der  Beittekea  Gentiaeital-fiai-fiesellsekaft. 
Oeohelhäuaer. 


127,992,978  c'  engl. 
116,249,498^     , 


11,743,485  c'  engl. 
27,285,362,     , 
109,645 
2,098 


Ifl.  MkMMrariufftI  fM  Br.  C.  Wolf  *  ■•»■  !■ 


—  ÜCMlklBw:  1.  914 


■r.  8.  Kfln  1869. 

Journal   fttr  Gfasbeleuchtung 

und 
verwandte  Belenohtnngsarten. 
OriCftn 
dei  Vereins  ?on  Carfadmtenem  DentscUands  and  seiner  Zweigrereine 

sowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
Monatsohilft 

von 
Dr.  N.  H.  Schilling, 

Dlrtctor  Ut  «afbalMchtHM-SMclUchift  In  «Bckra. 

Mflnohen.    VerUir  von  Rudolph  Oldenbourf . 


luerate. 

Der  loMrattoBfprtls  betrift: 
(Ir  »Im  fiiM  OcUndto     •  Itkir.  —  Xcr. 
„  Je4c    icfetel         „  1      „       —     „ 

Klclntrt  Brmditbella  als  elic  AektclMito  kianei  alekt 
b«rickiicbtlf«t  wcNea;  M  Wle4crh«liBf  ttoM  Im eratof 
,    vlr4  aar  4U  Hliru  bartdiMt,  flr  41«Mlb«B  Je4oeb  iieb 
bMiluiffCBma4PMtfaterBDraUcbliB4fui4  4efAiiliii4ef.  |   ^,  ..MortebMdt   Imcm  Seite  4m  OMcbUfM  beolUt. 


AbMlMMlU. 

JibrUcb  4  Rtbir.  tt  Rgr. 

Halbjlkrikk  t  RUür.  18  Vir. 

Jc4ea  ■•■at  cncbelit  da  Bafl. 

Pat   AbaBiaaiaat  kaaa   •tattia4aa   bal  allea   Bieb- 


(618) 

Die  0#  Uauptwersammluiig 

des  Vereins  der  Gasfachmaimer  DeatscUands 

wird  in  diesem  Jahre 

•m  Donneratag  den  87f  Freitag  den  2S.  und  Samatag  den 

29.  Hai  1S69 

In  Coburg  stattfinden. 

Das  Programm  für  dieselbe^  sowie  die  Angabe  des  Lokales,  in  welchem 
die  Sitzungen  abgehalten  werden,  wird  das  nächste  Heft  dieses  Journals 
bringen. 

Behufs  Feststellung  des  ersten  werden  diejenigen  Mitglieder,  welche 
Vorträge  zu  halten,  Fragen  anzuregen  oder  Anträge  an  die  Versammlung 
zu  stellen  gedenken ,  ersucht,  die  Anmeldung  dazu  schriftlich  und  unter 
Bezeichnung  der  Gegenstände  baldigst  an  einen  der  Unterzeichneten  ge- 
langen zu  lassen. 

Im  März  1869. 

Der  Vorstand: 
Simon  Selilele»  Frankfurt  a.  M. 
Otto  Krenaer,^Stuttgart. 
Dr.  ir.  H.  8clillllng,  Mttnehen. 
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90  ^^^^^^ 

C586)  ^^H     Fabrik 

feuerfester  Producte 


von  ^^ 

H.  J.  YYGEN  &  CO.^ 


Ü; 


BÜISBÜR« 

am  RheiE. 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  Internationalen  AuÄSteUung  in  Paris  im  Jahre  186T. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet*  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  imd  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen    der   ßergiseh-Märkischen ,    Cöln-Mindener  und  ßhei- 

nischen  Eisenbahn  verbunden. 


i^k 


Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasiii;  und  unglasirt. 

Sterne  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 
zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen, 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 


1 
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Stett  in    1865, 


FiUale  Dresden 
Fri«fbridi-8tr.  9. 


-  Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 
zur  GasfabrikatioQ 


In 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  Breslaner-StraMe 


Paris    1867. 


Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  GaemeMier  von  2  —  150  Flammen  in  Gehängen  von  starkem  selbst  ver- 
sinntem  Blech,  ebenso  seine  patentirten  Ctaumieeeer  gleicher  Grösse  ohne  Preis- 
erhöhiing  ,  welche  die  Vortheüe  eines  constanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
nnd  Tollst&ndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gew&hren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  rielen  Stftdten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stirke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  Jahren  zu  übernehmen. 
StettonegnemeMer  mit  gnsseissemem  Gehäuse  für  1000—80,000  C  Durchgang 
per  Stande,  ron  welcher  letsteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  C  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  su  liefern  im  Stande  bin.  Stedtregnlntoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingaugsrohr.  Begnlntoren  für  kleinere  Leit- 
nngen  zu  Glycerin-  und  Wasserfailung.  Exhauetoren  nach  BeaTschem  System  12 — 24', 
mit  von  mir  rerbesserter  Schieberyorrichtung.  Begnlatoren  dazu  2,  3,  4''  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Beiptaee  von  5''  bis  su  jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.  WeeheelhJthne  von  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  yerzinnt  und  unyerzinnt.  Waeehapparate»  einfacher 
•ehr  practisoher  Construction.  SeUeber  nnd  hjdranlieelfte  HAhne  jeder  Rohr- 
dimension. Tentlle,  neu  und  praktisch^  zu  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,  vorläufig  in  Dimensionen 
von  2  —  15''  Rohrweite.  Manometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
constmirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  für  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurzer  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
SAmmillelfte  Bleeluurbeiten  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Reinigungskastendeckel, 
Wechselhabnhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
versinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yerzin- 
nerei  können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  Straeeenlaternen  sechseckige, 
sur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  sum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
sweckmftssigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Gljcerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  serstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe ,  und  ittr  die  ich  gleichfidls  eine  4Jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  solide  nnd 
gnte  ChMimeMier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  an  Diensten.  (59 1) 
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(685)  ^Ht        Fabrik 

fciierfeister  Produete 


TOD 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


in 


DÜISBÜR« 

am  RteiiL 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  intemationaleii  AuBstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jabre  1856  gegründet  Es  liegt 
nnmittelbar  am  Rbein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Bhei- 
nischen  Eisenbahn  verbunden.  wwm^m      w^w        .r^^fa 

Fabricirt  werden: 

Betörten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gajsbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  mid  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-j  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  GussataUöfen* 

TIegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-SchmelzuBgen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 
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Stett  in    1865. 


Fabrik  fflr  Gasmesser  imd  Apparate 
zur  GasfabrikatioD 


Paris    1867. 


Ton 


FflUle  Dresden 
Fri«fbidi-8tr.  9. 


mi  PRu 

In 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  Braslaner-StraMe 


Filiale  BfeBlau 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  GMUneeeer  ron  2  —  150  Flammen  in  Gehängen  von  starkem  selbst  ver- 
sinntem  Blech,  ebenso  seine  patentirten  Ctaumieeeer  gleicher  Grösse  ohne  Preis- 
erhöhung ,  welche  die  Vortheile  eines  constanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
and  Tollständige  Sicherheit  in  Betreff  des  Aosblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gew&hren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  rielen  Stftdten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stirke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  Jabren  zu  Übernehmen. 
StettonegaemeMier  mit  gnsseissernem  Gehäuse  für  1000—80,000  c'  Durchgang 
per  Stande,  ron  welcher  letsteren  Grösse  in  den  hieeigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  C  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig ,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  su  liefern  im  Stande  bin.  Stedtregnlatoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingaugsrohr.  Bef^latoren  für  kleinere  Leit- 
ungen zu  Glycerin-  und  Wasserfailung.  Exhauetoren  nach  Bearschem  System  12 — 24', 
mit  Ton  mir  rerbesserter  Schieberyorrichtung.  Begalatoren  dazu  2,  3,  4''  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrobr.  Beiptaee  von  5''  bis  zu  jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.  WeeheelhJfchne  von  einfacher  Robrabsperrung  bis  su  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  verzinnt  und  unverzinnt.  Waeehapparate,  einfacher 
sehr  practischer  Construction.  SeUeber  and  hjdranlieebe  HAhne  jeder  Rohr- 
dimension. TentUe,  neu  und  praktisch,  su  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,  vorläufig  in  Dimensionen 
von  2  —  15''  Rohrweite.  Manometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
eonstruirten  Manometer  aufmerksam  su  machen,  welche  ich  für  2—12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
SAmmillelae  Bleeharbeiten  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Reiniguugskastendeckel, 
Wechselhahnhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
versinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yerzin- 
nerei  können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  Straeeenlaternen  sechseckige, 
sur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  Jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitsem  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
sweck massigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen Jeden  Gljoerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigeut  die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitig» 
Versuche  geprüft  habe,  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  eolide  nnd 
gwte  CtauinieMier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  su  Diensten.  (59 1) 
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,5.j3i  Fabrik 

fenerüfeüter  Retorten 

emailUrt  und  ohne  Schwand 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

in 

Jjyon-Talise 

(Frankreich,) 

Eine  der  bedeutendsten  Fabriken  Bnropa's. 

SHbeme  Preis-Hedaille 

bei  der  internationalen  Außatellimg  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Die  Fabrik  feuerfeater  Produkte  in  I^aa-Tftlse ,  gegründet  won  den  Herren 
I<<lliiji  Beusqaet  de  €le.  im  jRhre  1834  empfiehlt  sich  dnrob  die  Vortrefflichkeit 
ihrer  PabrikatCf  welche  heute  in   gunx  Europa  bekannt  sind. 

Die  DtetH  istinehmende  Zahl  der  r^afuinatalten ,  welche  die  Retorten  der  HerreD 
I^onis  Bousquet  de  C^e«.  In  Ij^aa-Fiilse  beoitzen  ,  beweist  die  unwiderleglicbeD 
Vorsttge  dieser  Retorten  vor  anderen  Fiibrikaten. 

Ein  b^'ftonders  durch  gebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  FAbrikationf  sowie  die 
ansaerordentliclie  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  MaterialieD  verfahren  wird»  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  zu  erreichen.  So  bat 
auch  die  Jury  der  internationalen  AussteÜT^ng  von  1867  ihr  die  erste  ntlberiie 
MedAlUe  blos  für  Retorteii  zuerkannt. 

Gasanstalten I  welche  etwa  einen  VerBucb  mit  diesen  Eetorten  su  machen  genei^ 
wären ^  stehen  EcTerenzen  der  folgenden  Fabriken  au   Diensten: 


Asch)   Böhmen* 

Kempten. 

Lausanne 

(Schf 

Baden-Baden. 

Kaufbenren. 

Lusern 

Bamberg* 

Lindau. 

Bulle 

Biberach. 

Memmingen, 

VcTej 

Cmnnstadt 

Reutlingen. 

Lorgea 

Coblenjt, 

Sohwemfurt. 

Lock 

Culmbach, 

Straubing« 

Soleure 

Donauwörth, 

Salxbnrg. 

Saint- imier 

Eiaeuach, 

ächwttb*  aemünd. 

Winterthur 

EiehatAdt. 

Traunsteln 

%0I| 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                     (Soh 

weis,) 

Baael 

Germersheim. 

Frei  bürg 

n 

Tbnii 

Herafeld. 

Genf 

n 

Zürich 

HaU  (Wüttemberg). 

Kolbrumaen 

tf 

St,  Otbilan 

Ingolstadt 

La  Chauz  de  Fond 

n 

Sion 

Die  Eetorten  der  Herren  Et*  Bonwqnet  de  Oe«  sind  fElr  Gas  Tollkommen  nn- 
durchd ringlich.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  in  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitaen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  elngofl&ndien  Maassen  Steine  Jeder  Art  and 
Orihsfle   fftr   Oefen    aller  Gattungen,  und  bciiondern  Üteine  fUr  Feneronifeti. 

Aufttügc'  vvi>11o  man  an  die  Herren  Ij.  Bouüqiiet  de  Cle.  k 
Eiyou-Tai^e,  H^p*  <iu  Rh4ne  (Frunee)  licliten. 
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(588) 


SILBERISDilLLE 

ALLGEMEINE  AUSSTELLUNG,  PARIS  1867. 


Fabrik- 


L.  L. 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABRIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDER  0E8GHWEI8STEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  HOMOQEN-MET ALL-RÖHREN 

ftir  Locomotiveiii  Schiffskessel,  Locomobilen  etc. 

SCIIVIIKDECISERNGN  ItÖHREN   und  VKaiUNDUNGSSTÜCKEN 

ZU  Gas-  Dampf-  und  Wasserleitungen 

SCHNEWEKLUPPEN  und  ALLE  ARTEN  von  WERKZEUGEN 

für  Oasarbeiten. 


NIEDERLÄGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE. 


F.  BdUfonUune,  Lihge 

W.  Braun,  8l  Petersburg 

Tk.  Sörman^  Stockholm 

D.  Hansen  ^  Astrup,  Christiania 

Carl  Madsen,  Capenhagen 

A.  Schüler,  Hamburg 


AGENTEN: 

Julius  Möller,  Berlin 

J.  E,  Bemhuber,  Wien 

A.  UggS,  Prag 

J.  A.  Bödiger,  Triest 

C  Bellegrandi  ^  Co,^  Oenua 

Miguel  de  Bergue,  Barcelona, 
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J  G  MUIiliER 

tmaille-Waaren  ii. Zifferblatt- Fabrikant 
SCH(EN£B£HG  Hei  BEVtLIfy 


Auf  X^iseii  einailUifte 

Straaeenachilder,  HausDumtnern^  t^irma* 
Bchiidcrj  ferner  durch  »chöneres  helleres 
Licht  ausgezeichnete  Lampen*  uud 
Laterueij  *  Blenden  für  Locomotiven; 
Signale  etc.  etc. 


(:>96) 


tf .  G.  müUer. 


(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


m 


Nürnberg, 


Inhaber    der    Preis -Medaillen    von    der   Itiduätrie-Au&stelluni;  in  München 

(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausstellung  iu  London  (1862)  em* 
pfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften ,  in  jeder  beliehigen  Form  verfertigten 

©peckstein-GrasbrenrLer 

Argand-    und  I^nnias-Brcraiier  mit  und  ohne    Messing- Garnituren, 

von   Schwarzfuhr  ,    \^on  BunHmi^c\\<h  Rohren  und  Kochapparate. 

Soi'j^tc  \k  prudoits  r^fractaires  de  Saint-Gliislain  (Belgiqiie). 

Gesellscbatt  für  teaerfeste  Frodacte 

In  Saiut-CrliiMlaiii  (Belgien), 

Preis-Medaillen: 

Parln  1867*  1863.  ia57.  1855.    Liondoii  1862.  185L    Brüssel  1847. 

Unser  Etablisseniontj  eines  der  groasartigsten  des  ContinentSj  im  Jahre 
1844  gegrüudet»  mitten  im  Kohlenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  reifiilialtlgen  Tli0ngruben,  dicht  an  der  frauzoBisch- bel- 
gischen Nord  bahn,  an  der  C  anal- Wasserstrasse  und  sehr  günstig  ziira  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen ,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfah- 
rUDgen^  billiger  solider  Fabrikation  und  vortli eilhafter  Transportwege. 

Als  Special itiit  unserer  Fabrikation  i*mp fehlen  wir  unsere 

C^AtS-RSSTORTKM 

Jeder  beliebigen  Form  u.OräsHe  von  wirklieb  aiiübertreff* 
lieber  Qnalilal«  ebenso  steine  und  Fariuiitiieke  aller  Art  für  Gasöfen. 
Ferner:  Blöeke  unci  Steine 

in  beliebigen  Dimensionen  für  Holt- 9  ^ebwelfSfi-9  i*uddel- ^  Coke- 
und  Gypsofen  jeden  SystcmH;  gebrannte  und  ungebrannte 
Stüeke  für  Olasbütten,  feinste  Thonerde  mr  Olas-  und 
Ziukbntten  Cemeut  etc.   zti  sehr  vortbeilhatteu  Preisen. 

Zeichnungen^  Preislisten^  Zeugnisse  competenter  Fachmänner^  AnskunfH; 
über  Fraebtiiätze  etc.  stehen  gerne  zu  Dieo^ten  und  bitten  wir.  Briefe  etc. 

h  SSnitii'GhiHlnin  (Belgique)  zu  adressiren. 
C^^"^)  IJadmimstrateuT  diUgui,  Ousiave  de  Savotfe, 
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»le  C^asbehälter-Fabrlk 

von 

JP.  A.  Nfeuman  in  Aachen 

lieferte  in  wenigen  Jahren  126  GaBbehälter  nach  aHen  Gegenden  Deutseh- 
landft,  welcher  Umstand  wohl  ab  Empfehlung  ihrer  soliden  Arbeiten 
dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind :  die  zu  den  Gasbehältern  ge- 
hörigen Führungsgerüste,  sowie  sämmtliche  Blecharbeiten  für  Gasanstalten, 
als  Wechslerhauben,  Reinigerdeckel,  Skrubber ,  Condensatoreo,  Reservoire, 
eiserne  Treppen,  Thüren  etc.  etc.  (613) 


(587) 


C^aiileitimg^rölireii 


gasseiserne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen    gusseisernen   Apparaten    und    Fa^onstttekeB »    wie    sie   zur 

Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nötbig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Änlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiteruogs-Bauten,  empfiehlt  die 

Friedrich  Wflhdms-Hfitte  zq  Ifilheim  a.  d.  Rnhr. 

(Speciaiität  Oaswerkzeuge) 

▼on 

Carl  Zipshansen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empfiehlt: 
Bohrabschneider,   Rohrzangen,   Fitter-    resp.  Brennerzangen,   Gaskluppen, 

Bohrknarren,  Schraubstöcke,  Schraubenschlüssel,  Gussstahlfeilen  auf  Garantie, 

englischen  Gussstahl   zu   Handmeissel,   Coaks-Schaufeln,   Eohlenschaufeln, 

Dreckschaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge. 


EEJ^ST  SCHWEMMEB 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris   1863 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  \n  London  1862 
erlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

itpeckstein-C^aiibreiiner, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gas  bestens  zu  empfehlen. 

Besonders  macheich  auf  meine  neuen  Sclmltt-Breiiner  mitliolileni 
Kopfe  aufmerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
Uefet*^  ich  si^  von  Nr.  3  an.  (574) 

18 
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JOS.  CO  WEN  &  C? 

Ufaydon  Burri 

Newcasile  od  Tpe, 

Fabrikanten  feuerfester  Chsmotl^fStelne^ 

Marke  „Cowen". 

Ref orten  für  Gas-Anslalteii   und  alte  Arten  feuerfester  Gegen^ 

stände  für  Hohöfen,  Cokesöfeii  Äc-  &c* 

Jos.  Cowen  &  Co,  waren  die  einzigen  Fabrikanten ,  welche  bei  der 
grossen  Ausatellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preii- Medaille  für 
„tJajj-Relorlen   «üd  andere  feuerfeite   fiefenstlnde*^    beehrt  wurden* 

Jos.  Cowen  &  Co.  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In* 
ternationaleu  Ausatelhmg  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis- Me- 
daille für  ,,ea£-Retorlen ,  fetLerfesle  Steine  etc.,  fOr  fortreSliekkeit  der  dualitöp* 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  aind  die  aus  gedehntesten  ihrer  Art  in 
GrossbritaEDien.  (586) 

Gesellschaft  für  Speckstein -Fabrikate 
I^auboeck  &  Hilpert 

in 

Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

in  den  verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken,  daas  stets  von  den 
courantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  alleofallsige  pressante 
Ürdres  sofort  eflFectuiren  zu  könneo,  (583) 

f^^^'         Verkauf  einer  Gasanstalt 

Herr  H»  E 1  b  e  rl i n g  zu  Mölln  hat  mieh  mit  dem  öffentlich  meist- 
bietenden  Verkauf  seiner  in  hiesiger  Stadt  befindlichen  Gasanstalt 
beauftragt,  und  anberaume  ich  zu  diesem  Zw^ecke  einen  Termin  auf 
IMeuütag,  deu  SS.  Mai  d«  J*  Tormittag«!  11  Uhr« 
zu  welchem  ich  die  Kaufshebhaber  ergebenst  einlade,  sich  in 
meinem  Hause  einzufinden. 

Die  Verkaufsbedingungen  können  vom  18,  Mai  d.  J.  an  bei 
mir  eingesehen  werden. 

Eöbel  in  Mecklenburg,  den  20,  Februar  1869, 

Maekbuiieh,  Stadtsecretair. 
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Om-Exhanstoreii 

C.  B«lii«le*s  lelehtgeliende  gerftmchlose  neneste  Constraetion  Ton  1868  Thlr.  M 
pr.  Seil  1.  W.  der  AnnehlaBsröhren.    Freier  Dnrehcanv  des  Gases  beim  Stillstand. 

IKippeUer  HHtiell^et  gegen  alle  andern  bekannten  Ventilator- Ex  haus toren  garantirt. 
Will  man  siob  fibersengen ,  probire  man  mittelst  Fnsstreten  einen  kleinen  Sehmiede» 
▼entiUltor  dieser  Constraetion  nnd  man  wird  finden,  dass  ein  Mann  das  Doppelte  per 
Tag  damit  leisten  kann,  was  er  mittelst  irgend  einem  andern  fertig  bringt  und  diess  besser 
als  mit  einem  Blasbalg 

€•  Sehiele,  Invenlenr,  Fnuikfkrt  »•  II«,  Mewe  Mminmmrmirmmme  IM. 

Bitte,  diese  Adresse  mit  keiner  andern  zu  verwecbseln.  (568) 

Hofltaaim  A  ütlch 

ßpeckstein-Oasbrenner-Manafaktur 

in 

Nttrnberg 

empfehlen  ihre  Specksteingasbrenner  aller  Art,  wie: 

Seliiiltt-9  lioeli-,  Fidlbas-9  Petroleum-  A  BraoiilKolileB« 
fheergas-Brenner ,  sowie  Sparbrenner  eigener  Construktion 
zu  den  billigsten  Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Belinltftbrenner  mit 
ausgehöhltem  Kopfe  aufmerksam,  der  eine  rnnde  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtes  Verlangen  gratis.  (592) 

Billigste  fia^-Reinigiing. 

Oberurseier  Gasreinipiigsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  per  Cubic-Meter,  ist  fein  zertheilt,  fertig 
Bum  Oebraueli  (auch  ebne  Beimischung  von  Sägespähnen  oder  der- 
gleichen) hat  sich  vorzüglich  bewährt  und  kostet;  frei  ab  FrankAirt  a«  H« 
in  Waggonladnngen:  k  100  oder  200  Centnern: 

per  Centner   ü   50  Kilogr.   1*/  Francs    ==  lO  Sgr. 
=  85  kr.  sfldd.  W.  =  50  kr.  österr. 
Anfragen  und  Bestellungen  gefl&lligst 

ao  das  Bnrean  der 
Ghasgesellscliait  Obemrsel 

(^1)  In  Frankflirl;  a.  M. 
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(589)  Retorten  und  Steine 

Ton  r«aerfeijt«iii  Thonf  in  allt'u  Formen  untl  Riiui>nKiflnea. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

{vormals  Afbert  Heiter •} 

Diese  Fabfikate  haben  auf  allen  Glaswerken,  wo  sie  benutzt  worden,  volle  Aner- 
kennung gefunden,  und  Bind  die  Pröke,  trotz  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anfertigung 
verwendet  wird^  aehr  vortheühaft. 

Gas-Feldschmieden 

mit  Teilt  ilator  in  jeder  beliebigen 
Grösse  und  Form,  welche  sich  dadurch 
vortbeilliaft  empfehlen  ^  dass  der  ganze 
innere  Raum  zu  Workzeiif^spinden  und 
Schubkasten  eingerichtet  ist,  bauen 

Roessemano  &  Külmemann 


1 


(6tn  Berlin 
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BiDigste  Gasanlagen 

für  ri^ 

S2rdol»  oder  Petroleumriielcstiliide. 

Durch  grösate  Einfachheit  und  Billigkeit  concurrireD  die  Fettgaßanlageu 
bereits  mit  deo  groasten  Steinkohleugasanstalten,  so  daas  in  die&em  Jabre 
diese  Beleuchtung  far  Weisaenfels  a»  S.  und  Treptow  a.  R.  mit  dem 
bestem  Erfolge  eingeführt  wordeu  ist.  Ausser  in  vielen  Fabriken  und  Ver- 
gnüguogalokaleü  wurde  diese  Beleuchtung  auch  für  letztgeuaunte  Stadt 
von  mir  ausgeführt ,  und  kann  ich  hierüber  die  beaten  Zeugnisse  auf- 
weisen. 

Für  jede  Anlage    Garantie.     Prospecte    und   sonstige  Auskunft   gratis, 
Erdölrückfttände  oder  schwere  Theerole  billigst,  (578) 

C*    ¥W*  Schummun  in  Wdssmfds  a.  & 

(605)  Der  Betrlebningenletu'  eines  der  grösaten  Gaswerke  DeutschlAiids 
(80  MilL  CoDSura) ,  seit  5  Jahren  daselbst  buschllftigt,  vorher  bei  Kcabauten  nnd  gros«* 
lu-tigen  Rohrlegungcu  verwendet^  Hucht  fUr  äogleicb  oder  für  später  eine  selbstständige  SteUe 
als  Direktor  oder  Verwalter  einer  Gasfabrik.  Ausgezeichnete  Zeugnisae  stehen  demselben 
SU  Gebote.     K&herea  unter  Obiffre  P.  V.  durch  die  EiLpedition  de«  Qasjournals. 
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Sllkenie  ■aMNa; 


sßrt»£™iw«c/rfl, 


Piria  1867. 


fi.  Sdißtflfrr. 


(S.  ?lt)lniiri|fr. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
_     floJf-iEtnrii^tnngen. 
S  Dampf-Koch-,  Bade- und 
^         Heiz-AnlageH. 

iiu  -  Koch  -  Apparate. 

'"ABB«:  Linden-Str.  19.  BERUH 


Oasbelenchtnngs- 
Gegenstande: 

Kronen-,  Candelaberi  Ampeln, . 
Wandanne,  Laternen  elc 

(Ba0iiie00er. 
Sasrttrei,  lähaei  Ireuier. 

fittngs  Q.  Werkieage  aUer  ArL 

FontaininL 
Bletrohreiiy 


]>etafl-yerkaiif :  Leipsiger  Str.  4S. 


Pumpen 


jeder  Construction    liefert   als    Ausacblieaaliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Möller  A  Blum,  Berlin, 

Zimmerstrasse  88.  (594) 


]>ie  Fabrik  feuerfester  Produkte 


von 


IE. 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C 

in  Nnlheiin  am  Ithein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenChamott-Gas- 
Retorten,  und  feoerfesten  Steine. 

Ffir  OaM-Betorten  sind  ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Facb- 
männer  Deutschlands  festgesetzten  8  Retorten  modeile  noch  24  diverse 
Modelle  vorrithig  nnd  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirv 
steta  auf  Lager  gebalten. 

Feuerfeste  filtelne  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Oafli- 
OefSen »  elaemische  Anlagen  und  Hüttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis-Courants,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Betortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (600) 


C.  &  W.  WALKER'S 
GAS-VENTILE. 


>^    *. 


Die*©  mit  Recht  berühmten  und  Ällgnmein  bükannteii  Gas-VeotiJe  werden  in  fallen 
Thcilen  dor  Weh  atigevveiidot,  Id  Conatructlon  tind  Ausfuhr uiin  Mlnd  sie  die 
vollkomnieitllteil    und   Gai-Direetoren     weiden     nicht    nur   betrüchtllch   C^eld    er- 

Spüren«  wenn  sie  sie  anacbaßV^n;  sie  werden   äich  dadurch  auch  vollkommGn  dlcllle  Qm- 
Ventile  üichern ,    was  von  dor  grOuHleii   WielitlglielC  Tür  Ga^aui^talten  iai, 

A    Dieses    oberirdische  Schrniiben-GAü' Ventil   mit  verbessertem  Indicator,  der  an* 
zcj^t  ob  das   Ventil  geaühlossen   oder  ofTen  iöt,   ist  das  beate  Ventil   für  EsinU 
gnngsftppjirate,    wo    die    grüasto   Dicbthoit    erfordt^rlicb    ist,     und    überhaupt 
znm  Widerstand    gegen  grossen   Druck. 
II    ünterirdischea   Bchrauben-GAs- Ventil  für  aeicbte  Röhren. 
C    Innere»  ZahiiHtangeo-Ga»- Ventil  mit  Trieb  von  homogenen  MeUlL 
0    GcwöbnlicHes  Zahnstangen-  nnd  Trieb- Gm»  Ventil    mit  starker,   unseratörbarer 
Zahn  (Klange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  sieb  zwiacbcti    10  und   11   Shilling    pr.  Zoll    dos  DurchmeBsers 
der  Bohrung  frei  an  Bord  dea  Schiffes  in   irgend  einem  (englischen   Hafen. 


€.  &  \¥.  TTalker 

ersuchen  die  Directoren  continen taler  Gaflanstatten,  ihi'ä  Aufmerksamkeit  den  gF0ilSeil 
VerbenBeritiigen»  welche  sie  in  der  Tonstmction  von  Relnf^erii  angebracht  haben 
und  ihren  Pa^leut^Cetitrutu-Venltleii   für  die  lotÄteron  zuzuwenden. 

Diese  Verbesserungen  ersparen  den  GaHanstahen  viel  Arbeit  tiud  Ansi^iibeii 
bei  der  Reinigung,  und  ergeben  ein  befiHeren  Oias«  während  die  Kofiten  der  Rei- 
niger so  massig  sind .  das»  eine  betrll^litllelie  ErtipftmlBü  durch  ihren  Ankauf 
allein  bewirkt  wird. 

C  de  W.  Walker  stellen  auch  GawbehÄUer  von  je^er  Grosse  nnd  in  der 
voUkommenaien  Art  her.  Die  Platten  werden  mit  MaMC-tiLneu,,  die  su  diese  tu  Xweeke 
errnnden  warden«  gelocht,  gewalzt  und  gebogen.  Jede  Platte  wird  mittelat  eines 
iSoblagc:^  gelot'ht  Die  Raulen  der  Gasbehälter  sind  von  ausgezeichnetem  Guss  und  mit 
Hohmiedeiaernen   Verbindungen  von  gejElUiger  und  solider  Zeichnung  versehen. 

Die  Genannten  haben  auch  wich  tilge  Verbeaaerungen  in  C4ftndens«t<iren  und 
Sernbberu  eingeführt ,  und  empfehlen  ibrf?  Giesserei  für  aUe  Bediürfiilsiie  ^er 
CiSaMaiiRtalten.  iSie  liefern  alle  Gattungen  von  Fabrikaten  frei  an  Bord  de»  Schiffes  in 
irgend  einem  englischen  ilafen  ^  nachdem  daa  Bestellte  vorher  in  ihrer  Fabrik  aaf* 
geriebiel«  angepasMt  und  marklrt  worden  ist.  Alle  Gasaus tAhen  sind  nicht  nur 
sicher^  Apparate  von  der  höchsten  Vollendung  £u  erhalten  ^  sondern  werden  aooh  dnrtb 
Bestellung  derselben  eine  bcstr  Bebt  liehe  Ersparniss   an  Geld  erreichen» 

Midianil  Irori  Wiirks,  nunningtoo,  Nrwport,  Shropshire,  Eogtand. 
LoDdon  E.C.  Nr.  S,  Fiusbury  Girciis.  leas) 
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(617)  GMi-Inspeetor. 

Ein  Mftarenneister ,  der  über  seine  ZaTerlftssigkeit  die  besten  Zeugnisse  Torsolegen 
im  Stande  ist  und  sieb  in  der  letzten  Zeit  rorzagsweise  der  Gas-Fabrikation  practiscb 
widmete,  sowie  sieb  in  deren  Technik  an  ▼enrollkommnen  suchte,  wünscht  eine  Stelle  als 
Gaa-Inspeetor  ansonehmen. 

Derselbe  ist  gleichseitig  bereit,  die  Projectiruog,  resp.  Ueberwachung  der  stidtischen 
BanantfUirangen  su  übernehmen. 

Offorten  beliebe  man  unter  H.  A*  Nr«  617  an  die  Expedition  dieses  Journals  ein- 
mseaden. 

Gesaeh  eines  Gasmeisters  und  Verwalters. 

(620)  Für  ein  kleineres  Gaswerk  in  Württemberg  mit  circa 
S'/i  Millionen  c'  jährlichem  Verbrauch  wird  ein  tüchtiger  im 
Ghu^tche  wie  im  Installiren  und  in  den  Reparaturen  erfahrener 
Gkuuneister  gesucht,  wobei  insbesondere  noch  auf  strenge  Solidität 
gesehen  wird. 

Je  nach  Umständen  könnte  einem  entsprechenden  Bewerber 
noch  nebenbei  die  Verwaltung  und  ein  grosser  Theil  des  Rech- 
nungswesens für  das  Gaswerk  übertragen  werden  und  die  Stelle 
dadurch  zu  einer  ziemlich  einträglichen  gemacht  werden. 

Offerte,  mit  guten  Zeugnissen  belegt,  besorgt  die  Expedition 
des  Gasjoumals. 

(619)  Stellesesvolt. 

Ein  Gastechniker;  welcher  seit  G  Jahren  bei  dem  Bane  und  Betrieb 
von  Gasanstalten  beschäftigt  war  und  mit  sämmtlichen  Theilen  des  Gasfacbes 
vertraut  ist;  sucht  eine  entsprechende  Verwendung  beim  Bau  oder  als 
Dirigent  einer  Gasanstalt. 

Offerten  unter  C«  B.  Nr.  619  besorgt  die  Expedition  des  Gas-Journals. 


Rundschau. 

Der  ,,Pfennig-TariP'  ist  ein  alter  Bekannter  dieses  Journals,  und  wir 
dürfen  wohl  voraussetzen,  dass  Alles ,  was  früher  zur  Erreichung  des  ,,Ein 
Pfennig  pro  Oentner  und  Meile''  geschehen;  den  geehrten  Lesern  zur  Ge- 
nüge gegenwärtig  ist.  Die  Neugestaltung  Deutschlands  hat  auch  die 
Tariffrage  nicht  unberührt  gelassen^  und  es  dürfte  an  der  Zeit  —  vielleicht 
hohe  Zeit  —  sein,  die  Herren  Vertreter  des  Gasfaches  aufzufordern;  aufs 
Nene  wieder  für  ihren  alten  Freund  in  die  Schranken  zu  treten.  In  der 
letzten   Sitzungsperiode    des   norddeutschen   Parlaments   schon  wurde  von 
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den  Abgeordneten  Harkort  mxd  Becker  ein  Antrag  auf  Einführung  des  Eui- 
pfennig-Tarif^  gestellt,  aber  wegen  Scbluss  der  Sitzuo^en  nicht  mebr 
erledigt.  Derselbe  Antrag  wurde  ira  Abgeordnetenhause  am  17,  Nov*  v.  Js, 
durch  die  Herren  Uarkort  und  Berger  wiederholt,  und  zwar  heisst  es  in 
diesem  Antrag  r 

,jDaa  Haud  der  Abgeordneten  wolle  beaehlieBsenj  die  königl.  Staate- 
regierung  aufzufordern,  behufs  Ausführuug  resp.  Vervollständigung  des 
Gesetzes  über  die  EisenbahutJuternelimungea  vom  3,  Nov.  1838  folgende 
Massregeln  zu  treffen,  eventuell  durch  Vorlegung  einer  Novelle  zu  jenem 
Gesetze  vorzubereiten : 

1)  den  Einprennig-Tarif.  ohne  erschwerende  Zuschläge,  nicht  allein  für 

Kohlen,  Coaka,  Holz,  Erze,  Steine  u.  b.  w ,  .  .  einzuführeDi 

bei  Staatsbahuou  damit  schleunigst  vorzugehen  ,    und  bei  Ertheilung 

oder  Erneuerung    von  Conzessionen    die  Annahme    dieses  Tarifa    znr 

Pflicht  zu  machen. 

Ein  ^^Verbesserungs- Antrag**  des  Herrn  von  Unruh  vom  30.  Nov.  1868 

tritt  dem  vorstehenden  Antrag  freilich  entgegen  ^     indem  er  die  Einführung 

des  Einpfennig- Tarifs  für  unzulässig  erklärt,  und  sich  dabei  auf  den  Bericlit 

der  Reichatags-Commission    vom  18.  Juni   18Ö8  beruft« 

Ein  dritter  Abäuderungs-Antrag  vom  Abgeordneten  Herrn  Siumm  vom 
12.  Januar  d.  Js*  will  endlich  die  Bestrebungen  vermitteln,  und  den  Pfennig 
mit  möglichster  Beseitig uug  von  Nebeji kosten  unter  Gestattung  von  bdehstenB 
1  Thlr,  fixem  Zuftchlag  pro  KK)  Ceulner,  gleichgiltig  ob  der  Transport  nur 
durch  eine  oder  mehrere  Bahnen  vermittelt  wird ,  auf  alle  Entfernungen 
angewendet  wissen. 

Die  CommiBsion  des  Abgeordnetenhauses  für  Handel  und  Gewerbe,  der 
die  drei  Anträge  zur  Prüfung  überwiesen  worden  waren,  hat  nun  die  letztere 
Fassung  einstimmig  angenommen ,  und  damit  im  Prinzip  den  Ffennigtarif 
anerkannt.  Allerdings  ist  das  Schick  brI  des  Antrags  und  der  Erfolg  ooeb 
ganz  von  den  Verhandlungen  und  der  Abstimmung  im  Abgeorduetenhause 
selbst  abhängige  allein  die  Einstimmigkeit  in  der  Commissionsverhandlung 
ist  ein  nicht  zu  unterschätzendes  äymptom ,  und  lasst  hoffen  ^  dasa  auch 
auf  der  Bahn  des  wirklichen  Erfolges  ein  Schritt  weiter  vorwärts  gemacht 
werden  wird.  Leider  sind  die  Sitzungen  de!>  Abgeordnetenhauses  auch 
diesmal  wieder  zu  Ende  gegangen,  ohne  dassi  der  Commissionabericht  zur 
Verhandlung  gekommen  istj  dagegen  dürfte  es  zweckmässig  sein,  einstweilen 
den  Reichstag,  dessen  Sitzuugen  gegenwärtig  stattfinden,  zu  benutzen,  ura 
auch  von  Seiten  der  betheiligten  Kohten-Consumenten  das  Interesse  aufs 
Neue  zu  bethätigen ,  welches  die  Sache  beansprucht.  Von  competenter 
Seite  werden  wir  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  eine  bezügliche  Pe- 
tition abseiten  der  Gasanstalten  Eehr  erwünscht  sein  würde,  wenn  dieselbe 
bald  etDgesendet  werden  könnte,  da  der  Reichstag  nicht  lange  beisammen 
bleiben  wird,  und  wir  wollen  nicht  unterlassen ,  unsererseits  auf  die  Wich- 
tigkeit einer  solchen  Kundgebung  aufmerksam  zn  macheu ,    die  gewige  von 
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allao  Seiten  die  lebhafteste  ZustimmuDg  finden  wird.  Wie  wir  veniehmeii, 
bereitet  der  Vorstand  des  Vereins  von  Qasfachmännern  Deutschlands  die 
BöUiigen  Schritte  vor,  um  seitens  aller  deatschen  Gasanstalten  eine  Mit* 
wirkoog  8tt  ersielen.  Möge  er  überall  die  wttnschenswerthe  Unterstatznng 
oiid  Förderupg  bei  dem  Vorhaben  finden.  Wir  werden  später  über  den 
&fQlg  SU  berichten  nicht  unterlassen« 


Die  Chemiker  C«  Grabe  und  C.  Liebermann  in  Berlin  haben  die  wichtige 
Ealdeokung  gemacht,  dass  ans  einem  Bestandtheil  des  Steinkohlentheerölea 
künstlich  Alizarin  dargestellt  werden  kann ,  welches  in  seinen  Eigenschaften 
dem  aus  der  Ejrappwurael  gewonnenen  entspricht  Die  Farben,  welche  auf 
gebeizter  Baumwolle  erhalten  wurden ,  sind  vollkommen  identisch  mit  der 
Krappfarbe.  Proben  des  sublimirten  künstlichen  Farbstofi^es,  sowie  Muster 
damit  gefiLrbten  Kattuns  liegen  der  deutschen  chemischen  Gesellschaft  zu 
Berlin  vor.  Der  enorme  Verbrauch  von  Krapp  in  der  Kattundruckerei, 
die  grossen  Strecken  fruchtbaren  Bodens,  die  zu  dessen  Anbau  nöthig  sind, 
sprechen  hinreichend  klar  für  die  Bedeutung,  welche  der  neue  Industrie- 
sweig  erlangen  würde,  wenn  es  wirklich  gelänge,  Alizarin  aus  Steinkohlen- 
theer  darzustellen.  Wegen  des  Näheren  verweisen  wir  auf  die  Berichte 
der  chemischen  Gesellschaft  zu  Berlin.  Jahrg.  1868  S.  49  und  Jahrg. 
1869  S.  14. 


In  New-York  existiren  zwei  Gasgesellschaften,  die  Manhatten  Gas 
Company  nnd  die  New- York  Gas  Company.  Die  erstere  Gesellschaft 
reinigt  ihr  Gas  mit  trockenem  Kalk  in  gewöhnlichen  Reinigungsapparaten, 
bevor  sie  aber  den  ausgenutzten  Kalk  aus  den  Apparaten  herausnimmt, 
sangt  sie  einen  Luftstrom  von  oben  nach  unten  durch  denselben  hindurch 
und  leitet  die  durchgesogene  Luft  durch  einen  zweiten  Beinigor  mit  Kalk- 
hydrat, nach  einem  Patent  von  Palmer  vom  17.  April  1847.  Die  New- York 
Company  wendet  nach  einem  Patent  von  St.  John  ^  Carttoright  eine 
Mischung  von  natürlichem  Eisenerz,  Eisenbohrsp&huen  und  Holzkohlen 
an.  Der  Chemiker  H.  Wurlz  hat  kürzlich  einen  ausführlichen  Bericht  über 
den  Werth  der  beiden  Reinigungsverfahren  in  sanitätlicher  Beziehung  er- 
stattet, in  welchem  das  Deodorisations-Verfahren  bei  der  Kalkreinigung  als 
eine  der  wesentlichsten  Verbesserungen  dargestellt  wird,  welche  in  neuerer 
Zeit  auf  dem  Gebiete  der  Gasreinigung  aufgetaucht  sind.  V^enn  das 
Eisenmaterial  zur  Regeneration  aus  den  Kästen  herausgenommen  wird,  so 
bemerkt  man  in  der  Nähe  vorzüglich  den  Geruch  von  Naphthalin  und  Am- 
moniak. Entfernt  man  sich  indess  weiter  vom  Reinigungshause,  so  wird 
das  Ammoniak  durch  den  freien  Sauerstoflf  (Ozon)  und  die  Feuchtigkeit 
der  Luft  verändert,  und  das  Naphtaün  wird  durch  Verdünnung  abge- 
schwächt, Us  es  durch  den  Geruch  nicht  mehr  wahrnehmbar  ist,  dann 
bleibt  jedoch  noch  ein  anderer  eigenthünilicher  Gestank,  der  oft  in  ziem- 
Uelier  Eut&rnnng  von  der  Gasfabrik   noch  wahrgenommen   werden  kann, 
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und  der  sich  etwa  mit  dem  Geruch  von  MoachuB  oder  vom  Stinktliier  ver- 
gleichen lässt ,  indem  er  so  wie  diese  aiicli  nicht  durch  die  Luft  verdünnt 
oder  dnrch  natürlich©  alraosphärische  Agentien  verändoi^t  zu  werden  scheint. 
Es  scheint,  das8  diese  lästigen  öubstanzen  zu  der  Clasfie  der  Unreinigeenkit 
gehören  ,  die  man  früher  ala  „geschwefelte  Ersatz-Producte''  (sulphuretted 
eubstitution  producti^)  bezeichnete,  und  über  weiche  die  Chemie  hh  jetzt 
noch  ftehr  wenig  Licht  verbreitet  hat*  Die  Kalkreinigung  der  Manhatten 
Gas  Co.  ergibt  dagegen  fol|^ende  Erscheinungen.  Die  „yentilatiou*'  der 
Bohmutzigen  Kalkmasse  erzeugt  eine  Temperatur  im  Reimguogskasteu, 
welche  nicht  allein  beachleunigeutl  auf  die  ^jRevivificatiou'^  wirkt,  sondern 
auch  wesentliche  chemische  Veränderungen  während  dieses  Prozesses  er- 
Äeugt,  indem  sie  die  Oxydation  bedeutend  verstärkt  und  die  Schwefolver- 
bindungeuj  die  sonst  so  unangenehmer  und  belästigender  Natur  sind,  mehr 
oder  weniger  verbrennt  Frühere  Veriiu^he^  diese  Verbrennung  zu  vervoll- 
ständigen, indem  man  die  Ventilationsgase  durch  Feuer  leitete,  haben 
wegen  der  dabei  stattfindenden  gefährlichen  Explosionen  aufgegeben  wer* 
den  müssen.  Beim  Durcbleiten  der  ausgetriebenen  Luft  durch  einen 
zweiten  Kalkreiniger  findet  wiederum  eine  bedeutende  Temperaturerhöhung 
statt  j  und  diese  Temperatur  er  liöhung  begleitet  einen  lebhaften  chemischen 
Prozess,  bei  welchem  sich  Dämpfe  von  Phenol  oder  Carbolsäure  mit  Naph- 
ihalin  und  Ammoniak  in  reichlichem  Maas/ie  entwickeln^  und  durch  welchen 
der  eigenthtimliche  belästigende  Geruch,  vollstilndig  beseitigt  wird.  Das 
Bleipapier  in  der  Atmosphäre  dieses  letzteren  Reinigungsapparates  zeigt 
nur  mehr  eine  Spur  von  Schwefel^  und  das  ausgeleerte  Material  riecht  nur 
mehr  nach  PhenoL  Phenol  aber  ist  nicht  schädlich,  im  Gegenlheil,  es 
wird  ja  zur  Desinfeetioo  angewandt;  wollte  man  es  gleich  entfernen ,  so 
würde  man  zu  diesem  Zwecke  hinter  den  Reinigern  nur  noch  einen  ent- 
sprechenden  Scrubher  aufzustellen  haben. 


Bei  Gelegenheit  der  Pariser  Ausatellnng  find  in  einem  eigens  erbauten 
Versuchslaboralorium  zahlreiche  photo metrische  Versuche  ausgeführt  worden, 
deren  Resultate  jetzt  in  einem  Bericht  von  Capitän  M  c  66er  und  Bowden  zurVerÖf 
fentiichnng  gelangen*  Die  englische  Normalkerze  ist  bekanntlich  eine  8perma- 
cetikerzej  welche  perStiindc  120GrainsSperniaccti  verbraucht,  in  Paris  dagegen 
wird  die  Normalflamrae  durch  eine  Modcratenr^Lampe  erzeugt,  welche  per 
Stunde  42  Gramm  reines  Rüböl  verbrennt.  Durch  eine  ausgedelmte  Reibe 
von  Versuchen  ist  festgestellt  worden ,  dass  sich  die  Leuchtkraft  der  eng- 
lischen Normalflamme  zu  derjenigen  in  Paris  verhält  wie  1 : 9,66.  Die 
Pariser  Norraallampe  brennt  demnach  ebenso  hell,  als  9,66  englische 
Normal  Spermacetik erzen,  Oder  die  Leuchtkraft  von  Rübol  verhält  sich 
zu  der  von  Spermaeeti  wie  1,786  :L  Wegen  der  Versuche  mit  verschie* 
denen  Brennern  verweisen  wir  auf  den  Bericht  selbst,  der  im  englischen 
;, Journal  of  (tas  Lightin g**,  Jahrg.  1869  S.  85  abgedruckt  steht.  Die 
Brenner  sind    meistens  aus   englischen   und  Pariser   Fabriken ,   und   haben 
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daher  fdr  deutsche  Verhältnisse  weniger  Interesse.  Auch  die  Versuche  mit 
verschiedenen  Carburateurs  mögen  hier  übergangen  werden.  Nur  in  Be- 
zug auf  den  .Platinum  perfecter**  von  Scholly  41,  Berwick  Street,  Oxford 
Street,  London  wollen  wir  noch  erwähnen,  dass  die  damit  angestellten  Ver- 
suche keine  günstigen  Resultate  ergeben  haben.  Der  Perfecter  besteht  aus 
einem  kleinen  StUck  Platiublech  von  Vio  Zoll  Länge  und  T/«  Zehntel  Zoll 
Breite,  welches  an  einem  kleinen  Messingriug  befestigt  ist,  und  auf  einen 
offenen  Brenner  derart  aufgesetzt  wird,  dass  es  die  Flamme  der  Dicke  nach 
in  zwei  Theile  theilt.  Am  besten  sind  sie  für  Fischschwanzbrenner  ge- 
eignet, wo  dann  die  beiden  Gasströme,  die  aus  den  beiden  Oeffnungen  aus- 
treten, anstatt  auf  einander  zu  treffen,  auf  die  beiden  Seiten  das  Bleches 
treffen,  und  sich  erst  oberhalb  der  Platte  zu  einer  Flamme  vereinigen.  Die 
Erhöhung  der  Leuchtkraft  ist  sehr  überraschend  bei  kleinen  Brenneröff- 
nnngen  und  hohem  Druck,  bei  grösseren  Oefinungen  und  geringerem  Druck 
nimmt  die  Wirkung  ab.  Bei  hinreichend  weiten  Brenneröffnungen  und 
niedrigem  Druck  kann  man  mit  gewöhnlichen  Brennern  ohne  Perfecter 
dasselbe  Licht  erreichen,  wie  mit  dem  Perfecter  bei  engeren  Brennern  und 
höherem  Druck.  Fünf  Cubikfuss  aus  einem  Fischschwanz  Nr.  6  mit  Per- 
fecter verbrannt  geben  nicht  mehr  Licht,  al.^  wenn  man  dasselbe  Gas- 
quantum aus  einem  gewöhnlichen  Brenner  Nr.  7  oder  Nr.  8  ohne  Perfecter 
verbrennt.  Weitere  Versuche  mit  verschiedenen  Eochapparaten,  sowie  mit 
Lampen  und  Kerzen  mögen  hier  ebenfalls  übergangen  werden. 


Im  Jahrgang  18G8  S.  484  berichteten  wir  über  eine  unterseeische  Lampe 
von  L^anU  und  Denoyel  in  Paris,  welche  mit  comprimirtem  Sauerstoff  ge- 
speist wird.  Das  Eigenthümliche  der  Lampe  besteht  darin,  dass  sie  gar 
keinen  Abzug  für  die  Verbrennungsproducte  hat.  Die  Erfinder  behaupten, 
dass  die  sftmmtlichen  Verbrennungsproducte  an  den  Wänden  des  Gehäuses 
zu  Flüssigkeiten  verdichtet  werden,  welche  nach  unten  strömen,  ohne  dass 
dabei  der  Brennraum  irgendwie  verändert  wird;  sie  erklären  diese  Er- 
scheinung dahin,  dass  die  Producte  fast  in  dem  Augenblicke  in  welchem 
sie  erzeugt  werden,  bei  ihrer  Berührung  mit  reinem  Sauerstoffgas  flüssige 
(ölartige)  Oxjdationsproducte  der  Kohlenwasserstoffe  bilden  (?).  Eine  Zeich- 
nung der  Lampe  findet  sich  in  Armengaud's  Genie  industriel,  Nov.  1868 
8.  225  und  in  Dingl.  pol.  Journal.  Jahrg.  1869  S.  196. 

In  einer  der  Sitzungen  der  British  Association  zeigte  der  Optiker  J. 
Browning  eine  neue  elektrische  Lampe  vor,  welche  bei  Anwendung  einer 
Grove'schen  Batterie  von  nur  6  Elementen  ein  hinreichend  starkes  Licht 
für  Photographen  zu  liefern  gestatten  soll.  Eine  Beschreibung  und  Zeich- 
nung der  Lampe  findet  sich  in  dem  Mechanics  Magazine  Nov.  1868  S*  383, 
es  scheint  uns  dieselbe  jedoch  nichts  eigentlich  Neues  zu  bieten. 
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Correspoudenis. 

Antrage:  Die  diessj ährige  Gasproduction  umerer  GasanstaH  betrügt  etwa 
iO  MHL  c*  rheifti.  Der  Verbrauch  im  üorigen  Decembvr  war  1,336,400*  also 
per  Tag  durchstchnitilich  50/)00  €\  Der  grössie  Verbrauch  in  24  Stimden 
war  in  den  4  hinter  einander  folgenden  Tagen  vor  Weihnachten  58,f00\  61^400^ 
fjißfß}  und  59,000  c\  Der  nutzbare  Gasometerraum  beträgt  27000  &:  es 
wurde  mit  12  Retorten  gearbeitet,  die  nat^irlich  nicht  vollständig  benutzt 
werden  konnten. 

Um  bei  dem  geringen  Gasomeler-Haum  an  den  Abenden  das  nöthige  Quantum 
Gas  5«  schaffen,  steigerte  sich  die  Production  per  Stünde  auf  3800  c*  und  der 
Druck  in  den  Apparaten  bei  5"  wetten  Apparatröhren  auf  14  Zoll,  während 
die  Eintauchung  der  UgdrauUschen  Verschlüsse  15  Zoll  beträgt  und  das  Gas 
^weilen  durch  diese  hindurch  drang 

Nach  Obigem  war  der  Betrieb  nicht  nur  schwierig  und  kostspielig^  sondern 
auch  gefahrlich  y  so  dass  nach  den  allgemeinen  Erfahrungen  hier  ein  ^/weiter 
Gasometer  nothwendig  ist. 

Die  Verwaltung  dieser  Gasanstalt  biltet  nun  Andere,  die  sich  in  ähnlichen 
schwierigen  Verhältnissen  befanden,  um  Bestätigung  oder  Widerlegung  ihrer 
Ansicht  und  um  Beantwortung  der  Frage:  ob  es  trot^  der  obigen  Verhältnisse 
nicht  rathsam  sei,  das  bedeutende  Anlage-Capital  für  einen  ^fWeiten  Gasometer 
noch  einige  Jahre  zu  sparen  und  den  Bau  desselben  zu  verzogern. 

Eine  Antwort  in  der  nächsten  Nummer  dieses  Blattes  wäre  sehr  erwünscht* 


Von  Anfang  Sepl  bis  Ende  Mär^  ist  hierorts  nur  i  Ofen  ä  3  Retorten 
im  Beiriebe,  im   Dec    und  Jan,    muss  derselbe  24 — 30  milte   sächs.  Gas   er^ 

zeuip-n  und  um  diess  regelmässig  erhalten  sm  können,  dürfen  natürlich  keine 
Hemmnisse  eintreten.  Hierzu  gehören  aber  die  Beseitigungen  des  Graphiis  in 
den  Retorten,  und  die  Verstopfungen  der  Aufsteigröhren  in  erster  Reihe^  nach 
der  noch  jetzt  so  üblichen  Methode  des  Ausstossens  und  Ausbrennens 

Ich  vermeide  diese  höchst  unangenehmen  Arbeiten j  Verlust  an  Zeit,  Gas 
und  Betorten f  total  dadurch^  dass  nach  jedem  Entleeren  der  Retorte ^  diese 
mit  riner  Stahlkratze  von  hinten  nach  vorn  gereinigt  wird  (kostet  nicht  5  Mi- 
nuten Zeit)  und  dass  nach  dem  Eintragen  frischer  Kohle  roni  im  Kopf  ein 
Blerh  eingeschoben  wird,  welches  unten  an  der  Basis  ein  Lach  von  6**  Durch- 
messer hatf  so  dass  der  Querschnitt  der  Retorte  hinter  dem  Aufsteigerohr  bis 
auf  besagtes  Loch  geschlossen  ist.  Durch  diese  einfache  Arbeit  hat  jede  Re- 
torte zwar  eine  dünne  Kruste  pon  Graphit  ^  /^ — V/'  dick^  aber  diese  Kruste 
macht  gasdicht.  —  Obiger  Ofen  hat  im  Sommer  tHßS  neue  Retorten  bekommen, 
seit  5  Wintern  ist  kein  Graphit  pur  forte  (durch  Ausstossen  oder  Ausbrennen) 
entfernt  worden  und  sind  die  Retorten  stets  gasdicht  gewesen. 

Früher  mussttn  die  Steigröhr t^n  alle  Woche  an  3mal  gereinigt  werden j 
[  stets  mit  glühenden  Stangen^   seit  dem    Einsatz  des   Bleches   wird   alle   6—8 

Wochen  einmal  nachgesehen^  selten  ist  etwas  zu  entfernen.  —  Beide  Manipula- 
tionen  sind  im  (Jaajournale  empfohlen  worden,   wie  vieles  andere  Gute^    aber 
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Resitliaie  der  BemUvmg  kamen  mclU  mr  Veröfenilichmng  ^  sollte  diees  viel^ 
leicU  Ursache  sein,  dass  man  so  selten,  bei  Desuch  in  Gasanstalten  derlei 
Empfehbmgen  antrifft? 

Ein  Herr  Ing.  Schneider  in  Strassburg  veröffentlichte  i867  indenAnnaLdu 
Gin.  do,  als  seine  Erfindung  dasselbe  Verfahren  zur  Verbesserung  der 
alie»  Lamingmassej  welche  Dr.  Deiche  durch  Kupp  in  Frankfurt  a.  M.  ebenfalls 
als  seine  Erfindung  und  als  Geheimniss  zum  Verkaufe  ausbietet  (1  alte  Masse 
und  7»  Eisenspäne)  —  Einerlei,  wer  der  rechte  Erfinder  ist,  aber  als  Ge- 
heimniss kann  es  ntdU  verkauft  werden,  da  auch  die  sächs.  Industrie- Zeitung 
im  April  1868,  aus  obigen  Annalen  die  Mittheilung  bringt,  und  vielleicht  noch 
andere  Zeitungen  nachgedruckt  haben?  —  Viele  Collegen  scheuen  mun,  Über 
dies  Verfahren  zu  sprechen,  weil  sie  entweder  das  Recept  als  Geheimniss  gn- 
kauft,  oder  es  unter^  dieser  Bedingung  zurückgesendet  haben,  wie  es  s.  B.  auch 
nur  ergangen  ist. 

Geheimnisskrämerei  fördert  keine  Sache ,  vielleicht  kannte  das  Gasjournal 
durch  obige  Notiz  angeregt,  aiuch  hier  den  Aussehlag  zmn  Guten  (d.  h.  zur 
Be9prechung)  geben,  denn  Abweichungen  des  besagten  Verfahrens  bestehen 
sdian,  sowie  omA  Anfertigung  ganz  frischer  (neuer)  Masse  durch  Eisenspähne 
wsd  Schwefel  etc. 

Pirna,  den  19.  Februar  1869. 

A.  Schulze. 


Untersnchnng  der  Saarkflcker  StenkAhkii* 

Erster  Theil. 
Von  R.  Gas  oh  su  Heinitz. 

(Jeher  die  in  indnstriellerBeslehaog  so  wichtigen  öaarbrucker  Steinkohlen  fehlten  bisher 
nmfaseende  teohoisohe  und  chemisohe  Unterduchnngen.  Bei  der  Errichtung  einer  Gas- 
anstalt  für  die  Grube  Ueinits  wurde  daher  die  Herstellung  einer  Versuchsstation  nebst 
obemisohem  Laboratorium  in 's  Auge  gefasst ,  bei  welcher  nach  und  nach  die  Kohlen  Ton 
den  sAmmtlichen  Gruben  im  Bergwerks^irektionsbezirk  untersucht  werden  sollten.  Die 
Untersaehangen  begannen  bereits  im  Jahre  1865,  traten  jedoch  erst  im  Jahre  1666  in 
ein   legelmlssigee  Stadium. 

Die  in  Nachstehendem  zur  Veröffentlichung  gelangenden  Resultate  betreffen  die 
Ombeo  Heiniti,  König  und  Friedriohsthal ;  die  yon  den  Gruben  Reden  und  Dndweiler 
sind  ihrem  Absohluise  nahe  und  werden  demnttchst  folgen. 

VersQohsTerf ahren   und  Versuchseinrichtungen. 

Nach  dem  den  Untersuchungen  zu  Grunde  gelegten  Plane  sollten  dieselben  nach 
möglichst  rielen  Richtungen  hin  erfolgen ;  man  wünschte  den  Consumenten  nicht  nur  Auf- 
•ohloss  aber  das  Gasausbringen,  die  Backfähigkeit ,  den  Brennwerth  der  Kohlen  Ton  den 
eimelneo  Graben  zu  geben,  sondern  hiermit  auch  gleichseitig  chemische  Untersuchungen 
über  die  organische  Zusammensetzung  zu  Terbinden. 

Die  erlangten  Resultate  sind  in  den  Tabellen  I  bis  Ilf  fibersichtlich  zusammenge- 
stellt und  erstrecken  sich  auf  die  organische  Analyse  und  den  hieraus  berechneten  Brenn- 
werth der  Kohlen,  ttber  das  Gas-  und  Koksansbringen  beim  grossen  Betriebe  und  bei 
speeiellen  VersuohsTergasungen. 


HO  ünierßuclmog  der  Saarbrücker  Stelukohloo. 

Tu  den  Tabellen  IV  und  V  sind  eliilgo  Vermache  über  Trans ponlKbigkeit  und 
Dicht«  ä&v  KohlcQ  uod  Koka  roo  den   Gruben  Frlednihathal  und  König  susa  m  meng  od  teil  L 

L  Untersuchung  auf  Gasausb ringen. 

Pör  die  Untersncbuiig  der  Kohlen  hiDaicbtlicb  ihres  VerhaltenÄ  bei  der  Gasbereitung 
üUnden  sowohl  der  laufende  lietrleb  der  (iMaii8talt  al»  auch  Apparate  zur  Probe verg&^uijg 
ftu  QebotG.  So  wlchlig  Hlr  dt^u  I^'aktiker  die  bei  dem  Uotrlebc  im  Groüaen  urbakeaen 
Eesultate  sind,  so  eignen  sieb  diiM^elben  bei  den  unvcrm«idUc1ieu  8cbwaukuiig«n  im  Be> 
triebe  und  den  daraita  fcjlgendcn  Ungleiohmäjtsigkeiten  in  dem  UfiteräuchiingtiTerfabron 
doch  wenig  ssti  richtigen  Veigleicbnngen:  sie  erhallen  nur  Wertli,  wenn  gleiohzeicig  genaue 
FrobeTergaaungeii  ihnen  zur  Seite  stehen,  Daa  GasauRhringcn  beim  laufenden  Betriebe 
iat  diiher  iti  Coloant^    15  neben  die  eigentlichen   Probevergasungen   gesetzt.*) 

Als  eine  Hauptbedingimg  rür  die  Brauclibarkeit  der  Re^iultato  wurde  eine  richtige 
Probenahme  aus  d-ju  von  den  Gruben  erhaltenen  Sendungen  angesehen;  e»  wurde  deashalb 
darauf  eine  ganz   besondere  Sorgfalt  verwendet 

Die  von  der  Grube  erhaltenen  40  bis  50  Ctr.  Stückkohlen  (1.  Sorte)  welche  Sorte 
Ja  allein  bei  den  Gusaustaken  zur  Verwendung  kommt,  wurden  im  Eetortenhauae  de« 
Gaswerk  es  ausgebreitet,  die  grösseren  8tttcko  bia  auf  Stucke  von  2  Pfd.  icrdchlagtiu  und 
4  bis  5  Tage  liegen  golüayenj  bis  sie  lufttrocken  waren.  Darauf  wurden  von  jedt^m  ein- 
«elnen  Stück  etwa  V»  »ur  \Wgasung  für  deu  Betrieh  genommen  und  '  i  zurilckgclegti 
um  später  zur  Versuchs verga^ung  s&a  gelangen.  Der  Tlieil  der  ProbekohLen  ^  welcher  aus 
den  "  ,  resultirie,  wurde  sur  Vergasung  beim  Betriebe  des  Gaswerk»  verbraucht,  indem 
3  Ketorten  eines  Dreierofena  mit  je   150   Pfd.  mehrmals  geladen   wurden. 

Von  dem  Kurück gelegten  y^  der  Probekohien  wurde  van  Jedem  Stück  ein  kleiner 
Theil  gelöst  Die  kleineren  Stückchen,  «naainmeo  etwa  ^0  Pfd.  ^  gelangten  »um  Stoasen 
in  einen  grossen  Mörser  und  gaben  da«  Materiul  für  die  orgunische  Analyse,  welchem  nach 
sorgfUUiger  Misch  iing  und  Durchschnitttj  proben  ahme  in  Quantitäten  von  ca.  1  Pfd.  in 
GlasstöpselglMaern  aufbewahrt    wurde» 

Der  bei  Weitem  grössere  Theil  dieHca  Achtels  wurde  zu  einer  oder  mehreren  Ver* 
gaaungen  im  kleineren  Mass^tabe  nach  der  von  Herrn  Dr.  !?ehilling  in  München  auKgcfiibrten 
mid  im  Journal  für  GuBheleuchtung  löGB  8  120  beschriebenen  Art  verwendet.  Das 
Verfahren  hestand  im  Wesentlichen  dann,  dass  eine  im  Betriebe  befindliche  Retorte  einea 
Dreierofens  mit  120  Pfd»  geladen  und  dan  Gas  durch  einen  Hahn  von  den  Betriebs- 
apparaten abgesperrt  und  durch  kleinere,  den  grossen  nachgebildete  Apparate,  deren  spo- 
clolle  Conütructionj  als  a.  a-  0.  genau  bcjichrieben  ,  hier  übergangen  werden  kann  ^  ge* 
leitet  wurde.  Nach  Messung  durch  einen  Gasmnsser,  worin  ein  Thermometer  feraenkt 
war,  gelangte  das  Gas  in  die  Atmosphäre 

Sowohl  bei  dem  Betriebe  als  den  fVo  he  Vergasungen  wurde  die  Kohle  Yollstlndig 
entgast,  was  bei  der  Beurtheilung  der  Leuchtkraft  zu  beachten  ist.  Der  Reiniger  war  bei 
den  Vergasungen  der  Kohle  von  Heinitz  nur  mit  abgelöschtem  Kalk  auf  1  Horden  ver- 
sehen;  bei  den  Vergasungen  der  Kohlen  der  Gruben  König  und  Friedricbslhal  enthielt  er 
in  der  einen  Uillfte  ein  bei  der  Anilinfabrikatiun  alifalleudes  poröses  Eisenoxyd  ,  wdchea 
durch  Beimengung  von  SägcspHnen  gelockert  wurde,  in  der  andern  Hillfte  auf  zwei  Horden 
abgelöschten  Kalk.  Die  crwUhnte  Miüehung  von  Bisenoxyd  und  SILge^pfthnen  hatte  sich 
bei  Anwendung  von  Kalk  seit  bi^rüits  einem  Jahre  wegen  ihrer  Poror^itftt,  Ihrer  energiscben 
Wirksamkeit  und  schnellen  Kcgeiienitinn  so  gut  If^wUhrt  ,  da*§a  ich  nicht  umhin  konnte^ 
auch  den  Verauchsreiniger  d.imit  %u  füllen,  in  der  LTeberzeugung^  daas  bald  alle  Gaswerke 
und  besonders  diejenigen,  welche  vincn  ICiilkreiinger  für  &ich  oder  einen  Kalk  wascher 
haben,  zu  dieser  Eeinigungsmaase  greifen   werden. 

Vor  der  Ladung  wurde  der  Wasserstand  de*  Gasmessers  crnilroUrt  und  der  Zeiger- 
atand,  der  eng]i?jche  Cubikfusa  angab^  nebst  dem  1'bermnmt.'terstande  notirt. 

Das  folgende  lieispiel  der  Vergasung  No.  2  (Klöt£  Stolbürg)  in  Tabelle  l  möge  die 
Art  der  Noiirung  veranscliaulichen  ; 


*}  Zur  Henri heilung  sei  bemerkt,  daaa  die  Heinitzcr  Gasanstalt  2  Oefen  «u  3  Re- 
torten  zu  150  Pfd.  Ladung  und  einen  Ofen  äu  2  Retorten  k  100  Pfd.  Ladung  beaitat 
und  ihre  Production   im  Jahre 

1866  n  2413770  Cubikfnsa  rheinländisch, 

1867  rz  2,808060 
betrug. 
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Zeit 

Stand  des 
Gasometers 

Temperatur 
im  Qasmesser 
Grade  Celsius 

Production 
Cbkf  englisch 

Auf   lO^C.    re- 
duoirte  Produc- 
tion Cbkf.  engl. 

2  Uhr  45  Minuten 

6457 

16 

3     «     -       n 

6515 

25 

58 

-     »     15       « 

6600 

— 

85 

307 

-     »     30       , 

6690 

— 

90 

-     »     45       , 

6770 

— 

80 

4      •      -        n 

6845 

— 

75 

) 

-      »      Ift        « 

6920 

157, 

75 

271 

-     »     30       , 

6986 

66 

A  •  X 

-     »     45       , 

7045 

— 

59 

5     »     -       » 

7096 

— 

51 

-     »     Iß       » 

7140 

— 

44 

150 

-      n      30        „ 

7170 

— 

30 

-     »     45       „ 

7198 

— 

28 

6     ,     -       » 

7223 

— 

25 

-     »     15       » 

7244 

-— 

21 

73 

-•  n     30       „ 

7262 

— 

18 

-     »     45       „ 

7272 

— 

10 

7     »     -       » 

7277 

— 

5 

-     «     15       n 

7280 

— 

3 

8 

-     »     30       „ 

7280 

— 

0 

4y,  Stunde 

7280 

— 

823 

609 

6457 

-  758  Cbkf. 

=  714  Cbf 

823 

preuss. 

preuss. 

auf  100  Pfd.  Kolile. 

502  Cbf.  pr. 

494  Cbf.  pr. 

Auf  diese  Weise  sind  die  Zahlen  in  Colonne  Nr.  16  und  17  erhalten  worden. 
Als  spJlter  bemerkt  wurde ,    dass  der  Luftdruck  die  Production    siemlich    bedeutend 
beeinflnsst ,    wurde  die  erhaltene  Production    noch    auf  Noimalbarometerdruck    berechnet. 
Da  dies  indessen  nicht  von  Anfang  der  Versuche  an  geschehen  war  ,    so  können    nur  die 
auf  10®  C.  redncirten  Productionen  unter  einander  verglichen  werden. 

Während  der  ganzen  Daner  der  Vergasung  führte  ein  von  Herrn  Dr.  Schilling  sinnreich 
an  dem  Gasmesser  angebrachter  kleiner  Ezhaustor  einen  im  constanten  Verhältoiss  sur 
Production  stehenden  Theil  des  bereits  gemessenen  Gases  als  Probe  in  einen  kleinen  Gas- 
behälter zur  qualitativen  Untersuchung,  die  sich  nur  auf  L  e  uchtk  r  aft  und  speci- 
fisches  Gewicht  erstreckte. 

Das  specifisohe  Gewicht  des  Gases  (Colonne  26)  wurde  mit  einem  von  Bunsen^ 
angegebenen  und  von  Dr.  Schilling  für  den  speciellen  Zweck  sehr  praktisch  modificirten 
Apparate**)  bestimmt. 

Die  Leuchtkraft  wurde  nur  mit  dem  Bunsen^schen  Photometer  bestimmt.  Als 
Normalkerzen  dienten  englische  Spermacetikerzen,  von  denen  7  Stück  1  Pfd.  wogen. 

Die  quantitativen  Untersuchungen  auf  Schwefelwasserstoff  durch  Bleizuckerlösung 
und  auf  Kohlensäure  vermittelst  Kali  sind  beide,  abgesehen  davon,  dass  erstere  fQr  tech- 
nische Zwecke  zu  langwierig  und  umständlich,  letztere  aber  bei  Gegenwart  von  Schwefel- 
wasserstoff falsch  ist,  von  gar  keinem  Interesse  ,  denn  ihre  Resultate  charakterisiren  nicht 
die  Kohle,  sondern  controliren  nur  die  Leistung  des  Reinigers. 

Während  der  Destillation  wurde  der  Ofen ,  soweit  sich  dies  thun  und  beurtheilen 
liees,  in  einer  möglichst  hohen  und  gleichmässigen  Temperatur  erhalten  und  die  Retorte 
durch  sahlreiohe  in  den  Ofenwandungen  angebrachte  Schaulöcher  auf  ihre  Dichte  beob- 
achtet. Die  Leitung  wurde  an  den  Flanschen  abgeleuchtet.  Undichtheiten  waren  bei  den  an- 
geführten Untarsuohungen  nicht  zu  bemerken. 


*)  Bunsen's  Gasometrische  Methoden  S.  129. 
**)  Sohilling's  Handbuch  fOr  Steinkohlengasbaleuchtung  S.  45. 


J]U  Untei-suchuTig  der  Sa&rbrticker  Bteinkohlftn. 

Der  nach  der  yollstiniiigen  Verg&siiTig  in  ein  eiseroes  GefftAB  gezogene  Gftskokt 
wurde  zugedeckt,  lieiss  gewogen  und  Bodmnn  abgelöücht. 

Die  in  der  Columiia  „Bemerkungen**  onthakeiieti  Angaben  über  die  Beschafftinbeic 
der  erzeugten  Qa»kokä  laüaen  keinen  sicberu  Scblusä  auf  die  Verkokiingsf;ihigkeit  der 
Kohlen  flberhaupi  £u ,  da  es  in  dt»r  Natur  dm  ProceasuH  liegt,  ää^s  bei  der  Vergasung 
Koka  von  ganz  anderer  Uescbafl^enheit  rej^ultirt^  ala  in  den  Kokaöfen,  wo  durch  m5glichat 
feine  Korngrösae  der  eingeaetzten  Kohlen  auob  ein  gleicbmiiBaiges  ^  diehtea  und  wenig  po- 
rösdi  Prodoct  erxielt  werden  kann. 

IL  ChemiBche  Untersachuogen, 

Bei  der  Dringlichkeit,  eine  baldige  UeberHichC  über  die  Kohlen  aAmmtllcher  Gruben 
au  gewinnen,  wurde  von  der  Beatimniung  des  Stick »toäii  und  dea  Schwefeta  ^  hm  der  ge- 
ringen Quantität  deräclben  und  der  Langwieiigkeit  der  Operation ,  TorlHußg  Abstand  ge* 
nomuien  und  nur  eine  Verbrennungaanalyae  angeatellr.  Diese  geachah  in  Saueratoff  mit 
den  an  andern  Orten  achon  mehrfach  heachriebenen  Apparaten  unter  Anwendung  aller 
Voraicbtamasiregelo . 

Anstatt  Kupferoxyd  wurde  ein  im  Saueratotf  vorher  oxydirtea  uud  apiralfBrniig  ge- 
wickeitea  Ktipferdrahtneiz  augewendet,  da»  ala  eine  welche  Rdle  von  1  Zoll  Länge  in  die 
Verbrennangsruhre  hinler  das  Platin  ach  iflbhen  geschoben ,  die  Köbre  in  ihrem  ganaen 
Querachnitte  ausfüllte. 

Bei  der  Verbrennung  wurde  der  Bunsen'ache  Bronner  angewendet.  Obwohl  die  An- 
wendung deaielben  Hebung  und  Umaicht  in  der  Leitung  der  Verbrennung  erfordert,  so 
wird  doch  durch  dtcaelbe  viel  Zeit  er^^part,  wogegen  die  Vorbereitungen  fiir  Kohlenfeuer 
viel  Zeit  rauben.  Die  Trocknung  dea  Kohlenpnlv^crd  bei  100°  C*  eracbien  bei  der  hfesigeu 
fetten  Koble  nicht  rathaam.  In  einem  Ubrglaiäo  wurden  etwa  3  grm.  bei  90*  getrocknet, 
vor  der  W%ung  ein  mit  dem  erstereu  abgeschlifienes  aweitea  (Jbrglaa  mit  einer  Klemme 
darüber  geschoben  und  nach  dem  Erkalten  gewogen* 

Zur  Verbrennung  aelbat  diente  uiagetrot knete  Kohle,  von  der  ein  Theil  Waaaer,  der 
bei  der  l'rockunng  gefunden  worden  war,  in  Abrechnung  gebracht  wurde.  Es  ist  die 
Anweisung,  wie  aieh  aolche  in  de»  Lehrbüchern  der  Ühenuie  findet,  schnell  au  wigen  und 
das  Schilfohen  schnell  in  die  vorher  ausgetrocknete  Röhre  einaufiihren,  unauafiihrbar. 
Oie  Wigung  einer  so  geringen  Quantität«  die  als  100  Theile  dient ,  innsa  »ehr  genau  ge- 
schehen und  ist  sowie  das  Einbnugen  in  die  Rühre  eine  OperatioUj  die  aorgflltig  gemacht 
werden  mutta  und  deashalh  auch  Zeit  erfordert. 

Der  Heizefl'ect  wurde,  um  die  Resultate  mit  denen  Anderer  vergleichen  «u  kennen, 
vorliufig  nach  den  von  höherer  entwickelten  Formeln  : 

1.  A   -   [3  {K  —  i  O)  +  CJ  18  und 
2  A         A 

'^'  '^  -  3,640^960 
berechnet,  worin : 

A  "   Anasahl  Wärmeeinheiten, 

T  ^  Aniahl  Pfunde  gebildeten  Wasserdampfa  aus  Waaaer  von  0^, 

H   ;:=   Procentgehalt  an  Wasaerstoff, 

0   ^  n  n    Sauerstoff, 

C   —  „  „    Kohlenstoff. 

Sollte  CS  einst  wflnschenawerth  erscheinen,  von  andern  Formeln  aussugehen,  so  l&asen  aloli 
die  gefundenen  Worthe  mit  Leichtigkeit  iiinrechnen. 

HL  Transportfähigkeit  und  Dichte. 

Die  techniachen  Resultate  der  Tabellen  tV  und  V  wurden  auf  uachstehende  Art  erhalten  i 

Es  wurde  eine  nach  v  o  räch  riftam  Assi  gen  Dimensionen  angeterUgte  halbe  pren^aisobe 

Tonne  (24  Zoll  lang,  20  Zoll  breit,    l^^/j   Zoll  hoch)  mit  lufltruckenen  Kohlen  reBjn  Koka 

in   Btiieken   von  etwa  1   Pfd.  geatrichcn  gefüllt    und  gewogen       Nach     den  erhaltenon   Re 

auttaten  sind  die  Zahlen  in  den  Culonni:u  1^  ö,  9  und  IS  berechnet. 

Die  Transportf&bigkeit  wurde  nach  Art  der  Playfair  und  de  la  Beche' sehen  Ver- 
anche,  die  später  auch  von  Brix  aogeatBllt  worden  sind)  erniitti  It.  Ea  wurdei]  50  Pfd. 
Kohlen  oder  Gaskoks ,  eratere  in  Btücken  von  etwa  l  Pfd. ,  Jetitere  in  Stücken  von 
y,  Pfd.  in  eine  cylindriacbe  Trommel  von  0  i*'nss  Länge  und  S  Fuaa  Üurcbmeaaer  gelegt. 
Der  Mantel  der  Trommel  besteht  aus  gelcichtem  Eisenblech  mit  Löchern  von  1  Ct^ntimeter 
Durch ine^iier.  Inwendig  sind  der  ganzen  Umge  nach  parallel  mit  der  Welle  4  Blecb- 
strinfen  angenietet,  die  beim  Drehen  der  Trommel  die  Kohlen  oder  den  Koka  beben  uud 
in  oiuer  gewiaseu  Stellung  fallen   lassen. 
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Bt  wurde  dieee  Trosimel  mit  einer  Ladang  Ton  50  Pfd.  bei  den  Proben  »uf  T»« 
belle  IT- 10,  bei  denen  auf  TjOielle  ¥-20  mal  omgedreht,  da  die  lOmallgen  Umdreb- 
VBgiB  weniger  übereinetimmende  Resolute  ergaben. 

Der  bei  der  Umdiebong  sieb  bildende  Gries  Ton  1  Cenümeter  fiel  eofort  darcb 
des  Mantel  aaf  den  Boden  (Ul.  Sorte),  Ck>lonne  4  und  12.  Nacb  Beendigung  der  Um- 
dveknogen  wurde  die  Ladung  fiber  ein  an  der  Trommel  selbst  aagebraohtes  Sieb  mit 
ly^aMligen  runden  Löobem  gesogen,  wobei  die  kleineren  Stiioke  in  eine  darunter  ge* 
sldlle  abgewogene  Kiste  fielen,  ibr  doppeltes  Oewioht  steht  in  Colonne  3  und  11  (IL  Sorte). 
Die  noeh  flbiig  bleibenden  Stficke  auf  dem  Siebe  wurden  gewogen  und  ihr  doppeltes  6e- 
wiebt  in  Golonne  2  und  10  eingetragen    (I.  Sorte).      Sorte  III    wurde    aus   dem  Verluste 


Die  übrigen  Golonnen  enthalten  Bestimmungen  des  Stauraumes  resp.  des  Schfittungs- 
ooÜBoieiiten  bei  einer  Stfiokgr^sse  tou  V,  Pfd.  bei  Kohlen ,  und  7«  Pfd.  bei  Gaskoks. 
Das  angewandte  GeOss  hatte  2  Cbf.  Inhalt  (2Fuss  6y,ZoUH5he  und  1  Fuss  Durchmesser. ) 

£e  ist  einlenobtend,  dass  das  Gewicht  Kohlen  ein  und  desselben  Raummasses  sehr 
▼ersehieden  sein  muss,  denn  es  ist  abhängig: 

1.  Tom  Asobengehalt, 

2.  Ton  der  Grösse  der  Stficke,  ob  Stück-  oder  Kleinkohle,  sowie  rom  Verh&ltniss 
diaaer  beiden  Sorten, 

S.  Ton  dem  Grade  der  Trockenheit, 

4.  TOD  der  Grösse  und  Gestalt  des  Maasses, 

5.  Ton  der  Textur  der  Kohlen,  also  tou  der  Gruppe,  su  welcher  die  Kohle  gehört, 

6.  Ton  der  Art  des  Einfftliens  in  das  Maass. 

£s  erschien  sum  Vergleioh  swischen  Maass  und  Gewicht,  für  Angaben  su  teeh- 
iV***^**  Anlagen,  sur  Vergleichung  Terschiedener  Kohlensorten  Ton  Interesse,  derartige  Ver- 
•nahe  ansnsteUen.  Nachstehende  Tabellen  enthalten  eine  nur  sehr  geringe  Zahl  Ton  Ver- 
snoben und  der  Verfasser  mvee  Verwahrung  dagegen  einlegen,  daraus  su  folgern,  dass 
V4  To.  oder  2  Cbkt  Kohlen  tou  König  im  Durchschnitt  184  resp.  78  Pfd.  wögen. 
Diee  gilt  nur  fllr  die  erwähnte  Stückgrösse,  das  dasu  gebrauchte  Geflss  und  die  sonst 
evwAhntea  Umstände.  Versuche  unter  andern  Umständen  sind  noch  su  machen  und  ihre 
ZaU  aiuss  sehr  gross  werden,  um  riehtige  Resultate  su  erlangen. 

Durch  die  Zahlen  der  Golonnen  8  und  16  rersuchte  man,  die  Hauptursache  der 
Dlfibreamen  sa  umgehen.  Dies  geschah  auf  folgende  Weise:  Es  wurde  das  oben  be- 
■abriebane  Maass  tou  61^3  Liter,  annähernd  2  Cbkf,.  bihalt  (2  Cbkt  =  61«,  Liter)*) 
ndt  Kohlen  in  Stfioken  Ton  etwa  V,  Pfd.  gestrichen  gefüllt  und  das  Gewicht  der  Kohlen 
Kitttimmt  Darauf  wurde  Wasser  aus  Litergefässen  bis  sum  Streichmaass  sugegossen  und 
das  Vokimen  desselben  notirt.  Gesetit,  man  häUe,  wie  bei  Probe  1  Tabelle  IV  81««  Liter 
Wasser  bis  sum  Streichmssss  gebraucht,  so  sind  in  dem  Gefäss  81««  Liter  Zwischenräume 
und  61t3  —  81««  =  80)7  Liter  Kohle.  Diese  SO,,  Liter  Kohle  wogen  aber  75  Pfd.  Man 
findet  aas  dem  Verhiltniss  SO,, :  75  =  ei,« :  x  das  Gewicht  tou  2  Cbkf.  ohne  Zwischen- 
linme ,  welebe  Zahl  sum  Vergleioh  Terschiedener  Kohlensorten  sich  Tonfiglioh  eignet. 
Hiernach  sind  in  den  Tabellen  die  Zahlen  fär  1  Cbkf.  berechnet. 

BemerkungeD  zu  den  erhaltenen  Resnltaten. 

a.  Zu  den  technischen. 

Dia  Betriebsrergasungen  einer  und  derselben  Kohle  seigten  oft  grosse  Schwank* 
ungan.  Es  kann  dies  aber  kein  Wunder  nehmen,  da  der  Betrieb  im  Grossen  tou  so 
Tiäan  Umständen  abhängt ,  dass  eine  Uebereinstimmung  nicht  erwartet  werden  kann. 
Jeder  Betriebsbeamte  eines  Gaswerks  wird  bei  Anstellung  ron  Proben  dieselbe  Krfshrung 
femaobt  babea.  Desshalb  ist  kein  Anstand  genommen  worden,  diese  Vergasungen  selbst 
bei  etwas  undichten  Betriebsretorten  neben  die  minutiftsen  Arbeiten  der  chemischen  Ana- 
lyse sa  setian,  denn  sie  repräsentiren  eben  wegen  ihrer  Schwankungen  das  Ausbringen 
ainar  Gasanstalt  beim  Betriebe  im  Grossen,  bei  welchem  nicht  immer  alle  Retorten  dicht  sind. 

Es  seigten  aber  auch  die  VersuchsTergasungen  bei  einer  Kohlensorte  Schwank- 
nngen  wie  auf  Tabelle  1  Heinits  Probe  1,  3  u.  s.  w.  absichtlich  angeführt  ist,  und  swar 
M  riehüger  Wigang  der  Kohlen,  bei  fortwährender  Beobachtung  der  Versuohsretorte 
iuieh  aahlraiobe  Schaulöcher,  bei  Untersuchung  der  Leitung  auf  Undichten  durch  Ab- 
lenahtan,  bei  hoch  genug  gesteigerter  Ofentemperatur,  fiberbaupt  bei  sorgfältigem  Ver- 
flMldaa  Jedes  Fehlers  im  VersuobsTerfahren.      Dies  wird  Jedoch  erklirlioh,  wenn  man  be- 

^  Die  Differens  liegt  innerhalb  der  möglichen  Fehler  beim  VerfSüiren,  weil  die 
Qrenia  das  WassersugieBans  allein  schon  nicht  präoise  genug  sein  kann. 
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denkt}  du«  wir  Über  die  Vorgftnge  bei  der  ätelnkoblendefitillatioi]  fasl  nichts  wisaeo,  da^A 
unsere  KeuntuiBS  darüber  nur  auf  Vorsteltuiiiren  ^  auf  wabraebeiiiliGhen  H^rpotbefleii  und 
nicbt  auf  direct  durch  Ei^jj er imcute  tiacbgewL&äeneu  Tbatüacbeti  batürt^  dass  ferner  Sohwaok- 
UDgün  iu  der   Nütur   eiuea  jedeti  griihä^eren    VtirsucbH   b^gründBt  liegen. 

Mit  Kecbt  macht  der  Praktiker  dem  Tbeorcüker  düD  Vorwurf^  da^s  seine  Vergas- 
nngen  iu  Glaaruturtoti  dua  Laboratoriumb  für  itiu  nicht  massgebeud  aeieu,  well  sie  nicht 
unter  denaeibeu  Ufnständeti  augt^^telit  sind,  unter  denen  dien  in  dur  Praxis  i^escbtehL 
Mit  denuelbeti  Recht  aber  kauu  der  Theoretiker  den  Versucben  des  Praktikern  vorwerfen, 
das»  sie  für  sehio  Zwecke  nicht  geuan  seieu.  Mau  muss  ako  bei  dem  Yerlangen  nach 
Vor»ucbcti    in  grösserem  Maasüstahe    die  geringere  Geuauigkeit   mit    iu   den  Kauf  nehmen, 

Herr  Dn  Scbilliog  ia  MÜDcbeii,  der  wich  viel  mit  denHclben  üntersuobungeu  beücbEftigt 
batj  beobachtete  ebeufaiis  derartige  Sehwaukungen.  Er  »priebt  sieb  darüber  im  Journal 
ftlr  Gaaheleuolituög  1863  Seite  323  fDlgendermabäcu  auä :  ^Die  oben  angeführten  Schwank- 
ungen*) derjenigen  Vemucbc,  webbe  mit  einer  und  derselben  Kohle  ausgeführt  worden 
»Lud,  acbmueu  ihren  Grund  nicht  in  den  Vcrb^lkniäaen  der  Verflucbe ,  sondern  wiederum 
iu  der  Beacli äffen btiit  der  Kohlen  gehabt  '£.n  haben.  Man  Hiebt,  mit  welcher  Vorsieht  man 
die  Zahlern cHiil Laie  aufzufassen  bat^  dasj  man  nur  ganz  allgemeine  Hchlüäse  aus  denselben 
aiüben  darf,  und  wie  bedenklich  es  ist,  v*>n  den  Eigenftohaften  verücbicdener  Kohlensortcn 
überhaupt  iu  anderen  nXs  nabcrnng^wei^en  BeKiebiiagen  zu  reden,  da  sclbeit  die  scheinbar 
gleichen  Kohlen  ein  so  verschiedenes  Verhalten  zeigen  und  wir  über  den  Grund  der  Ver- 
sobiedenbeit^  über  die  Natur  der  Kubleu  uns  keine  Kechenschaft  zu  geben   im  Staude  aind.'^ 

Es  wÄre  bei  Anstellung  dieser  Versuche  ein  leichtes  und  bequemes  Verfahren  ge* 
wMen,  einen  Versneh  zu  machen  und  dienen  aU  richtig  biniustelleni  es  war  aber  von  In- 
teresse, den  Grad  der  Zuverlässigkeit  der  erbalteneu  Zahlen  zu  prüfen.  Aus  dem  Ange- 
führten wird  erhellen,  dass  diese  VergaitungäreHultate  für  das  Ausbringen  anderer  Werke 
nur  einen  relativen  VVerth  bähen  kiSuncn,  da^s  sie  aber  zu  theoretischen  Vergleichen  oder 
gar  Folgerungen  nur  mit  imaserster  Vorsicht  benutzt  werden  dürfen. 

Die  Rciiultate  deri  Kokaansbringena  beim  Betriebe  sind  bei  einigen  Proben  desshalb 
niedrig ,  wwil  im  Anfange  der  Versuche  beim  Betriebe  di«  Praschen  (Cinder)  vom  Koka 
gesondert  wurden;  später  geschah  dies,  indem  die  durch  einen  Zwischenraum  Ton  '/^  Zoll 
durcbfallendcji  Koksstückchen  unbeacbtet  gelassen  würden.  Dagegen  sbd  die  b«i  den 
Probevergasungen  gewonnenen  Koks  sümmtlicb  gewogen  worden* 

Die  Resultate  des  Kokaausbringenä  durch  den  Versncb  verdienen  mehr  Vertrauen. 
Das  Koksausbringen  von  Gl,|  pCt.  bei  Fleiuiiz  ist  etwas  su  buch .  da  sieh  einige  mit 
Schiefer  abnorm  versetzte  Proben  darunter  befanden,  die  wegen  der  Analysen  aufgenommen 
wurden.  Die  Erfahrung  beim  Betriehe,  wobei  fast  nur  Heinitzer  Kohlen  vergast  werdenf 
gibt  C2'/.  pCt.  an*  Die  Resultate  des  apeci fischen  Gewichts  verdienen  vom  tecbnischen 
Standpunkte  vüUos  Vortrauen.  Der  von  Herrn  Dr.  Sobilling  beschriebene  Apparat  gibt 
übereinstimmende  Resultatu. 

Jede  Gasprobe  wurde  3mal  bintrreinandor  auf  speciüsobes  Qewicbt  untersucht  und 
ergab  immer  dasselbe  Resultat,  Eine  Besiehung  zwischen  dem  specifiecben  Gewicht  und 
der  Leuchtkraft  konnte  nicht  gefunden  werden  und  wird  dies  wohl  nicht  eher  müglioh 
werden,  als  bis  von  den  vielen  frommen  Wünschen  der  Gastechuiker  auch  der  in  Er- 
füllung gegangen  sein  wird,  Leuchtgas  in  kurxer  Zeit  mit  wenigen  Mitteln  analjrairen  au 
k«>nneu.  Ein  Vergleich  der  Zahlen  des  speci fischen  Ge «nichts  und  der  Leuchtkraft  llast 
BOhlie^seD^  in  waa  für  verscbiedeuen  Verbttltnläsen  der  alnzelnen  Gase  das  Leuchtgas  oft 
sna&mmen gesetzt  sein  mag. 

Das  aus  Kohlen  von  König  erhaltene  Gas  konnte  leider  nicht  untersucht  werdeUi 
da  an  dem  kleinen  Exbaustor  Reparaturen  vorgenommen  werden  mussten.  Indessen  wird 
die  Leuchtkraft  desselben  nicht  viel  von  derjenigen  des  aus  Heinitzer  Koblen  erbaltenen 
Gases  ditforiren,  da  Gas  der  Kohlen  von  König  heim  Betriebe  dieselbe  Leuchtkraft  zeigte, 
wie  das  aus  Heinitzer  Kohlen  gewonnene  Gas*  Bei  den  Koblen  der  beiden  anderen 
Gruben  stellt  sich  dieselbe  mit  Rücksicht  auf  vollständige  Entgasung  ziemlich  hoch.  Noch 
höher  ist  sie  beim  Leuchtgise  des  Betriebes,  wo  sie  hei  5  Cbkf.  Verbrauch  trotz  volK 
■tAndiger  Entgasung  W  bis  18  Kerzen  erreicht;  jedoch  ist  das  Ausbringen  geringer. 

Eine  allgemeine  Vergleicbung  der  Durchscbnittsresultato  der  teobniscben  Veraucho 
ergibt,  das»  die  Koblen  von  König  da^  meiste  (iaa  geben,  danu  kommt  Heinita  und 
schliessliob  Friedricbütlial ,  dass  aber  das  Gas  von  Friedriehstbaler  Koblen  eine  höhere 
Leuchtkraft  besitzt  Das  Koksausbringen  ist  bei  Kohlen  von  Heinitz  am  höchsten,  62  pCt.  ; 
dann  folgt  König  mit  Gl  und  Friedricbstbal  mit  üü  pCt* 


1 


*)  Bii  SU  88  C  engllaoh. 


J 


UntersoehoBg  der  SwurbrOoker  BtainkohleD. 
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Leite  können  Vergleiohe  mit  den  Ergebnieeen  der  Kohlen  anderer  Reviere  nicht 
angeetdh  werden,  theils,  weil  derartige  Resultate  in  grösserer  Ansahl  nicht  bekannt  sind, 
thttila,  weil  der  Gebraneh  des  Ranmmaasses  einen  Vergleich  sehr  unsuverlftssig  macht. 

b.  Zu  den  chemischen. 
Wird  ab  allgemeiner  Grundsatz  festgehalten ,  dass  die  jüngeren  fossilen  Brennstoffe 
kiMtnatoil&niMr.  die  älteren  kohlenstoffreicher  sind,  wie  dies  ans  den  Mittelwerthen 
ffir  Torf  60  bis  etwa  70  pCt, 

„     Brannkohle  70    „       „      77     „ 
„     Steinkohle    77    ,,       „      90     , 
„     Anthracit     90    ,,       „      97     ,, 
barrorgeht,    so  wfirde   die  Heinitser  Steinkohle  mit  einem  Oehalt  Ton  81,32  P^^*  ®^"^  ^^ 
jüngsten  Bteinkohlen  sein. 

Da  iStickstoff,  Wasserstoff  und  Schwefel  ausammen  im  Verhlltniss  zum  Kohlenstoff 
eine  kleine  nnd  zwischen  engen  Grenzen  eine  variable  Grösse  sind ,  und  der  Sauerstoff 
den  Kohlenstoff  zu  100  compensirt,  so  kann  in  Folgendem  blos  vom  Steigen  oder  Sinken 
des  Kohlenstoffgehaltes  gesprochen  werden 

Um  die  Heinitzer  Kohlen  mit  den  fibrigen  Kohlen  Deutachlands  vergleichen  zu 
können,  sind  die  Durchschnitte  des  Kohlenstoffs  der  aschenfreien  Steinkohle  nach  den  Ana- 
lysen im  Geinits-Fleck-Hartig'schen  Werke  Band  II  Seite  272  berechnet  und  nachstehend 
vom  Anthracit  bis  zur  Brannkohle  zusammengestellt  worden. 


Durch- 

Kohlen-Revier 

Anzahl 
der 

schnitt- 
licher 

Analytiker 

Bemerk- 

Analysen 

C-Gehalt 
pCt. 

ungen 

berge      .... 

4 

97„, 

HUkenkamp  u.  Kempner 

2.  inde-  n.  Worm-Reviei 

10  +  7 

89,9 1 

Fleck,  Hfintz 

3.  Wettin    .... 

6  +  2 

Ö^»J3 

n               ff 

4.  Essen,  Bochum,  Ibben- 

büren     .... 

.    13  +  7  +  4 

8T,„o 

Heintz,  Fleck,  Sauerwein 

5.  Mährische  Rossnits 

3 

86..« 

Fleck 

2 

85,,, 

ff 

7.  Hannover,     Sohanm- 

bnrg 

18 

84,,  j 

Sauerwein 

223 

83,,, 

Grundmann 

mit  Aus- 

»            •     • 

14 

79.19 

Heintz 

schluss  Ton 

15 

88.»  s 

Fleck 

Brand- 

10. Niedersohlesien      . 

.      8+6+1 

83„, 

Fleck,  Heintz,  Grundmann 

schiefer 

11.  Badische  Kohle     . 

2  +  2 

82„5 

Fleck.  Ressler 

Seite  227. 

12.  Planensche  Formation 

i           10 

81, 

Fleck 

Nr,  24. 

13.  Zwickau,  Lugau  etc 

28 

81,:: 

ff 

14.  Grnbe  Heinitz 

26 

81„. 

Gasch 

n                 » 

5  +  2 

81,s, 

N.  N.*);  Heintz 

15.  Böhmische  Kohle 

12 

78„, 

Fleck 

16.  Molasse. Kohle  Ober 

bajem    .... 

4 

71,  M 

ff 

Die  Heinitser  Kohle  ist  demnach  fast  die  kohlenstoffärmste  und  sauerstoffreichste 
Kohle  Deutschlands;  danach  müsste  sie  wenig  aber  gut  gebackenen  Koks,  dagegen  viel 
Gas,  eine  lange  Flamme  und  einen  geringeren  Heiseffect  geben  als  andere  Kohlen,  was 
•ach  die  Erfahrung  lehrt. 

In  der  Zusammensetzung  der  aschenfreien  Substanz  stehen  die  Kohlen  von  Heinitz 
sSaerseits  der  sAohsischen,  andererseits  der  böhmischen  Kohle  am  nttchsten;  es  sind  aber 
beide  Kohlen ,  sowohl  die  sächsische  wie  die  böhmische ,  Back-  nnd  Gaskohlen ,  wie  die 
Heinitser. 

Da  Heinitz  die  liegendste  Partie  des  Saarbeckens  bebant,  so  müssten  die  noch 
anssaftthrenden  Analysen   der  Kohlen    der  hängenderen  also  jüngeren  Partieen,    z    B.  die 


^  N.  N.  Chemiker  der  Zuckerfabrik  in  Waghäusel. 
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Zur  Homlgungsfrnge. 


▼on  Hedoti,  in  der  Folge  einen  geringeren  hoMeDstoffgcliiLlt  zeigeo;  dies  scheineti  dlo 
Analyaen  der  Kohlen  ren  Fnedricshstbal  in  der  T}i«t  mnzudeiiton 

Der  Adohengehait  der  Heinitzer  Stück k ob le  (L  Sgrte\  wie  Bolclie  &q  QasweAte  ab- 
gegeben wird,  betragt  nach  Tabdle  I  6,^^  pCt;  ea  müisten  domnaeh  im  Ga^kokä  bei 
62>s  pCt.   Köksaiisbring^n    1 0^^,   pCt.  Äache  sein. 

W&8  den  BrenDwertb  der  Bi^ mitter  Koble  im  Vergleich  zu  dem  dor  Koblen  der 
fiskalischen  Grubea  in  ObersehleKion  betriSt ,  so  stellt  sich  dcrselho  fglgendermaassan  r 
Nach  den  Untersuchungen  von  Grund  mann  verdainpft  1  Pfd  Kohle  der  Kanigt-  und 
Loujsengrube  «uflammengORommen  im  Ditrchflcbnitt  7,o  Pfd.  Waaser  von  0**;  1  Pfd.  Kohle 
von  Heiiiitz,  nach  voriicgeuden  Untersuchungen  ^  dagegen    nur  Gj^j    f**"^*      ^^  leifitet    dem- 

nach  1  Pfd«  Kohle    von    Heinits  dasselbe  ,    waa    r^  ~  Oraj««  ^^^*  Kohle  der  beiden  ober- 

aohleslchen  Gruben  leisten,  so  dass  also  100  Pfd.  Heinitzer  Koble  im  Bretiuwertb  aoqal- 
▼alent  9B,6|   Pfd,  oherscMesiscber   Koble  der  beiden  Gruben  sind. 

Die  Grube  König  baöt  ganz  dieselbou  Plötze  wie  Heinitz  in  ihrem  Östlichen  Fort- 
atreichen ;  es  war  deeahalb  zu  erwarten,  dass  die  Untersuchungen  etnigermassen  annllhernde 
Heflultate  liefern  würden.  lu  der  Thal  zeigt  ein  Blick  auf  die  Durchschnitte  beider  Ta* 
bellen  eine  überraächende ,  sich  selbst  bis  auf  den  Aschengehalt  erstreckende  Ueberein- 
flttmmung.  100  Pfd.  Kohle  von  Heinitz,  die  Kur  Vergleichung  ftir  die  Kohlen  der 
übrigen  Gruben  vorläufig  als  Norm  dienen  mögen,  sind  Im  Brennwert h  äquivalent  100,|4  Pfd 
Kohle  von  K&nlg, 

Die  Ffledrichsthaler  Koble  ist  noch  kohlenstoffärmer  und  sauerstoffroicher,  so  daas 
ihr  die  Eigenschaften  der  llelnitzer  Kohle  in  bi>herem  Maasse  zukommen  müssten^  und 
Tabelle  IIl  zeigt  auch  in  der  That  noch  weniger  Koka,  doch  nicht  mehr  ÜBS,  Indessen 
muss  andererseits  das  Zunehmen  an  Gas  hei  abnehmendem  Kohlenstoffgehalt  seine  Grenzen  0uden« 

100  Pfd.  Heinitzer  Kohle  entsprechen  im  Breunwerth  102»si  r*fd,  Kohle  von  Fried* 
richsthAL  Der  Äschengehalt  der  letsteren  iät  nm  0,,^  pCt  niedriger,  als  bei  den  Heinitz- 
Kohlen^ 

In  den  Tabellen  sind  ausser  dem  Ges am mtdurch schnitt  noch  Durchschnitte  einaelner 
Fl3tzpartten  berechnet  worden,  theilH  um  die  Resultate  auf  ihre  Zuverlässigkeit  zu  prüfen, 
theils  um  zu  sehen,  ob  sich  eine  von  Grundmann  ausgesprochene  Vermuthung  auch  bei 
den  vorliegenden  Analysen  beatitige  Herr  Grundmann  hat  auf  das  Abnehmen  des  Sauer- 
stoffs vom  Hangenden  zum  Liegenden  in  seinen  Analysen ,  so  viel  mir  erinnerlich  ,  su- 
erst  aufmerksam  gemacht^  ßeine  Analysen  der  Kohlen  von  K&nigiu  Louise  zeigen  ein 
regelmässiges  Abnehmen,  Dass  aber  die  Kohlen  der  Kuntgsgrube  heim  BattelQütz  eine 
Ausnahme  machen ,  dürfte  abgesfehen  von  der  aehr  begrilndeten  Einwirkung  der  Trocken- 
legung durch  einen  Stullen  nicht  wundern  ;  die  verschiedenen  Betriebspunkte  eines  complicirten 
Grubenbaues  unterliegen  jedenfalls  so  vielen  EinüilsseQ ,  dai^s  nur  ein  Durchaohnitt  aus 
mehreren  Analysen  für  die  eine  oder  die  andere  Ansicht  sprechen  kitnn.  Dies  ist  in  der 
That  bei  den  8  Analysen  von  Grundmann  der  Fall. 

Der  Durchaohnitt  der  4  hangenden  Flötze  betrügt  12,,^,  der  der  liegenden  iLj^  pCt. 
Diese  Zunahme  an  Kohlenstoff  vom  Haugendeu  nach  dem  Liegenden  bestätigt  sieh  denn 
auch  durch  die  vorliegenden  Aualysen  bei  allen  drei  Gruben  auf  «las  EntBchiedeuBte«  Yen 
den  einzelnen  Flätzen  k&xm  dieas  allerdings  nicht  gesagt  werden. 

(Schluss  folgt.) 


Zar  Remigmgs-Fraga. 

Der  Process  der  Einwirkting  van  Seh  we  fei  wasiBr  stoffgas  auf  Eise  noxjd 

ond  der  hierauf  vor  sich   gehenden   RegeDeration   des  Schwefeleiseiis  llüt 
sich  durch  foIgeDde  3  Gleichungen  ausdrücken; 

I.  Fe^Oi  -h  3HS  =  2FS  4-  S  +  3H0 

IL  2FeS  +  20  =  2FeO  +  2S 

IIL  2FeO  +  O  ^  Fe,0, 


Zur  Biiiilfiuigifrage.  |17 

Diesen  Gleichungen  cur  Folge  Bellten  bei  der  Regeneration  der  ge- 
branchtep  BeinignngsmAsBe  aaf  je  1  Gewichtstheil  Eisenoxyd  0,6  Gewichta- 
tbeile freien  Schwefels  —  (oder  auf  1  Eisen:  0,857  Schwefel)  —  ausge- 
schieden werden.  Benützt  man  Laming'sche  Beinigungsmasse ,  welche  von 
jeder  Spur  von  Oberachttssigem  Aetzkalk  frei  ist,  in  möglichst  trockenem 
Zustand,  so  bekömmt  man  jedoch  für  die  Ausscheidung  des  Schwefels  eine 
etwas  kleinere  Zahl,  als  die  theoretische  Berechnung  verlangt;  ferner  ist 
das  Eisen  derselben  nicht  nur  als  Oxyd  darin,  sondern  es  findet  sich  auch 
Elisenoiydul  daneben.  Der  Grund  hieven  ist  leicht  erklärlich:  Das  bei  der 
Einwirkung*  von  HS  auf  Reinigungsmasse  an  der  Oberfl&che  der  einseinen 
Theilchen  gebildete  Schwefeleisen  schützt  das  Innere  derselben  vor  weiterer 
ESnwirkung,  so  dass  nicht  sämmtliches  Eisenoxyd  der  Masse  in  Schwefel- 
eisen verwandelt  werden  kann.  Ebenso  kann  bei  der  Regeneration  das 
Sehwefeleisen  nicht  völlig  zu  Eisenoxyd  oxydirt  werden,  weil  das  an  der 
Oberfläche  der  einzelnen  Theilchen  gebildete  Eisenoxyd  das  im  Innern  der- 
selben noch  vorhandene  Oxydul  vor  weiterer  Oxydation  schützt.  Benützt 
man  dagegen  feuchte  oder  überschüssigen  Aetzkalk  enthaltende  Masse,  so 
erhält  man  für  die  Ausscheidung  des  Schwefels  eine  höhere  Zahl,  als  die 
Theorie  verlangt;  ein  Umstand,  der  sich  bei  der  bekannten  Einwirkung  von 
Wasser  und  Aetzkalk  auf  Schwefelwasserstoff  sehr  natürlich  erklärt  Auch 
tritt  bei  nasa  gehaltener  Reinigungsraasse  Bildung  einer  geringen  Menge 
von  Schwefehiäure  auf. 

Ueber  Proben  von  frischer,  sehr  trockener  und  von  Aetzkalk  völlig 
freier  Reinigungsmasse  wurde  sowohl  Rohgas  (vor  dem  Eintritt  in  die  Reini- 
ger, —  aus  böhmischen  Kohlen),  als  reines  trockenes  Schwefelwasserstoff- 
gas, —  jedes  in  grossem  Ueberschoss  —  geleitet,  uud  dieselben  je  14  Tage 
aar  Regeneration  stehen  gelassen.  Nach  siebenmaligem  Gebrauch  und  Re- 
generation ergab  die  Analyse: 

110,71  pCt.  Eisenoxyd 
1,32    j,    Eisenoxydul*) 
41,92    j,    Schwefel 
111,16    ,,    Eisenoxyd 
1,48    „     Eisenoxydul  *) 
43,46    ,    Schwefel 
Es  hat  sich  somit  für  je  eine  Regeneration   auf  1  Eisen  statt  der  zu 
0,857  berechneten  Menge  freien  Schwefels  ausgeschieden: 

bei  Anwendung  von  Gas        bei  Anwendung  von  HS 
0,700  0,686 


^  Naoh  den  im  GMJournal  1868  pag.  841  mitgetheilten  Analysen  berechnet  Bioh 
f6x  die  aohtmaUge  Regeneration  ein  weit  höheres  Verhftitniss  tob  Eisenoxydiil  sa  Oxyd. 
Bemerken  masB  ich  hiebei,  dass  daselbst  die  Bestimmang  des  Oxyduls  mittelst  Chamäleon 
Mi^pelllhrt  worden  ist,  während  ich  Eisenoxyd  und  Oxydul  in  einer  Kohlensäure- Atmosphäre 
mittelst  BaO  COt  trennte,  weil  bei  Gegenwart  yon  organischen  Snbstanxen  (SAgspftne 
Theer  eto.)  die  Bestimmang  des  Oxydols  mittelst  ChamUecn  eql  gross  aosfiaUen  mnss. 
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Notisen  lur  Gasreiiiigungefrage. 


Da  diese  Masse  audi  Dach  eiumaligori],  sowie  Dach  Tiermaligom  Gebrauch 

und  Regeneration  analy&irt  war,  so  ergibt  sich  folgende»  Verhältniss: 

Für  je  eine  Regeaeratioa  trifft  auf  1   Eiö©D  statt  der  211  0^857  berech- 
netcD  Meuge  ausgeschiedenen  Scliwefela 

Für  Imaligen  Gebrauch     }     ^*^'  Anwendang  von  Gas:     0,557  Schwefel 

,  „  »HS:     0,543        „ 

Bei  Anwendung  von  Gas:    0,746  Schwefel 

.HS:     0,660        „ 
Bei  Anwendung  von  Gaa:    0^700  Schwefel 
.    HS:    0,686        , 

A,  Wagner. 


Für  4mal]gen  Gebrauch 
Für  Imaligen  Gebrauch 


Notisen  zur  (rasreinigiings^FragB. 

Als  ein  fernerer  Beleg  dafür,   daas  sich    bei   der  Reinigung  des  Gases 

schon  im  Reiniger  Schwele!  ausscheide*)  erscheint  mir  der  Umstand,  dass 
die  rothbraunen  Schuppen^  welche  die  guiseissernen  Gasleitungen  so  oft 
verstopf en,  mit  freiem  Schwefel  überzogen  sind.  Derselbe  sitzt  als  feiner, 
krystalliniacher  Schleier  auf  den  Schuppen  und  mag  wohl  oft  fÜrNaphtalin 
gehalten  worden  sein. 

Diese  Schuppen  hatten  nie  Gelegenheit  mit  Luft  zusammen  zu  kommen, 
es  kann  deshalb  der  Schwefel  füglich  nicht  Resultat  inner  Regeneration  sein. 
Beim  Uebergiessen  derselben  mit  Säure  ist  es  mir  nur  selten  gelungen, 
Schwefel  Wasserstoff  zu  finden- 

2. 

Als  nachträgliche  Bemerkung  zu  dem  Ihnen  letzthin  gesendeten  Auf- 
sätze füge  ich  hinzu*  dass  ich  seither  auch  beim  Betriebe  öfter  Gelegenheit 
hatte,  zu  sehen  ^  daaa  die  Kohlensäure  den  Schwefel  Wasserstoff  aus  dem 
Kalk  austrieb. 

Ea  kam  einige  Mal  vor,  dass  der  erste  Reiniger,  der  mit  Eiaenoxyd 
gefüllt  war,  etwas  länger  aDstehen  musstc,  als  man  ihn  anstehen  lassen 
wollte.  In  der  Regel  wurde  derselbe  frisch  beschickt,  wenn  er  anfing, 
Schwefelwasserstoff  zu  zeigen,  um  den  Kalk  nur  zur  Kohlensäure  Aufnahme 
zu  verwenden*  DerR^at  desSchwefclwasaerstofis  wurde  dann  vom  zweiten 
Reiniger,  der  mit  Kalk  gefüllt  war,  aufgenommen«  Wurde  nun,  lange  be-* 
vor  der  Kalkreiniger  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt  war,  der  erste  Rei- 
niger wieder  frisch  mit  Eisenoxyd  gemacht,  so  war  hinter  demselben  das 
Gas  vollständig  schwefelwasseratofffrei  und  auch  noch  hinter  dem  Wechsel- 


*}  Aprilbeft,  68  Seit«  163  u.  n.  O. 
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bahn  reBp«  vor  Eintritt  in  den  Ealkreiniger.    Hinter  demselben  war  es  aber 
ach  wefelwasserstofisch  wanger. 

Aebnlicbe  und  nocb  ungekannte,  interessante  Erscbeiuungen  werden  die 
Herrn  Facbgenossen  gewiss  wahrnebmen;  wenn  sie  sieb  den  Ein-  und  Aus- 
gang eines  jeden  Beinigers  anbobren  lassen  und  fleissig  Bleiznckerpapier 
resp.  Bleizuckerlösung  und  Ealkwasser  anwenden.  DieEntnabme  von  Gas 
binter  jedem  Beiniger  ist  für  die  Leistung  eines  jeden  Beinigers  und  des 
Wecbselbabnes  unbedingt  uötbig.  Die  Prüfung  ist  so  einfacb,  dass  sie  von 
jedem  Arbeiter  ausgefübrt  werden  kann. 

3. 

Leitet  man  durcb  eine  Lösung  von  essigsaurem  Bleioxyd  Koblensänre, 
so  wird  dieselbe  zum  Tbeil  aufgenommen.  *In  einer  solchen  Lösung  zeigt 
Aetabarjtlösung  die  Kohlensäure  nicht  an.  Warum  nicht?  Dieselbe  kann 
nachgewiesen  werden ;  wenn  ein  kohlensäurefreier  Luft-  oder  Gas -Strom 
dnrchgeleitet  und  ein  Aetzbarytfläschchen  angehängt  wird. 

Es  zeigen  demnach  Gasproben,  die  behufs  Schwefelwasserstoifbefreiuug 
durcb  eine  Lösung  von  essigsaurem  Blei  geleitet  werden,  zu  wenig  Eohlen- 
tftnre  an^  wenn  nicht  hinterher  ein  kohlensäurefreier  Luftstrom  durchgeleitet 
wird,  denn  es  wird  höchst  wahrscheinlich  dasselbe  beim  kohlensäurehaltigen 
Qas  gescbebeni  was  bei  Kohlensäure  vor  sich  geht 


Bin  billiger  Sparbrammr. 

Die  Sparbrenner  haben  bekaimtlicb  das  Princip,  die  zu  reichliche  Gas- 
snairömang  zum  Brenner  zu  vermindern  und  weite  Brenner  zu  verwenden, 
um  dadurch  bei  gleichem  Gasverbrauch  eine  grössere  Lichtstärke  zu  erzielen. 

Wo  daher  durch  Gasregulatoren  und  durch  Stellung  der  Hähne  die 
Gasznströmung  auf  das  richtige  Maass  gebracht  ist  und  die  vortheilhaftesten 
Brenner  verwendet  werden,  da  kann  durch  Sparbrenner  keine  bessere  Be* 
nutzung  des  Gases  stattfinden.  Denn,  wenn  gleiche  Gase,  in  gleicher  Menge, 
durch  gleiche  Brenner  verbrannt  werden,  muss  auch  die  Lichtstärke  der 
Flamme  eine  gleiche  sein,  einerlei,  durch  welche  Vorrichtung  die  gleiche 
Gaszustömung  bewirkt  wird. 

Weil  aber  zudem  bei  den  Sparbrennern  das  Hinderniss,  welches  die 
Znströmung  des  Gases  verringert,  nicht  beliebig  verändert  werden  kann, 
nnd  diess  zur  Folge  hat,  dass  bei  schwachem  Druck  die  Flamme  gelb  wird, 
und  flackert,  so  sind  die  Sparbrenner  eine  mangelhafte  Vorrichtung,  die 
von  den  Gasanstalten  nicht  unbedingt  empfohlen  werden  können,  namentlich, 
wenn  Agentep  dieselben  das  Stück  mit  17  V>  bis  20  Groschen  verkaufen  und 
über  alle  Gebobr  anpreisen. 

Dennoch  kann  unter  Umständen,  wo  eine  Vergeudung  des  Gases  statt- 
findeti  eine  derartige  Vorrichtung  erwünscht  seb. 


f  20  ^'  Ein  billiger  ßpArbrenner, 

Für  solche  FlLlIe  verwende  ich  eioen  emfacben  Sparbreßoer,  der  in  jeder 
Werkstatt  fiir  2  Groschen  hergestellt  werden  kann.  Derselbe  besteht  ana 
einem  Sttick  V*''  Messingrohr,  von  1"  Länge,  mit  einem  inneren  Schrauben- 
gewinde zur  Aufnahme  des  groaseu  Brenners,  durch  den  die  Flamme  ge- 
bildet werden  solL  Dieses  Messingrohr  wird  Vj"  tief  in  ein  Stück  Gnmmi- 
Bchlauch  ohne  Nath,  von  '//'Innerem Durchmeseer  und  l'/i"  Länge  geaclioben, 
und  die  Vorrichtung  ist  fertig* 

VermittelBt  des  kurzen  GummiechlaucheB  kann  dieselbe  leicht  über  den 
auf  dem  Gasarme  befindlichen  kleinen  Brenner  geschoben  werden,  der  daa 
Gas  nur  durchströmen  lässt,  um  es  dem  grossen  Brenner  ssu^ufÜhren*  Das 
richtige  Grössea-Verhältniss  der  beiden  Brenner  eu  einander  kann  ausprobirt 
werden^  in  den  meisten  Filllen  wird  der  grosse  Brenner  ein  Mal  so  groBS, 
als  der  kleine  Brenner  sein  können.  Die  Vorrichtung  kann  leicht  umge- 
wechselt werden  und  genügt^  wo  auf  Eleganz  kein  Anspruch  gemacht  wird. 

Wenn  man  bei  einem  Druck  von  reichlich  1''  dieselbe  auf  einen  Gas- 
arm  stellt,  der  einen  2c'  Brenner  trägt,  während  die  Vorrichtung  einen  4  c' 
Brenner  hat,  und  die  Stellung  des  Zuflusshahnes  nicht  ändert,  so  erhält 
naan  eine  Flamme,  die,  wenn  auch  etwas  gelber,  etwa  um  die  Hälfte  mehr 
Licht  gibt,  als  die  frllberen* 

Diese  Flamme  verbraucht  allerdings  etwas  mehr  Gas  als  die^  welche 
durch  den  2c' Brenner  gebildet  wurde,  obgleich  an  der  Stellung  des  Hahnes 
nichts  gelindert  ist. 

Dieas  hat  darin  seinen  Grund^  dass  ein  Brenner  weniger  Gas  durcbläsati 
wenn  das  Gas  verbrennt^  als  wenn  es  uuangesündet  ausströmt. 

Stellt  man  z,  E*  den  Hahn  so,  dass  ein  Lava-Sohnitthrenner  2  c'  Gas 
pr.  Stunde  verbrennt  und  bläst  die  Flammen  aus,  so  strömen  in  einer 
Stunde  2^^,o  c'  Gas  aus,  ohne  dass  die  Stellung  des  Hahnes  verändert  wäre. 

Bei  einem  4  c'  Brenner  ist  der  Unterschied  geringer,  indem  derselbe 
beim  Nichtbrennen  4^y<o  C  Gas  durchströmen  Hess.  Diese  Verachiedenheit 
in  der  Ausströmungsmenge,  beim  Brennen  und  Nichtbrennen  des  Gases 
wird  daher  rühren,  dass  die  Flamme  den  Brenner  erhitzt  und  sich  dadurch 
die  Ausströmungs-Oeffnuug  (der  Schnitt)  verengert,  möglich  ist  es  auch, 
dass  die  Flamme  dem  nachströmenden  Gase  einen  grösseren  Widerstand 
bietet,  als  atmosphärische  Luft. 

Aber  trot^  dieses  etwas  grösseren  Gasverbrauchs  ist  der  Gewinn  an 
Licht  so  bedeutend,  dasa  diese  Vorrichtung  da  zu  empfehlen  ist,  wozu  kleine 
Brenner,  wie  z*  B*  in  Gasernen  vorschrlftsmäasig  gebraucht  werden  müsseni 
und  da,  wo  aus  Maugel  an  Aufsicht  die  Hähne  bis  zum  Brausen  der  Flamme 
geöflfnet  werden. 

So  geringfügig  die  Sache  auch  ist,  ao  kann  doch  die  Mittheilung  bei 
der  Petroleum-Concurrenz  von  Nutzen  sein  und  dazu  beitragen^  dass  der 
Sparbrenner-Schwindel,  der  die  Gasconsumenten  nur  verwirrt  und  auabeuteti 
beseitigt  werde. 

Diese  billige  Vorrichtung  hat  vor  den  geprieaenen  theuren  Sparbrennern 


Thermoxegoltftor.  l2l 

den  Yorsiigi  daBs  durch  die  Verwechslmig  der  Brenner  die  Wirkung  den 
Anfordemngen  angepasst  werden  kann;  durch  ihre  Einfachheit  ist  dieselbe 
sogleich  ein  sehr  geeignetes  Lehrmittel ,  um  die  Gasconsumenten  über  die 
Yortheilhafteste  Benütxnng  des  Lenchtgases  aufzuklären. 

Forimatm. 


Thennoregdator. 

Dieses  Instrument  wird  gegenwärtig  in  Labo- 
ratorien häufig  benützt,  um  mittelst  eines  Bunsen'- 
schen  Brenners  ein  Bad  (Luft-,  Oel-Bad  etc.)  fttr 
längere  Zeit  auf  einer  constauten  Temperatur  zu 
erhalten,  unabhängig  von  den  Schwankungen  des 
Gasdruckes.  Hiezu  wird  das  Instrument  in  das  be- 
treffende Bad  gesenkt;  das  Eingangsrohr  mit  einem 
völlig  geöffneten  Gashahn  mittelst  Gumischlauchs 
verbunden;  und  vom  Ausgangsrohr  ein  anderer 
Schlauch  zu  einem  Bunsen'schen  Brenner  geführt, 
der  angezündet  unter  das  betreffende  Bad  gestellt 
wird.  Indem  sich  das  Bad  erwärmt,  dehnt  sich 
natürlich  das  Quecksilber  aus.  Das  Eingangsrohr 
lässt  sich  durch  den  Kork  gasdicht  schieben,  und 
hat  am  Ende  einen  spitzwinklichen  Schlitz,  durch 
den,  je  mehr  das  Quecksilber  durch  die  Wärme 
sich  ausdehnt,  desto  weniger  Gas  eintreten  kann, 
wodurch  natürlich  auch  die  erwärmende  Flamme 
kleiner  werden  muss. 
Hat  nun  das  Bad  die  gewünschte  Temperatur  erlangt;  so  wird  das 
Eingangsrohr  durch  entsprechendes  Auf-  oder  Abwärtsschieben  so  lange 
jnstirt«  bis  die  gewünschte  Temperatur  bleibend  erhalten  wird.  Von  da 
an  arbeitet  der  Apparat  von  selbst;  denn  tritt  durch  stärkeren  Gasdruck 
mehr  Gas  durch  den  Eingangsschlitz  ein,  so  muss  sofort  das  Quecksilber 
sich  stärker  ausdehnen,  und  die  Oeffnung  im  Schlitz  so  lange  verkleinern, 
bis  das  Instrument  von  selbst  sich  regulirt  hat.  Wird  dagegen  der  Gas- 
druck kleiner,  so  {Ü\t  das  Quecksilber,  und  lässt  durch  den  Schlitz  mehr 
Gas  zur  Flamme  gelangen.  .    ^ 
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2^22  L^dei-baadageu  für  Rieiu«D&obeibttii. 

Leder-Bandageo  ffir  RieineiiBcheikn. 

Das  Gleiten  und  rierabfalleti  der  Treibriemen  ist  ein  so  allgemein  ver- 
breiteter Uebelstand,  dass  es  wohl  ntir  wenige  EtablisiBeraents  mit  Riemen- 
betrieb geben  dürfte,  welche  denselben  nicht  empfänden.  Der  Gründe  davon 
sind  mehrere-  Erstens  verliert  nach  einiger'Zeit  auch  der  beste  Riemen  die 
Spannkraft,  bo  oft  er  auch  nachgezogen  wird.  Die  Strnctur  des  Ledera 
ist  nicht  mehr  so  elastisch  als  früher  ^  so  dass  dasselbe  bald  wieder  schlaff 
wird.  Ausserdem  polirt  der  Riemen  nach  und  nach  den  Kranz  der  Scheibe 
bis  zur  höchsten  Glätte,  welche  natürlich  für  das  Durchziehen  des  Riemens 
ungünstig  ist.  Der  Hauptgrund  ist  aber  der,  dass  die  localen,  pecuoiäreo 
und  andere  Verhältnisse  nur  in  den  seltensten  Fällen  gestatten,  die  Riemen- 
seheiben an  den  betreffenden  Apparaten  nach  Durchmesser  und  Kranzbreite 
»o  gross  zu  construiren,  als  es  zur  VerliOtung  des  Gleitens  der  Treibrietoen 
nöthig  wäre.  Bei  einem  Ventilator  z.  B-,  welcher  1200  Tonren  per  Min, 
zu  machen  hat,  gibt  man  in  der  Regel  der  an  der  Flügelwelle  sitzenden 
Scheibe  einen  Durchmesser  von  2—4  Zoll.  Der  Riemen  hat  daher  eine 
Aufiage  von  nur  3 — 6  Zoll  in  derljängenrichtung.  Wollte  man  diese  Auf- 
lage aber  anf  24—36  Zoll  erhöhen ,  also  Scheiben  von  18 — 24  Zoll  Durch- 
messer verwenden,  so  mfissten  dem  entsprechend  die  übrigen  Scheiben  der 
Transmission  ungeheure  Dimensionen  erhalten  oder  die  letztere  miisste 
durch  eine  bedeutend  grössere  Anzahl  von  Vorgelegen  geschehen.  Eine 
solche  Knappheit  in  den  Dimensionen  der  Riemenscheiben  behofB  Ranm- 
und Zeitersparniss  finden  wir  fast  bei  allen  mechanischen  Apparaten  und  so 
viele  Gegner  unter  den  Fachgenosaen  diese  Behauptung  Süden  mag  —  die 
einfache  praktische  Beobachtung  wird  sie  stets  auf  das  glänzendste  bestätigen* 

Es  gibt  daher  auch  keine  Fabrik  mit  Riemenbetrieb,   wo  man  nicht 

schon  allerhand  Mittel  zur  Beseitigung  dieses  Uebelstand  es  angewendet  hätte. 
Man  streut  Pech  und  Colophonium  auf  den  Riemen  —  es  hilft  eine  Weile 
aber  nicht  lange.  Man  versieht  die  Scheiben  mit  einem  hölzernen  Kranz 
—  auch  das  ist  eine  Zeitlang  von  gutem  Erfolg,  bis  das  Holz  auch  glatt 
gelaufen  ist  Endlich  construirt  man  gewölbte  Kränze  und  erreicht  damit, 
ausser  dasa  der  Riemen  nicht  so  leicht  herabfällt,  —  gar  Nichts,  obwohl 
es  dafür  einige  Verfechter  gibt.  Es  liegt  nämlich  auf  der  Hand,  dass  in 
Folgeder  Wölbung  der  Riemen  nur  in  der  Mitte  angespannt  wird  und  au  den 
Seiten  schlaff  aufliegt.  Dadurch  wird  die  Zugfläche  für  den  Riemen  ver- 
mindert, so  dass  derselbe  mehr  gleitet,  als  auf  der  cjlindrischen  Fläche. 

Diesen  werthlosen  Mitteln  gegenüber  dürfte  nun  wohl  einer  ganz  ein- 
fachen Vorrichtung,  welche  das  Gleiten  und  Herabfallen  der  Riemen  absolut 
beseitigt,  der  vollständigste  Voriaug  gebüliren,  dem  Bandagiren  der 
Riemenscheiben  mit  Leder.  Der  Reibungscoefficient  von  Leder  auf 
Leder  ist  5mal  so  gross,  als  von  Leder  auf  Eisen.  Ausserdem  kann  man 
die  übei'fllicho  des  Leders  rauh  machen  und  rauh  erhalten*  Daraus  ist  er- 
sichtlichi  dass  ]\uf  einem  mit  Leder  überzogenen  Rie  mensch  ei  benk  ranze  die 
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Treibriemeii  selbst  bei  den  grössten  Kraftübertragungen  nnd  Peripheriege- 
Bcbwindigkeiien  nicht  rotsehen  können. 

Die  Praxis  hat  diess  auf  das  glänzendste  bestätigt. 

Verfasser  hat  Gelegenheit  gehabt,  den  Effect  solcher  Bandagen  (ausge- 
führt von  Herrn  Simon  Freund,  Berlin  Neuenburgerstrasse  8.)  in  mehreren 
Etablissements  verschiedener  Branchen  genau  zu  beobachten  und  sich  in 
allen  Fällen  von  einer  ganz  beträchtlichen  Mehrleistung  der  einzelnen  Ap- 
parate, an  denen  die  Scheiben  bandagirt  waren  ^  gegenüber  den  früher  er- 
zielten Resultaten  zu  überzeugen,  wobei  sich  evident  herausstellt,  dass  die* 
selbe  nicht  in  ein'er  grösseren  Erafterzeugung  des  Motors,  sondern  in  dem 
Gewinne  der  sonst  durch  das  Gleiten  nutzlos  absorbirten  Kraft  ihren  Grund 
hatte«  Ganz  besonders  bei  Scheiben  von  grosser  Peripheriegeschwindigkeit, 
also  bei  Ventilatoren  und  Exhaustoren  war  der  Erfolg  stets  ein  überraschender. 

Diesem  Vortheile  der  Kraftersparniss  gesellt  sich  noch  ein  anderer,  auch 
nicht  unwichtiger:  der  des  Conservirens  der  Treibriemen.  Dieselben  brauchen 
bei  Lederbandagen  in  Folg^  der  starken  Frictiony  welche  so  leicht  ein 
Gleiten  nicht  zulässt;  nichtsehr  stramm  angespannt  zu  werden,  dauern 
somit  bedeutend  länger.  Alte,  kaum  mehr  brauchbare  Riemen  können 
noch  Jahre  lang  laufen,  wenn  die  Scheiben  bandagirt  werden.  Auf  der 
glatten  Eisenfläche  werden  die  Riemen  auch  dadurch  sehr  vorzeitig  zerstört, 
dass  sie  Eisentheile  in  sich  aufnehmen,  welche  sich  mit  der  Gerb-  und  Fett- 
säure des  Leders  verbinden  und  dasselbe  brüchig  machen.  Bei  Bandagen 
kommt  dieser  Uebelstand  selbstverständlich  in  Wegfall. 

Das  Bandagiren  geschieht  durch  Aufkleben  des  Leders  auf  die  Scheibe. 
Der  von  Herrn  S.  Freund  dazu  verwandte  Kitt  hat  eine  sehr  bedeutende 
Bindekraft,  welche  natürlich  auch  für  das  Festsitzen  und  die  Dauer  der 
Bandage  unbedingt  nöthig  ist.  Nachdem  derselbe  erhärtet,  widersteht 
er  jeder  durch  den  Riemen  auf  die  Bandage  wirkenden  Kraft,  wobei  es 
ganz  gleicbgiltig  ist,  ob  die  Scheibe  der  Nässe  ausgesetzt  ist,  oder  nicht 
Durch  obengenannten  Herrn  Freund  sind  Scheiben  bandagirt  worden,  welche 
complet  im  Wasser  und  Wasserdampf  gehen,  z.  B.  in  Brauereien ;  dieselben 
arbeiten  nun  schon  mehr  als  4  Monate,  ohne  dass  eine  Abnutzung  oder 
sonstige  Veränderung  daran  wahrzunehmen  wäre. 

Da  die  Manipulation  des  Aufziehens  eine  ganz  einfache  ist  und  durch 
jeden  intelligenten  Arbeiter  besorgt  werden  kann,  so  versendet  Herr  Freund 
Bandagen  auch  nach  auswärts  und  fügt  eine  sehr  vollständige  und  leicht  fass- 
liche Anleitung  zum  Aufziehen  bei.  Der  Preis  beträgt  pro  Quadratfuss 
Scbeibenfläche  ly»  Thlr.  incl.  Klebmittel  etc.,  und  ist  bei  den  Bestellungen 
nur  der  Durchmesser  und  die  Kranzbreite  der  Scheibe  anzugeben. 

Der  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  ist  nach  den  gemachten 
zahlreichen  Erfahrungen  ein  nicht  unbeträchtlicher  und  können  wir  daher 
unseren  Lesern  dieselbe  bestens  empfehlen  und  ratheu;  sich  durch  einen 
Versuch  selbst  davon  zu  überzeugen.  Troska, 
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Bfirtcht  fib^r  die  dritte  Versamoilimg  des  Vereins  ffir  Hiiiefalfil-lQdistrie 

vom  3.  Dccember  iSßS, 
(Schluss.) 

Herri4«  Riebeck  nahm  darauf  das  Wort  und  erklärte  eich  für  Äufoftbme 
der  Kernen  in  die  Usancen^  weil  90  pCt.  allea  fabricirten  Paraffins  zu  Ker- 
zen vergossen  werde.  Er  verlangte  ferner  genaue  Vorachriften  Über  die 
Härtegrade  für  die  veracliiedenen  Qualitäten  Kerzen,  innerhalb  deren  fabricirt 
und  geliandelt  werden  aolle  und  beanspruchte,  dass  nur  harte  und  nament- 
lich die  sogenannten  cannelirten  Kerzen  nicht  geringer  als  von  53^  G,  Sehmelz- 
punkt  hergestellt  und  verkauft  werden  aallten*  Er  rügte,  dasa  ein  grosser 
Tbeil  viel  zu  geringe  Kerzen,  aus  Paraffin  von  zu  niedrigen  Schmelzpunkten 
fabricirt  und  in  den  Handel  gebracht  werde  und  behauptete,  daas  dadurch 
das  Kerzengeschäft  verdorben  werde*  Namentlich  gelte  dieas  seit  einiger  Zeit 
auch  für  die  cannelirten  Kerzen,  die  stets  im  Vertrauen  darauf  gekauft 
seien,  dasa  sie  nur  aus  bestem  Paraffin  hergestellt  würden.  Man  habe  sich 
durch  den  Kauf  cannellirter  Kerzen  vor  schlechter  Waare,  wie  sie  leider  iii 
Form  von  glatten  Kerzen  nur  allzuviel  im  Handel  vorkämen,  schützen 
wollen }  jetzt  gehe  aucb  dieas  nicht  mehr  an,  da  von  einigen  Fabrikanten 
die  in  Rede  stehenden  Kerzen  aus  ebenso  geringen  Paraffin&orten,  wie  die 
glatten  ^  gefertigt  würden.  Durch  den  Vertrieb  schlechter  Kerzen  aei  das 
Geschäft  darin  in  England  bereits  vollständig  ruinirt  und  es  unterliege  keinem 
Zweifell  daas  es  im  Allgemeinen  zum  Erliegen  kommen  werde ^  wenn  in 
so  schlechter  Waare,  wie  es  jetzt  oft  der  Fall  sei,  fortgehandelt  werde. 

Ueber  den  Antrag  des  Herrn  Riebeck  entstand  eine  etwas  aufgeregte 
Diseuiäsion,  an  welcher  sich  fast  sämmtliche  anwesende  Fabrikanten  und  be- 
deutendere Händler  betheiligten* 

Herr  Kaufmann  Corte  aus  Halle  Bchlug  vor,  die  Usancen  für  den  Han- 
del mit  Paraffin  von  den  für  den  Handel  mit  Kerzen  zu  trennen. 

Paraffin  und  Kerzen  seien  verschied ene  Artikel  und  habea  ganz  ver* 
Bchiedene  Käufer,  Ersteres  werde  von  Jedem  Käufer,  seihst  dem  kleinsten, 
der  nur  einige  Kisten  beziehe,  streng  nach  dem  Schmelzpunkte  gehandelt 
und  die  vorkommenden  Verschiedenheiten  in  den  Härtegraden  seien  beträcht- 
lich, indem  Paraffine  von  32°  C,  bis  zu  56'C.  Schmelzpunkt  und  darüber 
gewonnen  würden;  anders  sei  es  mit  den  Kerzen,  für  welche  der  Schmelz- 
punkt eine  so  ausaerordentliche  Bedeutung  schon  aus  dem  Grunde  nicht 
haben  könne,  weil  sie  höchstens  bis  zu  48**  C,  herab  hergestellt  würden. 

Der  Schmelzpunkt  des  Paraffins  sei  immer  annähernd,  wenigstens  bis 
auf  l^C»  auf  und  ah  genau  zu  ermitteln,  wenn  ein  einheitliches  Verfahren  der 
Ermittelung  zu  Grunde  gelegt  werde;  bei  Kerzen  gelinge  eine  ebenso  ge- 
naue Ermittelung  nicht,  wenigstens  sei  sie  ihm,  dem  Eednerj  nicht  gelungen* 
Auch  das  Aeusaere  spreche  beim  Verkauf  von  Paraffin  mehr  mit,  als  bei 
dem  von  Kerzen.  Alle  diese  Verschiedenheiten  veranlassen  ihn,  für  Tren- 
nung der  Usancen  für  Paraffin  und  Kerzen  zu  stimmen. 

Herr  Director  Biittuer  erkannte  an^  dass  in  den  Ausführungen  des  Herrn 
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Riebeek  viel  Wahrheit  enthalten  sei,  jedoch  halte  er  dafbr,  daes  die  Inte- 
ressen der  Fabrikanten  durch  dessen  Antrag  so  empfindlich  berührt  werden, 
dass  es  seiner  Ansicht  nach  nicht  möglich  sei ;  schon  heute  über  denselben 
absustimmen. 

Auch  Herr  Chemiker  Krug  aus  Trebnitz  stimmte  Herrn  Riebeek  darin 
bei,  dass  durch  Lieferung  schlechter  Kerzen  das  Eerzen-Oeschäft  yerdorben 
werde I  doch  hielt  er  es  für  unmöglich,  durch  einen  Beschlnss  des  Vereins 
Kersen  yon  bestimmter  Form  in  bestimmten  Schmelzpunkten  für  den  Handel 
SU  erzwingen.  Denn  während  die  Fabrikation  von  Paraffin  in  Blöcken  und 
Mineralölen  im  Industriebezirke  sich  fast  ausschliesslich  in  der  Hand  von 
Vereins-Mitgliedern  befindet,  sei  solches  mit  Kerzen  nicht  der  Fall. 
Diese  würden  in  nicht  unbedeutenden  Quantitäten  von  Leuten  gefertigt 
und  vertrieben,  die  nicht  dem  Vereine  angehören,  für  die  dessen  Beschlüsse 
ahM>  auch  nicht  bindend  sein  könnten.  Abgesehen  davon  werde  es  auch  wohl 
manchem  Fabrikanten  des  Vereins  schwer  fallen,  Aufträge  in  weicheren  und  des- 
halb billigeren  Kerzen  für  kältere  Vertriebs-Gegenden  von  der  Hand  zu  weisen. 

Herr  Riebeck  erwiederte,  dass  es  so  sehr  viel  dem  Verein  nicht  ange- 
börige  Paraffinkerzen-Fabrikanten  nicht  gebe  und  dass  deren  Verhalten 
desshalb  dem  Kerzen-Geschäft  keinen  Schaden  bringen  könne. 

Herr  Corte  bemerkte,  dass  im  Handel  nicht  allein  eine  geriefte  Kerze 
▼on  hohem  Schmelzpunkte,  sondern  auch  eine  solche  von  geringerer  Qualität 
gesucht  werde;  er  könnte  sich  der  Ansicht,  dass  durch  Lieferung  einer  ge- 
rieften Kerze  ans  Paraffin  von  niedrigem  Schmelzpunkte  das  Kerzen-Ge- 
schäft minirt  werde,  nicht  anschliessen;  wolle  man  die  Anfertigung  geringerer 
geriefter  Kerzen  verbieten,  weil  man  sie  dem  Kerzengesch&fte  nachtheilig 
hake,  so  müsse  man  aus  demselben  Grunde  auch  von  der  Anfertigung  und 
dem  Vertriebe  der  geringeren  glatten  Kerzen  absehen.  Viele  Händler 
wollten  aber  diese  gerade  kaufen  und  namentlich  verlange  z.  B.  die  Kund- 
schaft in  Posen  eine  billige  wenn  auch  geringere  weichere  Kerze.  Uebri- 
gens  erkläre  er,  Redner,  sich  gern  bereit  in  seinem  Geschäfte  nur  eine  ge- 
riefte Kerze  von  hohem  Schmelzpunkte  zu  ftlbren,  wenn  die  dem  Vereine 
angehörigen  Herren  Fabrikanten  sich  dahin  einigten ,  unter  keiner  Beding- 
ung eine  geringe  Waare  anfertigen  zu  lassen.  Ehe  diess  jedoch  nicht  ge- 
schehen, könne  er  sich  nicht  verpflichten,  nur  feinste  geriefte  Waare  zu 
▼ertreiben,  es  ginge  einfach  desshalb  nicht,  weil  er  concurriren  müsse. 

Herr  Kobe  bestritt,  dass  die  Kundschaft  in  Posen  vornehmlich  nach 
einer  geringeren  billigeren  Kerze  griffe  und  fahrte  an,  er  habe  erst  kürzlich 
bei  einem  Besuche  von  Posen  und  Schlesien  gefunden,  dass  man  doch  här- 
teren Paraffinkerzen  den  Vorzug  vor  den  weicheren  gebe  und  gern 
höhere  Preise  anlege. 

Herr  Büüner,  Director  der  Sächsisch-Thüringischen  Actien Gesellschaft 
ftkr  Braunkohlenverwerthung,  erklärte,  dass  die  durch  ihn  vertretene  Gesell- 
schaft durch  Fabrikationsrerhältnisse  genöthigt  sei,  die  gerieften  Kerzen 
▼OD  50  bis  51^  C.  herab  zu  liefern. 
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Herr  J?ie6ec/f  erläuterte  seinen  ursprünglichen  auf  AnfertiguBg  nur  harter 
KerzeD  gerichteten  Antrags  dahin  ^  dass  er  im  allgemeinen  nur  Kernen  ver- 
lange, die  sich,  ohne  sich  zu  biegen,  verbrennen  lassen*  Bei  Kerzen  aus 
Paraflän  von  46**  C.  Schmelzpunkt  aber,  wie  flie  von  manchen  Fabrikanten 
geliefert  würden,  sei  dies  nicht  der  Fall;  sie  seien  zu  weich  und  durften 
solche  seiner  Ansicht  nach  unter  keinen  Umständen  fabricirt  werden,  da 
durch  deren  Angebot  und  Verbrauch  das  Geschäft  ruinirt  werde*  Nur  was 
geriefte  Kerzen  anlange,  schlage  er  vor,  dass  solche  nicht  unter  52 — 53^^  C. 
Härte  geliefert  werde. 

Herr  Dr.  Schadeberg  schloss  »ich  der  AuBicht,  dass  der  Verein  nur 
gute  Kerzen  liefern  dürfe^  an,  und  äusserte,  er  müsse  diess  thun,  unbe- 
kümmert darum,  was  die  dem  Vereine  nicht  angehörigen  Kerzen-Fa- 
brikanten thäten.  Er  hielt  für  notli wendige  dass  für  den  Handel  mit  Kerzen 
besondere  Usancen,  getrennt  %^on  denen  mit  Paraffin,  aufgestellt  würden. 

Herr  Kaufmann  Weichsei  aus  Magdeburg  hielt  für  das  wichtigste,  dass 
die  verschiedenen  Qualitäten  von  Kerzen  in  genau  bestimmten  Schmelz- 
punkten und  nicht  zu  weich  geliefert  würden  und  meinte,  ob  canelirt  oder 
glatt,  acheine  ihm  gleichgültig  zu  sein. 

Herr  Philipp  Nagel  aus  Leipzig  suchte  nachzuweisen,  dasa  die  baldigste 
Feststellung  von  Usancen  für  das  Kerzengeschäft  dringend  geboten  sei. 
Auch  er  hielt  es  für  wichtig,  daas  die  Fabrikanten,  um  dem  K erzen geschäft 
eine  solide  Basis  zu  geben  und  um  die  Kundschaft  für  die  Parafliukerzen 
und  das  gute  Renommee  der  letzteren  zu  erhalten  und  zu  befestigen,  sich  über 
verschiedene  Formen  für  die  verschiedenen  Qualitäten  Kerzen  einigten  und 
auf  diese  Weise  dem  Publikum  ein  leicht  und  sicher  erkennbares  Unter- 
scheidungszeichen für  bessere  und  geringere  Qualität  gegeben  werde.  Er 
rielh,  dem  Vorschlage  des  Herrn  Riebeck  gemäss  ^  gerippte  Kerzen  in  Zu- 
kunft nicht  unter  53**  C.  glatte  aber  nicht  unter  48°  C.  anzufertigen;  nur 
für  sogenannte  Naturell-Kerzen,  die  schon  durch  die  Farbe  leicht  von  anderen 
Sorten  Kerzen  zu  unterscheiden  seien,  scheine  ihm  eine  Vorschrift  bezüglich 
des  Schmelzpunktes  nebensächlich. 

Geringeie  weisse  Kerzen  als  von  48**  C.  Schmelzpunkt  hielt  er  der 
Paraffinkerzen-Industrie  schädlich  imd  meinte,  dass  durch  solche  nur  dem 
Feinde  derselben,  der  Stearinkerzen- Fabrikation  in  die  Hände  gearbeitet 
werde. 

Herr  F~  Neubürger  aus  Dessau  bezeichnete  es,  als  eine  Härte  und  eine 
Beschrankung  für  die  Fabrikanten  ^  wenn  ihnen  die  Verpflichtung,  die  ver- 
schiedenen Kerzen  nur  in  bestimmten  Schmelzpunkten  zu  liefern,  auferlogt 
werden  sollte  Er  schlug  vor,  die  zum  Verein  gehörigen  Fabrikanten 
möchten  sich  dahin  einigen,  den  ohngefähren  Sciuuelzpunkt  auf  ihren  Kerzen- 
Etiquetten  anzugeben  und  so  dem  Puhtikuni  die  bessere  und  minder  gute 
Waare  selbst  zu  bezeichnen. 

Herr  Dr.  EUbner  hatte  im  Laufe  der  Debatte  den  Antrag  gestellt,  die 
UsaDcen  für   den  Handel   mit  Paraßink erzen  von  den   für  den  Handel  mit 
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Paraffin  sa  trennen,  über  erstere  dem  Vorstand  einen  neuen  Entwurf  an- 
fertigen und  der  nächsten  Versammlung  zur  Erklärung  darüber  vorlegen  zu 
lassen,  die  Beratbung  über  die  Usancen  Air  den  Handel  mit  Paraffin  aber 
heute  zu  Ende  zu  ffihren.  Man  hielt  dafür,  dass  die  Regelung  des  Kerzen- 
gesohftftes  einen  so  langen  Aufsc&ub  nicht  vertragen  könne. 

Herr  Kaufmann  P/a#e  machte  den  Vermittlungsvorschlag,  die  Debatte 
über  die  vorgelegten  Usancen  über  Paraffin  und  Paraffinkerzen  fbr  heute 
gmna  auszusetzen.  Der  von  Herrn  Riebeck  eingebrachte  Antrag  auf  Anfer- 
^K^uig  von  Kerzen  von  bestimmten  Härtegraden  berühre  hauptsächlich 
das  Interesse  der  Fabrikanten  und  er  rathe,  dass  diese,  um  keine  Zeit  zu 
verlieren,  in  8  Tagen  wieder  zusammen  kämen  und  eine  Einigung  unter 
sich  herbeizuführen  suchten.  Dieser  Vorschlag  wurde  angenommen  und 
eine  Conferenz  der  Kerzenfabrikanten  für  Freitag  den  ll.December  Nach- 
mittags 3  Uhr  in  Weissenfels,  im  Conferenz-Saal  der  Werschen-Weissen- 
felser  Braunkohlen-Actien-Gesellschaft  anberaumt. 

Die  Versammlung  ging  zum  vierten  Gegenstand  der  Tagesordnung: 
j^Antrag  des  Dr.  Hübner-  auf  Wahl  einer  Commission  zur  photome- 
trischen Prüfung  der  Leuchtkraft  sämmtlicher  im  Vereinsbezirke  von 
den  einzelnen  Fabriken  zu  Beleleuchtungszwecken  producirter  Mineral- 
öle und  zur  Zusammenstellung  der  dabei  erzielten  Resultate  in  für 
die  Oeffentlichkeit  geeigneter  Form^ 
über. 

Die  dem  Vorstande  des  Vereins  durch  Herrn  Hübner  schriftlich  fiber- 
reichten Motive  zu  dem  Antrage  lauteten,  wie  folgt: 

,Der  Werth  eines  Beleuchtungsmaterials  bestimmt  sich  bekanntlich  in 
der  Hauptsache  durch  dessen  Leuchtkraft  und  eine  genaue  Kenntniss  der 
letzteren  ist  also  auch  in  Bezug  auf  unsere  Mineralöle  von  grösster  Wichtig- 
keit. Nun  existiren  zwar  photometrische  Prüfungen  derselben;  jedoch  sind 
diese  meiner  Ansicht  nach  zur  Zeit  für  die  Zwecke  des  Vereins  fast  ohne 
Werth;  denn  zum  Theil  sind  sie  mit  in  Bezug  auf  seine  Qualität  unsicherem 
zumTheil  vielleicht  geradezu  mit  mangelhaftem  Material  angestellt;  nament- 
lich aber  fehlt  es  in  dieser  Beziehung  an  zuveriässigen  Untersuchungen  der 
neueren,  in  ihrer  Beschaffenheit  so  sehr  vervollkommneten  Oele^  namentlich 
auch  an  Untersuchungen  des  für  uns  so  wichtig  gewordenen  ^ydeutschen 
Petroleums". 

EiS  wird  vielfach  und  leider  auch  von  Personen,  die  in  dem  betreffenden 
Fache  fttr  Autoritäten  gelten;  behauptet;  unsere  künstlichen  Mineralöle 
brennen  nicht  so  hell  wie  die  natürlichen ,  speciell  unser  deutsches  Petroleum 
nicht  so  hell  als  das  amerikanische;  ich  halte  mich  fest  überzeugt;  durch 
die  Untersuchungen  einer  sachverständigen  Commission  aus  unserer  Mitte 
wird  dargelegt  werden;  dass  derartige  Behauptungen  auf  Irrthum  beruhen. 
Als  ich  vor  etwa  Jahresfrist  zuerst  ein  verbessertes  Mineralöl  unter 
der  Bezeichnung  ^deutsches  Petroleum^  in  den  Handel  brachte,  hatte  ich 
den  Vorsatz ;    einiges  zu  seiner  Empfehlung  öffentlich  anzufLLhren  und   na- 
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meatlich  ancli  auf  Beine  Leuchtkraft  gegenüber  dem  amerikaDiRclieD  Oele 
hinzu weiaeo»  Um  ein  ganz  uninteressirtes  Urtbeil  über  dieaelbe  zu  be- 
kommen und  um  jeden  Schein  von  Parteilichkeit  zu  meiden ,  aah  it^h  von 
eigenen  Unterfluchuogen  ab  und  bat  den  Herrn  Dr*  Rudolph  [Vagner  Pro- 
fessor der  Technologie  an  der  künigL  Universität  zu  Würzburg  und  Herrn 
Dr.  Kokimofiny  Director  der  polytechnischen  Schule  zu  Halle  um  die  be- 
trefTenden  UnterauchuDgeo*  Herr  Dr.  Kohlmann  fand,  dass  um  das  Licht 
einer  englischen  Normal- Waürathakerze  zu  erzeugen  pro  Stunde  4,350  Gramm 
penaylvaniaches  Petroleum,  dagegen  4,334  Gramm  deulschee  Petroleum  (in 
dem  betreffenden  Gutachten  als  farblosea  Od  bezeichnet)  verbrancbt  wur- 
den, Herr  Profeaeor  Dr*  Wagner  fand,  dass  zur  Erzeugung  einer  Licht- 
stärke von  100  Stearinkerzen  pro  Stunde  336  Gramm  amerikaniaches  Pe- 
troleum gegen  265  Gramm  von  dem  in  Rede  stehenden  Üele  aus  derBehms- 
dorfer  Fabrik  verbraucht  wurden. 

Daa  deutsche  Petroleum  stand  also  in  Bezug  auf  seine  Leuchtkraft  in 
keiner  Beziehung  dem  amerikanischeD  nach  und  ich  bezweifle  keinen  Augen- 
blick, das«  sich  das  gleiche  Erzeugnias  aller  übrigen  Fabriken  unseres  In- 
dustriebezirkes ganz  ebenso  verhalten  wird,  wie  das  meinige. 

Dies  durch  die  UnterBuchungen  einer  sachverständigen  Commisaion 
zweifellos  festzustellen,  halte  ich  für  ebenso  interessant,  als  der  immer  wei- 
teren Einführung  der  betreffenden  Oele  forderlich,  um  so  mehr,  als  die- 
selben in  jüngater  Zeit  durch  die  Bemühungen  einzelner  unserer  Vereins- 
Mitglieder  —  es  sei  mir  gestattet  bei  dieser  Gelegenheit  der  Bemühungen 
des  Ueru  Klostermann  um  die  so  sehr  beliebte  bläuliche  Färbung  der  Oele 
zu  gedenken  —  auch  in  anderer  Beziehung,  namentlich  was  Farbe  und  Ge- 
ruch anlangt,  soweit  vervollkommnet  sind ,  dasa  sie  meiner  Ansicht  nach 
in  jeder  Beziehung  dem  amerikanischen  Oele  ebenbürtig  an  die  Seite  ge- 
stellt werden  können  und  völlig  gleichen  Werth,  wie  dieses,  haben« 

Neben  der  Prüfung  der  Leuchtkraft  des  deutschen  Petroleums  wird 
natürlich  auch  die  der  Leuchtkraft  des  Solaröls  von  Wichtigkeit  sein  und 
auch  bei  diesem  dürfte  sich  ein  Resultat  ergebeo,  welches  beweist,  dass  ge- 
nanntes Gel  mit  Rücksicht  auf  seinen  Preis  gegenüber  andern  Gelen  ein 
entschieden  vortheilhaftea  Beleuchtungamaterial  ist. 

Ich  erlaube  mir  alao  den  Antrag  zu  stellen: 

^dasa  der  Verein  eine  Comnaisaion  wähle  und  diese  mit  der  photo- 
metrischen Prüfung  der  Leuchtkraft  sämmtlicher  im  Vereinsbezirke 
von  den  einzelnen  Fabriken  zu  Beleiichtuugazwecken  producirten 
Mineralöle  betraue  und  ihr  zur  Aufgabe  mache,  dem  Vereine  über 
die  erzielten  Resultate  thunlichst  bald  Bericht  zu  eratatten/' 

Mein  Voraatz,  die  Resultate  der  betreffenden  Unterauchungen  meiner 
Oele  s&u  veröffentlichen,  fiel  in  die  Zeit»  wo  wir  una  gerade  mit  der  Bild- 
ung unaeres  Vereins  beschäftigten.  Ich  stand  in  Folge  dessen  von  dem- 
selben ab,  weil  ich  ea  für  angemessen  hielt,  wenn  der  Verein  selbst  die  An- 
gelegenheit in  die  Hand  nähme. 
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Die  durch  die  Arbeit  einer  ConimissioD  erzielten  Resultate ,  in  techni- 
Bohen  Blättern  Terdffentlicht  und  auszugsweise  vielleicht  auf  noch  andere 
passende  Weise  verbreitet,  werden  meiner  Ansicht  nach  am  wirksamsten 
ond  würdigsten  zur  Empfehlung  unserer  Oele  dienen. 

HerrDirector£0^<ii^  erklärte  sich  mit  wenigen  Worten  (ttr  den  Antrag. 

Er  machte  darauf  aufmerksam ,  dass  Herr  Dr.  Rolle  bereits  mehrere 
Mineralöle  aus  dem  Vereine  angehörigen  Etablissements  auf  ihre  Leucht- 
kraft geprüft  und  die  Resultate  in  den  heute  vertheilten  Aphorismen  über 
die  Darstellung  von  Leuchtgas  mitgetheilt  habe;  dessenungeachtet  halte  er 
bei  der  Wichtigkeit  der  Sache  die  Behandlung  des  in  Rede  stehenden  Qe- 
genstandes  durch  eine  Commission   für  durchaus  im  Interesse  des  Vereins. 

Herr  Riebeck  sprach  gegen  den  Antrag.  Er  versprach  sich  von  den 
beantragten  Ermittelungen  desshalb  keinen  Nutzen ,  weil  die  Mineralöle 
j^on  Tag  bei  der  Fabrikation  verschieden  ausfallen  und  desshalb  die  Leucht- 
kraft eines  untersuchten  Oeles  keinen  Schluss  auf  die  nicht  untersuchten 
ZQ  ziehen  gestatte. 

Herr  PlUUpp  Nagel  aus  Leipzig  erkl&rte  sich  für  den  Antrag  und  hielt 
eine  Vergleichung  der  Leuchtkraft  des  deutschen  Petroleums  mit  der  des 
aoaerikanisohen  und  eine  für  die  Oeffentlichkeit  bestimmte  Mittheilung  dar- 
über ftir  ganz  geeignet,  die  noch  vorhandenen  Vorurtheile  des  Publikums 
gegen  das  deutsche  Petroleum  zu  beseitigen. 

Herr  Riebeck  benutzte  die  Debatte  über  den  Antrag  des  Herrn  Hübner 
die  schon  von  diesem  gedachten  Verdienste  des  Herrn  Klostermann  in  Ratt- 
mannsdorf  um  die  Verbesserung  des  sogenannten  deutschen  Petroleums 
noch  besonders  hervorzuheben  und  gab  zu  bedenken,  ob  es  fUr  denVereip 
nicht  an  der  Zeit  sei^  jene  durch  Qewährung  eines  Honorars  an  Herrn 
Kloetermann  anzuerkennen. 

Er  selbst  habe  sich  gegen  denselben  bereits  erkenntlich  gezeigt  und 
halte  daflir,  dass  ihm  der  Verein  eine  Belohnung  von  1000  Thlr.  gewähren 
könnci  da  jede  einzelne  Fabrik  durch  die  Arbeit  nach  dem  üf/oi^ermanii'schen 
Verfahren  jährlich  Tausende  gewinnen  werde.  Zum  Schlüsse  seiner  Rede 
bemerkte  er  noch,  dass  das  Verfahren  eigentlich  nicht  von  Herrn  Kloster" 
Mawi  herrühre;  ein  Franzose ^  Namens  Peigner ,  habe  ihm  dasselbe  gegen 
eine  bedeutende  Entschädigung  schon  vor  Jahren  mitgetheilt  Er  sei  aber 
damals  nicht  damit  zu  Stande  gekommen^  weil  die  mit  dem  Verfahren  ver- 
bundene Filtration  zu  viel  Mühe  gemacht  habe,  resp.  nicht  gelungen  sei. 
Die  betreffenden  Schwierigkeiten  habe  Herr  Klostermann  durch  Anwendung 
einer  Filtration  durch  Lumpen  beseitigt  und  darin  bestehe  vornehmlich  das 
Verdienst  desselben. 

Der  Herr  Fabrikbesitzer  Klostermcum  benutzte  diese  Ausftlhrungen  des 
Herrn  Riebeck  zu  folgenden  Mittheilungen: 

Seit  dem  für  die  Braunkohlenöle  Gefahr  bringenden  Auftreten  des 
amerikanischen  Petroleums,  seit  etwa  3  Jahren  also,  habe  er  sich  zur  Auf* 
gäbe  gemacht,  die  ersteren  derart  zu  verbessern,  dass  sie   nicht    nur  den 

17 


IJQ  Dritte  VArMEomluDg  deti  Vemns  f0r  Miner&ltJl-IiadtistriQ. 

amerikanischen  Oelöo  gleich  kämeD^  sondern  dieselben  noch  überträfen. 
Es  habe  sich  namentlich  darum  gehandelt,  den  bekannten  penetranten  Ge- 
ruch der  meisten  Mineralöle  und  die  ebenfallB  bekannte  Eigenschaft  des 
Nachdunketns  oder  Rothwerdena  bei  der  Aufbewahrung  derselben  z\x  be- 
seitigen. 

Dies  sei  ihm  nun  seit  einiger  Zeit  gelungen  und  zwar  durch  eine  ge- 
eignete Behandlung  der  nach  früheren  Begriffen  fertigen  Oele  mitSchwefel- 
säure.  Die  Schwierigkeiten  haben  ftir  ihn  hauptsächlich  in  der  Ermittelung 
der  Quantitäten  der  anzuwendenden  Ingredienzien  und  der  bei  der  Behand- 
lung mit  diesen  aufzuwendenden  Zeiten  bestanden,  denn,  sowie  jedes  Oel 
mit  einer  gerade  flLr  Beine  Constitution  passenden  Menge  der  erwähnten 
Säure  eine  gewisse  Zeit  gemischt  werden  müsse ,  so  müsse  auch  nach  dem 
Ähötehen  die  von  den  Oelen  zurückgehaltene  Säure  durch  Waschen  mit 
gan«  bestimmten  Quantitäten  Wasser  während  bestimmter  Zeiten  wieder 
entfernt  werden;  der  allerschwierigste Punkt  öei  aber  die  Klärung  des  durch 
die  Behandlung  niitSänre  und  Wasser  trüb  gewordenen  Oeles  gewesen  oder 
mit  andern  Warten,  die  Erzeugung  eines  blanken  Spiegels  in  dem  Oele. 

Die  Grundzüge  seines  Verfahrens  seien  zur  Zeit  bekannt,  er  erlaube 
sich  den  Herren  Mineralölfahnkanten  aber  bezüglich  der  Fabrikation  der 
Terbesserten  und  noter  dem  Namen  j,deutsches  Petroleum*'  eingeführten 
Oele  im  allgemeinen  noch  einige  Vorschläge  zu  machen  und  einiges  an* 
zuführen. 

Nach  seiner  Redners  Ansicht  müsse  unter  Anwendung  seines  Verfah- 
rens, in  Zukunft  für  den  Handel  ein  Petroleum  I  im  specifischen  Gewicht 
von  0^815 — 0,820  und  ein  Petroleum  II  im  gpecifischen  Gewicht  vonhöchstena 
0.835  dargestellt  werden,  doch  dürften  beide  Fabrikate  in  Farbe  und  Ge* 
ruch  nicht  von  einander  verschieden  sein. 

Nur  mit  solchen  Üelen  könne  dem  amerikanischen  Petroleum  die  Spitze 
geboten  werden,  nur  für  solche  Oele  würde  sich  die  Nachfrage  mehren,  nur 
für  diese  würde  ein  höherer  Preis  erzielt  werden,  als  für  die  amerikanischen, 
da  sie  weit  schöner  in  Farbe  und  Brennkraft  seien  als  das  letztere.  Das 
Petroleum  II  könne  jedoch  nur  in  der  gleichen  Farbe  wie  Petroleum  [  ge- 
woouen  werden;  wenn  schon  die  aus  dem  ßraunkohlentheer  gewonnenen 
Rohöie  in  den  ersten  Stadien  der  Reinigung  nach  seinem  Verfahren  be- 
handelt würden.  Auch  für  diese  Behandlung  seien  Jedoch  für  verschiedene 
Oele  verschiedene  Quantitäten  Schwefelsäure  und  verschiedene  Zeiten  er- 
forderlich; jedenfalls  dürfen  die  Mischungen  nicht  heiss  bewirkt  und  nicht 
über  einen  Zeitraum  von   /*  Stunden  hinaus   fortgesetzt   werden. 

Je  nach  dem  specifischen  Gewicht  desTheeres  müssen  diese  gesäuerten 
Rohöle  6,  8 — tÜ  Stunden  anf  der  Säure  abatehen,  bis  dieselben  eine  leichte 
Eolhweinfarbe  angenommen  haben;  dann  solle  man  die  Säure  abzapfen,  das 
üel  auf  einen  mit  Blei  ausgefütterten  Ständer  bringen  und  mit  15  pCt. 
heissen  Wassers  mischen,  nach  einem  Zeitraum  von  y.  Stunde  mit  eben- 
falls  15  pCt*  Wassers  die  2,  Wasche  folgen  lassen,  die  3.  Wäsche  mit  lOpCt. 
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heiüBen  Wasaen  aber  schon  nach  Ablauf  von  V«  Stande.  Zum  Schlüsse 
BoUe  man  das  Gel  mit  2  pCt  caustischer  Natronlauge  mischen.  Auf  diese 
Weiae  behandelt,  werde  man  ein  Oel  von  gelber  Farbe  schon  für  die  Reo- 
tification  gewinnen. 

Die  Darstellung  des  deutschen  Petroleums  aus  rectificirten  Gelen  nach 
seinem  Verfahren  betre£fend|  werde  man  am  besten,  wie  folgt ,  verfahren: 
Nachdem  die  Gele  bei  der  Rectification  in  solche  erster  und  zweiter  Qua- 
litil  geschieden  seien,  möge  man  das  Gel  Nr.  I  auf  ein  Bleigef&ss  mit 
spitsem  Boden  nehmen,  demselben  3,  4 — 5  pCt.  S&ure  geben,  10  Minuten 
lang  damit  mischen,  dann  während  eines  Zeitraums  von  wieder  10  Minuten 
allmälig  die  Säure  ablassen,  darauf  zu  dem  Gele  15  pCt.  heisses  Wasser 
bringen  und  ebenfalls  10  Minuten  lang  damit  mischen;  hierbei  müsse  das 
Wasser  mit  dem  Gele  während  der  ersten  6  Minuten  mit  der  grössten  Qe- 
achwindigkeit  durcheinander  gerührt  werden.  Die  Wäschen  müssen  nach 
allemal  10  Minuten  noch  zweimal,  das  erste  Mal  mit  16  pCt.,  das  zweite 
Mal  mit  10  pCt  Wasser  wiederholt  und  dann  müsse  das  Gel  nach  Verlauf 
von  Vt  Stunde  auf  das  bekannte  Filter  gebracht  und  mittelst  dessen  das 
Wasser  und  die  im  Gel  enthaltenen  feinen  schleimigen  Theile  schnell  ent- 
fernt werden. 

Das  Gel  Nr.  II  müsse  mit  ö — 8  pCt.  Säure  20  Minuten  lang  gemischt 
werden,  nach  der  Mischung  7t  Stunde  hindurch  abstehen;  alsdann  müsse 
mit  demselben  weiter,  wie  bei  dem  Gele  I  angegeben,  verfahren  werden. 

Das  beschriebene  Gel-Verbesserungs- Verfahren  lasse  sich  übrigens  auch 
bei  schweren  Gelen,  die  als  Schmieröle  benutzt  werden  sollen,  verwenden. 
Der  penetrante  Geruch  derselben  werde  damit  vollständig  beseitigt,  nur 
müssen  die  schweren  Gele  vor  der  Wäsche  mindestens  12  Stunden  von 
der  Säure  abstehen;  die  Wasserwäschen  seien  in  derselben  Weise  wie  bei 
den  leichten  Gelen  auszuführen.  Man  möge  jedoch  die  schweren  Gele  nicht 
durch  denselben  Apparat  filtiriren,  welchen  man  zu  den  leichten  benutze, 
sondern  einen  andern  für  jene  bereit  halten. 

Gerade  das  Filter,  welches  das  Gel  blank  mache,  ihm  so  zu  sagen  den 
Spiegel  gebe,  habe  ihm,  Redner,  Jahre  lange  Versuche,  Mühe  und  Arbeit 
gekostet;  ohne  dieses  sei  das  Verfahren  im  grossen  Betriebe  nicht  anwend- 
bar gewesen.  Er  glaube  der  Mineralöl-Industrie  durch  die  Einführung  der 
beschriebenen  Gelbesserungs  -  Methode  einen  Vortheil  von  mindestens 
40,000  Thlr.  jährlich  geschaffen  zu  haben. 

Schliesslich  erklärte  sich  Herr  Klostermann  bereit,  den  Herren  Fabrikanten, 
die  sein  Verfahren  noch  nicht  eingeführt  hätten ,  dasselbe  einzurichten. 

Herr  Chemiker  Krug  aus  Trebnitz  führte  die  Debatte  auf  die  Tages- 
ordnung durch  die  Bemerkung  zurück,  dass  Niemand  die  Zweckmässigkeit 
des  vorliegenden  Hübnerschen  Antrages  in  Zweifel  ziehen  werde,  nur  halte 
er  denselben  für  etwas  verfrüht. 

Derselbe  fand  bei  der  Abstimmung  die  Unterstützung  der  Majorität  der 
Versammlung  nicht« 

17«^ 


}|^  Dritte  Vei-sammlutig  des  Verulns    für  Miiieral5Mudii»trie. 

Ea  folgt©  der  5*  Gegenstand  der  TageBordniing: 
^Antrag  ei  Eies  VereinB-Mitfrlledes  auf  Anlegung' einea  Bchwarzen  Buches»* 

Dieser  Antrag  war  von  dem  Herrn  Vorsitzenden  des  Vereins  gestellt 
worden  und  wurde  von  demselben  damit  motivirt,  daas  mehr  als  jemals  in 
letzter  Zeit  von  nicht  creditwürdigen  Firmen  erfolgreiche  Verancbe  gemacht 
worden  seien,  sowohl  von  Mineralöl-Fabrikanten  als  von  Händlern  Waaren 
zu  er:iehwindeln,  anf  deren  Bezahlung  nie  zu  rechnen  sei.  Es  sei  an  der 
Zeit,  aolehen  Piraten  ganz  entschieden  daa  Handwerk  zu  legen  and  diesa 
werde  am  beBten  erreicht  werden ,  wenn  alle  Vereinamitglieder  dem  Vor- 
stände die  Namen  alter  ihrer  bei  ihnen  in  Miaskredit  atehenden  Kunden 
aufgäben ,  damit  dieaelben  in  einem  Buche  verzeichnet  und  durch  dieses 
aur  Kenntnisa  der  Vereinsmit£r|ieder  gebracht  werden  könnten.  Es  würde 
»ich  in  dieser  Beziehung  vielleicht  empfehleUj  dies  Buch  in  den  Versamm- 
lungen des  Vereins  öfteutlich  auszulegen  oder  jedes  einzelne  Mitglied  des- 
aelben  durch  Circular  von  den  darin  verzeichneten  Namen  in  Kenntniss  zu 
setzen. 

Herr  Naget  aua  Leipzig  äusserte  juridische  Bedenken  über  die  Zuläa- 
aigkeit  eines  aolchen  Verfahrene,  stimmte  demselben  aber  für  den  Fall  bei, 
dass  diese  unbegründet  seien.  Ergab  dem  Vorstände  anheim,  sich  in  dieser 
Beziehung  an  geeigneter  Stelle  zu  unterrichten. 

Herr  h\  Neuttirger  jun.  aus  Dessau  führte  an,  dass  im  deutschen  Buch- 
handel schon  seit  mehr  ab  30  Jahren  die  Einrichtung  bestände,  dass  die- 
jenigen buchhändlerischen  Firmen,  welche  zur  Ostermeese  in  Leipzig,  wo- 
»elbat  alljährlich  die  Rachnungs-Regulirungen  stattfänden^  ihren  Verpflich- 
tungen ganz  oder  theilweise  nicht  nachgekommen  wären,  den  gesammten 
Buchhändlern  in  einer  gedruckten  Liste  namhaft  gemacht  würden,  damit 
jeder  derselben  sich  bei  der  Gewährung  eines  Credits  danach  richten  könne. 
Diese  Einrichtung  habe  sich  in  der  Praxis  ganz  gut  bewährt. 

Herr  Kaufmann  Pfaffe  stimmte  dem  Antrage  des  Herrn  Vorsitzenden 
bei^  schlug  aber  vor  das  anzulegende  Buch  nicht  schwarzes  Buch  ^  sondern 
Auskunftshuch  zu  benennen,  da  ea  unter  diesem  Titel  eine  ausgedehntere  Ver- 
wendung finden  könne^  als  unter  jenem« 

Der  Antrag  auf  Anlage  des  in  Rede  stehenden  Buches  unter  dem  Titel 
jjAuskunftsbuch**  wurde  demnächst  angenommen  und  der  Herr  Vorsitzende 
fordert  die  Anwesenden  auf,  nunmehr  recht  bald  die  traurigen  Erfahrungen 
in  ihrer  Kundschaft  dem  Vorstande  zur  Eintragung  in  das  Buch  mitzutheilen. 

Man  ging  zum  6.  Gegenstand©  der  Tagesordnung: 

^dem  Antrage  des  Vorstandes  auf  Exclusion  eines  Vereins-Mitgliedes/ 
über. 

Der  Antrag  betraf  einen  Berliner  Lampenhändler,  der  seiner  Verpflich- 
tung, den  Betrag  für  einen  gekauften  Posten  Solaröl  pr.  Kasse  zu  reguliren, 
nicht  nachgekommen  war.  Der  Herr  Vorsitzende  theilte  mit,  derselbe  habe 
aich  verklagen  und  contumaciren  lassen  und  sei  bis  jetzt  auf  keine  V^^eise 
Geld  TOD  ihm  zu  erlangen  gewesetit 
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Der  Aairmg  wurde  tod  der  VersammliiDg  angenommeD. 

Es  folgte  der  Gegenstand  7  der  Tages-Ordnnng. 
.Antrag  aof  Ernennung  einiger  Ehren- Mitglieder^. 

Ab  solehe  wurden  von  dem  Herrn  Vorstande  der  Herr  Oberbürgermeister 
von  V9$i,  die  Herren  Professoren  Knoblauch  und  Anschäist,  Herr  Dr.  KohlnuEtm^ 
Direotor  der  Oewerbschule  in  Halle  und  Herr  Berghauptmann  Huyssen  sämmt- 
Heh  in  Halle  wohnhaft  in  Vorschlag  gebracht  und  ohne  Debatte  genehmigt. 

Beror  die  Versammlung  in  den  8.  Gegenstand  der  Tages-Ordnung  ein- 
tmty  theilte  der  Vorsitzende  derselben  den  Inhalt  einer  von  Herrn  Director 
Rmmdökr  eingegangenen  Depesche  mit  Derselbe  hatte  den  Eisenbahnaugy  der 
Uni  ngeh  Halle  führen  sollte,  verfehlt  und  musste  desshalb  sein  angekflndigter 
Vortrag  Aber  Dampftheer,  Nr.  10  der  Tagesordnung  aasfallen. 

Es  folgten  nun  die  Mittheilnngen  des  Herrn  Dr.  Schulte  über  die  Re- 
sultate der  Schweelversuohe  des  Herrn  Dr.  Rieih  in  Bonn  mit  Braunkohlen 
hiemger  Gegend.  Der  Letztere  hat  daraus  einen  Theer  mit  einem  Paraffin- 
gehalt von  33  pCt.  erzeugt.  Die  Versammlung  nahm  von  diesem  wichtigen 
Ergebniss  Kenntniss,  ohne  dass  es  zu  einer  Debatte  oder  zu  einem  Antrage 
darüber  gekommen  wäre;  dagegen  knüpfte  Herr  Fabrikbesitzer  A.  Riebech 
an  diese  Mittheilungen  des  Herrn  Dr.  Schulte  solche  über  ein  Verfahren, 
welches  er  bei  der  Destillation  von  Kohlen  seit  einiger  Zeit  in  Anwendung 
gebracht  hat.  Er  führte  an,  dass  er  unter  Benutzung  liegender  Retorten 
während  des  Schweelprocesses  einen  schwachen  Dampfstrahl  in  diese  strei- 
chen lasse  und  dass  er  dadurch  ganz  eminente  Erfolge  erzielt  habe.  Er 
habe  in  der  ersten  Sitzung  des  Vereins  die  RoUe'schen  Cjlinder  als  das 
beste  fflr  die  Brannkohlentheerschweelerei  bezeichnet,  jetzt  seien  diese  wieder 
durch  die  liegenden  Retorten  weit  UbertroiFeu.  Namentlich  werde  der  durch 
die  mit  Dampf  unterstützte  trockene  Destillation  gewonnene  Theer  äusserst 
reich  an  Paraffin.  Sein  Chemiker,  Herr  Tahcitzer,  habe  ihm  über  den  auf 
die  neue  Weise  producirten  Theer  berichtet,  dass  er  so  hart  gewesen  sei, 
dass  er  aus  den  Fässern,  die  zu  seiner  Aufbewahrung  gedient  hätten,  habe 
herausgehauen  werden  müssen,  da  ein  Herausstechen  nicht  möglich  gewesen 
sei.  Der  Theer  sei,  ebenfalls  mit  Dampfunterstatzung,  über  V«  pCt  Ealk- 
hjdrat  destillirt;  die  Destillation  sei  mit  grösster  Leichtigkeit  von  statten 
gegangen,  ja  es  habe  geschienen,  als  ob  die  Siedepunkte  der  Destillations- 
producte  tiefer  lägen,  als  bei  ohne  Anwendung  von  Dampf  erzeugtem  Theer, 
denn  die  Destillation  desselben  habe  sich  bei  schwächerem  Feuer  als  ge- 
wöhnlich, flotter  als  sonst  vollzogen.  Der  Theer  habe  73  pCt  Paraffinmasse, 
fertiges  Hartparaffin  aber,  ohne  Berücksichtigung  dessen,  was  in  den  aus 
der  Arbeit  entfernten  letzten  Antheilen  der  Destillationen  enthalten  gewesen 
und  bei  der  Reinigung  in  die  P^essprodocte  übergegangen  sei,  16  pCt.  er- 
geben. 

Wenn  die  Ausbeute  an  weichen  Paraffinen  sich  der  aus  gewöhnlichen 
Theeren  analog  verhalte,  so  würden  aus  den  auf  die  neue  Weise  dargestelltem 
Theer  nahezu  30  pCt.  Paraffin  resultiren. 
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HeiT  Bergrath  Bischof  kn^^fie  an  vorstehende  Mittheilungen  de«  Herrn 
Riebeck  die  Bemerkung,  dasa  er  mit  Zuführung  von  Dampf  in  die  liegenden 
Retorten^  wie  solche  fleit  vier  Monaten  versiichaweiae  inderTheerschweelerei 
in  Kopsen  und  in  grosaerem  Maasetabe  in  der  zu  Gerstewitz  stattfände, 
ebenfalls  gute  Resultate  erzielt  habe»  Die  Ausbeute  an  Theer  sei  dadurch 
pr.  Tonne  um  2  Pfd.  geaiiegen  und  der  Theer  selbst  sei  seines  grösseren 
Gehaltes  an  Paraffin  wegen,  werthvoller,  als  der  ohne  Binlass  von  Dampf 
gewoDuene.  Hinäichtlich  der  Quantität  des  aus  Braunkohlen  zu  gewinnen- 
den TheereS;  legte  Herr  Bergrath  Bischof  jedoch  noch  mehr  Werth  auf 
das  Umrühren  der  Kohlen  während  des  eigentlichen  Schweelprocesses.  Er 
führte  an,  dass  seit  mehreren  Monaten  in  den  212  liegenden  Retorten  der 
Scbweelereien  Gerstewitz,  Kopsen^  Werschen,  Runthal,  während  der  De- 
stillation der  Kohle  dieselbe  eiüfacli  mit  einem  gebogenen  Haken,  den  man 
durch  die  vorderen  Deekel  der  Retorten  eingeführt,  durch  Hin-  und  Her- 
ziehen desselben  umgerührt  werde  und  zwar  beginge  man  mit  dem  Um- 
rühren nach  Verlauf  der  ersten  Stadien  des  Schweelprocesses  und  setze  es 
dann  von  Stunde  zu  Stunde  fort.  Die  Ausbeute  an  Theer  sei  dadurch  auf 
allen  Scbweelereien  pro  Tonne  um  4  bis  5  Pfd.  (von  24^jPfd»  bis  29  Pfd.) 
gestiegen  und  zwar  haben  sich  entsprechende  Resultate  ergeben,  gleichviel 
ob  klare  oder  geformte  Kohlen  dem  beschriebenen  Process  unterworfen 
worden  wären. 

Herr  Dr.  Weber  aus  Zeitz  führte  an,  dass  er  es  mit  dem  Umrühren 
auch,  jedoch  ohne  Erfolg  zu  erzielen,  versucht  habe,  und  dass  das  Verfahren 
von  ihm  deshalb  wieder  aufgegeben  sei. 

Auch  in  diesem  Falle  schien  also,  wie  in  manchem  andern,  der  Erfolg 
von  der  Beschaffenheit  des  Materials  mit  abhängig  zu  sein 

Das  von  Herrn  Dr^lt'e^er  Gesagte  bestätigte  der  Fabrikbesitzer  Herr  A'norr. 

Herr  A.  Biebeck  warnte  vor  Täuschungen,  da  selbst  ein  mehrmonat- 
lieber  Betrieb  durch  Zutalligkeiten  beeinflusst  werden  könne  und  günstige 
Resultate  mitunter  Ursachen  zugeschoben  würden ^  welche  in  Wirklichkeit 
ganz  unwesentlichen  Einfluss  ausgeübt  hätten;  jedenfalls  glaube  er  aber 
nochmals  die  Zuführung  von  Wasserdämpteu  in  die  Retorten  bei  derTheer- 
schweelcrei  empfehlen  zu  können.  Die  damit  erzielten  Resultate  seien 
wirklich  gro^se^  und  es  wäre  wohl  von  Interesse,  zu  ermitteln ^  wer  die 
Idee  der  Dampfzuführung  in  die  Retorten  zuerst  gehabt  habe. 

Herr  Heinze,  technischer  Director  der  Bitterfelder  Photogen-Fabrikj  be* 
merkte  j  dass  Herr  Dr.  Hubner  bereits  vor  12  Jahren  auf  der  Bitterfelder 
Fabrik  Dampf  während  der  Kohleo-Destillation  in  die  Retorten  eingeführt 
habe.*) 

Herr  0.  Bur^  aus  Berlin  bezeichnete  Herrn  SchHeph€L€ke ,  zur  Zeit  Be- 
triebsinspector    auf  B.  Hühners  Mineralöl-  und  Paraffinfabrik  zu  Rehmsdorf 
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*)  Bübuer»  über  die  fAbrikmlLasige  VerArbeitung  der  Braankoblen  auf  Photog^ae, 
Pu&ffin  «tc,     Diogler's  poljt.  Journ.  1857*  Bd.  U6.  S.  2H. 
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iik  tkojvnigeiii  der  zuerst  Kohlen  mit  Untenttttzung  von  Dampf  geschWeeh 
habe. 

Herr  A.  Riebeck  erwiederte,  dass  das  Verfahren  des  Herrn  ScUiephacke 
gwr  niekt  in  Betracht  kommen  könne.  Er  habe  in  Gerstewitz  in  der  Fa- 
brik der  Sächsisch-Thüringischen  Brannkohlen-Actiengesellschaft  die  Kohlen 
mit  überiiitzten  und  nicht  mit  den  allein  in  Rede  stehenden  gewöhnlichen 
gespannten  Wasserdämpfen  schweelen  wollen;  die  betreffenden  Versuche  seien 
»ber,  wie  bekannt,  vollständig  misslungen.  Im  Uebrigen  wolle  er  nur  noch 
bemerken,  dasa  der  Erfolg  sehr  davon  abhänge,  wie  der  Dampf  in  die  Be- 
torten geleitet  werde;  das  denselben  zuführende  etwa  %''  weite  Böhrchen, 
mosse  im  vorderen  Theile  der  Betorte  durch  deren  Decke  eingebracht  und 
kurz  unter  dieser  umgebogen  werden,  dabei  in  der  Betorte  in  der  Bichtung 
Dach  dem  Abzugsrohre  fttr  die  Theerdämpfe  za  nur  eine  L&nge  von  un- 
gefiüir  6'^  haben,  an  seiner  Oefinung  aber  breit  gedrückt  sein,  so  dass  der 
Dampf  daraus  in  Form  eines  platt  gedrückten  Strahles  entweichen  müsse. 
Der  Dampf  kühle  so  den  oberen  Theil  der  Betorte ,  der  bei  dem  gewöhn- 
lichen Schweelverfahren  immer  zu  beiss  werde  und  schiebe  die  sich  bil- 
denden Theerdämpfe  immer  schnell  vor  sich  her  und  aus  der  Betorte  hinaus. 
Uebrigens  empfehle  sich  auch  bei  der  Destillation  der  Mineralöle  die  Unter- 
stützung derselben  durch  Zuleitung  von  Wasserdämpfen.  Man  habe  die- 
selben zwar  wie  ihm,  Bedner,  wohl  bekannt  sei,  schon  öfter,  jedoch  immer 
er^lglos  angewendet  und  zwar  nur  aus  dem  Orunde ,  weil  der  Dampf  auf 
nicht  richtige  Weise  in  die  Destillationsgef&sse  eingebracht  worden  sei. 
In  diesen  müsse  das  den  Dampf  zuleitende,  ebenfalls  etwa  V«"  weite  Bohr 
unmittelbar  über  der  Füllung  derselben  münden  und  über  dieser  6''  lang 
in  der  Bichtung  der  Peripherie  des  Apparates  mit  einer  schwachen  Biegung 
nach  oben  hingeführt  werden.  Nur  bei  solcher  Einrichtung  könne  man 
sich  Nutzen  von  der  Unterstützung  der  Oeldestillationen  durch  Wasser- 
dämpfe versprechen. 

Herr  Theerschweelereibesitzer  Fischer  aus  Halle  sprach  Herrn  il.  ftteöecAr 
dafür,  dass  durch  ihn  auch  die  Theerschweelereibesitzer  einmal  mit  einem 
Vortrage  bedacht  worden  seien,  seinen  Dank  aus.  Bisher,  meinte  er,  wären 
diese  in  den  Versammlungen  immer  leer  ausgegangen. 

Herr  Director  Büitner  bestritt  dies  unter  Hinweis  auf  den  Bericht  über 
die  erste  Sitzung  des  Vereins  und  machte  namentlich  darauf  aufmerksam, 
dass  schon  in  dieser  die  Aphorismen  des  Herrn  Dr.  fto//e  überBraunkohlen- 
Theerschweelerei  zur  Vertheilung  gekommen  seien. 

Damit  wnrde  die  durch  Herrn  Riebeck  angeregte  Debatte  über  Theer- 
scbweelerei  geschlossen  und  die  Versammlung  trat  bei  schon  sehr  vorgerück- 
ter Zeit  in  den  letzten  Gegenstand  der  Tagesordnung 

^Vortrag  des  Herrn  Dr.  Schadeberg  über  Petroleum-ZolF 
ein. 

Herr  Dr.  Schadeberg  theilte  mit,  dass  er  eigentlich  keinen  Vortrag 
halten  wolle;  er  wolle  nur  den  Antrag  stellen,  der  Verein  solle  eine  Com- 
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mission,    aus   3  bis  4  Mitgliodero    bestehend^    ernenneD    und   diese    beauf- 
tragen 

mit  der  Ermittelung  desaeO;  was  nothwendig  sei,  um  den  EiDfluss 

dea  amerikaniBchen  PetroIcuinB  auf  die  inländische  Mineralöl-Industrie 
zu  mässigoDi 

mit  der  genauen  Prüfung  der  dabei  in  Betracht  kommenden  tecb* 
niBcheD,  fiiianssiellenj  handetspoli tischen  und  socialen  Fragen, 

mit  der  Darlegung  der  schweren  Nachtheile,  die  der  araerikaDische 
Zolltarif  der  Industrie  und  dem  üandel  Deutschlands  Kufiige^  wälirend 
der  deutsche  Tarif  die  Häupter  Zeugnisse  Amerika  s  auf  den  deutschen 
Markt  und  in  die  deutsche  Consumtion  frei  eingehen  lasse; 

mit  der  Erwägung,  ob  die  Gefahr  nahe  liege,  dass  das  in  den 
Finanzen  des  norddeutschen  Bundes  hervorgetretene  schwere  Deficit 
kein  nur  vorübergehendes,  sondern  ein  bleibendes  und  vielleicht  sogar 
wachsendes  sei,  für  welches  eine  sichere  und  ständige  Einnahmec|uelle 
ausserhalb  der  Matrikularbeiträgc  aufgesucht  werden  müsse; 

mit  der  Uotersuehung,  ob  die  Einführung  eines  Eingangszolles  auf 

amerikanisehcs  Petroleum  sich  rechtfertigen  lasse   und   eventuell  wie 

hoch  ein  solcher  Zoll   für  rohes   und  raß'inirtes  Gel  zu  bemessen  sei 

u.  dergl.  m. 

Herr  Dr.  Schadeöerg  führte  an,   dass  die  Zufuhren  des  amerikanifichen 

Oelea  im  Jahre  1866  für  den  Zollverein  918,803,   im  Jahre  1867   dagegen 

lj667,313  Zoll-Centner  betragen  hätten^    dass   sie   im   laufenden  Jahre  sich 

mindestens  auf  2'/  Millionen  Centner  belaufen  würden. 

Bis  Ende  November  hätten  in  directer  Verladung  erhalten: 
Bremen,  Hamburg,  Stettin,  Danzig  und  Königsberg: 

1867  4,505,815  Gallonen 

1868  15,948,590        „ 
Antwerpen: 

1867  3,811,783        „ 

1868  6,134,687        „ 

Bis  Ende  November  hätten  die  genannten  deutschen  Häfen  aus  allen 
amerikauischen  Exportplätzen  ua.  29  Millionen  Gallonen  Petroleum  erhalten 
und  rechne  man  dazu  die  Hälfte  der  Zufuhren  Antwerpens  ,  als  für  den 
deutschen  Markt  bestimmt,  so  betrüge  das  Quautum  der  Zufuhren  ca. 
35  Millionen  Gallonen  für  den  deutschen  Markt,  während  die  Gesammt- 
ausfuhr  Amerikas  1)1,803,052  Gallonen  bis  Ende  November  betrage. 

Es  würde  Sache  der  beantragten  Commission  »ein,  gründlich  zu  unter- 
suchen und  zu  erwägen ,  ob  nicht  die  massenhafte  wachsende  Zufuhr  von 
amerikanischem  Petroleum  mit  der  Atifhebun;^  des  Petroleum-Zotlea  am 
L  Juli  1865  zusammenfalle  und  ob  der  freie  Eingang  dieses  üeles  nicht 
auch  zu  exceasiven  und  für  die  Conaumenten  nachtheiligen  Speculationen 
Veranlaasung  gegeben  habe. 

Herr  Fabrikbesitzer  Ä    Hiebeck  trat  dem  Antrage  auf  Ernennung  einer 
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Commissicni  mit  der  Erklärung  entgegen ,  dass  es  einer  solchen  nicht  be- 
dflrfe  I  man  wisse  bereits  Alles,  was  sie  etwa  vorbringen  könne.  Ein  Antrag  auf 
Einfthmng  eines  Schutzzolles  werde  die  Mineralöl-Industrie  blamiren  und 
ausserdem  fftr  die  Betheiligten  die  Auflage  einer  inneren  Fabrikatensteuer, 
sowie  die  Beaufsichtigung  ihrer  Fabriken  durch  Zöllner  zur  Folge  haben; 
man  werde  in  Folge  davon  in  der  freien  Arbeit  gehindert  werden.  Die 
Mineralöl-Industrie  müsse  sich  durch  technische  Vervollkommnung  ujod 
dttroh  eigenen  Fleiss  zu  helfen  suchen. 

Darauf  entgegnete  Herr  Dr.  Schadeberg ,  dass  in  seinem  Antrage  auf 
Ernennung  einer  Commission  zu  dem  angegebenen  Zwecke  die  Frage,  ob 
ein  Schutz-  oder  ein  Finanzzoll  zweckmässig  sein  werde,  zur  Beantwortung 
offen  gelassen  sei  und  dass  die  Annahme  des  Herrn  Vorredners,  die  Be- 
antragung  der  Bildung  einer  Commission  werde  durch  das  Verlangen  ein- 
gegeben, durch  diese  einen  Schutzzoll  befürwortet  zu  sehen,  eine  nicht  ge- 
rechtfertigte sei.  Wenn  aber  der  Herr  Vorredner  behaupte,  dass  die  Ein- 
fllhrung  eines  Zolles  auf  Petroleum  sofort  auch  die  Einführung  einerinneren 
Steuer  auf  die  Fabrikation  von  Solaröl  und  Paraffin  und  die  Ueberwachung 
der  betreffenden  Fabriken  zur  Folge  haben  werde,  so  sei  dies.,  ein  that- 
aächlicher  Lrthumi  der  nur  aus  der  Unkenntniss  unseres  deutschen  Tarif- 
systems entspringen  könne.  Der  Vorredner  verwechsele  die  innere  Con- 
snmtionssteuer,  die  auf  einige  Artikel ,  wie  Zucker,  Wein,  Spiritus, 
Bier,  Tabak  gelegt  worden  sei,  mit  den  auf  andere  Artikel  gelegten  E  i  n- 
gangszöllen.  Der  verkannte  Unterschied  zwischen  innerer  Steuer 
und  Orenzzoll  würde  ihm  nicht  entgangen  sein^  wenn  er  sich  erinnert 
hätte,  dass  fremde  Parafilnkerzen  bis  zur  Stunde  einen  Zoll  von  2  Thlr. 
tragen;  dass  dies  ein  Schutzzoll  sei,  werde  Niemand  bestreiten,  und  dennoch 
sei  auf  die  ParafFinfabrikation  weder  eine  innere  Steuer  gelegt,  noch  wür- 
den die  Paraffinfabriken  von  der  Steuerbehörde  überwacht,  wie  etwa  die 
Zuckerfabriken  oder  Spiritusbrennereien.  Auch  zur  Zeit,  als  rafiinirtes  Pe- 
troleum mit  15  Sgr.  Eingangszoll  belegt  gewesen  sei,  habe  Niemand  die 
Besorgniss  vor  einet*  inneren  Besteuerung  der  Mineralöle  gehegt,  man  habe 
uch  vielmehr  des  Schutzzolles,  der  Prosperität  und  der  klingenden  Erfolge 
der  einzelnen  Etablissements  erfreut  und  zwar  ohne  Appellation  an  die 
Vortheile,  welche  durch  die  angebliche  technische  Vervollkommnung  des 
Fabrikationszweiges  zu  erzielen  seien.  Die  Theorie  des  Freihandels,  von 
welcher  der  Vorredner  auszugehen  scheine,  sei  für  unsere  HandeUpolitik, 
was  die  binnenländische  Production  anlange,  gewiss  eine  beachtenswerthe 
und  der  Freihandel  selbst  sehr  anstrebenswerth ,  jedoch  nur  upter  der  Be- 
dingung, dass  die  Zölle  auch  bei  uns,  wie  in  England,  der  Heimath  des 
angeblichen  Freihandels,  160  Millionen  Thlr*  statt  der  bishelrigen  Bagatelle 
von  20  bis  24  Millionen  Thlr.  einbrächten.  Einen  Freihandel  mit  solchen 
Zollertrftgen  wünschte  der  Redner  auch  für  Deutschland  und  er  sei  aber- 
sengt, dass  die  Deficits  alsdann  auch  im  norddeutschen  Etat  verschwinden 
würden.    Ehe    aber  Deutschland    einen  solchen  Wohlstfmd   errttcht  liaben 
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werde,  um  allein  au«  seinen  Zöllen  löO  Millionen  Thln  der  Regierang  Kur ' 
Vertugiu»!^  stellen  zu  köiiriG»,  aeieu  doch  woIjI  andere  Wege  und  andere 
Mittel  zu  wählen,  als  diejenigen,  wülche  ihm  Beine  Gegner,  Concurrcnteo 
und  Neider  emptoiilen.  Eine  Nation  ,  welche  das  Hewus^tsein  ihrer  Origi- 
Mftlität,  ihrer  Grösse,  ihrer  Selbstständierkeit  und  Unabhängigkeit  in  aieh 
trage,  verschmähe  auch  den  Import  fremder  Wirthschaftssysteme,  weil  die 
eigene  Ehre  und  Sicherheit  ihr  gebieten,  aus  dem  eigenen  Landes-,  Bildungs- 
und  Arbeitsbcdfirfniss  die  Motive  zu  einem  a elbsts tan d igen  Wirthschafts- 
Bystem  zu  »chöpfen. 

Die  Tagesordnung  war  rnit  diet^er  Rede   de.i  Herrn  Dr.  Schadeiterg  er^ 
schöpft  und  der  Vorsitzende  erklärte  die  Sitzung  für  geBchlossen. 


StatidtLsche  und  finanziella  Mitthaüungen. 

K$li,  30.  Jan.  Auf  den  Antrag  der  Finanz-CommiBsion  wird  die  Ver- 
waltung ermächtigt,  unter  Zuziehung  be»agter  Coüimisaion,  die  zur  Ueber- 
nahrae  der  Gas- Anstalt  nnd  deren  Betrieb  erforderlichen  Geldmittel  bis 
zum  Betrage  von  Einer  Million  Thalcr  von  der  Kölnischen  Lebens-Ver- 
ßicherunga-GeBellschaft  Concordia  oder  einem  anderen  Geld-Institut  gegen 
Gewährung  einer  einmaligen  Provision  von  */,  pCt.  und  ciues  jährlichen 
Zinses,  der  den  jeweiligen  Lombard-Zinsfuss  der  Bank  uin  Y-,  pCt.  über 
steigt,  wogegen  der  Stadt  die  Befugniss  zusteht,  das  Capital  nach  freier 
Wahl  auf  die  Frist  von  3  Tagen  bis  zu  einem  Jahr  zu  behalten,  während 
sie  die  Provision  von  */,  pCt.  jedenfalU  entrichten  muss,  auch  wenn  das 
Capital  nur  auf  die  Frist  von  3  Tagen  genommen  wird,  zu  beachaften,  den 
vom  Gericht  festgestellten  Preis  der  Gaswerke  zu  bezahlen  j  und  im  Falle 
deren  Ueberliefernng  das  Gasgeschäft  fortzusetzen,  ferner  die  Ermächtigung 
der  k,  Regierung  zur  Aufnahme  dieser  Schuld  nachzusuchen  und  nach 
Uebernahme  der  Gaswerke  durch  die  Stadt  Vorschläge  tlher  die  Tilgung 
dieser  Schuld  aus  dem  Geschäfte  zu  machen. 

Prag,  4.  Februar.  Das  Stadtverordneten-Collegium  bescbloss,  von  dem 
der  Stadt  vertragsmässig  zustehenden  Rechte  Gebrauch  zu  machen  ,  und 
die  Gasanstalt  in  dem  zu  erhebenden  Schätauugswerthe  von  den  gegen- 
wärtigen Besitzern  abzulösen. 

Betriekeigebiiisse  der  GaEänstalt  Kaiserslautern  pro  1868. 

32458  Ctr*  Saarkobleo  und 
1200    «     Boghead 


1 


in  Sa.  33658  Ctr.  zur  Destiliation  verweudeter  Kohlen  ergaben: 

1)    Ad  Gas: "       .         .     17,021,900  c' 


Davon  coastimirteD  5945  PriTatBamnieu  80,35  pCt.  oder 
ucd                               219  üffentl.       ,          tj.lü     „ 
Die  AnsUiit  gelbst        ....        0,82 

lind  betrug  deraoacb  der  Verluat       .        4,07  „        ^ 


14,698,000  , 

l,4yi,9<J2  , 

138,328  „ 

693,000  . 
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20,100  Ctr. 


7,110    „ 
12,990    , 


Der  1  Ctr.  Kohlen  ergab  im  Durchschnitt  505,73  c'  G. 
(v.  J.  476.89)  lind  kostete  durchschnittlich  32,60  Kr. 

2)  An  Coaks  59,62  pCt.  oder _ 

Davon  wurden  20,82  pCt.  verfeuert  (v.  J.  25,56)  mit 
und  38,90    ;,      erübrigt  (^    »  36,44)     ^  .  _ 

Der  1  Ctr   Coaks  ertrug  25  kr.  (v.  J.  26,8).  "" 

3)  An  T beer  5  pCt.  (v.  J.  5,24). 

Der  l  Ctr.  ertrug  1,01  kr.  (v.  J.  1,01). 

Die  Zahl  der  Consumenten  betrug  am  1.  Januar  1869:  600  oder  39  mehr 
wie  V.  J. ;  der  allgemeine*  Gaspreis  pro  1000  c'  war  fl.  3  20  kr. ;  der  wirk- 
liche  Erlös  dagegen  nur  fl.   2.  42.67   kr.;   die  Selbstkosten,  incl.  der    Ab- 
schreibungen betrugen  fl.  l.43,78kr.;  der  Erlös  an  Nebenprodukten  war  20,1 2  kr. 
Inventar-'Besiana^ 


Nr. 

Gegenstände. 

Beträge  am  1.  Janaar. 

1868      1        1869 

1 
2 
3 

Werth  der  Anstalt 

Waarenvorräthe 

Betriebsfond,    Ausstände  und   Cassenvorrath 

Gesammtgewinn  pro  1868:  25,7  pCt.  des  Ak- 
tienkapitals oder 

a. 

97064 

4545 

10762 

kr. 
23 

33 

16 

12 

98737 

3702 

33063 

kr. 
50 
26 
53 

112372 

135504 

9 

23121 

57 

Der  Werth  der  Anstalt  war  am  1.  Januar  1868 
Hiezu  kommen  an  Neuanschaffungen 

Ftlr  erworbenes  Grundstück 

In  den  (iebäuden 

In  der  innern  Einrichtung 

Zu  den  Mobilien 

Zur  Röhrenleitung     .         , 

Zu  den  Laternen     '. 


fl.      97064.  23 


fl.  2506.  58 
„  194.  38 
„  59.  25 
„  26.  42 
„  1236.  48 
«    293.  24 


Abnützung  der  Anstalt  pro  1868 

Werth  der  Anstalt  wie  oben 

Fabrikation 
»oll. 

1.  An  Kohlen  zur  Destillallation  . 
2-     »         „.         «     Heizung 

3.  ^  Beinigungsmaterial 

4.  ^  Gehalten,  Löhnen  und  Remisen 
&     „  Bureau,  Assecuranz,  Steuern 

6.     Unterhaltungskosten 

?•     Abschreibungen       .... 

8.    Fabrikationsgewinn 


fl. 

fl.' 
fl. 


4317.  55 

101382.  18 
2644.  28 


fl.    98737.  50 


s  -  C  0  n  i  o. 


ff 
ff 
ff 
ff 


18291.  33 

99.  — 

496.  29 

5706.  55 

885.  24 

1319.  21 

2644.  28 

22416  25 


1. 
2. 

4. 


in  Sunnma        .    fl.  51859.  35 
Haben. 

Für  Gas fl. 

Coaks  .  

Tbeer 

Kalk 

in  Summa  wie  oben 


9 

s 


n 

yi 
fl. 


46150.  36 

5430.  05 

254.  57 

23.  57 


Zu  obigem  Fabrikationsgewinn  von fl. 

kommen  noch:  jg« 


51859.  35 
W? 


X^Q  Betrieb sresultat  der  Guanitalt  eu  DArtutftAdt« 

1.     An  Zinsen  angelegter  Eaplialien fl.        308.  59 

2*     ^  Gewinn  am  Waarenlager  mit     .  -  -        «     ^^         406.  33 

Demnach  dc^r  Gesaram tgewinn  wie  schon  erwähnt  .     „      23 131.  57 

Vertheilt  wurden  20  pCt,  Dividende  und  der  Ueberschuss  nach  Abzug 
einer  Gratification  von  fl*  40*}  an  die  Bediensteten  der  Anstalt  als  Erwei- 
terungsfend  vorgetragen. 

Der  Gaspreiö  wurde  pro  1869  auf  fl.  3*  10  p.  1000  c'  herabgesetzt,  bei 
nochraalieer  Vermehrung  dt*r  Leuchtkraft  des  Gases  durch  entsprechenden 
Boghead-Zu»atz. 


Betriebsresiltat  der  Gasanstalt  m  Darmstadt 

Aus  den  Verhandlungen  der  am  29.  Dezbr.  1868  abgelialtenen  General- 

Versammlung    der  Darmstädter  ActieDgescllBchat't    für  Gas  bei  euch  tung  und 

der  Rechnung  über  das  13*  Betriebsjahr  L  October  18ß7  bis  30<  läeptember 

1868  werden  uns  nachstehende  Mittheilungen  gemacht. 

Es  brannten  zuletzt  Strassen  flammen     .     *     .     .        582  Zn  nähme        4 

Provisorischer  Viehraarkt  am  Bahnhof  *     ,     .     •  14        j^  14 

Hoftheater  wie  bisher    *  * 1200         „  — 

Belenchtnng  der  Gasanstalt 44         „  — 

Strassenflammen  der  Garnisoover waltung       .     .  4         ^  — 

Sonstige  Flammen    ,     .    .    .    • 8497        ^  93 

10,341         „  Hl 

Die  Zahl  der  Gasmesser  im  Gebrauch  hält  sich  seit  zwei  Jahren  fast 
unverändert  auf  800  Stück,  da  die  abgehenden  wenigen  kleinen  Conaumen- 
ten  durch  eben  so  viel  neuen  Zuf^ang  ersetzt  werden. 

Der  Gasabsatz  betrug  einechllessTich  des  zu  2  pCt.  des  Ganzen  ange- 
nommenen Seihst  Verbrauchs  23,776,725  ;=  21 7  »845  c'  mehr  als  im  Vorjahr, 
der  Gasverluet  bei  einer  Brnttoproduction  von  27,523,000  ^  13,6  pCt 

Zur  Bereitung  des  Gases  wurden  verwendet 

36,275  Ctr.  ==  4267V«  Stecken  Kiefernholz 
2468  Ctr.  Englische  und  Böhmische  Cannelkohie 
17,282  Ctn  Westpbälische  Gaskohlen 
welche  per  Centner  Destillationsraaterial  ein  Nettoergebniss  von  425  engl  c' 
Gas  per  Centner  lieferte,  es  wurden  dafUr  verausgabt  fl.  38,417,  30  kr,  und 
ausser  den   selbst   erzeugten  Coks  4126  Ctr.  Heizkohle   zur  Feuerung  ver- 
wendet. 

Zu  Reinigung  des  Gasea  wurden  unter  Zusatz  von  Laming'acher  Masse 
fnr  die  EntachweTelung  des  Steinkohlengaaes  5955  Bütten  ==  14,912  Ctn 
Kalk  verwendet,  welches  ä  fl.  1-  8  kr.  per  Bütte  einen  Aufwand  von  fl«  6760 
verursachte.  Die  Anwendung  von  Thonretorten  zurHolzgashereitung  muaste 
wegen  wesentlich  geringerer  Ausbeute  wieder  autgegeben  werden. 

An  Nebenprodukten  wurden  erzengt  und  verwerthet  13/377 V*  Bütten 
Holzkohlen  und  980  Ctr.  holzsaurer  Kalk ,  Cokes  und  Theer  im  Betrieb 
verwendet  von  letzterem  auch  ein  paar  hundert  Centner  zu  Pech  gesotten 
und  in  den  Handel  gebracht  wie  in  dem  vorhergehenden  Jahre. 

V^om  Reinigungskalk,  welcher  als  Düngmaterial  verkauft  wurde,  wurden 
fl.  778.  57  kr.  eingenommen,  also  circa  V.  der  Ausgabe  wieder  eingebracht. 

In  Folge  der  im  Laufe  des  Betriebsjahres  stattgehabten  Verbandlungen 
wegen  Ermässigung  der  Gaspreise  wurde,  vom  Beginu  des  Rechnungsjahres 
an,  den  grosseren  Anstalten  ein  progressiver  Rabatt  von  fl.  4.  40  kr.  ab- 
wärt?^ bis  auf  4  fl.  per  1000  c'  engl,  zugestanden  und  die  Gasmessermiethc 
durch  Rcftchränknng  auf  das  Wintersemester  um  die  Hälfte  herabgesetzt. 
Vom  1,  Juli  an  treten  folgende  ermässigte  Preise  ein: 
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Dan  Udinern  Abnehmern  wurde  auf  den  Normal-Preis  ron  fl.  5.  8  kr. 
ein  Rabatt  von  28  kr.  (auf  fl  4.  40  kr.)  den  Abnehmern  yon  00,000  c'  ein 
Babatt  von  30  kr.  (auf  fl.  4  10  kr.),  den  Eisenbahnen  ein  Rabatt  von  2öVo 
welchen  Militair-Änstalten  und  Hoftheater  bereits  früher  genossen ,  auf  den 
Normalpreis  bewilligt,  und  zahlen  also  jetzt  alle  diese  Abnehmer  ersten 
Banges  von  je  ca.  f  MilL  Verbrauch  fl.  3.  52  kr.  pr.  lOOO  c'  engl. 

Die  Einnahme  beträgt  überhaupt: 

fl.  95037.  36  kr.  fSr  Gas 
„    1618.    9    ^    „    Oasmessermiethe 
,  12549.  47    9    »    Nebenerzeugnisse. 

An  dem  Grasmessercapital  de  fl.  10199.  28  kr.  wurden  10^.  f&r  Abnutzung 
mit  fl.  1019.  56  kr.  abgeschrieben,  und  bleiben  noch  fl.  9179.  82  kr,  auf 
diesem  Conto,  während  dem  Betrieb  der  Mehrertrag  über  10®  o  mit  fl.  598. 13  k^ 
snfloss. 

Der  Reingewinn  betrug  theils  aus  Anlass  der  verminderten  Einnahmen, 
theils  in  Folge  der  Jährlich  sich  steigernden  Arbeitslöhne  und  Unterhaltungs- 
kosten nur  fl.  23485.  V,  kr.  gegen  fl.  31059.  V,  kr.  im  Vorjahre. 

Nach  Beschluss  der  Oeneralversammlung  wurde  nach  Absetzung  der 
Btatutenmässigen  lOVu  Tilgungsreserve  zur  Schuldamortisation,  lO^/o  Betriebs- 
reserve, sowie  der  Oewinnantheile  des  Verwaltungsraths,  des  Beamten-  und 
Arbeiterpersonals,  aus  den  zur  Vertheilung  kommenden  50Vo  des  Gewinns 
=  fl.  11742.  30  kr.  eine  Superdividende  von  8%  (über  4%  Zinsen)  be- 
schlossen, indem  der  an  den  hiezu  erforderlichen  12000  fl.  fehlende  Betrag 
von  fl.  257.  29'/«  kr.  der  in  den  frühern  gewinnreichen  Jahren  zurückge- 
legten Dividendenreserve  von  16924  fl.  20*/?  kr.  entnommen  wurde. 

Einschliesslich  vorstehend  zur  Amortisation  überwiesener  10  pCt.  = 
fl.  2348.  30  kr.  vom  diesjährigen  Oewinn  sind  auf  das  Anlage- Capital  aus 
den  üeberschassen  "der  13  ersten  Betriebs  jähre  bis  jetzt  31550  fl.  abgetragen 
und  besitzt  die  Gesellschaft  ein 

Betriebsreservecapital  von  fl.  27612.  51V,  kr. 
und  eine  Dividendenreserve  von  fl.  16666.  50^/«  kr. 
welche  den  wesentlichen  Theil  ihrer  Betriebsmittel  bilden. 


Betrieb  der  st&dtischeQ  Gasanstalt  xa  Siegbnrg  flir  1868. 

Während  des  abgelaufenen  6.  Betriebsjahres  wurde  das  Bemühen,  vor- 
handene Undichtigkeiten  der  Röhrenleitung  zu  ermitteln  und  zu  beseitigen^ 
mit  Erfolg  fortgesetzt  Es  fanden  sich  zwar  keine  Bohrbrüche,  wohl  aber 
mangelhafte  Dichtungen  der  Muffenverbindung  Der  Oasverlust  unserer 
Anstalt  lässt  sich  übrigens  nur  annähernd  richtig  ermitteln;  der  Verbrauch 
der  öffentlichen  Beleuchtung  und  der  Beleuchtung  der  Fabrik-Locale  wird 
nicht  gemessen,  sondern  nur  durch  ungeftlhre  Berechnung  ermittelt. 

Der  Oasbehälter  und  die  Deckel  der  Reiniger  erhielten  einen  neuen 
Anstrich. 

Von  den  in  den  Häusern  der  Consumenten  aufgestellten  Oasmessern 
wurde  der  grösste  Theil  inwendig  mit  einer  Sodaauflösung  gereinigt  und 
mit  einem  Anstrich  von  schwarzem  Lack  versehen. 

Das  aus  Condensator  und  Scrubber  abfliessende  Wasser  hatte  aus 
seiner  Senkgrube  einen  Weg  in  den  Brunnen  gefunden  und  das  Wasser 
desselben  —  auch  zu  Betrieb^zwecken  —  fast  ganz  unbrauchbar  gemacht. 
Durch  Ei*werbung  eines  Orundstückes  ist  es  möglich  geworden,  dem  Am- 
moniakwasser einen  andern  Abfluss  zu  verschaffen. 


242  Betrieb  der  stldtisohen  Quaiutalt  sa  Biegbnrg. 

Im  Laufe  des  Sommers  wutde  für  die  Anstalt  ein  selbsttbätiger  Regu- 
lator nach  bewährter  Construction  angefertigt  und  in  die  Hauptleitung  ein- 
gefügt. Die  in  meinem  vorigen  Bericht  empfohlene  Anschaffung  nocli 
anderer  Apparate,  welche  die  Gewinnung  von  mehr  Gas  und  eine  ent- 
sprechendere Reinigung  zum  Zwecke  haben,  namentlich  eines  Exhanstors 
wurde  beanstandet. 

Es  wurden  an  Gas  producirt  4,944,170  c' 
im  Jahre  1867  6,060,680  ^ 
also  1868  weniger       116,510  c' 
während  der  Privatconsum  ein  grösserer  war. 

Der  Privatconsum  war  2,867,350  c' 
und  im  Jahre  1867  2,848,750  ^ 
also  1868  mehr        16,600  c' 
Von  dem  Privat-Consum  fallen  auf  die  Irren -Heil  Anstalt        631,600  c' 

im  Jahre  1867  wurden  dort  699,100   „ 

also    67,500  c' 
mehr  verbraucht. 

1000  c'  kosten  2  Thlr. 

Die  Irren-Heil- Anstalt  hatte  einen  Rabatt  von  lOpCt.,  das  Hospital  hat 
22,000  c'  unentgeltlich  erhalten. 

Die  Flammen  der  öffentlichen  Strassenbeleuchtung,  deren  Zahl  sich  wie 
im  Jahre  1867  auf  49  beläuft,  brannten: 

im  Monate  Januar   an  21,  i^^  Monate  August  an  19, 

„      Februar   ^    18,  Septbr.  „    26, 

„      März        „   22,  October  „    24, 

„      April        „    19,  Novbr.    „    24, 

„      Mai  „    21,  Decbr.    „    23, 

überhaupt  an  217  Abenden. 
Der  Consuin    der  Strassenlaternen   im  Jahre  1868   beträgt  nach   unge- 
fährer Ermittelung  495,000  c'. 

Retorten  waren  im  Betriebe  vom  1. — 3.  Januar  6 

vom  4.  Januar  bis  5.  März  5 

vom  6.  März  bis  30.  September  3 

und  vom  1.  üctober  bis  ult.  December  6 

Die  Zahl  der  Cousuraentcn  betrug  Ende  1868:  225. 

Die  Ausgaben  sind  folgende: 

A.  Für  den  Betrieb. 

1.  Gaakohlen  incl  Eisenbahnfracht     Thlr.  2277.  27.  — . 

2.  Anfuhr  derselben  von  der  Eisenbahn     „         95.  — .  — . 

3.  Kalk  zur  Reinigung  und  zum  Ver- 
schlusse der  Retortendeckel  „         78.  25.  — . 

4.  Gehälter,  Hebegebtihren  u.  Arbeits- 
löhne für  Bedienung  d.  Retorten,  Rei- 
nigen der  Apparate  und  Hofarbeiten     ^      968.  13.    2. 
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b.  Porto,  Drucksacheo  und  dergleichen  Thlr.  16.  27.  — • 

6.  Bepuratur  und  Ergänzung  der  Be> 
triebsgeräthe  und  UtenBÜien                «  43.    7.  2. 

7.  Diverse     Materialien,      als      Seife, 

Oel  u.  dgl.                                            „  10.  29.  2. 

8.  Beiträge  zur  Krankenkasse                  „  — .  28.  4> 


B.  Für  die  Bauten  und  das  Werk. 

1.  Verzinsung  des  Bau-  resp.  Anlage- 

Capitals  Thlr.    803.    7.    6. 

2.  Amortisation  desselben  „      1300.  — .  -  . 

3.  Instandhaltung  der  Oefen,  der  Ge- 
bände,  der  Einfriedigung;  neue  Ap- 
parate und  Gasmesser,  Grabenar- 
beiten für  Leitung  u.  dgl. 

4.  Kaufpreis  eines  Grundstückes 

5.  Steuern  u.  Feuerversich.-Bei träge 

C.  Für  die  öffentliche  Beleuchtung. 

1.  Neue    Strassen-Laternen ,    Kandela- 
ber etc.  ^Thlr.    51.  15.  — . 

2.  Anstrich,  Verglasen,  und  sonstige 

Reparaturen  an  den  Laternen  „        21.    9.  10. 

3.  Laternen  wärterlohn  «        48.  — .  — . 


3492.  6.  10. 


• 

561.  12.    1. 

9 

106.  18.    5. 

f» 

39.    3.  11. 

2800.  11.  11. 


120.  24.  10. 


überhaupt  6413.  13. 
Die  Einnahme  beträgt : 

A.  Aus  dem  Betriebe. 

1.  Für  consumirtes  Gas  von  Privaten  Thlr.  5564.  IL    4. 

2.  Für  veräusserten  Coaks                       „  460.    4.  — . 

3.  Für  desgl.  Theer                                 ;,  182.    2.    6. 

4.  Gasmessermiethe                                  .  252.  10.  • 

5.  Erstattung  von  Arbeitslöhnen            „  6.  10.  • 


6465.     7.  10. 


B.  Von  dem  Vermögensbestande. 

1.  An  Zinsen   von  bei  der  Sparkasse 

hinterlegten  ßaarbeständen  Thlr.      32.   11.    8. 

2.  Für  abgenutzte,  resp.  nicht  mehr 
brauchbare  Eisentheite  und  Bruch- 
stücke „        13.    8.    5. 

3.  Zinsen  der  Kosten  von  Gas-Instal- 
lationen bei  Privaten  ^         18.  — .    3. 

4.  Für  an  Consumenten  käuflich  über- 
lassene  Gasmesser,  Bohren,  Krahnen 

und  Fässer  „        49.  23.    5. 


113.  13.    9. 


überhaupt    6578.  21.    7. 


X44  BeriohtlfQng. 

Demnach  beträgt  die  Einnahme  aoB  dem  Betriebe  Thlr.  6^5.    7.  10« 
und  die  Ausgabe  für  denselben    y,        8492.    6.  10. 
and  es  ergibt  sich  ein  Netto-Oewinn  von  Thlr.  2973.     1.  — . 
gleich  llo>»  pCt,  also  nahe  12  pGt.  des  25000  Thlr.  betragenden  Ban-An- 
lage-Capitals.    Der  Oas-Gonsum  der  49  Strassenlatemen  bleibt  hiebei  ausser 
Rechnung.    Käme   derselbe  =  495,000  c'  (s.  o.)  zu  2  Thlr.  pro  MtUe   mit 
in  Ansats,  so  würde  der  Netto-Gewinn  von  Thlr.  2973.    1.  — . 

sich  um  „      990.  — .  — . 
erhöhen,  also  Thlr.  8963.    I.  -. 
betragen  und  der  Procentsatz  des  Gewinnes  auf  nahe  16  steigen. 

Unsere  Anstalt  hat  demnach  einen  Vergleich  mit  anderen  Gasanstalten 
von  gleichen  örtlichen  Verhältnissen  nicht  2u  scheuen.  Schreitet  ihr  Be- 
trieb in  der  bisherigen  Weise  fort,  so  wird  sie  im  Jahre  1878  schtildenfreies 
Eigenthum  der  Stadt  sein  und  durch  Hergebe  eines  Tbeiles  ihi^er  Ueber- 
schttsse  fortfahren,  zur  Deckung  der  laufenden  Oommunalbedürftiisse  beizu- 
tragen und  die  finanzielle  Bedrängniss  der  Gemeinde  wesentlich  zu  ver- 
mindern. 

Siegburg,  den  27.  Januar  1869. 

Der  Bürgermeister:  Btamhodi. 


Berichtigimg. 

In  dem  Artikel  „Üeber  die  EIq Wirkung  ron  Schwefel wasaergtoff  auf  Eisenoz/dhj'drat 
und  Eieenozyd  ron  Emil  Bresoins'  in  Frankfart  a/M.^  im  Februarhoft  dieses  Jour- 
nals Seite  62  bis  72  bitten  wir  folgende  Druckfehler  berichtigen  an  wollen: 

Es  ist  KU  lesen: 
statt  —  Eisensesquisulfur  a  t  —  Eisensesqnisnlfhr  e  t ; 

Seite    62  Zeile    14,    sUtt  —  der  Einwirkung   —    die  Einwirkung    des  Schwefelwasser- 
stoffes selbst: 
Seite  64  Zeile  3,  statt  —  wurde  nnn    —  wurde  nicht  irgend  eine  Menge  des  Hydrates 

abgewogen  ; 
Seite  64  Zeile  8,  statt    —    saugt  es  bestftndig  Wasser  und  Dampf  auf  —    sangt  es 

bestandig  Wasser  dampf  auf, 
Seite  64  Zeile  9  you  unten  herauf,  statt  —    cotcentrirte  SchwefelsSure  —   ooneen- 

trirte  Salpetersäure; 
Seite  66  Zeile  9  von  unten  herauf,    sUtt    —    Arisch  gefälltes     —    f)risoh  gefälltes 

kohlensaures  Eisenoxydul; 
Seite  68  Zeile  21,  statt  —  Fe^S,  +  3HC1  -  FeCl  +  HS  +  FeS,  — 

—  Fe.Sj  +  HCl  =   FeCl  +  Hö  +  FeS, ; 

Seite  68  Zeüe  4  von  unten  herauf,  sUtt  —  FcjSj  +  2HCI  =  2FeCl  +  S   — 

—  Fe^S,  +  2HC1  =  2FeCl  +  S  +  2HS  ; 
Seite  69  ZeUe  22,  statt  —  Fe^S,  +  2HC1  =    2FeCl  +  HS  +  8  - 

—  Fe^Sj  +  2HC1  =  2FeCl  +  2HS  +  8. 

D.  B. 


Kffl.  ■•ftackdradi«rtl  t«o  Dr.  C.  W«ir  *  ••ha  ia  «btcfeta.  —  UfftaUOaw:  1.  OI4«ak«tiff  la 
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verwandte  Beleachtangsarten. 
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Monatschrifk 
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MOiiclieii.    VwlM^  von  Rndolph  Oldenbonrf . 


AbonaemeBti. 

JihrUeli  4  Rthlr.  t«  Ilrr. 

HalbJiHrllck  t  Rthlr.  !•  Ilrr. 

J«4«B  Monat  ancheiat  «In  Haft. 

Das   AbaRDaaant  kann  stattiadan   bal  ailaa   Bieh- 

haailufan  vr4  Paattatera  Daitsehlaads  vd4  desAailaades. 


Iisertta. 

Dar  Inserat iansprals  balrift : 
rir  aina  fansa  OetaTsaita     t  mUi.  —  ICfr. 


Klalnara  BrachOialla  als  elaa  Acbtabalta  kSanea  nicht 
bartekslchtlfat  werden;  bei  WladarhatiBf  eines  Inseratas 
wird  ner  dleHline  berechnet,  fllr  dieselben  Jedach  aach 
die  nabenstehenda   Innere  Saite  des  Daschlafes  banfltst. 


(618) 

Die  9«  Hauptwersainmluns 

des  Vereins  von  Gasfachmannern  Deutschlands 

wird  am  Donnerstag  den  37.9  Freitag 'den  38.  und  Samstag 
den  29.  Hai  1869  in  Coburg  abgehalten  werden. 

Prog^raniinL« 

Donnerstag  (den  37«  Hai)  Vormittags  9  Uhr  Eröffnungssitzung 
mit  Jahresbericht,  Commissiousberichten  und  Diskussionen  über  Fachgegen- 
stände mit  zwischenliegender  Pause  von  einer  halben  Stunde  bis  um  3  Uhr 
Nachmittags. 

Freitag  (den  38«  Hai)  Vormittags  9  Uhr  zweite  Sitzung,  in  wel- 
cher die  am  Tage  zuvor  nicht  erledigten  (gegenstände  thunlichst  zu  Ende 
geführt  werden. 

Samstag  (den  39«  Hai)  Vormittags  9  Uhr  dritte  Sitzung  zur  Ver- 
handlung der  inneren  Vereinsangelegenheiten.     Nachmittags    Besichtigung, 
einiger  technischer  Anlagen. 

Die  Gegenstände,  welche  bis  jetzt  zur  Verhandlung  angemeldet  sind 
und  in  Aussicht  gestellt  worden,  sind  folgende: 

1.  Gommissionsbericht  über  das  Reinigungsverfahren. 

2.  Bericht  der  Lichtmessungs-Commission. 

3.  Vorlage  der  eingelaufenen  Preisschriften  „Construction  des  zweck- 
mässiesten  Stubenofens  fQr  sog.  Gascoke**  betreffend  und  die  Wahl 
von  Jn'eisrichtern  über  die  Einlaufe. 

4.  Der  Einpfennigtarif  für  Kohlen,  Coaks  und  jede  Entfernung. 
&.  Errichtung  einer  Versuchsgasanstalt. 

&  Die  Sparbrenner-Frage. 
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7*  Die  Frage  der  Coocarrenz  der  Städte  durch  Errichtung  vooConimuDal- 
Gaaau  stalten. 

8,  Mlltheilungen  über  Erfahrungen  mit  Exhaustoreo,  über  einen  neuen 
Retortenkitti  über  Verwerthung  unbrauulibar  gewordener  ReiniguogB- 
maäse  u.  b.  w. 

9.  Nochinah  die  Frage  über  Vereinigung  des  Gas-  und  Waaserfachea, 
10.  AuFuahme  vod  Zweig  vereinen  als  Vereinsmitglieder. 

11  Staluien- Abänderungen,  welche  Beßchlüsse  über  9  und  10  etwa  nöthig 
machen. 

Eine  Vermehrung  der  Gegenstände  durch  die  Mitglieder  und  die  Vor- 
bereitung dieser  zu  den  Diakussionen  über  die  vorstehenden  wäre  sehr  er- 
w anseht  und  wird  gebeten  ,  betreÖende  Mittheilungen  bis  snäte^tens  zum 
6.  Mai  au  den  mitunterzeichneteo  Simofi  Schiele  gelangen  zu  lassen  ,  damit 
daä  end giltige  Pro^^nimni  allen  Mitgliedern  noch  rechtJEeltlg  vor  der 
Versammlung  kann  zu^jeächickt  werden.  Der  gleiche  Terrain  gilt  für  zu 
Btellende  Anträge  au  die  HauptverBammlung.  Anträge  auf  Statutenänderung 
810 d  bis  zum  28.  April  an  Genannten  einzusenden. 

Die  Sitzungen  werden  staltfinden  in  dem  Behfeüiihaiifte  zu  Coburg. 

Die  Ankommenden  wollen  sich  im  Cemptair  der  Cobarger 
Oasfaliplk  anmelden,  während  der  Sitzungen  aber  in  dem  Veraammlungs- 
locale  selbst. 

Willkommen  sind  Fachgenoasen  und  Fach?erwandte  als  Gäste ,  wenn 
sie  nicht  Mitglieder  de»  Vereines  sind* 

Der  Vorstand: 

Htman  Seblele,  Frankfurt  a.  M. 

Dr.  M.  H.  SehilUrag,  München. 

Otto  Kreuiier,  Stuttgart* 

Sie  Fabrik  feuerfester  Produkte 

von 

PET.  CHR.  FOßSBACH  &  C- 

in  Nillheim  am  KheJD 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-6as- 
Retorten,  und  feuerfesten  Steine. 

Für  Oas-Retarteii  sind  auaser  den  Ton  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
männer Deutsehlands  festgeset^teu  8  Retorten modellen  noch  24  diTerse 
Modelle  vorrätbig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
stets  auf  Lager  gebalten. 

Fenerfeate  Utelne  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  6a»* 
Oefen ,  eltemisclie  Anlagen  und  Hüttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

PreiB-Courants ,  sowie  Skiss^e  der  vorräthigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (627) 


14? 


Stettin    1865. 


FlUat»  DrMdSB 

Friadrieb-Str.  9. 


Fabrik  Air  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation 

TOD 

MM  PBU 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  Breal*aei>8traMe 


Paris    1867. 


Filiale  Breslau 
Sonnen-Str.  36. 


enpfialdt  seine  GMiinesser  von  2  - 150  Flammen  in  Gehftasen  von  starkem  selbst  ver- 
sinntem  Blech,  ebenso  seine  patentirten  GMimesser  gleicher  Orösse  ohne  Preis- 
erhOhnng ,  welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
und  ToUstAndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Sohranbo  geöffnet, 
gewähren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  vielen  8t&dton  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stirke  des  •Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  Ton  4  Jahren  su  übernehmen. 
SteUonsgMlinesser  mit  gusseissernem  Gehäuse  für  1000—80.000  o'  Durchgang 
per  Stunde,  von  welcher  letateren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  8000  0'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8 — 14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.  Stadtreg^latoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Regulatoren  für  kleinere  Leit- 
ungen zu  GljTcerin-  und  WasserfQllung.  Exhanstoren  nach  BeaTschem  System  12 — 24', 
mit  Ton  mir  Terbesserter  Scbiebervorrichtung.  Regulatoren  dazu  2,  3,  4"  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Belpftsse  Ton  5''  bis  zu  jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.  WechselhiUine  von  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  verzinnt  und  unverzinnt.  Waaehapparate»  einfacher 
sehr  practischer  Construction.  Scbleber  nnd  hydraallBehe  HÜhne  jeder  Rohr- 
dimension. Tentlle  9  neu  und  praktisch,  zu  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  8chieberhfthne,  vorläufig  in  Dimensionen 
von  2  —  15"  Rohrweite.  Hanometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
construirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  f&r  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurzer  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
SftmmtUehe  Bleeharbelten  als  Condensatoren ,  Sorubber,  Reinignngskastendeckel, 
Wechselhahnhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
veninnty  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yerzin- 
nerei  können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  Straaaenlaternen  sechseckige, 
zur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  .  welche  zum  Botriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
sweekmäesigste  Construction,  anerkannt  solide  und  daucftrhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Yersuohe  geprüft  habe,  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  aolide  nnd 
gmtm  Gasmeaaer  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  an  Diensten.  (591) 
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(585)  ^^^     Fabrik 

feiieiTester  Produete 


von 


H.  J.  VYGEN  &  CO. 


m 


BÜISBÜR« 


am  BheiiL 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  mtemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Den  bedeutendsten  englbclien  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Auftrage. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen ^  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
mscheo  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglaBirt.        | 

i 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  SchweisB-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tlegrel 

zu  GuBBstabl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


J 


C.  ^yV.  WALKER'S 
GAS-VENTILE. 


Dietie  mit  Keclit  berilhrateo  und  ftTlgemefn  bekannteTi  Qas-Vontile  werden  in'mllei 
Theileo  der  Welt  ai^gewendet  In  C'oustrurlioii  und  Aanfiltiroos  aliid  nie  die 
voll  komme  Hüten    und  Qa5-DirGctoreii    werden    nicht   nur  betrttebtltclft  Celct    er* 

Hp«reii,  wenn  sie  Bie  ansohafTeii;  sie  werden   aich   dadurch  auch  vollkommen  «Hellte  Gas- 
Veotilo  sichern,    wm  von  dor  n^rttüHteti  WlelitlKlcelt  ftlr  GtsmnsUlteu  ist. 

A   Dieses    oherirdiaohe  Scbraiibeii-Gaü-Veuiil  mit  verbeBsertem  Indicator,  der  an- 
xeigt  ob  dA6   Ventil  geBchloeaen  oder  offen  ist,   ist  daii  beute  Ventil   für  Rein i* 
gQogSÄppmriite .    wo    die    groiiÄto  Dichtheit    erforderlich    i»t ,    und    überhaupt 
zum   Widerstand    gegen  grossen   Druck. 
B    Unteriidiache«  Schrauhen-Gag^Veutil   für  seichte  Röhren. 
C    Inneres  ZabnatAngen-Gas-VeDtü   mit   Trieb  von   homogenen   Metall. 
H    Gewöhnliche»  Zahnstangen-  und  Trieb- Giis  Ventil    mit  starker,   unzeritörbarer 
Zahnstange  and  Trieb. 
Dio  Preise  bewegoo  »ich  awiacben    10  and   11  Shilling    pr.  Zoll    dea  DurchtiieMer§ 
der  Bohrung  frei  an  Bord  dea  Scbiffes  in   irgend  einem  «ugli sehen  Hafen. 


C.  A  1^.  IValker 

erancben  die  Directoren  conti nentalnr  GiiAanstiilteii,  iliie  Aufmerksamkeit  den  ^aiiMen 
VerlvefiBeriinf^eo,  welche  ^ic  in  der  runsiructjou  von  Relolicera  angebracht  haben 
nnd  ihren   Pnteat'-Ceiitriiiii^Tetitlleti  für  die  letzteren  zuäu wenden. 

Diese  Verbeaserungen  ernpareu  di-u  GiteaTifttnlteu  viel  Arbeit  UDd  Ausgaben 
bei  der  Reinigung«  und  ergeben  ein  tie«iHereti  Ciiifi»,  wahrend  die  Kosten  der  Rci- 
niger  so  m&asig  sind,  das«  eine  betrHHitllclie  £lrMi>iariilflH  durch  ihren  Ankauf 
allein  bewirkt  wird» 

C.  de  W.  W»lker  stellen  auch  Gaülfrelilllter  von  jeder  Grosse  und  in  der 
Tollkommensteu  Art  her.  Die  Platten  werden  mit  Mimcliinen,  die  zn  diesem  Zweeke 
erfanden  wurden  *  gelocht,  gewalkt  und  gebogt^u.  Jnrlo  Platte  wird  mittelst  einen 
Schiages  gelocht  Die  Süulen  der  GnsbehJllter  nind  von  ausgezeichnetem  Gusa  und  mit 
scbniiedciaernen   Verhindnngon   von   gefalliger  und   solider  Zeichnung  versehen. 

Die  Genannten  haben  auch  wichtige  Verbesserungen  in  Condenfiatciren  tjnd 
§«ritl>bern  eingeführt ,  und  cmprehli^n  ihrti  GieM<ierei  fllr  alle  BedtlrrnlBfie  der 
fiASaniitiilten.  i^ie  liefern  alle  Gattungen  von  Fabrikaten  tVei  an  Bnrd  des  «Schiffen  iu 
I  irgend  einem  engllücheu  Hafen  ^  nachdem  das  Be»tellte  vurher  in  ihrer  Pahrik  »nf^ 
gerlclitet,  anKepasiif  und  marklrt  worden  iat.  Alle  GaiianstnUen  sind  nicht  nur 
sicher^  Apparate  von  der  h'tch^teu  Vollendung  au  erhalten  ,  »ondern  werden  auch  durch 
Bestellung  deraelb  n   eine   betr&chiliche    Ersparnifls    an    GelrJ   erreichen, 

Miilfaofl  Irori  Works,  INinriington,  \('vv|iiirt,  $tiro|Kst)ire,  tlnglaiHl 
IdiidoD  K.C,  ^^.  8,  Fitisbttry  Circiis.  (623) 
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j.ii.r.eiTii.iiiiiiii 

eoiplif hit  ibre  Produet«  von  itewrihrter  (lüle 
i»esteu8. 

Von     ThOIiretOrteil     bftlte  ich  von 
den  g&ng  bare  reu  von  mehr  als   5(>  veröchiedeiien 
Formen  in  der  Regel  Vorrath  und  wird  jede  belie- 
bige   andere   Form   prompt  geliefert.      Die  gute 
Brauchbftrkeit  meiner  Rctortea  und  deren  äuHsomt 
correkle  Form  hat  sieh  seit  einer  Hei lie  von  Jahren 
i  In  einer  grossen  Anzahl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
I  ung  verachttfftj  worüber  gerne  Zeiigni»»e  zu  itien- 
'  «ten    Stuben.   —     Vermöge    der  besonders  sorg- 
fUItig  gearbeiteten     ganz    glatten    und    riss- 
freien  inneren  Flächen  wird  die  Graphit-Ent- 
fernung   in  hohem   Grade  erleichtert. 

Oans  heaondera  kann  ieh  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Naeh  einer  sehr  grosien  Anzahl  ton  Vereuehen  ist  es  mir  gelungen  ,  eine  in 
jeder  Besiehung  Tollkommene  GlaBur  bürssufi teilen ,  welche  die  Entfernang  des  Graphite  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Rotorte  bedarf 
ea  in  der  Regel  einer  kurzen  Zeit  des  Ausbrenneuä  ,  woau  meine  Ansbrennemulden  sehr 
gute   Dienste  leisten« 

Die  Vortheile  gut  glaflirter  Retorfon  haben  »ieh  durch  die  Praxia 
altf  unbestreitbar  u  nd  sehr  erheblich  erwiesen. 

Ferner  liefere  ich: 
S^OrmiitiCllie  wovon  über  BOO  Modelle  rorr  thig  lind^   in  nllen  iZröMen  bii  in   10  Ztr. 

pr.  Stück   von  vorzüglicher  fouerbüstfindigcr   nicht  schwindender  Qualitlit« 
I**eiierreste   Sieine   gewöhnliehcr   Form  filad  steta  vorrRtbig. 

Ferner  empfehle  ich  : 

Steine  für  Eisenwerke  zu  Hftbol'en,  Schweksöfcn  etc.j  für  (Jla.Hfabnkeiif  roriellanfahnken 

etc   dann  (ilaH>*^'hmplzhäfen,  Huffpln,  Röhren  etc. 
Für  chemisi'hp.  Fabrik<^n: 
Silur egefaeiüeii    IllSliren«    Sieine    von    beflonders   geeigneter    Qualität    für  Soda- 
SchiUPlziifeil    lind   alk  in   dieses   Fach   einütchlageudo   Artikel, 

Abtritt-  und  Wansorleitua^H-RölirfiiT   Kauiiiiauf^ätKCi   eic. 
Feuerfesten  Thow    heüler    Qualität  uuh  eigenen  Gruben. 
Mtlrtelma^jia  fein  gemahlen   von  geringster  Seh  Windung. 

Die  Preise  «teile  ich  entsprechend  hilligrtt  und  bin  ieii  dlircll  heil  eilte  lllle 
VeFgFÖSSei'llIlg  m^iuea  Etablisöemcnt«  in  den  Stand  gc^iifii,  ameh  die  uuiliuigri^iehüten 
Aufträge  prornpteat  zu  erledigen.  y     ^y       ^      •4*1* 

ißoS)  J.  lt.   ureitUy   Gasfabrikant 
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ALLGEMEINE  AUSSTELLUNG,  PABIS  1867. 


Fabrik- 


L.  L 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABRIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDER  GESCHWEISSTEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  EOMOOEN-METALL-RÖHREN 

für  Loconiotiven,  Schiffekessel;  Locomobilen  etc. 

SCIlMIKnEEISERNKN  KOHREN   und  VKliltlNDUNGSSTÜCKEN 

ZU  Gas-  Dampf-  und  Wasserleitungen 

SCHNEWEKLUPPEN  und  ALLE  ARTEN  von  WERKZEUGEIS 

für  Gasarbeiten. 


NIEDERLAGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE. 


F.  Bellrfantaine,  Li^ge 

W.  Brauny  8t.  Petersburg 

HL  Sörman^  Stockholm 

D.  Hansen  ^  Astrup,  Chrütiania 

Omrl  Madsen^  Copenhagen 

Ä.  Schüler^  Hamburg 


AGENTEN: 

Julius  MölleTj  Berlin 

X  E.  Bemhuber,  Wien 

A.  TJggi,  Prag 

c7.  A,  Bödiger^  Triest 

C.  Bellegrandi  ^  Co,,  Genua 

Miguel  de  Bergue^  Barcelona. 
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J.  VON  SCHWARZ 


m 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Freie- Medaillen  von  der  Induatrie-Äusstellnng  in  Müncheo 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausatellune  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften;  in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

Speckstein-Grasbreiiiier 

Argaiid-  und  Dninas-Brenner  mit  und  obne  Messing •  Garnituren, 
TOD  Schwarzsehe ,    vou  Bunsen'sche  Röhrön  und  Kochapp&rate. 

Sotiete  ili*  pfiKluils  relhctaircs  <lc  Saint-Gfiislaiii  (Relgigiie). 

ßesellscbatt  für  ieaerfeste  Prodacte 

In  Saint-Crliislain  (Belgien). 

Preis-Medaillen; 

Paris  18^7. 1863. 1857.  1855.    I^ondoii  1861i.  1851.    Brflsfiel  1847. 

Unser  Etablisaement,  eines  der  grossartigsten  des  Continenta,  im  Jahre 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere,  in  numittelbarer  Nähe  nnserer 
eigenen  releliliaitigen  l'iiongrnben^  dicht  an  der  franzöBiach-bel' 
giachen  Nordhahn,  an  der  Canal-Wasseratrasäe  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfah* 
rungen,  billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilhafter  Transportwege* 

Als  Specialität  luiserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

Jeder  beüeMgen  Farm  u»  QröAse  wan  wirl^lieh  uiitl1>ertretf- 
lleiier  Qualität,  ebenso  steine  und  Fortiiütiicke  aller  Art  für  Gasöfen* 
Ferner :  Blöeke  nnd  Steine 

in  beliebigen  Dimensionen  für  Holt-,  Ü^eliwelss-^  Puddel" ,  Coke- 
unil  Oypsiiifeti  jeden  Systems;  geliraunte  imd  utigebraunte 
$!^tili*l£e  für  Olaaliiitteu  9  feinste  Tlianerde  flir  Olas-  und 
Kini^hüiten  Cement  etc.  zii  sehr  vortheilhaften  Preisen. 

Zeichnungen,  Preiftlisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Ausktinft 
über  FracbtHätze  etc.  steheu  gerne  -m  Diens^ten  uuil  bitten  wir.  Briefe  etc. 
A  Im  iUreciii*H€t€  liMMißet^ieit^'prftitiiHMi'efrnviairem 

ä  SiMtiit'diiiMiiMln  (Bdgique)  zw  adressiren. 
(ö^'^)  üadminisiraUuT  dSlegiti,  Gustave  de  Savoye. 


% 


M 


ij,%:i 


t^ft 


l^ 


m7 
O 


:^i 


^©©Q^ 


Emaillf  Waaren  u.ZifferbUtt*Fabrikant 
SCHIEB EBEHO  bei  BCRMM 


Auf  £iseu  eniaiUirte 

I  Strassenschilder,  Hausnummern  ^  Firma- 
schilder^  ferner  durch  schöneres  helleres 
Licht  ausgezeichnete  Lampeu-  und 
Laternen  -  Bleudau     für     Locomotivenj 

Signale  etc.  etc. 


(596) 


«f.  G.  MuHer. 
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^^^^         Verkauf  einer  Oasanstalt 

Herr  H.  Elberling  zu  Mölln  hat  mich  mit  dem  öffentlich meist- 
bietenden  Verkauf  seiner  in  hiesiger  Stadt  befindlichen  Gasanstalt 
beauftragt,  und  anberaume  ich  zu  diesem  Zwecke  einen  Termin  auf 
IMeiMtaK,  d^^  !^*  TIKai  d.  J.  Tor  mittag«  U  Uhr, 
zu  welchem  ich  die  Kaufsliebhaber  ergebenst  einlade,  sich  in 
meinem  Hause  einzufinden. 

Die  Verkau&bedingungen  können  vom  18.  Mai  d.  J.  an  bei 
mir  eingesehen  werden. 

Röbel  in  Mecklenburg,  den  20.  Februar  1869. 

HLaekbusch,  Stadtsecretain 

JOS.  CO  WEN  &  C^ 

Hlaydon  Itiirn 

Newcastle  on  Tyne. 

Fabrikanten  feuerfester  Cliainott-iltelne, 

Marke  „Cowen". 

Retortefi  für  Gas- Anstalten  and  alle  Arten  feuerfester  Gegen^ 
stände  für  Hohöfen,  Cokesöfen  &c  &c. 

Job.  Cowen  A  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten,  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preis-Medaille  für 
,,6ai-Ietortea  ud  aadere  feuerfeste   Gegeast&sde^^   beehrt  wurden. 

Jos.  Cowen  &  Co,  war  auch  die  einziee  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis-Me- 
daille fUr  ,,6as-Retortea.  feverfeste  Steile  etc.,  fir  Torkreflichkeit  der  (liialita|<< 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Orosabritannien.  (586) 

Gesellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
Ijanboeck  A  Hilpert 

in 

Nttmberg 

empfiehlt  ihre 

in  den 'verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken,  dass  stets  von  den 
courantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
Ordres  sofort  effectuiren  zu  icönnen.  (583) 

20 
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Silberne  Medaille. 


W^'  G«rJiÄfts- Iah  aber  1  ^" 


Parfft  1667. 


ß.  Sitiörffcr. 

Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 

Heizufigen. 

ßrtöt-diiu'idjtuiignt 

S  Pani(if-Ki)€h-,  Bade- und 

^         Heiz-Anla^eiL  |^ 

Gas  -  Koeli-  Apparate. 


(5,  311)  Irin ri)  er. 

GasbeleuelitHngs. 

Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaberp  Ampeln. 
Wandarme^  Laternen  etc. 

4  jus  roll  IT  II,  I1:)lini%  Uri^nurr. 
FitiiD»;s  II.  Wfjbfugf  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhreu,  Pntiipeii, 


''ABRIK:  üiidenStr.  19.  BERLIH- 

Detail -Verkauf:    Leipziger  Str.  42« 


KoflUnaiiii  A  i^Heli 

Speckßtein-Gaßbreniier-Manufak  tur 


m 


I 


Nttrilberg 

emprehleo  ihre  Speckateiogasbrenner  aller  Art,  wie: 

Belmitt-,  Ijoeh-,  Fidltius«^  Petroleuni-  &  Bramikoltleii«      ' 
tbeergas <•  Brenner    eigeDer   Coni^lruktiou     zu    den    b 1 1 1  i g a t e o 
PreiBeo- 
HauptBächlich  machen  wir  auf  uuaeren  neuen  Sehnittbrenner  mit 
attBgeliöhltem  Kopfe  aufmerksam,    der  eine  runde  Flamme    ohne  Spitzen 
erzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebranut  werden  kanu. 

Muster  und  Preiscourant  aaf  fraukirtes  Verlangen  gratis.  (592) 


len 


jeder   Construction    liefert    als     aiisschliedälicbe 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Mmier  &  Blum,  Berlin, 

Zimmertrtrasse  88.  (^594) 


Oan-Exhau^foren 

r»  Sohlele'ii  lelehtgelieiide  gerüuscbloso  neueste  Constmction  von  1B68  TMr.  10 
pr*  Eoll  I«  W*  der  Änschlussrübren.     Freier  Darebgang  dd»  Gases  beim  Stinatand« 

I^oppelter  Miitsefl*ect  gegen  alle  anderti  bekaatiten  Veatiiator-Exhnustofon  garaotirt. 
Will  man  sich  übenteugen ,  prubire  mai)  mittelst  Fuaatrelcn  eineu  kleinen  Üell miede* 
Ventilfttar  di«Her  runtftruclion  und  man  wird  fiuden,  dasa  Pin  Mann  das  Doppelte  per 
Tag  damit  leisten  katin,  was  er  mittelst  irgend  einem  atidern  fertig  bringt  und  diftss  besser 
als  mit  einem  ßUübaig 

C.  Schiele,  lugenlenr,  Franlcftart  a«  9I*y  Pfeile  MaliiserstrRase  12. 

Bitte,  diese  Adreaae  mit  keiner  andern  2U  ret wechseln«  (568) 
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Billigste  imd  beste  ROhren  für  Gasleitongs-Zwecke! 


•• 


ASPHALT  ■  ROHREN 

von  2  bis  15  Zoll  engl.  Licbten-Darchmesser  und  7  Fuss  engl.  Rohrlänge 
mit  absolut  dichten  «id  «lehem  Terblndangeii,  Krümmern 
und  Figuren  aus  gleichem  Material,  wie  die  geraden  Röhren,  bester  and 
billiger  Ersatz  fttr  Hetallrftliren,  empfiehlt  für  Gas-I^eltangen 

in   dauerhafter  gediegener  Qualität 

Die  Asphaltrohren-  nnd  Dachpappen-Fabrik 
von  Job.  Chr.  Tieye 

in  Boelinni,  Westphalen. 
Die  ferneren  Gebrauchszwecke  dieser  Röhren  sind: 
fürWasser-lieltnngen  aller  Art:  (»»Drnek-,  Sang-,  He- 
ber- n.  Abflnssleltnngen)  Gebläse-,  Tentllatlon-,  unter- 
irdische   Telegraphen-Drähte-Iieltungen  ,    Pumpen, 
^      Closet-  und  Slel-Eieltungen,  als  Specialität  für  Bergwerke  zu 
Sprachrohr-  und  Wetter-IiCltungen. 
Den  geehrten  Gasanstalten  stehen   in  der  Verlegung  und  Verdichtung 
geübte   Monteure    und    Arbeiter  zur   Verfügung,  die   bei   Herrichtung   der 
ersten  grösseren  Röhrentour  Arbeiter   der  quest.  Anstalt  anlernen   und  mit 
allen  Manipulationen  und  vorkommenden  Chancen  vertraut  machen  können, 
so    dass  die    Herrichtungsarbeiten    dann   auf  jeder   Anstalt   selbst   besorgt 
werden  können. 

Kleine  Ableitungen  lassen  sich,  wie  bei  eisernen  Röhren  mit  einem 
Ueberwurf,  —  ebenso  Metallfiguren,  Schieber  etc.  auf  jeder  Stelle  auch 
bereits  liegender  Leitungen  auf  das  leichteste  anbringen ;  überhaupt  sind 
alle  Arbeiten  —  in  Händen  damit  vertrauter  Leute  —  viel  leichter  und 
gehen  rascher  von  Statten,  als  bei  eisernen  und  lassen  Asphaltröhren  eine 
viel  mannichfachere  Behandlung  für  jeden  vorkommenden  Gesichtspunkt 
zu,  ah  eiserne. 

Obige  Fabrik  ist  zu  jeder  weitern  Auskunft  stets  bereit.  t5l5) 

EiD  Oastechniker 

wird  zur  Leitung  der  städtischen  Gasanstalt  hierselbst  zum  1.  Juli  c.  ge- 
sucht.    Gebalt  500  Thlr.  nebst  freier  Wohnung,  Heizung  und  Licht. 

Tantieme  wird  in  Aussicht  gestellt. 

Qualificirte  Bewerber  wollen  sich  bis  zum  lö.  Mai  c.  unter  Beibringung 
ihrer  Zeugnisse  melden. 

Charlottenburg,  den  1.  April  1869. 

Der  JHagiatrat.  (625) 

20* 
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186CI 

Emter  Prelü 

för  gleich  aiisgesei  ebnete 
durch  Elegan;&  dur 
Formen  wt©  durch 
tadellosen  Ouas  der 
Auegestellten  Wahren,  «b 
B&uleD,  Cftndelaber, 
Treppen  etc. 


dEEBSEBURG 


LhViMAI'is,jüNiA| 


lSi7 

Erster  Preis 

für     lJer«tel|iing     t  o  r- 

sügiioh  gegotsener 

und  e  m  m  i  11  i  r  t  e  r 

W  &  a  s  e  r-  und 

G  A  ft  1  e  i  t  u  n  g  s- 

R  0  b  r  e. 


Das 


laiRtfl 


üDf 


fOJioii\n(lJ 


Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

Taiiia^erli  ii  C  te 

bei  IVTagdeburg* 


liefert: 

Giuileltongsrdhreii  *  sepkre«ht  ütelieiitl  und  In  gelroekaefeD  Formen 
Segossen  ^  unter  Garantie  für  Di«btii:keit  zu  den  lillligsteu  Preisen  und 
halt  üAYon  ein  stets  wohlassorürtes  I^ager.  Alle  Apparate  und  Fa<^oii- 
atücke  werden  prompt  angofertigt.  ^-  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  Caii4elat»er, 
Liaternenarme  nach  einem  reichen  Modell Inveutar,  und  dient  an f  Verlangen 
gern  mk  dem  betrefTenden  Itlnsterbnolie.  Die  AuideLnung  des  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigung  der  bei  augreichsten   Lieferuugsobjecte  in  der  kürzesten  Zeit, 

Alls   unsere    Waaren    werden    ans    dem    Capolöfen    atis    TorKÜglicben    0r    die    be- 
trefiTetidea  Zwecke  geeigneten  Reheisen mischun gen  gegossen«  (622) 


i^m  Retorten  und  Steine 

Ton  feaerfestem  Thone  in  allei  Formen  und  DinteniioiieD» 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

{vormals  Atbi*i'i  iäelier.) 

Diese  Fabrikate  haben  auf  allen  Gaswerken^  wo  sie  benutzt  worden,  rolle  Aner> 
kennuug  gefunden,  und  sind  die  Preise«  trotz  aller  ^Sorgfalt,  welche  auf  die  Anfertigung 
verwendet  wird»  sehr  vortheilhaft- 

Gas-Feldschmieilen 

mit  TentUator  in  jeder  beliebigen 
Gröst^e  und  Fornij  welche  Bich  dudurch 
V ortheil haft  emp fehles  ,  dass  der  ganze 
innere  Raum  zu  Werkzeiigspinden  und 
SchuhkaRten  eingerichtet  latj  bauen 

Roesseinann  &  Kiibemann 

(6L1)  Berlin 

2L     Gartenatrasse     2L 
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EENST  SCHWEMMER 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille  der  internationalen   Ausstellung  in  Paris   1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

Üpeekstelit-C^ajibreiiiier, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gas  bestens  eu  empfehlen. 

Besonders  macheich  auf  meine  neuen  Selmitt-Breuier  mit  ItoUem 
Kopfe  aufmerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  (574) 

(570)  Die  ^irerkzeng^abrik 

(Spedalität  Oaswericzenge) 

von 

Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empfiehlt: 
Bohrabschneider,   Rohrzangen,   Fitter-    resp.  Brennerzangen,   Oaskluppen, 

Bohrknarren,  Schraubstöcke,  Schraubenschlassel,  Gussstahlfeilen  auf  Garantie, 

englischen  Gussstahl   zu   Handmeissel,   Coaks-Scbaufeln,   Eoblenschaufeln, 

Dreckschaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge. 


INe   C^asbehälter- Fabrik 

von 

F.  A.  IXfeuman  in  Amehen 

lieferte  in  wenigen  Jahren  126  Gasbehälter  nach  allen  Gegenden  Deutsch- 
lands, welcher  Umstand  wohl  als  Empfehlung  ihrer  soliden  Arbeiten 
dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind:  die  zu  den  Gasbehältern  ge- 
hörigen Ftthrnngsgerüste,  sowie  sämmtliche  Blecharbeiten  für  Gasanstalten, 
als  Wechslerhauben,  Reinigerdeckel,  Skrubber ,  Condensatoreo,  Reservoire, 
eiserne  Treppen,  Thttren  etc.  etc.  (613) 

(587)  C^Msleitims^rdlireii 

gusseiserne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen    gusseisernen   Apparaten    und    Fa^ onstAeken  9   wie    sie   zur 

Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  DichtigKcit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jfingster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungs-Bauten, empfiehlt  die 

Friedrich  Wflhelnui-Bütte  zn  Hfilheim  a.  d.  Rühr. 


Fabrik 
feuei^fester  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

in 

liyon-Talse 

(FrankreJib*) 

Eine  der  bedeutendsten  Fabriken  Bnropa's. 


SOberne  Preis-Hedaille 

bei  der  mtemationalen  AuBStellung  in  Paris  im  Jahre  1867* 


Die  Fabrik  feuerfestQr  Produkte  in  Iijoii>TAlfie ,  gegründet  von  den  Herren 
Ei<»llts  BQnsqaet  de  €le*  im  Jahr«  18J4  empiolilt  aich  durcb  die  Vortreff  liebkeit 
ihrer  Fabrikate,  wekho  beute  in  ganz   Europa  bekannt  sind» 

Die  stete  zu  nehm  ende  Zahl  der  Gasanstalten  ,  welche  die  RetoFten  der  Herren 
IjOuIb  Bousquet  «k  de.  iti  l«jon*VAlse  benutzen  ,  beweist  die  unwiderkgticben 
Vorzüge  dieser  Retorten  vor  anderen  Fabrikaten* 

Em  b( sonders  dnrohgebildetea  pateiitirtes  Verfabrcti  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
Äiia*orordentHcbe  ßorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materifliieu  Terfabren  wird,  haben 
68  dieser  Fabrik  ermöglicht^  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Hang  zu  tirreichen*  So  hat 
auob  die  Jury  der  Jn(ernaliona1en  Ausstellung  von  18t>T  ihr  die  erste  iilltieroe 
üedmille  blos  fVlr  Retorten  zuerkannt. 

Gaüanstalten ,  wclcbe  etwa  einen  Verbuch  mit  diesen  Retorten  zu  maelien  geneigt 
wären ^  stehen  Reveretssen  der  folgenden  Fabriken  in  Diensten: 


Aaeb,  Böbmen. 

Kempten. 

Lausanne 

(Seht 

Baden-Baden. 

Katifbeureü« 

Luzern 

Bamberg, 

Lindau« 

Bulle 

Biberaoh. 

Memmingen. 

Vevey 

Cauustadt 

Reutlingen. 

Lorges 

Coblenz. 

Schwein  fürt. 

Locle 

Culmbaoh. 

Straubing; 

Solenre 

Donauwörth. 

Salzburg. 

S&int-Imier 

Eisenacb« 

Schwab,  aemtnd. 

Winterthur 

EichstJtdt. 

TraunateiD 

Nyon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth, 

Coire                      (Seh 

weiz,) 

Basel 

Oermersheim* 

Freiburg 

n 

TbuD 

Hersfeld, 

Genf 

n 

Züricb 

Hill  (Wüttemherg). 

Kolbrunnen 

» 

Bt.  Güllen 

Ingolstadt 

La  Cbaux  de  Fond 

» 

Sion 

H 


Die  Retorten  der  Herren  li.  Bousquet  ^  €le*  sind  fdr  Gas  Tollkommen  nn- 
durchdringiich.  Sie  werden,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstfitzt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen  und  wieder  erhitzen* 

Die  Fabrik  verfertigt  naoh  eingesandten  Maasf^en  Steine  Jeder  Art  and 
Cirtase    für   Oefeu    aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  i'Ur  FeuerunKea. 

Aufträge  wollo  man  an  die  Herren  Ei.  Bousquet  A  de.  A 
I^jan-Talse,  Il^p.  du  Rh6ue  (France)  riciuen. 
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HERMANN  SCHOMBURG 

Porzellan  -  Maniif  actur 

Chamott-Stelne-  and  Retorteo-Fabrlk 

Berlii,  Alt  Moabit  Nr.  20 

empfiehlt  anerkannt  haltbarste;  mit  Porzellan-Glasar  yersehene 

Chamott-Retorten 

in  jeder  gewünschten  Form  nnd  Grösse  aus  den  reinsten  und  feuerbestän- 
digsten Materialien.    Desgleichen  alle  Sorten 

Chamott-fiteine 

gewöhnliche   nnd  ansserge wohnliche  Formate,  nach  Maass  und  Skizzen,  zu 
soliden  Preisen,  bei  coulanter  Bedienung. 

Die  angestellten  Vergleichsversuche  in  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  haben  mein  Fabrikat  als  bisher  unerreicht  constatirt,  was  die 
Herren  Betriebs-Directoren  auf  Wunsch  gern  bestätigen  werden.         (626) 

Simon  Frennil  junior, 

Berlin  9  IfTeaenburgrerstrasse  8 

empfiehlt  seine  Fabrik  von 

A)  I>iehtiuig«materialieii  aus  Hanf« 

Die  Theerstricke  werden  aus  kräftigstem  neuen  Hanf  (ohne 
Beimischung  von  Zupfwerg  aus  altem  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  nnd  liefere  dieselben  in  solcher  Beschaffenheity  dass 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  grosse  Anzahl  anerkennender  Zeugnisse  von  renommirten  Gas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  zur  Seite. 

Bestellungen  werden,  da  fortwährend  Lager  halte,  umgehend  aus- 
geführt. 

B)  liederbandagen  fttr   Biemenseheiben »  zur  Verhatung  des 
Gleitens  und  Herabfallens  der  Treibriemen  und  Conservirung  derselben. 

Der  grosse  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  für  jede 
Fabrik  mit  Riemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  wuraber  die  glänzendsten  Zeugnisse  auf- 
weisen kann. 

Die  Mehrleistung  der  Apparate   bei  Anwendung  derselben   beträgt 

15— 60«/p. 

4D)  Treibriemen  aus  bestem  rheinischen   Eernleder.    In  allen  Dimen- 
sionen per  Zol^fund  trook^ne  Waare  ly«  Thlr.  (624) 


1«0 


EoJidftehiti« 


_ 


V©w55^ronTPL.  Oldenbour^  in  Münclieii. 
Zu  beftiehen  durcb  jede  BuchaDdlung. 


Statistische  Mittheilungen 

über  die 

Gasanstalten  Deutschlands, 

der  Schweiz  nnd  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 


h^ 


agegebe 


»r. 


H.  SelillUiiK. 

Zweite  stark- vermehrte  Auflage,  —  -4  Bogen  Lexicoo-Octav.    geheftet. 

Prcii  (Vir  Abuohmer  de«  GMJournalü Rthlr«  Z,  —  fl.  3.  SO, 

Liditi|||>r«is  rar  NiohubooenDten  des  Gmsjournalfl      .     ,     RlUr.  Ji.  20    Msr«  fl«  4*  40. 

Dt«  Bedeutung  einer  ausiTihrlicheu  SutUtik  der  G&siudustrie  f^r  dle^e  «elbst  und  iEr 
ftlle  Gebiete  der  Teebnik ,  welche  eu  derselbeu  in  Beiiebung  stehen .  bedarf  keiner  Aiu- 
«jnatider««uung.  Ein  Blick  in  das  obige  Werk  »eigt ,  welche  Wichtigkeit  die 
derlti  eDthaltenen  Mittbeiluugen  beben.  In  demftelben  wird  ron  mehr  eli  700  Gasen- 
itelten  genaue  Mittheilung  über  ihre  Ge»ebichce,  Einriebtung  und  ihren  technischen  Be- 
trieb gegeben.  Ua  die  Mittbeltnngen  fast  überall  auf  directen  Angaben  dieser  Anstalten 
beruhen,  iO  eignet  ihnen  die  gr5sste  ZuTerllasigketL  8ie  sind  in  dieeer  V^o  Iständigkeit 
nur  in  der  Gasinduslrie  möglich,  denn  für  aUe  anderen  Industrieiweige  sind  sc  ausge- 
dehnte Angaben  über  Betrieb  und  technieohe  Einrichtungen  der  einselneu  Etablissements 
t<he«  ditiWeigen  nicht  erteichbar,  weil  bei  denselben  di^  nur  in  der  GasindustHe  nicht  vorhan^ 
iittt  ÜHnnoht  der  Concurreni  sie  ausfchlieest. 


Billigste  ßasanlägen 


tur 

Krdol-  oder  Petroleunirüekstfindee 

Durch  in^«ai«  £iii(mchheit  und  Billigkeil  concurrlrea  die  FetIgm&atilsgeD 
bwroit«  mit  den  gr^Asiftn  SliliikoU«iig»ftausia]teii,  »o  dass  in  diesem  Jahre 
BelouchtttJ]^  fcir  Weiatenfela  ».  &  und  Treptow  a.  R.  mit  dem 
Erfolgt  eingtt^hrt  worden  ist  AoiMr  in  vielen  Fabriken  und  Ver- 
gmUfniiiplokmlen  wurde  diese  Beleuchtung  auch  fllr  letatgeoanate  Stadt 
mir  au»geAlKrt|  und    kann    icli    hierüber    die  betlon    Zengniase   auf- 

FUr  jt4t  Anlage  Garantie.    Proifieelt  «md  leartigi  AndLanft  grmtifl. 
BHMHkketlndc  oder  echwtre  ThoeHtfe  bilKgal.  (578k 
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oder  gar  Enttchaldigong  bedürfen,  wenn  wir  es  yersnchen,  ancb  in  diesem 
Facbjoumal  den  Gegenstand  etwas  näher  ins  Ange  zu  fassen,  und  unsere 
Ansichten  über  denselben  anssnsprechen. 

Zwei  Umstünde  waren  es,  welche  sa  der  gegenwärtigen  Bewegung  den 
anmittelbaren  Anstoss  gegeben  haben:  die  Concurrenz  des  Petroleums  und 
der  Ablauf  der  Gasverträge.  Das  Petroleum  ist  in  solchen  Massen  und  su 
solchen  Preisen  nach  Deutschland  gekommen,  dass  es  nicht  nur  die  ein- 
beimische Mineralöl-Industrie  sum  Theil  lahm  gelegt  hat,  sondern  es  hat 
auch  die  Agitation  für  Herabsetzung  der  Gaspreise  hervorgerufen,  die  vom 
Rhein  resp.  von  Baden  ausgehend  sich  sehr  rasch  fast  über  ganz  Deutsch- 
land verbreitet  hat.  Es  war  in  den  Jahren  1860  und  1861,  als  das  Pe- 
troleum zuerst  in  grösseren  Quantitäten  in  Deutschland  eingeführt  wurde. 
Wenn  auch  die  grosse  Feuersgefährlichkeit  der  Anwendung  desselben  ent- 
gegen zu  stehen  schien,  so  wurde  an  maassgebenden  Stellen  die  Bedeutung 
des  Fremdlings  doch  sehr  bald  erkannt,  und  in  Thüringen  sah  man  recht 
wohl  den  Einfluss  auf  die  dortige  Mineralöl-Industrie  voraus.  Im  Anfang 
des  Jabrea  1863  nahmen  die  Zufuhren  bereits  sehr  bedeutende  Dimensionen 
an,  und  wurden  in  England  um  jeden  Preis  losgeschlagen,  so  dass  Solaröl 
von  10  Thlr.  auf  8  Thlr.,  und  Photogen  von  15  Thlr.  auf  10  Thlr.  zurück- 
gehen musste,  um  die  Concurrenz  zu  bestehen.  Bis  zum  Jahre  1867  fiel 
Solaröl  auf  4  Thlr.,  Photogen  auf  6  Thlr  per  Centner,  die  Einfuhr  in  den 
Zollverein  betrug  im  Jahre  1867:  1,667,313  Zoll-Ctr.,  im  Jahre  1868  wird 
sie  etwa  2Vt  Millionen  Zoll-Ctr.  betragen  haben.  Es  kann  nicht  Wunder 
nehmen,  dass  unter  solchen  Verhältnissen  auch  für  die  Gasanstalten  die 
Concurrenz  des  Petroleums  nach  und  nach  fühlbar  wurde*  Namentlich*  aus 
kleineren  Orten,  die  wegen  ihrer  weiten  Entfernung  von  den  Kohlengruben 
und  wegen  des  geringen  Umfanges  ihres  Betriebes  hohe  Gaspreise  halten 
mussten,  hörte  man  in  den  mittleren  Sechziger-Jahren  bereits  mehrfache 
Klagen  über  Abnahme  des  Gasverbrauches  durch  die  Concurrenz  des  Pe- 
troleums. Diese  Erscheinung  war  eine  natflrliche.  In  Amerika  freilich, 
der  Ueimath  des  Petroleums,  wo  noch  dazu  die  Gaspreise  höher  sind  als 
in  Deutschland,  konnte  da^  Petroleum  dem  Gase  keinen  Abbruch  thun, 
weil  dort  time  money  ist,  und  die  Unbequemlichkeiten  die  mit  dem  Gebrauch 
des  Petroleums  zusammenhängen,  viel  zu  sehr  ins  Gewicht  fallen,  um  durch 
den  billigeren  Preis  des  letzteren  aufgewogen  zu  werden*  Auch  in  Eng- 
land haben  wir  nicht  gehört,  dass  dort  eine  eigentliche  Concurrenz 
statt  gefunden  hätte;  eben  so  wenig  konnte  das  Petroleum  in  unsern  eigen t- 
liehen  Fabrik-  und  Handels-Städten  grosse  Verbreitung  erlangen.  Wo  aber 
das  Bedürfniss  einer  bequemen  und  zugleich  intensiven  Beleuchtung  bei 
uns  nicht  in  gleichem  Maasse  existirte,  da  wurde  vielfach  Petroleum  einge- 
ftahrt,  und  die  Gasanstalten  hatten  unter  seiner  Concurrenz  zu  leiden.  Die 
anhaltende  Geschäftslosigkeit,  welche  der  Krieg  von  1866  und  die  politischen 
Verhältnisse  seitdem  verursachten,  trug  gleichfalls  nicht  wenig  dazu  bei, 
die  Intensität  der  Concurrenz  noch  zu  erhöhen.    Das  Alles  hätte  aber  der 
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in  den  letzten  Jahren  ein  getreten  ea  Bewegung  noch  niclit  den  fatalen  Char 
racter  gegeben,  den  sie  wirklich  angenommen  hat,  wenn  nicht  zu  der 
natürlichen  Concurrenz  noch  eiae  künstliche  Agitation  getreten  wäre.  Herr 
Director  Schiele  hat  auf  der  Gasfachraänner- Versammlung  in  Stuttgart  arch 
eingehend  über  diese  Agitation  aosgesprochen,  wir  unterlassen  es  daher, 
hier  nochmals  auf  dieselbe  zurückzukommen.  Die  natürliche  Concurrenz 
hätte  auf  dem  Wege  des  Ausgleichs  ihre  ruhige  Erledigung  gefunden;  durch 
die  Agitation  aber  ist  die  Leidenschaft  aufgestachelt  worden,  und  das  kann 
der  Sache  unter  allen  Umständen  nur  schaden. 

War  also  einerseits  die  Petroleum-Coocurrenz  und  die  darauf  gegründete 
Agitation^  welche  bei  der  traurigen  Lage  unserer  deutschen  ludustrie  ©inen 
nur  zu  fruchtbaren  Boden  fand,  die  Ursache  der  herrschenden  Bewegung, 
90  fand  die  letztere  in  dem  zweiten  Umstand,  dass  durch  den  Ablauf  der 
bestehenden  Vertrüge  in  einer  grösseren  Anzahl  Städte  zur  Zeit  Ver- 
handlungen über  die  Fortsetzung  des  Gasbeleucfatungs-Qeschäftefl  im  Gange 
waren ,  erat  rechte  Nahrung  und  Steigerung.  Wir  werden  Gelegenheit 
nehmen  I  uns  über  die  deutschen  Gasverträge  in  einem  späteren  Artikel 
ausführlicher  zu  verbreiten.  Niemand  wird  uns  indessen  widersprechen ,  wenn 
wir  einfach  constatiren,  dass  die  Verträge  allerdings  nicht  überall  geeignet 
waren,  das  Publikum  zufrieden  zu  stellen^  und  dass  man  es  dem  Letzteren  nicht 
verdenken  konnte,  wenn  es  sich  sehnte,  bei  Ablauf  der  Concessionszeit  aus  den 
alten  Verhältnissen  heraus  zu  kommen.  Um  zu  begreifen,  wie  es  gekommen 
ist,  braucht  man  sich  nur  den  Entwickeln ngsgang  vor  Augen  zu  halten, 
den  das  GaabeleuchtungsweBen  in  Deutschland  genommen  hat.  Die  Eng- 
länder waren  bekanntlich  die  Ersten,  welche  uns  das  Gaslicht  aus  ihrem 
Mutterland©  herüber  brachten,  sie  wurden  in  unseren  Residenzen  und  Haupt* 
Städten  mit  offenen  Armen  aufgenommen,  und  occupirten  mit  Leichtigkeit  das 
Terrain,  was  sie  zum  grössten  Theil  noch  heute  inne  haben.  Wir  waren 
froh,  dass  sich  nur  überhaupt  Jemand  fand,  der  uns  die  Gasbeleuchtung 
einführto,  und  gingen  gerne  auf  die  Bedingungen  ein,  die  uns  von  den 
Fremden  gestellt  wurden.  Was  wussten  wir  damals  beispielsweise  von 
Leuchtkraft  und  Preisen?  Die  Leuchtkraft  einer  Gasflamme  war  den  damals 
üblichen  Beleuchtungsmaterialien  gegenüber  so  imposant,  dass  man  den 
Gedanken  sie  könnte  eines  Tages  ungenügend  befunden  werden,  gar  nicht 
denken  konnte;  der  Preis  des  Gases  war  im  Vergleich  zu  den  damaligen 
Üel-  und  Kerzen -Preisen  so  gllnsti^,  dass  man  bei  der  Verständigung  darüber 
nichts  weniger  als  scrupnlös  war,  und  die  Zukunft  so  gut  wie  ausser  Acht 
Hess.  Mit  einem  Wort,  ea  wurden  Verträge  gemacht,  die  wohl  für  den 
Augenblick  passtcn,  später  aber,  wenn  sie  ausgebeutet  werden  wollten, 
nothwendigerweise  zur  Unzufriedenheit  führen  mussten.  Wir  sind  weit 
entfernt,  den  Gemeindeverwaltungen  daraus  einen  Vorwurf  machen  zu 
wollen.  Die  Sache  war  neu  und  in  jeder  Richtung  unentwickelt,  die  deutsche 
Technik  ging  bei  den  Engländern  in  die  Schule,  das  deutsche  Capital 
wagte  den  unbekannten  Boden  nicht  zu  betreten,  ja  es  herrschte  namentlich 
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in  Norddentschland  eine  so  allgemeine  Anglomanie  in  Allem,  was  indastrielle 
und  technische  Unternehmangen  betraf,  und  die  einheimischen  Kräfte  wurdet 
in  solcher  Weise  unterschätzt^  dass  es  wahrlich  den  städtischen  Verwaltungen 
nicht  yerdacht  werden  kann,  wenn  sie  den  Engländern  bereitwillig  entgegeh 
kamen  und  um  der  wichtigen  Neuerung  der  Gasbeleuchtung  nur  Ober- 
haupt habhaft  sn  werden,  den  Preis  nicht  genau  ansahen,  den  sie  daftir 
besahlen  mussten.  Den  englischen  Verträgen  wurden  später  die  deutschen 
nachgebildet;  wenn  eine  Stadt  Gasbeleuchtung  einftlhren  wollte,  so  Hess 
sich  der  Magistrat  die  in  anderen  Städten  bestehenden  Verträge  kommen, 
und  eine  juristische  Feder  musste  sie  für  die  lokalen  Verhältnisse  zustutzen. 
Man  könnte  bei  eingehenderem  Vergleich  die  ganze  Genealogie  der  deutschen 
Gasverträge  nachweisen.  Das  ging  nun  so  fort,  bis  unseres  Wissens  zuerst 
in  Berlin  die  Unzufriedenheit  auftrat.  Hier  hatte  nach  20  Jahren  der  Be- 
darf an  Gas  in  ungeahnter  Weise  zugenommen,  und  die  Imperial-Continental 
Gas- Association  zeigte  sich  so  unzugänglich ,  dass  der  Berliner  Magistrat 
den  Entschluss  fassen  musste  selbst  Gaswerke  zu  errichten  und  die  Stadt 
in  eigener  Regie  zu  beleuchten,  wie  diess  schon  damals  in  zwei  anderen 
Städten,  in  Dresden  und  Leipzig,  durch  unsern  verdienten  Bioohmann  einge- 
führt worden  war.  Es  ist  notorisch,  dass  Berlin  nur  durch  den  unbegreif- 
lichen Eigensinn  der  Engländer  zum  Regiebetrieb  gezwungen  worden  ist, 
nnd  dass  es  nicht  dazu  gegriffen  haben  würde,  wenn  die  Gesellschaft  halb- 
wegs billige  Bedingungen  gestellt  haben  würde.  Je  weiter  die  Zeit  vor- 
schritt, desto  mehr  trat  die  Mangelhaftigkeit  der  alten  Gasverträge  zu  Tage. 
Man  klagte  über  schlechte  Qualität  des  Gases,  dieselben  Flammen,  deren 
Helligkeit  man  Anfangs  angestaunt  hatte,  erschienen  nicht  mehr  genügend ; 
und  wenn  man  sich  in  den  Verträgen  nach  den  Bestimmungen  über  Leucht- 
kraft umsah,  so  waren  sie  unpräcise  und  liessen  eine  eigentliche  Controllc 
gar  nicht  zu.  Man  äusserte  Zweifel  über  die  Reinheit  des  Gases,  und  stand 
nichtssagenden  Vertragsparagraphen  gegenüber,  wie  z.  B.  „das  Gas  muss 
der  Art  gereinigt  sein,  dass  es  eine  weisse  Flamme  liefert,  und  beim  Ver- 
brennen keinen  sichtbaren  Rauch  verbreitet^.  Man  fand  dass  das  Gas  nicht 
überall  den  für  eine  gute  Beleuchtung  erforderlichen  Druck  hatte  und  in 
den  Verträgen  stand  meistens  über  den  Druck  keine  Silbe.  Man  klagte 
über  die  Höhe  der  Gaspreise,  und  fand  sich  durch  den  Vertrag  an  Preise 
gebunden,  die  vor  10,  20  oder  noch  mehr  Jahren  vereinbart  waren,  als  die 
Gasindustrie  noch  in  den  Windeln  lag.  Mau  wollte  die  Gasbeleuchtung 
ausdehnen,  und  musste  darauf  verzichten,  weil  der  Vertrag  dazu  keine  Ver- 
pflichtung auferlegte.  Wohl  liessen  sich  die  meisten  Gasanstalten  herbei, 
freiwillig  zeitgemässe  Concessionen  zu  machen,  es  wurde  faktisch  eine 
höhere  Leuchtkraft  geliefert,  als  nach  den  alten  Verträgen  verlangt  werden 
konnte,  es  wurden  Controllmassregeln  für  Leuchtkraft  und  Reinheit  des 
Gkwes  eingeführt,  es  wurde  dem  Druck  durch  Auswechselung  alter  mangel- 
hafter Rohränlagen  gegen  weitere  neue  nachgeholfen,  es  wurden  die  Preise 
herabgesetzt;  und  nachträgliche   Vereinbarungen   über  Erweiterungen    ge- 
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troffeo,  kürz  man  suchte  sich,  so  gut  es  ging,  mit  Publikum  und  Behörden 
zu  versiändigeo  utjd  aie  jüu frieden  ^u  atclleu.  Einzelne  ÄnstaUeu  dagegen 
zeigten  »ich  auch  wieder  nicljt  so  willige  eie  euchtcn  das  Geschärt,  was  sie 
einmal  gemacht  und  wafnr  sie  das  Risico  übernommen  hatteu,  auszunutzen  ; 
andere  waren  durch  ihr  hohes  Anlagecapital  oder  durch  den  Umstand,  daas 
sie  es  an  gehöriger  Amortisation  hatten  fehlen  iaBsen,  nicht  in  der  Lage  so 
viel  tliun  zu  können,  als  sie  unter  andern  Umstand en  gerne  gethan  hätteO; 
und  hier  richten  sich  namentlich  die  Sünden  der  Unternehmer,  die  beiot 
Bau  der  Anstalten,  oder  bei  der  Gründung  von  Acllengeseilschaflen  einen 
übermässigen  Gewinn  für  sich  in  die  Tasche  gesteckt  hatten*  Kurz  es 
war  eine  Zeit;  wo  Jeder  sich  auf  seine  Faust  zu  helfen  sucbte^  wo  von 
Seiten  der  Gasanstaiten  manches  anerkennenswerthe  Beispiel  von  Bereit- 
willigkeit neben  bedauerlicher  Rücksichtslosigkeit  vorkam ,  in  der  das  Miss- 
trftuen  und  die  Unzufriedenheit^  die  einmal  Wurzel  gefaeist  liaiteD;  an 
manchen  Orten  glücklich  wieder  beseitigt  wurden ,  an  anderen  dagegen 
ßlch  mehr  und  mehr  steigerten.  Inzwischen  hatte  auch  die  Erfahrung  ge- 
zeigt, dass  die  Städte,  welche  ihre  Gasanstalten  auf  Regie  betriehen  ,  ganz 
gute  Geschäfte  machten,  in  Berlin  hatte  man  aogar  ein  Beispiel,  dass  zwei 
Üoncurrenzanatalten  nebeneinander  bestanden  und  gediehen  —  man  fühlte 
sich  durch  die  alten  Verträge  immer  mehr  beengt  und  gebunden,  und  wollte 
sich  um  jeden  Preis  von  denselben  befreien,  um  so  mehr,  als  auf  allen 
übrigen  Gebieten  der  Industrie  die  volle  Freiheit  der  Bewegung  mehr 
und  mehr  zur  Geltung  kam.  Regiebetrieb  und  Concurrenz  wurden  die 
Losungsworte  des  Tages  und  wo  ein  bestehender  Vertrag  zum  Ablauf  kam^ 
da  wurde  iu  diesem  Sinne  gekämpft  und  zwar  mit  Leidenschaftlichkeit  gekämpft 
In  diesem  Zustand  befand  sich  die  Lage  der  Dinge,  als  uns  Amerika  sein  Gel 
ins  Feuer  goss,  und  die  Agitation  dazu  kam,  von  der  wir  oben  gesprochen. 
Wir  stehen  heute  mitten  in  der  Bewegung,  wenn  der  Kampf  an  einer 
Stelle  erlischt,  so  brennt  er  an  der  andern  wieder  um  so  heller  auf,  und  es 
ist  noch  gar  nicht  abzuaehn,  welches  Resultat  sohliesslich  im  Grossen  und 
Ganzeu  für  unsere  Industrie  herauskommen  wird.  Eigentlich  wäre  die  Auf- 
gabe nichts  weiter  als  ein  Rechenexempel,  dessen  Lösung  gar  keine  Schwierig- 
keiten bietet,  allein  es  ist  keine  Aussicht,  dass  sie  irgendwo  in  diesem 
Sinne  behandelt  werden  wird.  Unsere  Pflicht  aber  ist  es,  mit  Ausaeracht- 
laasung  aller  lokalen  und  persönlichen  Interessen  den  sachlichen  Standpunkt 
zu  betoneu,  und  die  verachiedeneu  Factoren  näher  zu  bezeichnen»  auf  deren 
unpartheiische  Abwägung  es  aukoramt,  wenn  die  Sache  schliesslich  zum  Ge- 
deihen des  Faches,  und  zur  gegenseitigen  Zufriedenheit  ausgetragen  werden 
soll«  Zu  diesem  Zwecke  werden  wir  die  nächsten  Hefte  dieses  Journals 
zu  benutzen  versuchen. 


Wie  wir  in  der  letzten  Nummer  dieser  Zeitschrift  bereits  berichtet 
haben,  ist  der  „Einpfennig-Tarif*'  für  Kohlen^  Coke  n.s.  w.  mit  möglichster 
Beseitigung  von  Nebenkosten  unter  Gesiattung  von  höchstens  1  Thlr.  fixem 
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Zoseblsg  pro  100  Gentaer,  gleichgültig  ob  der  Transport  durch  eine  oder 
mehrere  Bahaen  yermittelt  wird,  von  der  CommisBion  des  prengBisehea 
Abgeordnetenhanses  für  Handel  und  Gewerbe  einstimmig  anerkannt  nnd 
dem  Abgeordnetenhause  aur  Annahme  empfohlen  worden.  Leider  gebricht 
ea  ans  aa  Baum,  den  üommissioasbericht  volktändig  absudrucken,  wir 
könaea  aber  nicht  umhin,  einige  Stellen  daraus  nachstehend  ausapziehen : 
«Die  Ciommission  yergegenwärtigte  sich  zunächst,  dass  das  berechtigte 
Streben  des  transportnehmenden  Publikums  nach  möglichster  Billigkeit  des 
Transportes  der  bisherigen  Agitation  gegen  die  höheren  Tarife  der  Eisen- 
bahnen au  Omnde  gelegen  habe  und  ferner  zu  Orunde  liegen  werde.  Die 
Bundesverfassung  habe  diese  berechtigte  Anforderung  •rOcksichtlich  mehrerer 
Gmttangen  von  MassengOtern  gewissermassen  als  wirthschaftliches  Grund- 
recht der  Nation  anerkanntt  Sehr  vieles  sei  namentlich  durch  die  Haltung 
der  k.  Staatsregierung  zur  Sache  gefördert  worden,  ein  Mehreres  stehe  in 
Aussicht  Demungeachtet  könne  nicht  verkannt  werden,  dass  gegen  die 
weiteren  Fortschritte  iKur  Durchführung  des  Einpfennig*Tarifs  sich  ein  ge- 
wisser Widerstand  st&rker  wie  früher  (Uhlbar  mache.  (Antrag  von  v.  Unruh 
nnd  eine  Petition  aus  Königsberg;  ersterer  fttrchtet  einen  Nachtheil  f&r  die 
Csraere  Eatwickeluag  des  Eisenbahnwesens,  letztere  hat  nur  locale  Be- 
deatung). 

Angesichts  der  Gegensätze  gegen  die  writere  Durchfahrung  des 
'  Einpfennig-Tarifs  hielt  die  Oommission  dafttr,  dass  es  geboten  sei,  von  der 
Nothwendigkeit  dieser  Durchführung  Zeugniss  abzugeben.  Wohl  erkenne 
die  Commission  gerne  an,  dass  die  Verwaltang  der  Staatsbahnen  überall 
suche I  dem  Publikum  entgegen  zu  kommen,  und  dass  sie  in  der  That 
keiner  Anregung  bedürfe.  Allein  da  sie  selbst  zugebe,  dass  die  bei  weitem 
grösste  Mehrzahl  der  Klagen  und  Beschwerden  gegen  die  Privat- Verwaltungen 
gerichtet  seien,  sie  nach  Lage  der  Gesetzgebung  keine  genügenden  Mittel 
habe,  diese  directer  und  stärker  zu  zwingen,  wie  durch  Concurrenz  uäA 
andere  sich  aus  der  Handhabung  der  Geschäfte  ergebende  Mittel,  der 
Widerstand  der  Privat- Verwaltungen  gegen  eine  freiere  Eisenbahn-Politik 
notorisch  sei,  so  empfehle  es  sich«  für  die  Landesvertretung,  der  Regierung 
in  ihren  Bemühungen  zur  Seite  zu  stehen.  Die  Landesvertretung  habe  den 
Beruf,  die  Interessen  der  Gesammtheit  zu  vertreten  jedem  monopolistischen 
and  privilegirten  Treiben  gegeuüber. 

Der  f.  {^aniA'sche  Antrag  fand  in  der  Commission  keinen  Vertheidiger; 
bei  seiner  Abfassung  war  offenbar  zu  seinem  Nachtheil  übersehen  worden, 
aazugebea,  aach  welchea  Teadenzen  und  mit  welchem  materiellen  Inhalte 
das  vorgeschlagene  Bundes-Eisenbahngesetz  erstrebt  werden  solle. 

Zu  einer  ebgebenden  Erörterung  gab  der  Antrag  Siumm  rttcksicbtlich 
der  Ezpeditionsgebühr  und  deren  Herabsetzung  auf  1  Thlr.  Veranlassung. 
Der  Vertreter  der  Staatsregierung  wies  nach,  dass  auch  hier  schon  un- 
ausgdsetst  an  der  Herabsetzung  gearbeitet,  nnd  auch  noch  nicht  das  letzte 
Wort  darüber  geredet  sei ,  demohngeachtet  aber  mache  er  auf  den  ganz 
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ausaerordeotlicben  Ausfall  aufmerksam ,  welcher  durcli  eine  allgemeiu  be*] 
wirkte  Herabsetzung  auf  1  Thir.  den  Eisenbahnen  entstehen  niliase.  Er  '^ 
warne  vor  zu  vielen  Zumuthuugen  auf  einraaL  Dem  gegenüber  führte  der 
Antragsteller  aus,  ein  Zuschlag  von  1  oder  2  Thlrn.  pro  100  Ctr.  als  Er- 
peditionsgebühr zu  dem  Einpfonaig^Tarif  sei  in  der  Bundesverfassung  nicht 
vorgestiben ,  da  hier  von  dem  Einpfennig-Tarif  pro  Centner  und  Meile  die 
Kede  sei,  also  von  einem  ganss  bestimmten  Satze,  nicht  etwa  von  einem 
unbestimmten  j^sogenannten"  Eiopfennig-Tarif.  Da  sieb  im  Art*  46  aber 
gleichzeitig  der  Ausdruck  „{\lr  grossere  Entfernungen**  finde,  diese  aber 
nicht  genügend  definirt  sind,  so  dürfte,  wenn  man  dafür  z*  B.  60  Meilen 
annehme,  die  Frage  ^icht  von  so  grosser  Bedeutung  sein,  da  1  ThIr.  Zu- 
schlag für  diese  Entfernung  mtr  0^06  Pfennig  pn  Ceotner  und  Meile  aus- 
mache, also  die  Fracht  nicht  wesentlich  erhöhe.  In  der  Praxis  aber  sei 
ein  gewisaer  fester  Zuschlag  für  Stellung  der  Wagen,  Ent-  und  Beladen 
derselben  u,  e.  w.  geradezu  nothwendig,  wenn  er  auch  mit  1  Thlr,  pro 
100  Ctr,  genügend  repräsentirt  würde.  Ein  Zuschlag  von  2  Thlrn,  erscheine 
aber  lediglich  als  eine  Ironie  auf  den  Einpfennig-Tarif;  er  werde  sonst  nicht 
einmal  auf  kürzere  Strecken  da  erhoben,  wo  die  EiBcnbahneo  das  Tarifwesen 
in  ihrer  Iland  haben;  die  Expeditionskosten  seien  aber  für  kürzere  oder 
längere  Strecken  ganz  diesetben.  Das  Amendement  scheine  allen  billigen 
Anforderungen  Rechnung  zu  tragen-  Es  begrenze  den  in  der  Bundes- 
Yerfassung  gemachten  Uoterschied  der  Tarife  für  kleinere  und  grössere 
Strecken  auf  das  Verhältnisa ,  in  welchem  der  Expeditionsthaler  zur  Ver* 
theilung  komme.  Bei  2  Meilen  wäre  demnach  der  Tarif  2,8  Pf.  pr.  Ctn 
und  Meile,  bei  3  Meilen  2,2  Pf.,  bei  4  Meilen  1,9  Pf,  bei  12  Meilen  da- 
gegen 1,3  Pf.,  bei  50  Meilen  1,07  Pf.  Die  kürzeren  Entfernungen  seien 
also  durchaus  genügend  beschwert^  während  ein  blosses  Poussiren  der 
grossen  Strecken  nicht  allein  unbillig  und  ungerecht,  sondern  geradezu  ge- 
fährlich sei^  da  die  inländische  Industrie  für  ihre  Rohmaterialien  hauptsäch- 
lich auf  Strecken  von  3  bis  15  Meilen  angewiesen  sei,  ein  Hochhalten 
dieser  Tarife  zu  Gunsten  internationaler  Strecken  also  schliesslich  mehr 
schaden  als  nützen  würde-  Dass  die  EiEenbabnenj  ohne  aich  zu  schaden^ 
den  Einpfennig*Tarif  aber  mit  1  Thlr.  Zuschlag  auf  alte  Entfernungen  an- 
wenden können,  gehe  einfach  daraus  hervor,  das»  sie  für  eine  oder  zwei 
Meilen  ja  factisch  keinen  höheren  Tarif  rechneten.  Können  sie  also  für 
2  Meilen  sowohl,  wie  für  20  Meilen  zu  diesem  Satze  fahren,  so  springe  in 
die  Augen ,  dass  sie  es  für  die  zwischenliegenden  Strecken  gleichfalls  zu 
thun  vermögen*  Die  Coramission  schloss  sich  den  Ausführungen  des  Ab- 
geordneten Stumm  um  so  mehr  an^  als  darin  zugleich  gefordert  wurde,  dasa 
der  Zuschlag  derselhe  bleibe  ohne  Rücksicht  darauf^  ob  der  Transport 
durch  eine  oder  mehrere  Bahnen  vermittelt  werde.  In  diesem  Satze  liegt 
©in  Protest  gegen  eine  der  unangenehnsaten  Belästigungen  und  Verthener- 
ungen,  unter  denen  der  Localverkehr  zu  leiden  hat^  wo  er  gezwungen  ist, 
nach  kurzer  Ffthrt  auf  die  einem  andern  Herrn  gehörige  Bahn  überzugehen. 
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In  diesem  umstände  konnte  sie  keine  Rechtfertigang  ftLr  die  Erhebung  der 
sogenannten  üebergangsgebtthr  gegenüber  dem  Rechte  des  Publikums  auf 
eine  möglichst  gleiche  Behandlung  im  gesaramten  Eisenbahntransporte  er- 
blicken. 

Indem  die  Commission  somit  die  Ermässigung  der  Massentransportgüter 
unterstütate ,  fand  sie  es  für  ermessen,  die  Mittel  zur  Sicherung  derselben 
der  Staatsregierung  ausschliesslich  zu  überlassen.  Die  Commission  über- 
zeugte sich  aus  den  Mittheilungen  des  Herrn  Re^ierungs-Commissärs,  di^s 
nene  Concessionsgesuche,  Anleiheprivilegien,  die  Verhandlungen  der  ver- 
schiedenen Eisenbahnverbfinde  und  ähnliche  Vorkommnisse  benützt  wurden, 
um  der  Tendenz  der  Transportkosten-Ermässigung  mehr  und  mehr  Raum 
zu  verschaffen.  Mit  Rücksicht  auf  die  Stellung  der  Staatsregierung  im 
Bnnde  schien  es  zugleich  passend,  ihr  in  der  Erörterung  der  Frage,  in  wie 
weit  sich  empfehle  im  legislatorischen  Wege  über  den  Zwang  zur  Einführ- 
ung des  Einpfennig-Tarifes  zu  statuiren,  nicht  vorzugreifen. 

Unterzeichnet  ist  der  Commissionsbericht  von  den  Herren :  Dr.  Uammacher 
(Vorsitzender),  f.  Sybel  (Berichterstatter),  Weese,  Grundmann ^  Munieau, 
Jacobi  (Liegnitz),  Graf  Aenarcf,  Dr.  Becker,  v.  Bredaw^  Heise,  Dr.  MiUier 
(Hannover),  Qraf  Saurma,  Dr.  Braun  (Wiesbaden),  Dr.  Achenbach, 

üeber  einen  Vortrag,  den  Herr  S.  Elster  aber  sein  neues  Photometer 
und  das  Verfahren  behufs  einheitlicher  Feststellung  des  Xiichtmaasses  im 
Verein  für  Oewerbefleiss  in  Berlin  gehalten  hat,  ist  uns  folgendes  Referat 
zugegangen.  Herr  Elster  zeigte,  dass  die  Messung  bei  feststehenden  Lichten 
und  constanter  Entfernung  der  Normalkerze  vom  Bunsen'schen  Schirm  die 
sicherste  sei.  Kerzen  und  Oellampen  zeigen  gleichen  gelben  Farbenton, 
Gaslicht  den  bläulichen,  und  bierin  liege  der  Fehler,  welchen  der  Schirm 
von  Bunsen  nicht  ausgleichen,  sondern  nur  dem  Auge  vermitteln  kann. 
Die  Verbesserung  seines  Verfahrens  bestehe  darin,  dass  der  Farbenton  der 
besten  Verbrennung  des  ölbildenden  Gases  einer  Kerze  möglichst  scharf 
eingestellt  werde  und  der  Vergleich  mit  Gaslicht  erst  dann  erfolge ,  nach- 
dem der  Gasbrenner  durch  richtige  Auswahl  der  Brennermündung  und 
durch  Regnlirung  des  Luftzutritts  auf  den  Farbenton  gebracht  wird,  welcher 
dem  Maximo  der  Leuchtkraft  entspricht.  Dieser  Farbenton  sei  bei  allen 
Gasen  nahezu  der  Farbenton  des  ölbildenden  Gases.  Die  Vorgänge  im 
Innern  einer  Flamme  wurden  veranschaulicht  durch  den  Gasbrenner  mit 
regulirbarem  Luftzutritt.  Der  Schirm  von  Foucault  zeige  das  beste  Bild 
der  Verbrennung  und  die  lineare  Verschiebung  desselben  von  ungleich  ent- 
fernten Lichtquellen  ergebe  die  feinste  Einstellung.  Der  Zustand  der  normalen 
Verbrennung  finde  in  jeder  Kerze  nur  dann  statt,  wenn  der  Docht  in  die 
Oxjdationszone  getreten  und  hier  verglimme,  ohne  aus  der  Flamme  heraus- 
zutreten. Hierbei  finde  für  gleiche  Flammenböhe  gleiche  Leuchtkraft  bei 
allen  Kerzen  statt.  Zur  Erkenntniss  der  richtigen  Flammenhöhe  diene  da- 
her die  Millimeterscala  und  die  Areometerkerzenwaage  zeige  auch  beim 
Photometriren  durch  Steigung  von  1  mm.  den  in  ca.  4  bis  5  Secunden  statt- 
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findenden  Confium  von  0,01  Gramm.  Ura  die  Gasflamrao  constant  au  er- 
halten, diene  eiu  Regulator  mit  vollkommen  beweglicher  Membrane.  Für 
gewöhnlichea  Hteinkohtengaa  diene  der  Ärgandbrenner  mit  regulirbarem 
Luftzutritt  i^T  10  bis  12  Kerzen  und  nur  in  der  riclitigen  Farbeneinatellung 
gebe  die  Gasuhr  den  Lenchtwerth  des  Gases  in  Maximo  an.  Der  Vergleich 
mit  dem  günstigsten  IStrassenbrenner  zeige  durch  die  Farbe,  daas  hiesiges 
Gas  durch  den  Luftautritt  ssersetzl  werde  und  desahalb  25  pCt.  mehr  ver- 
brauche, wesahalb  es  wün^chenawerth  sei,  dahin  zu  gelangen,  dass  die  zur 
Vergasung  kommenden  Kohlen  so  gewählt  werden  ,  daaa  gleiche  Leucht- 
kraft im  offenen  wie  im  Argandhiennor  stattfinde.  In  solchem  Falle  wird 
auch  der  Farben  ton  stimmen.  Von  allen  Kerzen  erfordere  die  Paraffinkerse 
den  dünnsten  Docht  und  da  dieser  der  Stören tVied  der  normalen  Verbrenn- 
ung sei,  so  bilde  die  Paraffinkerze  die  beute  Normalkerze  j  die  extra  für 
photometrische  Zwecke  anzufertigen  sei,  mit  einem  Consura  von  7  Gramm 
pr.  Stunde  und  einer  Flammenhöhe  von  46  mm,,  um  der  englischen  Norraal- 
spermacetikerze  von  7,7  Gramm  zu  gleichen*  Die  Oeüampe  sei  keine 
Normalflamme^  weil  die  Stellung  des  Zuglaaes  und  der  Zustand  des  Dochtes 
die  Farbe  der  Verbrennung  ändere.  Die  beatc  Darstellung  einer  für  die 
Zeit  des  Versuchs  cons tauten  Normalkerze  erfolge  durch  Carburatton  des 
Steiokohlengases  mittels  der  leicht  flnssigeuOele  der  Braunkohlendestillation 
in  einem  Gasstrahl  au»  weiter  Mündung,  umgeben  von  einem  Glascjlinder 
mit  regulirbarem  Luftzutritt,  der  so  weit  geschlossen  wird,  bis  die  Farbe 
des  ölbildenden  Ga^es  erreicht  ist  und  die  Luft  im  Cylinder  zn  ruhen 
scheint,  wobei  die  Flamme  zu  pendeln  beginnt.  In  solcher  Einstellung 
befitimme  der  für  1  Kerze  erforderliche  Luftzutritt  die  Höhe  einer  Kerze 
und  bleibe  conatant,  trotzdem  alch  das  durchgehende  Gasqnantum  an  der 
Uhr  ändere.  Ein  offener  Strahl  könne  dieas  nicht  erreicben,  obgleich  er 
genüge,  um  so  mehr  als  ötbildendea  Gas  vorhanden  sei.  Hierauf  wurde 
das  Tangeotenphotometer  des  Dr*  Bothe  vorgezeigt,  welches  durch  Drehung 
des  Schirme  von  Bunsen  Lichtquellen  vergleicht  und  auf  Stern  warte  u  An- 
wendung finden  aolL  Schliesslich  zeigte  die  Signallampe  des  Herrn 
Dr.  J.  Philipp  aus  Cöln  die  Verbrennung  der  höchsten  Kohlenwasserstoffe 
bei  directem  Zutritt  von  Sauerstoff  und  ergab  ein  Licht  von  80  bis  100  Kerzen, 
ähnlich  dem  Magne&i umlicht»  mit  deu  Unkoaten  nahezu  wie  die  Gasbeleuchl- 
oug  oder  etwa  2'/r  Sgr*  pro  Stunde.  Redner  wies  noch  darauf  hin,  wie  die 
Gaeprüfa  teile  in  Frankfurt  a.  Mm  in  welcher  das  Stein  kohlengas  und  das 
Üelgaa  der  concurirenden  Gaegesellschaften  geprüft  werde,  veranlasst  habe, 
dass  die  Einwohner  an  5ü  pCt.  mehr  Licht  erhalten ,  als  contractlich  be- 
dungen sei,  Diese  dunkle  Kammer  gegenüber  dem  Ein^^^iinge  zur  Paulskirche' 
»chlösse  Alles  in  aich^  was  wir  bedürfen^  um  zur  Einheit  des  Llchtniaassea 
zu  gelangen,  trotz  der  Verscinedenheit  der  Characlere  der  Benzole  und  der 
Reihe  von  ölbildenden  Gasen.  Hiezu  beizutragen  sei  der  Zweck  dea  Vor- 
trags, in  dessen  Sphäre  auch  die  Entscheidung  der  wichtigen  Frage  liege: 
ijWie  bekommen  wir  daa  Licht  am  billigntcnV^ 
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Im  Jahrgang  1867  dieses  Journals,  S.  291  haben  wir  über  Franklands 
Beobachtungen  bezttglich  des  Leachtens  der  Flammen  berichtet  Frank-* 
kmd  spricht  bekanntlich  die  Ansicht  aus,  dass  keineswegs  die  Anwesenheit 
fester  Bestandtheile  in  einer  Flamme  nothwendig  sei;  um  Licht  zu  erzeugen* 
Der  Grund  warum  dieselben  Gasgemische  mitunter  hellleuchtende  und  mit- 
unter nicht  leuchtende  Flammen  geben,  liege  in  der  verschiedenen  Dichtig- 
keit, und  der  Grad  der  Leuchtkraft  hänge  mit  der  Dichtigkeit  der  Dämpfe 
aufs  Innigste  zusammen.  Auch  bei  der  Gasflamme  dürften  es  die  dichten 
Dämpfe  der  höheren  Kohlen wasserstofi^e  sein,  welche  das  Licht  geben,  nicht 
eigentlich  der  feste  Eohlenstofi;  Mit  den  Untersuchungen  Franklands  hängen 
die  Arbeiten  St.  Ciaire  Deville's  zusammen,  mit  denen  sich  dieser  Natur- 
forscher schon  seit  einigen  Jahren  beschäftigt ,  und  über  die  wir  in  der 
Augsburger  allgemeinen  Zeitung  vom  23.  März  eine  sehr  interessante  Mit- 
theilung lesen.  Deville  nennt  den  Prozess,  welcher  den  von  ihm  studirten 
Phänomenen  zu  Grunde  liegt  „Dissociation' ,  und  das  Wesen  desselben 
besteht  darin,  dass  eine  chemische  Verbindung,  wie  z.  B.  Wasserdampf,, 
bei  einer  sehr  hohen  Temperatur  in  einem  von  dieser  Temperatur,  und  zu- 
gleich vom  Druck  abhängenden  Maassverhältniss  eine  theilweise  Zersetzung 
in  ihre  Bestandtheile,  bei  Wasser  in  Sauerstofi^  und  Wasserstoff,  erleidet. 
Bringt  man  aber  umgekehrt  ein  jener  Menge  Wasserdampf  entsprechendes 
Gemenge  von  Wasserstoff  und  Sauerstoff  unter  die  soeben  vorausgesetzten 
Druck-  und  Temperaturverhältnisse,  so  findet  eine  theilweise  Verbindung 
dieser  Elemente  zu  Wasserdampf  statt,  und  zwar  sind  schliesslich  bei  diesem 
Versuch  die  relativen  Mengen  von  Wasserdampf,  Sauerstoff  und  Wasserstoff 
dieselben  wie  bei  dem  ersten.  Mit  anderen  Worten:  bei  einer  gegebenen 
Temperatur  und  einem  gegebenen  Druck  wirken  die  Elemente  einer  Ver- 
bindung in  dieser  Verbindung  selbst  in  der  Art  auf  einander  ein ,  dass  ein 
bestimmter  Gleichgewichtszustand  entsteht,  sei  es  durch  theilweise  Zersetzung 
oder  durch  theilweise  Verbindung.  Die  sog.  chemische  Kraft  erscheint 
also  hier  in  einer  unmittelbaren  Beziehung  zu  dem  mechanischen  Druck 
und  der  Molecularbewegung  der  Wärme  —  eine  Thatsache,  die  auch 
bereits  anderweitig  untersucht  worden.  Je  höher  der  Druck,  desto 
schwächer  wird  die  Wirkung  der  sogenannten  chemischen  Affinität,  wäh- 
rend dieselbe  durch  Temperaturerhöhung  gesteigert  wird.  Auch  bei  ^en 
Dissociationserscheinungen  spielen  Druck  und  Temperatur  entgegengesetzte 
Rollen;  und  aus  diesem  Prinzip  leitet  Deville  eine  sehr  plausible  Er- 
klärung von  Franklands  Beobachtungen  ttber  das  Leuchten  der  Flammen 
ab.  Frankland  zeigt,  dass  die  Lichtstärke  einer  Wasserstoffgasflamme 
bedeutend  erhöht  werden  kann,  wenn  man  den  Verbrennungsprozess ,  statt 
unter  dem  gewöhnlichen  atmosphärischen,  unter  einem  höhern  Druck  ein- 
treten lässt.  Auf  den  ersten  Blick  könnte  man  glauben  dass  die  stärkere 
Leuchtkraft  in  diesen  Fällen  nur  durch  die  grössere  Dichtigkeit  des  sich 
verbindenden  Gemenges  von  Sauerstoff  und  Wasserstoff  und  des  entstehenden 
Wasserdampfs    bedingt  würde.    Deville  aber  hebt  noch  ein  anderes  sehr 
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Wöseutliches  Moment  hervor.  Die  Verbmduog  von  Saxieratoff  iiod  Wasser- 
etoff  erzeugt,  wie  alle  gewöhnlichen  chemischen  VerbinduDgen ,  Wärme, 
während  die  Zersetzung  des  Wasserdampfa  wieder  eine  äquivateute  Wärme- 
menge absorbirt,  aUo  Kälte  hervorruft.  Brennt  nun  Wasaerstoff  bei  ge- 
wöhnlichem atmosphärischen  Druck  in  Sauerstoff ,  so  wird  eine  sehr  hohe 
Temperatur  erzeugt,  die  ihrerseits  einen  Theil  des  entstehenden  Wasser- 
dampfs sofort  dissociirt,  und  somit  wieder  eine  Wärmeabsorption  oder  Ab- 
kühlung:^ hervorruft.  Es  gibt  also  auch  in  diesem  Fall  einen  Gleichgewichts- 
zustand und  ein  Maximum  der  zu  erreichenden  Temperatur.  In  der  That 
kann  man  die  Temperatur  der  gewöhnlichen  Knallgasflammc  nicht  über 
2800  Grad  Celsius  hinaus  steigern*  Erhöht  man  nun  aber  den  Druck  unter 
dem  die  Verbrennung  stattfindet  so  wird  nach  Deviile's  Versuchen  die  Dis- 
sociation  zu  einem  bestimmten  Verhältniss  vermindert,  es  unterbleibt  also 
auch  jene  Ahkühlungj  und  die  Gas-  und  Dampfth  eil  eben  der  Flamme  er- 
halten also  einfach  d esshalb  eine  höhere  Leuchtkraft,  weil  sie  in  Folge  der 
gesteigerten  Temperatur  auch  in  höherm  Grade  glühend  werden,  Demlle 
bat  auf  diese  Weise  zugleich  einen  Weg  gefunden  um  Temperaturen  fast 
von  jeder  beliebigen  Höhe  zu  erzeugen.  Während  man  bisher  nicht  über 
3000  Grad  hinauskommen  konnte,  iöt  Demlle  nunmehr  im  Stand  eine  Hitze 
von  GOOO  und  mehr  Graden  hervorzurufen,  indem  er  den  Verbrennungsprozess 
unter  einem  entaprechend  hoben  Druck  unterhält.  Die  Beobachtung  der 
Materie,  zunächst  der  Gase,  unter -solchen  ungewöhnlichen  Umständen  wird 
ohne  Zweifel  noch  wichtige  Ergebnisse  zu  Tag  fördern.  Vorläufig  schon 
bat  Deville  gefunden  dass  das  Spectrum  der  glühenden  Gase  in  bestimmten 
Beziehungen  zur  Temperatur  steht,  und  somit  einen  Rückschluss  auf  die 
letztere  gestattet.  Er  macht  sich  dalier^  ebenso  wie  Frank! and  und  Loekffer, 
anheischig  die  Temperatur  der  glühenden  Sonnenatmosphäre  zu  bestimmen. 
Da  ferner  nach  den  Beobachtungen  Janssens  und  Secchfs  die  Sonnenfiecken 
durch  zeitweilige  Bildung  von  Wasserdampf  zu  entstehen  scheinen,  so  dürfte 
es  auch  an  Sauerstoff  in  der  Sonnenatniosphäre  nicht  fehlen,  und  Deville 
wird  daher  wohl  bald  sein  Bestreben  darauf  richten^  die  DissociatioDsverhäU- 
nisse  auf  der  Sonne  zu  atudiren. 


Coiresponden^. 

Antwort  zur  Anfrage  im  Märzheft  Seite  10?.  Soll  der  im  mrUegenden 
Fülle  so  dringend  gebotene  Bim  eines  zweiten  Gasbehälters  dennoch  auf  ein 
Jahr  beamlnndet  werden,  so  Hessen  sich  die  voraussichtlichen  Schwierigkeiten 
am  sichersfen  durch  Hölzgasbcreitung  überwinden.  Es  liefert  die  Hetorle  mit 
iÖÖ  Pfd.  Höt:&  pro  Slmike  350—400  c*  Gas,  mithin  können  10  Retorten 
den  grössten  genannten  Bedarf  von  3800  &  pro  Stunde  befriedigm.  Sammt- 
tiche  hgdrautischen  Verschlüsse  müssen  für  diesen  Fait  auf  20  Zoll  gebracht 
Werdens 


Comspondaiit.  X^l, 

Bei  dem  käufiger  eick  wiederholenden  Wechsel  der  Steinkohlen  und  Hol^ 
gasbereitung  ist  darauf  xu  achten,  dass  das  Holzgas  stets  2  reine  Kalkkasten 
ä  10  bis  12000  &  Gas  zur  Reinigung  erhalt  und  nie  durch  Kalkkasten 
streickty  welche  schon  für  Steinkohlen  im  Betriebe  waren.  Umgekehrt  können 
alle  Kalkkasten  des  Holzgas-Betriebes  noch  für  die  Steinkohlengas-Reinigung 
im  Betriebe  bleiben. 

Da  hiesige  Fabrik  von  der  Holzgasbereitung  überging  utr  Steinkohlen- 
Gasbereitung^  so  war  ein  häufiger  Wechsel  beider  Materialien  in  diesem  Jahre 
erforderlich.  .  Die  hierbei  hervor  tretende  Erscheinung,  dass  die  Kohlensäure 
de^  Rohgases  den  an  Kalk  gebundenen  Schwefelwasserstoff  der  Steinkohle  ver- 
drängt und  förmlich  vor  sich  her  treibt,  führte  zur  Betriebsregel,  die  Kalk- 
reiniger  zuerst  für  Holzgus  und  dann  nochmals  für  Steinkohlengas  zu  verwenden. 
Das  Referat  des  Herrn  Gasch  wird  hierdurch  bestätigt. 

Zu  weiteren  Anleitungen  betreffs  der  Holzgasbereitung  mittelst  directer 
Correspondenz  gerne  bereit  zeichnet  sich 

Fürstenwalde.  C.  Wollmann,  Ingenieur. 


Bremen,  März  1869. 

Em  im  Februarhefte  dieses  Journals  enthaltener  Vorschlag  über  Erbauung 
von  Versuchsanstalten  für  die  Werthbeslimmung  von  Kohlensorten  veranlasst 
mich  meine  Ansichten  über  diesen  Gegenstand  in  Kürze  mitzutheilen. 

Abgesehen  von  der  sonstigen  Unausführbarkeit  des  Vorschlags  bin  ich  der 
Meinung,  dass  die  Resultate  der  Versuche  practisch  ohne  Werth  sind.  Die 
KoUe  spielt  bekanntlich  in  der  Gasbeleuchtung  die  erste  Rolle;  je  nach  Güte 
derselben  ist  der  Werth  des  Gaaes,  vorausgesetzt  natürlich  dass  dieselbe  richtig 
vergast  wird,  und  ist  es  gerade  die  Kohle  deren  Werth  sich  von  allen  sonstigen 
Rohstoffen  am  schwersten  vor  der  Vergasung  beurtheilen  lässt;  man  hat  eben 
keine  äusseren  Anhaltspunkte  und  auch  die  chemische  Analyse^  welche  nur  das  ^ 
Verhältniss  der  Urbestandtheile  ermitteln  kann,  ist  practisch  ohne  Werth.  Im 
Allgemeinen  weiss  man  wohl  diese  oder  jene  Kohle  ist  für  die  Gasbereitung 
eine  vorzügliche;  aber  ob  man  die  gute  Kohle  auch  wirklich  erhält  weiss 
keiner  und  daher  sehe  ich  auch  in  Erbauung  von  Versuchsanstalten  keinen 
hutzen,  weil  man  sich  erstens  nicht  überzeugen  kann,  ob  man  bestimmt  die 
Kohle  erhält  die  man  versucht  hat  und  zweitens  die  Resultate  des  wirklichen 
Betriebs  ganz  anders  ausfallen  werden,  als  die  des  Versuchs.  Hat  man  nicht 
selbst  die  Erfahrung  gemacht  wie  weit  die  Resultate  des  wirklichen  Betriebs 
von  den  Versuchen  mit  einzelnen  Probewaggons  abweichen?  Aus  diesem  Grunde 
muss  gleichsam  jede  Anstalt  eine  Versuchsanstalt  sein  und  ist  es  Hauptaufgabe 
eines  jeden  Gasfachmannes,  dass  er  sich  fortwährend  von  der  Güte  der  Kohlen . 
überzeugt  und  zwar  so  genau  wie  es  ihm  eben  die  Verhältnisse  des  Betriebs 
sowie  seine  Befähigung  gestatten,  um  darnach  den  Lieferanten  für  gute  Kohlen^- 
Sendung  verantwortlich  machen  zu  können.  Die  Versuchsanstalt  würde  ein 
Scheinresultat  ergeben. 

Es  ist  nicht  meine  Absicht  durch  diese  Zeilen  irgend  Jemand  zu  nahe 
treten  zu  wollen,  ich  habe  nur  den  Zweck  ebenso  wie  der  geehrte  Verfasser 
des  Vorschlags  im  Februarhefte  die  gewiss  wichtige  Kohlenfrage  in  diesem 
Journal  zur  weiteren  Besprechung  zu  bringen,  damit  durch  den  Austausch  der 
Gedanken  auch  in  dieser  Beziehung  ein  Fortschritt  erreicht  wird, 

W.  Hörn,  Ingenieur  der  Bremer-Gasanstalt. 
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« 

1 

•S 

Nftme  d«r  FlGUe 

dea 

» 

4? 

33 

m 

a 

Gewinnnngt- 

J3 

-3 

e 

^    1 

«3 

o 

( 

J 

paukte« 

c 

H 

0+N 

ü 

m 
< 

'a 

9 
IQ 

'S 

1« 

C 

H 

0+N 

'a 

o 

« 

'S 

£3 

O 

«0 

'S 

1 

^ 

^ 

Ktm 

pCt. 

po. 

!>«■ 

|CI. 

»n. 

Pfd. 

9^1 

»ct. 

p«. 

P« 

J>Ct. 

C^J< 

1 

Stollbcrj       .      .     . 

8ÄÄT*nhle 

73„, 

4« 

13„i 

7«. 

2„» 

6407,, 

^tS7 

80  ,„ 

4„. 

14«, 

2,« 

*-»- 

37t„;i 

2 

Tbiele      .... 

'A         n 

70.,, 

*«. 

»Öhi 

9.*. 

2„,, 

6046,6 

^»30 

"^^n*  ^t64 

17„. 

2.,, 

*nj 

32  ,.  « 

3 

Sft^fiohle 

71.,r 

4,. 

18„. 

4.,, 

2«, 

6125,j 

ö... 

75,46  4,,j 

19.« 

2,,. 

^»4ß 

31ut 

a 

4 

CmrlöwiU      .     .      . 

n 

75  „ 

4,*. 

Um 

8,i, 

3.«. 

Gä5*2,^ 

6,„ 

^2h7     ^m 

12... 

3iI9| 

l*ä» 

39«. 

1 

5 

Bonlel     ... 

tt 

75,,, 

4». 

14„. 

5.« 

2„. 

6516^ 

^i:r9 

79,ij4,„ 

15... 

2« 

1?9S 

30.» 

^ 

6 

Walde  mar      .     .     . 

n 

r3,„ 

4», 

t5.„ 

ßj« 

2... 

6373,1 

Ö... 

78,54|4,5»s 

IG.; 

2.., 

^10  i 

3*^.„;i 

f 

GrollmiQn     . 

n 

71'.. 

^it$ 

13>rs 

10,>, 

2,„ 

6191,. 

^H4 

80,,^  4,„ 

14... 

2«.: 

*  nt. 

36,,  t 

8 

Wrangol  ,     .     .     . 

n 

75,„ 

4„, 

"m 

8,„ 

2». 

6566,» 

«M 

^'^itl     4r,^, 

12,  , 

3,„ 

Ijift 

37„. 

i< 

9 

GndseDaa     .     .     • 

Vt     » 

T9„ 

4,„ 

11». 

i  3,,' 

"JtAä 

7009« 

7,„| 

82,;, J5,«, 

t2,„ 

3,44 

*  15« 

^K., 

11 

10 

Saarsohle 

81. s 

-«,« 

1  9,„ 

4.» 

'^n'j' 

7m, 

7.,„ 

85,.  4,„    9,„ 

'Jjf,* 

'  nt 

42,,, 

h 

11 

THielf  mnDn  .     *     . 

7.     , 

7ö,s, 

4„ 

'l4.,t 

öur 

:•"! 

655tij- 

«..,1 

79.,.4.,„115,.„ 

3t»o 

'«»0 

3/.SS 

H 

12 

n             .... 

Saaraoble 

79h, 

ä... 

12.» 

3  4,0 

3i$+ 

7046,; 

'„ 

81,.. 

5.»  12,7, 

3jTS 

l»go 

45,0 

Ij 

13 

BmuD       •     .     •     . 

n 

78,„ 

4.» 

12,,. 

4,., 

3,., 

6835,» 

7„. 

82... 

4,.,ll3«. 

3.„ 

Itfii 

39«* 

11 

14 

22EöHi^a  Flöti      . 

'/.     , 

78,„ 

5„. 

n,,^ 

ft«. 

3.,. 

6983,3 

'«: 

82,..  5...!  11  „ 

3«, 

^i4w 

47u, 

t( 

15 

Bonin        .     .      .     « 

'A     - 

78,,, 

ö>» 

10,„ 

5.7J 

3,M 

6987,, 

7,« 

82„j5.„  n,.o 

4.„ 

*U4 

*8^, 

t 

16 

Aitw 

'/.     , 

l76,„ 

4,« 

13,7, 

4„, 

^^.•* 

6682., 

6«. 

80,„  4,„  14,,, 

3,„ 

^t*0 

38„, 

s 

17 

S&iriohle 

70,,, 

4,. 

15m, 

s.„ 

2..0 

6176,, 

6.« 

7«,«,  15.,,  16,. 

3)oa 

^  r09 

39,,, 

« 

16 

Bltcber   .... 

7»       1» 

7J,„ 

4,„ 

8.4. 

12.,* 

3,.: 

6589,4 

6n. 

85..,  4,„    9« 

3.M 

lilft 

42,,, 

If 

10 

jj           .     *     *     . 

1/ 
/i        » 

77,., 

4,„ 

12... 

4... 

3n. 

6814,, 

7.,, 

Sl.„[ä,o,  13„. 

3.,, 

1^«6 

40,,, 

a 

90 

TAUcnaien     .     .     . 
Durchscbnitt    der  lOj 

80,„ 

ä„. 

11,., 

9 

3,«, 

7140,, 

7,„ 

82,.,i5„,  12„] 

1       1         1 

3,:, 

list 

45,^4 

u 

'<■■♦ 

_ 

_ 

_ 

_ 

80,,, 

4,.. 

14... 

^7,j3 

a 

hangenden     *     *     1 

Fldtie 

Durchschnitt  der    10/ 

77.„ 

— 

— 



— 

— 

' 

81... 

5,., 

13,„ 

^ 

, j 

42.,, 

a 

liegen  deii      .           ) 
Durobaclinitt     « 

76  „ 

— 

— 

«o. 

— 

— 

^.n 

»1... 

4». 

13h, 

— 

— 

39.« 

31 

I 

L 
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K»a  1  s. 


T 

B  0  h  n 

i  8  0  h 

e     Untersnohangen 

G«^Aiubriiig««» 

Ooks- 
Aii»briDg«a 

Beim 
Be- 
triebe 

Beim 
Ter- 
«Qobtt 

1 

BdMbftfliaBbeit  dei  du  roh  die  Venuebi-rergKisog 
erbAlteuen  Coki. 

f* 

e* 

«• 

t* 

m 

pCI. 

440 

488       473  ! 

465 

bZ^ 

b%. 

got  gebkokcn  uod  dfebt 

HO 

477  ;     458 

451  , 

&8,» 

58,* 

iehr  gut  geb&ckeo 

4S9 

616  !     498 
607  ,     490 

486 
482 

63, 
Bin 

58,, 

gut  gebftokeu,  feit. 
^           ^          lieiiiliob  feat. 

HO 

600  !     477 

466 

64h, 

59.» 

,,            ,          itpd  feat. 

4M 

488  '     471 

460 

64^ 

60h, 

j^           ^          rfiü  Aber  weitab* 

_ 

482  i     467 

458 

60*0 

m^ 

j<            j»          f*^*^ 

— 

486       466 

453 

SK 

59.^ 

„            „          viemlioli  fest. 

«7 

460 
608 

486 
483 

432 
469 

68o 

61h 
62,« 

gtit  gebacken* 

4M 

499 

471 

— 

60,, 

6U, 

j^            „          nebr  weioh. 

414 

610 

482 

475 

64,, 

60,^ 

»          f««t. 

tf8 

431 

487 
484 
460 
461 

461 
469 
444 
4S8 

449 
42S 

SS,, 
&8„ 

63. 
64i 

Bebr  gut  gehÄcicDef,  ftiter  Koki. 
gTit  gebacken,  dicht, 
porös, 
■ehr  gut  gebeeken«  feit. 

— 

6S3 

489 

496 
418 

— 

— 

60,, 
61., 

gut  geb ecken j  porSi. 

sehr  acbteobler  ungcbeok.  Koks^  weil  r,  Eiftenoijd  sehr  EerklOl 

»4 

633 
460 

&03 
435 

488 

63^ 

«ehr  gut  geb»eke&er  Kooki  dicht, 
«uflgeseicbneter  dlebter  Koks. 

— 

-     i     471 

— 

— 

— 

— 

— 

460 

— 

— 

^ 

— 

— 

4G6 

'- 

— 

60« 

gtit  gabftckeü. 

■         17B 

UnterBtifiliiing  der  BMfbrüoker  Bteinkoblen. 

111.    G  r  n  H  • 

i 

Chemiaobe     ÜntetBUcbatigeji 

Soble 

Bei  BD*'  getrocknete  Kobk 

AacheDfreie  Kohle 

feffUnig 
in 

Bestandtbeik 

X« 

Bea  tan  dtb  eile 

9 

A 

Naid«  der  Fl^tee 

dm 

m 

o 

9 

3    ' 

3 

.4 

^    1 

,-^ 

Oewinnuogi- 
punktes 

C 

H 

0+N 

m 

"3 

o 

O 

B 

m 

ll 

£  5 

C 

H 

04- N 

^ 

sim 

fCt. 

rct 

fCt. 

rct. 

Kt. 

Pfd. 

pcu   m-\ 

P«. 

fCt. 

pCt 

^=1 

Li 

HKU^endea  Fl5tB    . 

'/,   Saarftoble 

73,, 

4.« 

10.I1 

5,14 

2n, 

6417,, 

«-r. 

78.S. 

5,». 

I6,„ 

2^. 

%.. 

37«,  1 

s 

n                n 

y. 

7ö,„ 

4,., 

15us 

4« 

2... 

6Ö37., 

6« 

78„s 

5,., 

16,,. 

3^, 

2,.. 

38„.^ 

3 

FV6U  Mots  .      .      . 

y. 

70,,. 

4.,. 

19«, 

Slt> 

l.,. 

5933,s 

6„ 

r^nJi,, 

20,„' 

I..3' 

2,,« 

24.«  « 

4 

«           »      •      •      * 

ßnAraohle 

ö7«i 

4^, 

19.*, 

7«, 

K. 

5720,, 

^Itft 

*^la  J*»lli 

21«. 

I..1 

0 

26  ..  4 

5 

»           n      '      '      * 

*A 

76«« 

^T|»S 

13m>« 

ßi«j 

3h. 

6748,, 

7«., 

80u;|ßm 

13*. 

ÖTf.l 

h,^ 

44.„  t 

e 

n           n      '      *     ' 

V. 

73,-,! 

4^. 

14ss     7,,, 

2,.. 

G388,, 

6... 

79.nl4,n 

15..S 

2,« 

u. 

35^,  1 

7 

n           »      •      •      • 

Vi 

72,« 

4.,, 

13,n    S„J 

6147,, 

6*0 

79.,. 

4,„ 

i;>... 

3rftO 

h.. 

45^.1 

8 

»           »      •     •      • 

,v. 

78,„ 

4«* 

u.« 

2,M| 

3,u 

6846, 

7,„ 

80„. 

4,„ 

14,„ 

3„, 

In. 

38...  i 

9 

0           »      •      •      • 

'/ 

76.«, 

5« 

13,1. 

4,„ 

3„s 

67ä8,, 

7.. 

80„, 

5,10 

14„„ 

3„, 

1.:. 

43„,  % 

10 

8             J»       *      •       • 

S*|iräohle 

7Q,« 

&ll»jlÖ|3j 

4„ 

3n, 

6626., 

G.» 

78„o 

>*i«« 

16,„ 

3»i« 

2oö 

44...  « 

11 

26£QlligGA  FliSU      . 

GrB1iUn|[iial)le 

74.« 

^ÖO    16|I! 

4,3. 

a.„ 

651ß,, 

6.„ 

77,„|a„jj 

IG,.» 

3.., 

2u 

3».,,  S 

12 

30     „            „          , 

rrkdfkliiitollfl- 
»ble 

78^ 

^»i*|llj*l 

5« 

3.,» 

6896,^, 

^,u 

82«, 

^H 

u,„ 

3j64 

Im« 

44„.  ll 

13 

30     «  ,        „ 

'/,    Sa&raohle 

7ö„j 

ö«. 

1&.« 

3.« 

3t34 

6680„ 

^1116 

78,s, 

i».. 

16-.», 

3.,; 

2.00 

44„.i 

^ 

Llegeüdes  FlÖU     , 

Durchschnitt    der    7j 
haogenden    ,     .     1 

n 
FlÖtze 

77,, 

4,„ 

11.. 

6^ft7 

3.3, 

6832,0 

7n. 

83, s 

5„. 

11,1« 

3ti? 

1.4» 

42„,  ^ 

72„i 

^  "^  i ' 

— 

—  1 

— j 

77.,, 

4,« 

17,,. 

_ 

— 

36,„  ^ 

Dtirt^hscbTiitt    der    7l 
liegen  den,     .     *     } 

Darobaebnitt 

76,», 

~   ""  1 

— 

" 

— 

80,„ 

ä.,i'l4,i. 

— 

— 

42«,  i 

74,0 

-1   -   1   &,s» 

— 

— 

6  t. 

79,„|a„.  ia,„|  - 

— 

39„.  i 

T  a  1»  e  1  ll 

Kamen  der  F15 

txe 

ßoble  des 
OewinnungB- 

Kohle 

1  To. 

Tnn  üp  urlfXh  i  gkel 

t 

D  i  0  h  t  e 

n 

L 

U, 

111 

1  0- 
preusa. 

£ft  waren  in 

1  e*  preuas. 

lll 

# 

punktes 

wog 

Sorte 

wog 

Kohlen 

StÄU- 

9t«« 

iJ 

raucn 

f«11 

PFi. 

pCt 

pCt. 

pCt, 

rn. 

UUr 

ytfr 

_a 

ermbe  König 

l 

Stollherg       *     , 

Baaraoble 

273 

81 

10 

9 

37.5 

l&,o»       15tti 

14 

2 

Tbiele      .     .     . 

'/.    « 

288 

83 

9 

8 

38, 

14,H  :    16,., 

3 

n            •      •      . 

Saariohle 

288 

80 

12 

8 

37., 

15.0»    !    15,„ 

n 

4 

Carlowitz      ,     « 

n 

-- 

81 

12 

7 

39,. 

1^^-.*   1    14,^, 

71 

5 

Borstel     .     .     . 

fl 

272 

84 

11 

ö 

39.3 

15,„       15,, 

71 

6 

Wftldemitr     .     • 

n 

277 

80 

12 

8     ' 

38,j 

15  ^j    ,    15  4^ 

3 

7 

Groilm&nn     .     * 

n 

267 

81 

10 

1^ 

38» 

15,5^       I5»s, 

6 

Wruig«!  .     *     * 

2HB 

71 

18 

11 

41,. 

lÖias    1    14„, 
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i  •  «  r  I  • 

k  m 

tk 

»  1. 

T  e  o  h  n  i  «  0  h 

e     ü  n  t  « 

,« 

4Qil»rIiigeD 

CokB-ÄGR- 

bringet) 

Lduc 

htkrftft  nactu  Bussen 

•5  o  ^ 

in«i 

* 

1 

£u  tUHh 

Besohafi'enlieit  de«  durch  dlt  Verauehfl- 

,  +* 

'S 

a 

-'^ 

•^>° 

11 

11 

•3-3 

B  a 

e 

1 

a 
•s 

oq    ! 

Licht- 

BtSrke 

1 

ü* 

3Q 

s 

111 

00  -o 

VergftenDg  ©rliftlt«ii6n  Cakt« 

«• 

t' 

e' 

PCL 

,ct.  i 

c 

ffntni 

irtlDi 

StSek 

B8 

431 

41G 

66 

•50^ 

16„, 

4«. 

120 

393 

3jai 

0*u 

siemlicb   gat  geback^* 

\H 

403 

388 

66 

60. 

7„. 

a,„ 

132 

180 

l«n 

0..M 

gat  gebacken. 

t8 

4321 
438 

421 
427 

— 

60„ 
59^ 

17.» 

5mJ 

12'Ji 

128} 

365 

218 

0,.,,} 

^         dicbt 

13 

407 

397 

65 

61„ 

13.1, 

«... 

144 

40ä 

2... 

0,«, 

ziemlich  gut  gebi^kan. 

13 

409 

401 

68 

62. 

16-,. 

^101 

131 

421 

3„ 

0,.„ 

.gut  gebtcken. 

02 

B99 

391 

63 

61., 

m  1  s  H  g  1  ü  0  k  t 

n              ^ 

35 

421 

408 

62 

59,5 

11«. 

4ti   1 

137 

330 

2-4. 

0,4« 

n              H 

49 

445 

440  , 

62 

60 

10«„ 

^i* 

123 

240 

l-»s 

0,4C. 

if              n 

36 

398 

394  ' 

60 

59,  s 

13,i, 

*>,,, 

122 

306 

2.,, 

0.441 

n                fl 

25 

419 

412 

60 

59« 

11,« 

ä» 

146 

326 

2«, 

0,». 

}1                       Tl 

87 

4B2 

417 

66 

»s.. 

ie,»i 

^M 

112 

360 

3„, 

0.474 

„          üod  feilt 

22) 
93 

409} 

3641 

398 
873 

— 

6I,> 

lä„ 

4... 

135 

433 

3«. 

o.,„ 

Hiebt  gut  gebiekea* 

e>6 

453 

443 

59 

58., 

u» 

5h,, 

127 

367 

2.,, 

0„s, 

gut  gebftckrn,  porfii. 

12 

438 

430 

60 

60.. 

12.., 

5n 

133 

334 

iJ-., 

Om„ 

gut  gobAßk«»p 

_ 

417 

— 

— 

— 

— 



- 

— 

— 

— 

— 

423 

—  : 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

420 

- 

— 

60« 

13,M 

&..» 

129 

334 

^,i. 

On,. 

gut  gebAcken. 

G 

\    8-C    0    k    8 

TranBportf&higkeit 

Dichte 

Es  waren  in  1  c' 

Bt  kilM 

1« 

11. 

HI. 

dennacb 

^ 

1  C 
preuss. 

preuss. 

1  c'  eckt 
•ha«  StiQ- 

Bemerkungen 

Sorte 

wog 

Coks 

Staaranm 

ranin  ft- 
wot» 

=^= 

pCt    1    pCt. 

Pfd. 

Liter 

Liier 

Pfd. 

46 

! 

44     ;     10 

20„ 

11«, 

19,,, 

Ö7„ 

1 

61 

32 

7 

20„ 

11,,, 

19.,, 

56„ 

/ 

56 

38 

6 

19,s 

12  „ 

18.,, 

49„ 

52 

40 

8 

18,s 

11,«           19.« 

48„ 

>ßei  10  Trommelumdrehungen. 

46 

40 

15 

20 

12  „ 

18,,. 

50„ 

52 

42 

6 

19., 

11... 

19,.4 

52„ 

58 

34 

8 

19,5 

12«, 

18,,, 

49„ 

55 

36 

9 

19, 

11»4 

18„ 

51« 

i 

28 


w 
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^ 

1 

s 

Namen  dar  PloUe 

Sohle  des 

Gewinnnngs- 

pnDktes 

K  0 

h  L  e 

iTo. 

preuss, 

wog 

TrAnsportfUhigkett      | 

Dichte             1 

I. 

n. 

IIL 

1   c' 

preuss. 
wog 

Ea  waren  in    1 
1  t*  preusa.    | 

itmtt 
1  c'l 

\n  itl 

tew« 

6 

orte 

Kohlen 

Stau- 
räum 

fU. 

pCt. 

pCt.    1    pCt. 

Pfd. 

Lltcf 

Liter 

'^ 

Orabe  Komg. 

1 

1 

9 
10 
11 
12 

Gneisen  &u     «     .     . 
«            ... 

Tbidemiuin  « 

'/j    Siaraoble 
Saaraohle 

■V,     , 

Saarsohle 

270 
275 
264 
2*15   j 

80 
84 

72     ! 
78 

12 
8 

15     1 
13 

8 

8 

13 

9 

38„ 

41h 

38,, 

15,«. 
15,,, 

15'js 
15,., 

la.i. 

la,4S 

15,» 
16rs 

13 
14 
15 

16 

ßraun       .     .     ,     , 
22ÄÖlliges  FIötÄ     . 
ßonin       .     .     i     . 
Aflter  .     .     «     ,     . 

it 

V.     , 
V.     » 

232 

245 
270 

75 

75 
73 

12 

14 

16 

13 

11 
11 

40„ 

40,, 

37„  1 

16,s 

16,,, 

15.M 

14^, 

14,.i 
15.» 

Teil 

7* 

17 
18 

19 
20 

Blücher    .... 

7t                .         .         .        - 

Taueusien     ,     .     . 
Durcbscbnitt 

Saarsohle 

254 
268 

66 
71 

I   )   z 

21     '      13 
18     ,     11 

38 

- 

14,7, 

16-,, 

16„i 
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Einflau  der  Wlrme  eto. 


Emflnss  der  Wanne  und  der  FeachÜKkeit  auf  den  Regeneratioiui-Pronss 

des  Schwefeleisens. 

Bei  der  Regeneration  des  Schwefeleisens  der  gebrauchten  Beinigangs- 
masse  sollte^  der  Theorie  gemäss^  nur  Eisenoxjd  und  freier  Schwefel  ent- 
stehen. Es  tritt  jedoch  neben  Eisenoxyd  auch  Eisenoxjdul,  und  neben 
Schwefel  auch  Schwefelsäure  auf,  beide  jedoch  in  unbestimmt  wechselnden 
Verhältnissen. 

Dass  Temperatur-  und  Feuchtigkeitsgehalt  der  regenerirenden  Masse 
den  Uaupteinfluss  auf  die  Bildung  von  Schwefelsäure  und  Eisenoxjdul  aus- 
übt; ergibt  sich  aus  folgenden  Versuchen: 

Reines,  auf  nassem  Weg  frisch  bereitetes  Einfach-Schwefeleiseu  wurde 
in  3  Portionen  getheilt^  und  jede  derselben  3  Wochen  zur  Regeneration 
stehen  gelassen.  Dieselben  wurden  während  dieser  Zeit  stets  unter  folgenden 
Verhältnissen  gehalten: 

Portion    I    warm  (nahezu  100®)  und  nass 
j,        II    kalt  und  nass 

y,      III    kalt  und  trocken*). 

Die  Analyse  der  3  Portionen  nach  der  Regeneration  als  wasserfrei  be- 
rechnet ergab: 

Für  Portion    I    (warm  und  nass)    Schwefel  24,35% 

Schwefelsäure  7,76 
Eisenoxyd  61,72 
Eisenoxydul        6,1 

100,00 
Schwefel  28,32% 

Schwefelsäure     0,96 
Eisenoxyd         61,51 
Eisenoxydul        9,21 
100,00 
(kalt  und  trocken)  Schwefel  27,94  Vo 

Schwefelsäure  2,39 
Eisenoxyd  46,43 
Eisenoxydul       23,24 

100,00 
Es  berechnet  sich  hiemit: 
beiPortionI  (warmu.nass)    trifftauflS: 0,319 SO3,  u.auf  1  Fe, 03:0,100 FeO 
„         „     II  (kalt  u.  nass)       »       ;,    ,   :  0,034  »       »    ^       „        :  0,151    ^ 


Für  Portion  11    (kalt  und  nass) 


Für  Portion  III 


III  (kalt  u.  trocken) 


:  0,085 


:  0,500 


*)  Zar  DarstellaDg  des  trockenen  Schwefeleisens  wurde  das  frisch  gefällte  nasse 
Bohwefeleisen  in  einer  Liebig'schen  Trockenröhre  boi  Ausschluss  der  Luft,  nämlich  durch 
einen  darüber  geleiteten  Strom  Ton  Leuchtgas ,  bei  100^  getrocknet.  Zur  Regeneration 
wurde  dasselbe  an  einen  durch  Schwefelsäure  trocken  gehaltenen  Raum  gestellt. 


8Utiitiiolv  und  finaminlli»  Mittiieiliiiig.  IgX 

Aas  diesen  Versnchen  ergibt  sich: 

1)  Die  Wärme  begünstigt  die  Bildung  von  Schwefelsäure,  während  das 
Wasser  keinen  Einfluss  hiebei  ausübt.  —  Dass  bei  Portion  II  (kalt 
und  nass)  weniger  Schwefelsäure  auftritt ,  als  bei  Portion  III  (kalt 
und  trocken)  mag  darin  seinen  Grand  haben,  dass  Portion  II  durch 
das  beständige  Befeuchten  mit  kaltem  Wasser  sich  bei  der  Regeneration 
weniger  erwärmen  konnte,  als  Portion  III.  — 

2)  Das  Wasser  trägt  bei  der  Regeneration  wesentlich  dasa  bei,  dass  die 
höhere  Oxydationsstufe,  Eisenoxyd,  auftritt;  bei  Portion  III  konnte 
sich  bei  Abwesenheit  von  Wasser  nur  die  Hälfte  zu  Oxyd  oxydiren, 
die  andere  oxydirte  sich  nur  zu  Oxydul.  Die  Temperatur  übt  hiebei 
weniger  Einfluss  aus,  als  man  vielleicht  vermuthet  hätte. 

Auf  den  grossen  Betrieb  angewendet,  folgert  sich  hieraus: 
Wird  die  gebrauchte  Reiniguagsmasse  beim  Ausleeren  der  Reiniger  zur 
Regeneration  in  hohen  Haufen  aufgeschichtet,   und  sehr   trocken   gehalten, 
80  wird,  da  sich  dieselbe  hiedurch  bedeutend  erwärmen  muss,  die  regenerirte 
Masse  viel  Schwefelsäure  und  Eisenoxydul  enthalten. 

Wird  dagegen  die  gebrauchte  Masse  flach  ausgebreitet,  und  feucht  ge- 
halten, so  wird  sich  weniger  Schwefelsänre  bilden,  und  ein  grösserer  Theil 
des  Eisens  sich  vollständig  zu  Eisenoxyd  oxydiren. 

A.  Wagner. 


StatistiBche  und  finanzieUe  Mittheilimg. 

Prag.  Von  dem  Generaldirector  der  „Compagnie  g^ndrale  pour  Tdclairage 
et  le  chauffage  par  le  gaz**  in  Brüssel  erhalten  wir  folgende  Zuschrift: 

«In  dem  uns  soeben  zugekommenen  Märzhefte  Ihres  sehr  geschätzten 
Journals  findet  sich  ein  aus  Prag  datirter  Artikel,  wozu  wir  uns  erlauben, 
ganz  ergebenst  zu  bemerken,  dass  wir  der  Prager  Stadtgemeinde  ein  noch 
jetzt  zustehendes  Recht,  Behufs  Ablösung  unserer  dortigen  Gasanstalt, 
durchwegs  bestreiten.' 


Die  Gasanstalt  in  Leer 

Aus  der  Betriebsrechnung  der  städtischen  Gasanstalt  in  Leer  für  das  Jahr  1868. 

Der  Absatz  vom  Gas  hat  betragen  5,668,477  c',  623,409  c'  mehr  als 
im  Vorjahr.  4,383,250  c'  sind  für  Private,  1,170,627  c'  fttr  öffentliche  Be- 
leuchtung abgegef>en,  114,600  c'  isind  im  Werke  verbraucht. 


l'gSl  Die  G^tfMDitalt  iti  Lear. 

Die  Zahl  der  Privatleitangen  ist  toq  238  mit  1986  Flammen  äaf  243 
mit  2223  Flammen,  die  der  Öffentlichen  Flammen  von  182  anf  186  gestiegen. 

Der  Verlust  stellt  sich  auf  ca.  7Vo,  um  V»Vo  höher  als  1867. 

Vergast  sind  12419  Scheffel  Kohlen ^  fast  ausnahmslos  Pelton  main. 
Der  Scheffel  hat  im  Durchschnitt  491V3  c'  Gas  gegeben. 

An  Coaks  wurden  19,020  Scheffel  gewonnen,  davon  12,632  auf  dem 
Werke  verfeuert;  an  Theer  sind  gewonnen  I2ÖV4  Tonnen. 

Der  Selbstkostenpreis  beträgt  für  1000  c'  Gas  1  Thir.  15  gr.  T«,  pf. 
(Verzinsung  und  Amortisation  des  Anlagecapitals  eingerechnet);  der  Ver- 
kaufspreis beträgt  IV3  Thlr.  mit  Rabatt  von  10  beziehungsweise  25Vo  für 
den  Consum  über  1  und  2  mal  hunderttaussend  c' 

Das  Röhrennetz  hat  eine  Länge  von  ca.  35000  Fuss  (beinahe  IVs  deut- 
sche Meilen). 

Das  zum  Bau  der  Gasanstalt  aufgenommene  Capital  betrug 
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I>eut«cbe  Cootineiitftl-G&i-GesellMilitft  in  Den  sau. 
Passiva, 


Per  Änleihe-Conto 
^    Gewinn  und  Verlust-Conto 

Gewinn  bis  31  Dezember  1867  Thlr.  5574  —     4 
Davon  an  die  Kämmerei-Caese      ^       1800.  —  — 


Thlr.  66601,  20.  - 


Gewinn  im  Jahr  1868 
Leer,  10.  März  1869. 


3774  _.    4 
1069.    2.    2 


Thlr.  71444.  22.    6 
Die  Verwaliung  dei  Gaswerki. 


Vierzehnter  fiescbäftsberiobt  des  Oirectariams  der  OeuteobeQ  Genüaeiital- 
Gäs^Geselkchafl  zn  Dessan. 

Geschäftsjahr    1868. 
Vorgetragen  in  der  14,  ordentlichen  General- Versammlung  mn  iß.  März  i869. 

Das  abgelaufeßo  J&hr  war  io  fleintr  ersten  Hälfte  nicht  günutig  Mr  uns,  indem  die 
Zun&limß  noch  nicht  eiQm&l  die  Ziflfer  dei  gleichen  Zeitraums  1867 »  geacbweige  dmm  die 
voQ  18B5  und  ]Bt)G  erreichte.  Die  Ursache  lag  unverkentibar  in  der  fortdauemdi;^!!  Be- 
sorgnisi»  vor  Störungen  des  europäiBchen  Fritsdens.  Erat  gegen  Mitte  des  J&hres  gowanii 
dafl  Zutrauen j  datta  der  Friede  wonigsteni  nicht  unmittelbar  bedroht  ßei^  immer  mehr  Hoden  in 
der  QeschÄftswelt  und  durch  günstige  Conjunktnren  wichtiger  Gewerhi*sweige,  insbesondere  der 
Baumwollen* [ndüfitrie,  unteretützt,  nahm  die  Cousumsteigerung  des  Gases  von  da  ab  weit 
stärkere  Dimensionen  an ,  die  umsomehr  horTortrateni  als  das  zweite  Semester  des  vorher^ 
gefangenen  Jahres  I8i>7  ein  Terhllltnifljsmäftsig  ungünstiges  für  uns  gewesen  war.  Das 
Oesammtresultiit  des  Jahres  ward  hierdarch  noch  ein  ganz  befriedigendes,'  nur  das  ausser- 
gewj^hnlich  günstige  Jahr  1865  weist  eine  stärkere  absolute  Zunahme  &uf. 

Wie  weit  wir  dennoch  nach  anderer  Richtung  hin  von  der  Rückkehr  zn  normalen 
YerhältnisseD  entfernt  sind,  beweist  der  foitgoäetzt  traurige  Stand  der  russischen  und  öster- 
reichlscbf'n  Valuten ,  die  auf  uasern  (jowiEia  so  sehr  influiren.  Obgleioh  beide  im  Durch- 
schnitt etwaa  höher  standen ,  als  im  Jahre  18G7,  so  brachten  doch  die  Terstärkten  Um- 
sohtSlgo  unsere  absoluten  Verluste  fast  auf  gleiche  Höhe*  Die  russische  Valuta  hob  sich 
im  Frühjahre  etwas ,  um  jedoch  bald  wieder  auf  ein  tieferes  Nireau  als  £u  Jahresanfang 
zurückzugehen.  Die  Üaterre ich i sehe  Valuta  blieb  bis  zum  Herbat  in  erfreulichem  Steigen; 
Ton  da  ab  sank  sie  Jedoch  rasch  wieder  und  erreichte  im  December  beinahe  wieder  den 
tiefsten  Stand  des  Januar;  gegenwärtig  steht  sie  wieder  gegen  B^/^  unter  dem  Durchschnitt 
von  1B68.  Diese  Verhältnisse  sind  in  der  That  trostlos,  umsomehr  ali  beide  Regierungen 
nichts  dafür  thun,  dieser  chrontschen  Krankheit  ihres  Geldwesens  entgegen  zu  wirken« 

Das  verflossene  Jahr  sah  in  vielon  Süldten  inabesondere  Süddeutscblands ,  heftige 
Agitationen  gegen  die  Gasanstalten  entstehen,  seitweise  verbunden  mit  massenhafter  Ein- 
stellung des  Gasconsums  und  Uebergang  zum  Petroleum.  Wir  sind  glücklicherweise  diesen 
unangenehmen  und  schAdlichen  Zerwiirfnisaen  zuvorgekommen^  indem  wir  bereits  seit  Jahren 
bemüht  wareOf  durch  Umgestaltung  der  städtischen  Beleuchtungs-Contracte  die  Einführung 
bitligerer  Gaspreise  zu  ermöglichen,  Selbst  da,  wo  die  durch  die  neuen  Gontracte  stlpa- 
lirten  niedrigeren  Preise  eine  fernere  Ermässigung  zulässig  erscheinen  liensen  ^  wie  s.  B, 
in  Hagen  und  Erfurt^  gewährten  wir  dieselbe  freiwillig  und  wahrten  so  unser  gutes 
Verhiltniss  zu  den  ConsuDaentcti.  im  verflossenen  Jahre  Ut  nun  auch  Dessau  in  die 
Reihe  der  Südte  mit  neuen  Contraeten  eingetreten;  damit  zurück  sind  nur  noch  Lucken- 
walde»   Lemberg,    Krakau     und  Mühl  heim  a,  d,  Ruhr*     In   den  3   ersten   dieMf 
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Stldte  sowie  in  Qotha  ist  die  Petroleum-Coneurrenz  allerdings  fühlbar.  Hoffentlich  führen 
aber  die  Unterhandlungen  bald  zam  Ziel,  die  bereits  seit  l&ngerer  Zeit  schweben.  Da  die 
Stldte,  mit  denen  noch  keine  neuen  Contracte  yereinbart  sind,  kaum  18  pCt.  zu  der  Ge- 
sammt-Prodnction  des  Votjshrs  beitrügen,  so  kann  der  Ausfall  jener  Unterhandlungen  die 
Rentabilit&t  des  ganzen  Gesch&fts  übrigens  nicht  mehr  in  erheblicher  Weise  berühren,  die 
Fortdauer  des  bisherigen  Verhältnisses  vielmehr  nur  die  Interessen  der  Consumenten  schä- 
digen tn  den  Städten  mit  neuen  Contracten  ist  ron  directer  Petroleum-Coneurrenz  (d.  h. 
Tom  Uebergang  ron  Gas  auf  Petroleum)  wenig  oder  gar  nicht  mehr  die  Rede,  wiewohl 
sich  in  einzelnen  Städten  nicht  yerkennen  lässt,  dass,  insbesondere  für  das  kleinere  Ge- 
werbe, der  Uebergang  auf  Gas  dadurch  etwas  gehemmt  wird.  Im  Allgemeinen  können  wir 
die  im  yorigen  Gesohäftsbericht  niedergelegton  beruhigenden  Ansichten  um  so  mehr  hier  wieder- 
holen, als  alle  unsere  direct  aus  America  eingezogenen  Erkundigungen  ein  anhaltendes  Zurück- 
gehen der  Petroleum-Produktion  constatiren ,  welches  nothwendig  zu  dauernd  hohem  Preisen 
führen  muss.  Ueberdies  macht  sich  eine  Abnahme  der  Leuchtkraft  des  Petro- 
leums (resp.  stärkerer  Verbrauch  bei  gleicher  Leuchtkraft)  immer  empfindlicher  fühlbar, 
unseres  Erachtens  theils  yernrsacht  durch  natürliche  Veränderungen  in  der  Qualität  des 
gewonnenen  Rohöls,  theils  durch  die  schärferen  gesetzgeberischen  Vorschriften  und  Con- 
trollen  bezuglich  Entfernung  der  flüchtigen  Kohlenwasserstoff- Verbindungen,  worin  die  Ex- 
plosionsgefahr ihre  Ursache  hat,  die  aber  zugleich  den  höchsten  Leuchtwerth  repräsentiren. 
IJach  unsem  Beobachtungen  hat  das  Petroleum,  wie  es  im  Kleinhandel  durchschnittlich 
vorkommt,  seit  2  Jahren  bereits  8  bis  10  pCt.  seines  Leuchtwerths  einge- 
bfisst.  Wir  glauben  nach  all  diesem,  dass  die  schlimmAten  Zeiten  der  Petroleum-Coneur- 
renz hinter  uns  liegen. 

Wie  im  yorigen  Bericht  geben  wir  hiemit  wiederum  eine  Specification  des  Gas- 
conscuns  von  1868  nach  den  verschiedenen  Verkaufskategorien: 

a.  Strassengas  52,442,768  c'  oder  17,32  pCt 

b.  OeffenUiche  Gebäude 32,457,302  „      „     10,72      „ 

c     Private 139,038,099  „      „     45,93      „ 

d.     Fabriken : 

1.  BaumwoUen-Indnstrie     .  23,270,163  c' 

2.  Eisenbahnhöfe  und  Werkstätten  21,878,842  „ 

3.  WoUen-Industrie     .         .         .  7,930,562  „ 

4.  Eisen-Industrie      und     Maschinen- 

Fabrikation  .  9,672,256  „ 

5.  Mühleo  und  Dampfbäckereien  2,308,385  „ 

6.  Tabackfabriken       .         .  2,812,850  „ 

7.  Brauereien  und  Brennereien     .  2,370,795  „ 

8.  Druckereien,    Papier-    und  Tapeten- 

Fabriken     •         .         .         .  2,120,907  „ 

9.  Metallwaaren-Fabriken    .         .  2,028,204  „ 

10.  Zuckerfabriken       .         .         .  1,134,187  „ 

11.  Leder-  und  Portefeuille-Fabriken  767,260  „ 

12.  Seiden-Industrie      .         •         .  674,344  „ 

13.  Chemische  Fabriken        .         .  220,558  „ 

14.  Sonstige  Fabrikationszweige   .  1,611.315  „ 

78,800,628  c*  oder  26,03  pCt. 

Summa  302,788,797  c'  oder  100  pC«t 
Der  Verbrauohsantheil  der  Fabriken  ist  hienach  wiederum  gegen  das  Vorjahr  ge- 
stiegton, und  zwar  von  24,«^  auf  26,0,  der  Gesammtconsumtion  Von  den  einzelnen  Ge- 
werbszweigen hat  eine  Abnahme  nur  bei  der  Wollen-Industrie,  den  Mühlen  und  Dampf- 
bäokereien,  sowie  den  chemischen  Fabriken  stattgefunden.  In  allen  übrigen  Gewerben  (and 
eine  Zunahme  statt,  und  zwar  die  stärkste  in  der  Baumwollen-Industrie  mit  3,729,865  c', 
demnächst  bei  den  Eisenbahnhöfen  und  Werkstätten  mit  2  991,979  c',  femer  bei  derEisen- 
Indostrie  mit  1,951,278  c',  bei  der  Tabackfabrikation  mit  652,295  &  u.  s.  w. 

In  der  letzten  (14.)  Categorie  des  Gasverbrauchs  für  Fabriken  ist  diesmal  auch 
derCoiisnm  der  Gasmaschinen  einbegriffen,  der  vorläufig  allerdings  noch  gering  war. 
Die  im  vorigen  Bericht  hiervon  ausgesprochenen  guten  Erwartungen  scheinen  sich  indess 
vollkommen  zu  verwirklichen,  indem  es  unseren  eifrigen  Bemühungen  gelungen  ist,  bereits 
9  dieser  Maschinen  (davon  8  in  Dessau)  zu  placiren,  die  sämmtlich  zur  grössten  Zu- 
friedenfheh  der'  Empftnger  unausgesetzt  in  ThAtigkeit  sind,  und  sowohl  was  Kraftäusserung 
ab  geringen  Gasverbrauch  betrifft,  die  von  den  Erbauern  N.  A.  O  tto  St  C  o.  in  Cöln  gemachten 

24 


186 


Deatsche  €i>iitlDotital-Ga«-'(leBellsohalt  in  DeatAu« 


Verspreohuvigen  Tollstilndig  erfüllen.  Dftbei  i^t  ^er  MecbAniamni  der  Maachineti  ein  gi^t 
solider  und  kommen  selbst  weniger  Repüratiiren  oder  Störungen  vor^  a.U  bei  kleinen  D&mpf- 
m&Bcbinen  von  entsprechender  Krafilflistnng.  Aueh  das  QerH^uach  beim  Arbeiten  der  Ma* 
flcbine  isl  dtirch  exacCe  AusfLibruug  soweit  reducirt,  daas  es  dnrchaua  nicbt  mebr  st5rt. 
Wir  Bind  überzeugt^  d&m  dies&  Mascbtne,  welcbe  endlich  die  Aufgabe:  ^dcm  Kleingewerbe 
einen  einfachen  und  billigen  Motor  z\i  Tcrscba^en",  gelöst  bat ,  einer  ungemein  grossen 
Verbreitung  fUhig  ist,  indem  die  Pferdeknift  darcbscbnittlicb  per  Tag  nur  10  hin  15  Bgr. 
AQ  Gas  kostet,  und  ausser  dem  Schmieren  eine  besondere  Bedienung  oder  Aufsicht  durchaus 
nicht  erforderticli  ist,  auch  die  Maschine  ohne  staatliche  Genehmigutig  überall  aufgestellt 
werden  kann. 

Als  eine*  weiteren  Fortschritts  erwähnen  wir  der  Sugg'ftcben  Regulatoren  für 
d  ieStraasenlampen,  welche  wir  ( an aercs  Wissens  die  ersten  iu  Deutsobland),  nachdem 
sie  sich  in  England  praktisch  erprobt,  seit  18G7  auf  unseren  sümmtlichen  Anstalten  all- 
mllig  einführe«.  Sie  bewirken  nicht  bloss  durch  die  Ausgleichung  der  auTermeidlicheti 
D ruck TerRnderun gen  im  RobrKjBtem  eine  Ersparnis»  im  Gasiverbrauch ,  sondern  lösen  auch 
in  letzter  Instans  die  Differenzen  für  den  Consum  der  Strassenlaternenf  die  oft  schon  Miai- 
heUigkeiten  mit  städtischen  Bebiirden  hervorgerufen  haben,  wenn  auch  unsere  Gesellschaft 
Bpecjell  sich  nicht  sehr  darüber  zu  beklagen  hatte.  Die  ersten  200  Exemplare  (womit 
wir  deren  praktische  Anwendbarkeit  unter  unsern  klimatischen  YerhiLltnissen  erprobten)  be- 
aogeu  wir  bereits  IrKG?  direct  von  W,  Su  gg  in  London ;  jet2t  liefert  uns  dieselben  A,.  F  aas 
in  Frankfurt  a  M.  und  haben  wir  im  Laufe  des  Winters  bereits  weitere  1200  Stück 
(sunichse  in  der  N^be  der  Anstalten  ^  w*o  die  stärksten  Drucksch wankungen  stattfinden^) 
anfgesetxtf  werden  auch  damit  von  Jabr  zu  Jahr  fortfahren,  *) 

Wir  bedauerten  im  Tortlüssenen  Jahro  lebhaft  den  durch  tJehergang  zu  einer  sei  bat- 
ständigen  Stellung  motivirten  Austritt  des  unserer  Gesellschaft  seit  ihrer  Gründung  als 
Anstalts-Dirigent.  Iletriebfi-Inspector  und  Ober-Ingenieur  angehörigen  Herrn  Alfred  Mob  r. 
Unter  Veränderung  der  hisherigen  Organisation  in  der  Oberleitung  und  Co n trolle  der  Anstalten 
und  damit  verhundener  Aufhebung  der  Betriehs-Inspectorstelle  wurden  deren  letzter  Inhaber  Herr 
Otto  Mobr  und  ferner  Herr  Wilhelm  Voss,  bisher  Spezial-Director  der  VV^ftrscbauer 
und  sp&ter  der  Frankfurter  Gasanstalt,  zu  Che  ringen  teuren  der  GcBcllscbai^  in  vollkommen 
ooordinirter  t^tellung  ernannt  und  fiingiren  als  solche  seit  1.  August  vorigen  Jahres, 

Von  irgend  erheblichen  UnglQcksfllllen  blieben  wir  auch  im  abgelaufenen  Jahre  ver^ 
schont.  Der  Orkan  vom  7.  December  verursachte  twar  einige«  jedoch  nicht  bedeutende 
Schäden;  desgleichen  fand  in  Erfurt  eine  Selbstentzündung  des  Kohlenlagers  statt,  die  jedoch 
bald  gedttmpft  und  deren  nicht  sehr  crbehlicher  Schaden  fast  vollständig  durch  die  Feuer- 
VerÄicheruogH-Ge»ell.'*chaft  Thuringia  gedeckt  wurde. 

Wir  gehen  nunmehr  »ur  Besprechung  der  einzelnen  Anstalten  über* 


1,  Frank urt  a.  0. 

Prod  ucti  on* 
1867:  27J78,518  c'  engl 
1808:  31,113,8B5    „     „ 


Flamm enz ah  L 
10  217 
10,704 


Zunahme:      3,a3&,M7  q*  engl. 


487 


Es  ist  dies  die  stärkste  Zunahme,  die  je  in  Frankfurt  stattfand,  Sie  macht  in 
diesem  und  dem  nKcbsten  Jahre  verschiedene  Erweiterungsbauten,  Insbesondere  der  Kohlen- 
magaziue  und  tlasometer  notb wendig.  —  Am  1.  August  trat  der  bisherige  Dirigent  der 
Gothaer  Anstalt  Herr  P  r  o  g  a  s  k  y  als  Specialdircctor  in  Frankfurt  ein,  nachdem  diese 
Stelle  durch  den  Abgang  des  Herrn   W,   Voss  ins  Central-Bureau  erledigt  worden  war. 


^ 


*}  Wir  wollen  übrigens  hier  darauf  aufmerksam  macben,  das«  auch  Herr  8*  EUter 
in  Berlin  sieb  vielfach  mit  der  Anfertigung  von  StraasenFeguLatoren  hefcbäftigt  und 
können  wir  von  den  Ap paraten »  welche  uns  zu  Gesichte  gekommen,  nur  erwlbnen, 
dass  SIC  in  jeder  Beziehung,  sowohl  was  Material  als  Arbeit  betrifft  sehr  sweck- 
mHssig  und  sorgfültigst  hergestellt  sind^  und  daher  in  ihren  Leistungen  ebenfalls 
ohne  Zweifel  »ich  hewnhren  werden.  Die  Conti nental-^iaa-Gesellsohaft  in  Dessau  hat 
daher  neuerdings  auch  bei  Herrn  8*  Elster  bereits  Bestellungen  auf  Strassen 
regulatoren  gemacht. 
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2.  llftlheim  a.  ä.  Ruhr. 

Prodnotion.                                                FlammensahL 
1867:  13,501,000  o'  engl                                                6,146 
1868:  16,018,000  „      , 6,472 

2,512,000  0'     engt  826 

Di«ae  ZuDahme  übertrifft  noch  die  des  Votjahres  and  war  wie  bei  Prankfort  die  be- 
deatendate,  die  dort  Je  in  einem  Jahre  Torkam.  Die  Wiederinbetriebeetiung  eines  grossen 
Theils  der  Loa  senthaler  Fabriken,  die  steigende  Aasdehnong  der  Lederfabrikation  and  eine 
erhöhte  Gewerbth&tigkeit  überhaupt  haben  au  diesem  erfrealichen  Resultat  mitgewirkt 

3.  Potsdam. 

Prodaction.                                               Flammensahl 
1867:  30,638,000  c'  engl.                                                 10,777 
1868:  32,277,200  „     „ 11,410 

Znnahme:       1,639,200  c'  engl.  633 

Diese  Zunahme  war,  wenn  auch  nicht  aussergewöhnlloh ,  doch  für  die  Verhiltnisse 
einer  so  wenig  industriellen  Stadt  gans  befriedigend.  Wir  werden  nunmehr  bald  sum 
Ausbau  der  Suoours- Anstalt  auf  dem  linken  Hayelufer  schreiten  müssen,  deren  bereits  im 
Jahresbericht  pro  1866  gedacht  ward;  der  dasu  gehörige  Gasometer  ist  dort  schon  seit  2 
Jahren  erbaut  und  in  Thfttigkeit. 

4.  Dessau. 

Production,  Flammensahl. 

1867:  7,061,290  c'  engl.  8,945 

1868 :  7,427,120    „     „ 4,642 

Zunahme:       365,830  c'  engl.  697 

Diese  Productionsxunahme  entfiUt  lediglich  auf  die  lotsten  Monate  nach  Abschluss 
des  Gontract-Nachtrags  Tom  15.  October,  wodurch,  unter  den  bekannten  Bedingungen 
(Angabe  des  Rechts  auf  Ankauf  resp.  unentgeltliche  Uebemahme  Seitens  der  Stadt),  der 
Gaspreis  rom  1.  September  ab  Ton  3  Thlr.  aun&chst  auf  2  Thlr.  5  Sgr  pro  1000  c'  engl, 
herabgesetit  ward.  Wir  haben  gleichseitig  in  Dessau  yersuchsweise  die  Anordnung  ge- 
troffisn,  in  Miethshnusern  die  Gaseinriohtnngen  auf  eigene  Kosten,  gegen  einen  Zuschlag 
sum  Gaspreis  herausteilen.  Bewfthrt  sich  dieser  Versuch,  wie  es  den  Anschein  hat,  so 
würden  wir  demselben  wahrscheinlich  eine  noch  weitere  Ausdehnung  geben.  —  Der  im 
Torigen  Berichte  erwfthnte  2.  Gasometer  tou  ca.  34,000  c'  Inhalt  kam  im  Monat  Septem- 
ber in  ThAtigkeit.     In  Dessau  sind,   wie  bereis  erwfthnt,  3  Gaskraftmaschinen  in  Betrieb* 

5.  Luckenwalde. 

Production.  Flammmensahl. 

1867 :  8,555,000  c'  engl.  *  4,066 

1868:  7,451,600  »     „ 3.387 

Abnahme:  1,103,400  C  engU  679 

Dieser  bedeutende  Rückgang  in  Consum  und  Flammenaahl  ist  theils  Folge  des 
ausserordentlich  gedrückten  Geschäftsganges  der  dortigen  Wollmanufacturen ,  theils  des 
Uebergangs  sur  Petroleumbeleuchtung  Seitens  einer  Ansahl  Ton  Fabrikanten.  Eine  frei- 
willige Gaspreisherabsetsung  um  5  Sgr.,  die  wir  am  1.  Beptember  eintreten  liessen.  konnte 
diesem  Uebergang  nur  wenig  entgegenwirken  Die  Unterhandlungen  über  eine  Contract- 
Inderung  scheiterten  bisher  an  den  unerfüllbaren  Forderungen,  welche  die  stidtische  Yer- 
tretung  stellte.  Wir  vertrauen  übrigens,  dass,  wie  bisher  in  Jeder  Stadt,  so  auch  in  Lucken- 
walde die  Erkenntniss  tou  dem  beiderseitigen  Vortheil  einer  Contractinderung  sich  schliess- 
lich doch  noch  Bahn  brechen  wird.  —  Das  finanaielle  Ergebniss  war  unter  diesen  Um- 
stünden ein  unbefriedigendes  und  TerhAltnissmissig  das  schlechteste  unter  simmtlichen  An- 
stalten. 

6.  M.  Gladbach-Rhejdt- Odenkirchen. 

Production.  FlammeniahL 

1867:  30,373,400  c'  engl.  18,030 

1868:  35,943,900  „     „  14,450 


Zunahme:     5,570,500  c'  engL  1,420 
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OATOn  entfielen  auf: 

dio  Gladbucher  Anstalt  28,030,000  c' 

„   RheydterSiircarflitiMalt     7*918,900  „ 


engl 


6a.  35,943,1^00  c'  eng!. 

Nachdem  bis  Mitte  Febvunr  noch  eine  Abnrihma  gegon  1867  atattgefundea,  steigerte 
der  Eintritt  günstigerer  Conjunctnrco  der  ßanmvv oll- Industrie  den  Conaum  imnier  mehr, 
10  dsfls  er  mit  vonsteheDderf  sehr  befiiodtgonder  ZiH'ur  ahachlnafl.  welche  dm  Conaum-Zu* 
nähme  des  lahres  18(>7  um  mehr  als  daa  Füiiffjiche  obersteigt.  Uiß  An«lalt  ist  »omit, 
nach  Warschau,  unsere  hedemendste  geworden  und  in  den  3  gewerbreichisn  Stadtgemeindea 
eine  fornoro  grosse  Zunahme  in  Aussicht.  An  den  Äuascrsten  G renalen  ihrer  Leiatungs« 
flhigkeit  angtilangt,  be&bsicbtigen  wir  demgernftsi*,  die  Gladbachor  Anstalt  in  be deutenden! 
Maa^sätabe  zu  vergr5?iseriit  womit  im  laufenden  Inhre  durch  Erbauung  cinc^  dritten  Gnso* 
meters  von  ca  100,000  c'  Inhalt  und  eines  grossen  Kohlenaehuppcna  der  Anfang  gemacht 
wird.  Von  Wichtigkeit  für  dit?  Anstalt  wird  auch  die  in  diesem  Jahre  ihrer  Eröffnung 
entgegensehende  G  ladb  ach- R  he  j  d  t-Od  e  n  k  irohe  n  er  Zweigbahn,  welche  die  ganxe 
Linge  unseres  BeleuchtuogKrayons  durchschneidet  und  jeder  Falirik  den  Anscbluss  gestattet. 
Dieselbe  heanspnicbt  einen  TheÜ  der  too  uns  behufs  Vergrosserung  der  Anstalt  angekauften 
Parzelle;  wir  haben  unn  jedoch  dafür  durch  Ankauf  eineä  bedeutenden  hinter  der  Anstalt 
belegenen  Grundstücks  Ersatz  geschairt;,  und  werden  überdies  den  Vortheil  genie.^sen,  künftig 
die  Kohlen  durch  eine  kurze  Zweigbahn  unmittelbar  in  die  Magazine  acbnffen  zu  kdnneu. 
—  Vom  1.  Januar  d  J,  ah  tritt  eine  abermalige  Freisherabsetzung  von  b  **gr,  ein»  wo- 
durch nunmehr  die  letate  Stufe  der  durch  den  Nachtrags- Vertrag  vom  10  Juni  1866  be- 
dungenen Preisermassigungen  erreicht  ist.  Leider  macht  die  zerstreute  !  age  der  neu  ent- 
fltehenden  Fabriken,  die  sich  oft  nach  ganz  unberechenbaren  Richtungen  bin  ansiedeln, 
alljährlich  sehr  kostapielige  V^erlüngerungeu  und  Auswechselungen  vun  Kohrstreckcn  noth- 
wendig;  hierfür  wurde  auch  im  abgelaufenen  lahre  wieder  eine  ansehnliche  Summ©  veraus- 
gabt Wir  haben  jedoch  erfahren^  dass  im  Allgemeinen  unsere  Cuulanz  in  der  Ausdehnung 
der  Rohrleitungen,  auch  wo  keine  Verpflichtung  dazu  vorliegt^  eine  Quelle  grossen  Vor* 
theils  für  die  Gesellschaft  geworden  ist  und  werden  daher  dieses    Prinzip    nicht    aufgeben. 


7.  Ha  gen- Her  decke. 

Prodnction, 
1867  r  22324,600  c'  engl. 
1868:  24,089.000  „     „ 


Flam  mcnzahl, 
7.247 
7,537 


Zunahme:     1,264,400  c'  engl.  290 

Diese  Zunahme  ist  die  geringste  ^  welche  seit  5  Jahren  stattfand ;  sie  bat  in  dem 
gedrückten  Geschäftsgang  verschiedener  Industriezweige  ihren  Grund.  Für^a  laufende  Jahr 
atebt  sogar  momentau  ein  Uückgang  zu  «rwarten,  indem  die  Herren  Gebr.  Eibers  xur 
Ecbanung  einer  eigenen  Gasanstalt  für  ihren  grossartigen  Fabrikcomplex  geschritten  sind. 
Dnrcb  die  soeben  vollendete  fernere  Ausdehnung  unseres  HohmetKes  auf  die  Gemeinde 
Eilpe  und  die  eingetretenen  günstigeren  Conjuncturcn  in  den  Eiüenfabrlken  Magens 
und  des  E  n  n  e  p  e  r  Thals  dürfte  indes»  dieser  Ausfall  bald  wieder  ausgeglichen  sein.  — 
Vom  1.  October  ab  liessen  wir  abermals  eine  Preisherabsetzung  uui  5  i^gr,  pro  1000  c* 
ein  treten,  also  die  sweite  Herabsetzung  im  Laufe  desselben  Jahres  Der  Ausfall  im  ticwinn 
war  bei  der  stattgefundenen  geringen  Zunahme  ein  sehr  erhöblicher,  —  Die  weiter  unten 
aufgeführte  ansehnliche  Erhöhung  des  ßau-Conto's  rührt  von  Rohr  er  Weiterungen  ^  Grund- 
atückank&ufen  und  Wohnungsbauten  her. 


8»  Warsohau-Praga. 

Pr  oduotion, 
1867:  8&,877,4{)0  o'  engl. 
1868 :  95496.100  „      „ 

Zunahme:     0,618,700  &  engl. 


FlammeuE  ahL 
19,889 
22,t]06 
27717 


Am    1.    December    v.     J,    fand    abermals    eine    Preisherabsetzung    um  5    Kop, 
1000  0^  statt,  und  am  gleichen  Tage  dieses  Jahres  tritt  die    letzte    Herabsetzung    um 
gleichen  Betrag  ein,  womit  dann  die  unterste  Stufe  (2  R&.  3ö  Kop  )   der  durch    den 
tract-Nachtrag    vom    29.    November     186G    festgesetzten    Preisermässigungen    erreicht 
Hoffentlich  führen   Lm  laufenden  Jahr  die  Unter handtuogeu  mit   der    Citadene ,   sowie 
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den  beiden  Bahnhöfen  (Petersburger  und  Tereapoler)  in  Prags  Eom  Ziel^  vnd 
steht  hierdorch  eine  aneehnliche  Zunahme  des  Privat-Gasverbrauchs  in  Aueeioht.  —  Das 
bedeutendste  Bauwerk,  welches  die  Gesellschaft  bis  jetst  ausgeführt,  ein  grosser  überbaater 
Teleeeop-Gasometer  Ton  200,000  c'  Inhalt,  kam  am  26.  Norember  in  Betrieb.  Ueberdies 
wurden  ansehnliche  Erweiterungsbauten  (eine  neue  Theeroysteme  Ton  10,000  o'  Inhalt, 
ein  neues  Werkstattgebftude ,  bedeutende  Rohryerlftogerungen  u.  s.  w.)  ausgeführt,  über- 
haupt das  Anlagecapltal  abermals  bedeutend  erhöht.  Im  laufenden  Jahr  wird  eine  fernere 
Vergrösserung  der  Betriebsrftume  vorbereitet,  deren  Ausbau  jedoch  noch  1  bis  2  Jahre 
rerschoben  werden  kann.  Wie  schon  in  der  Einleitung  bemerkt,  hat  im  Weohselconrs 
durchschnittlich  eine  kleine  Besserung  sUttgefunden  (im  Jahr  1867  100  Rs.  =  90  Thlr., 
im  Vorjahr  =  92^4  Thlr.,  oder  nach  dem  Warschauer  Cours  90  Rs,  =  88'/,  Thlr.), 
die  Jedoch  seii  Februar  t.  J.  keine  Fortschritte  mehr  machte,  vielmehr  wiederum  dem 
Rückgang  wich.  —  In  der  Heranschaffung  der  Kohlen,  womit  wir  auf  die  einzige  „Königin 
Louisengrube^  in  Zabrze  (Oberachlesien)  angewiesen  sind,  traten  zeitweise  bedenkliche 
Unterbrechungen  ein,  da  die  Grube  allen  Ansprüchen  nicht  genügen  kann;  wir  mussten 
deshalb  seitweise  von  den  theuern  mAhrischen  Kohlen  beziehen,  glücklicherweise  jedoch 
nur  in  geringen  Mengen.  Hoffentlich  gelingt  es  mit  der  Zeit,  auf  polnischem  Boden  Gas- 
kohlenflöue  aufzufinden.  —  Die  l\.  Rassische  Staats-Regierung  hat  im  Laufe  des  Jahres 
einen  bedeutenden  Eingangszoll  auf  Steinkohlen  von  y^  Kop.  pr.  Corez  eingeführt,  der 
für  uns  beim  Jetzigen  Betriebsumfang  bereits  gegen  3000  S.-Rubel  im  Jahr  betragen  würde. 
Wir  haben  gegen  dessen  Anwendung  auf  unsem  Gaskohlen bezug  remonstrirt  und  hoffen 
auf  Erlass  dieser  Steuer.  —  Im  Allgemeinen  würden  wir  mit  dem  Warschauer  Ge- 
schift  safrieden  sein,  wenn  die  enormen  Yalutenverlnste  nicht  wären,  die  wir  zweimal  zu 
erleiden  haben,  einmal  von  den  Kohlen-  und  Materialbezügen  aus  dem  Ausland,  dann  von 
dett  an  die  Hauptessse  abgeführten  Suromen. 

9.  Erfurt. 

Production                                                     Flammenzahl. 
1S67:  19,191,600  c'  engl.                                                  7,172 
1868 ;  20,397,200  „      „ 7,501 

Zunahme:     1.205,600  c'  engl.  329 

Die  Zunahme  ist  hiernach  nicht  so  bedeutend  als  im  Jahr  vorher,  jedoch  immer 
ganz  befriedigend.  Die  bereits  im  vorigen  Bericht  erw&hnte  Erbauung  eines  2.  Gasometers 
findet  im  laufenden  Jahre  statt.  Die  Anlage  eines  neuen  Bahnhofs  für  die  N  o  r  d  h  ä  u  s  e  r 
Eisenbahn  wird  voraussichtlieh  günstig  wirken.  —  Eine  freiwillige  Herabsetzung  des  Gas- 
preises um  5  Sgr.  trat  vom  1.  Mai  ab  in  Kraft. 

10.  Krakau- P  odgörze. 

Production.                                                   Flammenzahl, 
1867:  15,609,100  C  engl.  4,411 

1868 ;  15,891,400  „      „ 4,401 

Zunahme:        282,300  c'  engl.  Abnahme:        10 

Die  geringe  Zunahme  und  die  abermalige  Abnahme  in  der  Flammenzahl  sind  die 
Folgen  der  andauernden  traurigen  Erwerbf Verhältnisse  und  der  Petroleum-Concurreiiz,  die 
auch  nur  dureh  einen  neuen  Contrsct  mit  billigeren  Gaspreisen  zu  beseitigen  ist.  Die 
desfalls  angeknüpften  Unterhandlungen  sind  noch  nicht  ersichtlich  weiter  gerückt.  Der 
Durchschnittsoours  der  Valuta  stellte  sich  6Vo  höher  als  1867,  und  hierdurch  allein  blieb 
das  ErtrftgnisB,  wenn  auch  ungenügend,  doch  auf  der  vorjährigen  Höhe 

11.  Nordhausen. 

Production.                                                  Flammenzahl. 
1867 :  8,872,729  c'  engl.  4,626 

1868;  9,650,867  „      „ 4.913 

Zunahme:      778,128  c'  engl.  287 

-Im  zweiten  Semester  trat  eine  lebhaftere  Gewerbthätigkeit  insbesondere  in  den 
Bsum:wollenwebereien  hervor,  die,  verbunden  mit  der  Einwirkung  der  sm  1.  October  1867 
eingetretenen    contrsctlichen  Preisermässigungen,    jene   sufnedenstellende   Steigerung    des 
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Copsuma  bewirkte.     Im   Uufenden  Jabro  ateht  die  Eröffnmiig  der  Bahnan  yoq  NordhanseA 
QAcli  Nordlieim  und   niiOh  Er  fort  zu  erwarteo^  die   j&d«iifAlU    «uf  fernere  Bteigernng  j 
der  Blüthe  dieser  Stedt  weseotUeh  einwirken  müiMen» 


12.  L  e  m  b  6  r  g. 

Frod  ue  t  ion. 
1867:   17,047,700  o'  engt 
1 868 :  18, 83!, 700  ^     „ 
Zunehme;      1,784,000  C*  engl. 


Flammen  E eh  L 
6,172 
M19 


Abnahme 


Die  Zunahme  war  hier  allerdings  stUrker  wie  ia  K  r  a  k  a  u ,  im  Uebrigen  sind  jedoch 
die  VerhUltnisae  gleich  unbefriedigeud,  auch  die  Selbstkosten  durch  steigende  Holxpreis« 
etc.  weit  höber  als  früher.  Die  Verhandluagen  über  einen  neuen  Contract  schreiten  aehr 
langsan]  vorwlrt».  Die  Wirkung  der  Petro1eum*Concurrea£  seigt  sich  hier  wie  in  Krakaa 
In  der  Abnahme  der  FUnamenEabl  Die  Ueherschiisae  in  der  t^indesvalnta  v€rwertbeten 
wir,  wie  in  Kr a kau,  aum  DurohBcbnitti-Coar«  Ton  87 ^    oder    6y,**/^    heseer    als    1867. 


13,  Paobtung  der  Gothaer  Anstalt« 

P  ro  duct  i  on 
1867  :  10,286  M7  c'  engl. 
1868 :   10,269,204  „     „ 

Abnahme: 


Flamme  nsahl 
5,262 
5|197 


17.243  e*  engl 


65 


Durch  Zunahme  des  Verlustes  stellt  sich  die  Consumyermindening  noch  am 
100,000  c'  höher  als  die  Produktionsabaabme.  Da  241  Gasßammen  hin^utralen  ^  betmg 
die  Abnahme  durch  definitiven  Uebergang  ganzer  Leitungen  zum  Petroleum  306  Flamnaen, 
welche  Zahl  sich  durch  den  weitem  Abgang  rou  ca.  200  einzelnen  Flammen  (während  die 
andern  Thcile  der  Leitung  noch  für  Gas  in  Qebraach  sind)  sogar  auf  Ca  500  steigert. 
Die  Ursachen  dieses  seit  Jahrun  he rror tretenden  R&okgangs  sind  bereits  im  rorigen  Berielit 
erörtert.  Unterhandlungen  über  eine  Yerlingeruug  des  Pacht  Verhältnisses,  unter  Herab* 
Setzung  des  Gaspreises,  sind  angeknüpft,  (iber  ihren  Erfolg  Iksat  sich  indess  itir  Zeit  noch 
keine  Vermuthung  aussprechen.  Seit  1.  August  ist  Herr  Ingenieur  Conrad  Vosi  ala 
Betriebs- Dirigent  von  Gotha  in  unsere  Dienste  getreten. 

Die  Gesa  mmtreati  1 1  a  t  e    des  diesjährigen  Betriebs  stellen  sich  demnach  folgen 
derm&ssen : 


Production. 

Flammenxahl* 

c'  engl. 

am  Jahresach  lu  SS 

1.  Frankfurt  a.  0 

31,113.865 

10,704 

2.  Mülheim  a    d.  R. 

16,013,000 

6,472 

3.  Potsdam 

32,277-200 

11,410 

4.   Dessau 

7,427,120 

4,e42 

5.  Luckenwalde 

7,451,600 

3,387 

6.  Gladbach  Rheydt-Odenkirclien  35.943,900 

14,450 

7.  Hagen*  Herrtecke 

24,089,000 

7,537 

8.  Warschau-Praga 

95,496,100 

22,606 

9.  Erfurt 

20,897.200 

7,501 

10.  Krakau-Podgdree 

15,89L400 

4,401 

11.  Nord  hausen 

9,650,857 

4,913 

12.  Lemherg 

18,831.700 

6,119 

13.  Gotha 

10,^69,204 

5,197 

* 

Summa 

324,852,146 

109,339 

1867 

297,616,784 

102,960 

Zunahme 

27,235,362 

6,379 

oder  9,,,  % 

oder  6,,o  *A 

n 


Dtefle  Zunahme  der  Pro  duct  Ion  ist  4,618  424  e'  höher  als  die  Zunabme  dea 
Vorjahrs.  Ihr  proceo tisch qs  Fortschreiten  entspricht  fast  genau  dem  Durcbaehnitt  seit 
]  859,  der  9,^  °  „  betrug  und  bestätigt  wiederum  erfrenlicber weise  die  in  der  Einleitojig 
sum  Tori^en  Gesehlftsbetrieh  niedergelegte  Behauptung:  „dass  unter  normalen  Verhältnissen 
der  Fortschritt  nicht  in  arithmetischer  Progression,  aondem  in  ungel&hr  gleicheQ  Prooenten 
des  je  TOrbergehendea  Jahres  wächst.** 


Deaiidie  Ck>iitiaiiitAl-GM-G«MllM]i«ft  in  DesMui.  l^l 

Di«  geringe  abtolnte  wie  leUtire  Steigerang  in  der  Flammensehl  liegt  lediglich 
ia  der  Toigenommenen  Absetinng  eller  1867  und  1868  snm  Petroleum  übergegangenen 
Flammen;  wie  in  der  Einleitung  bemerkt,  besobr&nkt  sich  diese  Ereobeinung  lediislich  auf 
die  4  Stidte  Luckenwalde,  Kraken,  Lemberg  nnd  Gotha  (die  Abnahme  durch 
Uebergang  mm  Petroleum  betrug  hier  807  Flammen  mehr  als  die  Zunahme  durch  neue 
Gaeeinriehtungen),  wo  im  Wesentlichen  noch  die  hohen  Gaspreise  der  ursprünglichen  Be- 
leuohtiingSTertrlge  bestehen.  Mit  Abänderung  dieser  Vertrlge  steht  also  die  sofortige 
Wiedereröflhung  der  jetst  gesperrten  Gasleitungen  au  erwarten ;  der  Abgang  in  der  Flammen- 
lahl  ist  somit  nur  als  ein  temporärer  su  betrachten. 

Der  Gasverlust  betrug  5  «t  Vo»  i'^  *^  um  0^«  %  gegen  das  Voijahr  gestiegeb  ; 
der  Dorehsohnitt  seit  10  Jahren  war  ö,e  Vo* 

Der  Sei bstrerb rauch  betrug  l,to  %  gegen  l,,^  %  im  Voijahr. 
An  Steinkohlen  wurden  yerbraucht: 

Englische  16,825  Tonnen  oder    9,^»  ^'^* 

Westphilische  65,229       „  „     SS,,«     „ 

Oberschlesische         62.434y,  „  „     de,«,     „ 

Miederschlesische      24.70574  „  „     14,„     „ 

I>iv««e    958V4  „  „       0,^,     „ 

Summa  170,147  Vt  Tonnen  od.  100  Proo. 

Der  Mehrrerbrauch  gegen  1867  war  12,61514  Tonnen;  er  entftllt  hauptsächlich 
auf  engHsehe  Kohlen,  demnächst  auf  Westphälische  und  Niederschlesisehe. 

Der  Durchschnittspreis  per  Tonne  loco  Anstalt  war  1  Thlr.  —  Sgr.  10  Pf.  oder 
1  Sgr.  niedriger  ab  1867. 

Aus  einer  Tonne  Kohlen  wurden  1799  Cubikfuss  englisch  Gas  gesogen  oder  18 
Cnbikftisa  mehr  ab  1867 :  es  wurde  dies  durch  den  Beeng  der  Torsfiglichsten  Kohlensorten 
ermO^dit. 

Der  Ertrag  der  Coaks  stellt  sich  mit  1867  verhältnissmässig  gleich,  beim  Theer 
etwas  höher.  Der  gelinde  Winter  von  1868  auf  1869  lässt  leider  keine  Besserung  der 
Coak^reise  erwarten. 

Der  Ertrag  aus  der  Verarbeitung  des  Ammoniakwassers  bt  von  998  Thlr. 
6  Sgr.  1  FC  im  Jahre  1867  ,  auf  2050  Thlr.  8  Sgr.  gestiegen.  Die  Zunahme  war  abo 
gans  erfreulich  and  wird  anch  im  laufenden  Jahr  anhalten,  da  die  Nachfrage  nach  Sal- 
miakfpiritus  in  stetem  Steigen  bt. 

Db  Retorten feuerung  beanspruchte  21,65  Pfiind  Coaks  auf  100  Pfund  des- 
tfflhrtor  Kohlen,  oder  0,74  Pfund  weniger  ab  1867. 

Thonret orten  wurden  nur  111  Stttck  ausgewechselt,  abo  etwa  1  auf  circa 
8  MiBionen  o'  Gae-Production. 

Den  höchsten  Jahresdurchschnitt  der  Produktion  der  Retorte  nnd  Tag 
(Leerfeuemng  einbegriffen)  erreichte  diesmal  Warschau  mit  7301  c',  oder  249  ^  mehr 
ab  Frankfurt  a.  O.  im  Jahr  1867. 

Die  Bau-Conti  der  Anstalten  erhöhten  sich  um  folgende  Beträge: 


1.  Frankftirt  a.  0.                           4,035 

Thlr. 

8  8gr. 

4  Pf. 

2.  Mülheim  a.  d.  Ruhr                   1.441 

n 

3     n 

—  * 

8.  Potsdam                                          828 

n 

14     „ 

4  n 

4.  Dessau                                        14,816 

n 

4     » 

2  , 

5.  Gladbaeh.Rhe7dt-Odenkirehen  10,802 

n 

25     , 

1  . 

6.  Hagen-Herdecke                         11,664 

n 

9     . 

4, 

7.  Warschau-Praga                         55,982 

n 

5    » 

4  . 

8.  Krakau-Podgörae                             198 

n 

18     n 

^2» 

9.  Nordhausen                                  5.667 

n 

28    , 

8  . 

10.  Lemberg                                      1,376 

t» 

14    „ 

»  n 

Summa  106,258  ' 

rur. 

6   Sgr. 

iPt. 

Dadaroh  Termindarten  atoh  duroh 

ne  Abschreibungen  oder  Verkäufe: 

1.  Luckenwalde   641    Thhr.    22  Sgr.    6  Pf. 

2.  Erfurt              214       „       18     „       1 

n 

3.  Gotha                  3       „       12     „       1 

-     859  Thlr.  17 

Sgr    8  Pf. 

Bleibt  105,898  Thb.  18  Sgr.  8  Pf. 
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Im  Ifttifetideo  Jabre  aind  Terhill In isH massig  geringere  Bummen  für  Äusdeliniiiig  der 
Werke  erforderlich. 

Di©  GesÄromtlüngtj  der  verlegten  Strmsseiirohro  betrug  Eade  1868:  1,152,714  lao- 
fendö  FuflS|  oder  47vO(iO  Fuss  mehr  ala  Ende   1867. 

Z(i  bemerken  ist  scblicsJilicb,  das«  die  Belai^tung  der  Anstalten  mit  Sta*tfl- 
nnd  Communal  3  leuern  abermaU  um  1040  Tlilr,  T2  Sgr.  8  Pf.  stieg,  nämlich  auf 
0408  Thlr,    16  Sgr.  4  Pf,     Seil  zehn  Jahren  hat  sieh  diese  Laät  mehr  abj   Terdoppelt. 

Zu  der  O  est  err  o  iohisöh  en  G  aa  b  e  leuc  ht  angs  -  Geiellsebaft  Übergehend, 
eo  prodQDirteo  deren  S  Anstalten : 

1867:  62,360,600  o' 
1868:  74.256,400  ^  ^_____^ 
altto  mcbri    11,895,800  o'     -   19,08  7^. 

Von  dieser  hedeutcöden  Zunshme  entfallt  wiederum  der  Hauptantbeil  auf  G  a  n  de  ni- 
dorf-Wien,  und  awiir  durch  Hinzutritt  des  allen  Opörnhauses  (seit  1*  April  1868) 
nnd  de»  steigenden  Verbrauchs  in  dem  m  Bau  bögriffonen  grossartigen  neuen  Hause,  dessen 
Eröffnung  im  Sommer  bevorsteht.  Ausser  G  a  u  de  n  z  do  r  f  wies  aber  auch  Te  m  es  ▼  ir 
einen  nach  so  langem  8itllsiand  bemerkenawerthen  Fortschritt  auf,  indem  sieb  in  Ungarn 
der  commercielle  Fortschritt  ausserordentlich  regt,  woxui  neben  der  eiidlicben  Regelung  der 
staatlichen  Grundlagen  ^  hauptsächlich  die  reichen  Erndten  der  letzten  Jabre  beigetragen 
haben.  ■ —  Auch  im  laufendou  Jahre  darf  die  Geselbcbaft  erfreuliche  Fortschritte  ©rw*rteii* 
Die  Dividende  pro   1868  wird,  trotz  verelÄrkter  Abaobreibungen  und  Vortr%e  mindestens 


I 


10  Procent  betragen ,  somit  */,  Procent  höher 


als  pro    1867.     Wir    inventariftirten 


dieselbe,  den  feÄtuiehendea  GruudaÄtzen  gemäss  zum  Cours  Ton  87,  der  allerdings  bei    der 
EcaliBirutig  TomussicbtHch  nicbt  erreicht  werden   wird. 

Zum  General^Ahscblnss  ist  nichts  besonderes  zu  bemerken,  was  sicb  nicbt 
aus  den  beigefügten  Zufiammeustelluugen  tod  selbst  ergUbe.  Die  diesjährigen  direoten 
Valuta- Verluste  von  nnsoren  Umsätzen  mit  den  ausUndischcn  Anstalten  und  der  Oester- 
rcichiscben  Geacllschaft  betrugen  wiederum  28,459  Tblr.  23  Sgr.,  also  nur  6,754  Thlr. 
22  Sgr  4  Pf.  weniger  als  im  Vorjahr,-  davon  war  der  Verlnstantheil  der  österreichiachen 
ValuU  12,504  Thlr.  4  Sgr.,  der  russischen   15,955  Thlr.   19  Sgr. 

Das  General^Gewinn-  und  Verluat-Conto  schUesst  mit  einem  Bald  o  von 
359,275  Thlr,  28  Sgr.  11  Pf,  ab  oder  26,229  Thlr.  20  Sgr.  3  Pf,  mehr  als  im  Vorjabr, 
ein  Besultat ,  das  um  so  befriedigender  erscbeint,  als  die  in  7  Südten  eoutraktlicb ,  oder 
freiwillig  vorgenommenen  allgemeinen  Gait Preisherabsetzungen  einen  Ausfall  von  ungefähr 
15,600  Thlr*  gegen  die  Preise  des  Vorjahrs  verursachten.  Die  Min  der  Verluste  aus  den 
fremden  Valuten  haben  diesen  Ausfall  allerdings  aum  Theil  wieder  gedeckt.  Der  eraielte 
Gewinn  hUtte  nach  den  bisherigen  GrundaÄlzen  die  Vertheiluug  einer  Dividende  von  ll*/i 
Procent  gestattet.  In  Uebereinstimmuug  mit  der  statutarischen  Prüfungen  Co  mm  ission  haben 
wir  jedoch  nur  die  Vertheilung  von  11 '/j  Procent  Dividende,  oder  ^/^  Procent 
mehr  als  1867  besoblossen^  indem  wir  zagleich  die  Reserrefondaquote  von  5  auf  7  Procent 
erhöhten*  Wir  beabsiobtigen  nach  diesen  Grundsätzen,  insbenondere  in  günstigen  Jahren, 
ancb  ferner  zu  verfahren ,  um  einen  mi^glichst  grossen  Theil  der  jährlieh  ndlhlgen  Er* 
Weiterungsbauten  aus  dem  Gewinn  und  nicbt  bloss  durch  Ausgabe  neuer  Actien  zu  decken. 

Im  verflossenen  Jabre  fanden  keine  Actien  verkaufe  statt.  Dagegen  haben  wir  im 
verflossenen  Monat  einen  Nominalbetrag  von  43^000  Thlr,  zum  Verkauf  gestellt,  der  gr&s- 
tentbeils  schon  sofort  £um  Cours  von  162  untergebracht  wurde^  und  somit  im  laufenden 
Jahr  dem  Reservefonds  eine  ansehnliche  Extra- Einnahme  zuführt.  Im  Portefeuille  beflndet 
sich  somit  von  der  letzten  Emissioii  von  1866  noch  ein  Nominalbetrag  von  100,000  Tblr. 
Aetien^  die  voraassichtlicb,  unter  Znreebnung  der  Mittel  des  Reservefonds  und  der  sonstige 
Absohreibnngen,  nocb  mehrere  Jahre  zur  Deckung  der  Vergrössernngsbauten  autr«icbeii 
werden. 

Das  Geaammtresultat  des  abgelaufenen  Jahres  darf  somit  wohl  als  befriedigend  be* 
aeiobaet  werdesi  mit  gleicher  Zuversiebt  treten  wir  das  neue  Gesohäftsj&hr  an. 


I 
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L   Zusammenstellung  der  Special- Abschlüsse 

der  13  Anstalten:  Frankfurt  a.  d.  O.;  Mülheim  a.  d.  B.^  Potsdam.  Dessau, 

Luckenwalde,  Gladbach-Bheydt-Odenkirchen,  Hagen-Herdecke,  Warschau- 

Praga,  Erfurt,  Krakau-Podgörze,  Nordhausen,  Lemberg  und  Gotha 

am  31.  Deoember  1868. 

Special-Bilanz-Conto. 
MBebet. 


An  Cassa-Conti,  für  die  baaren  CaMenbeatände     ....     ThL 

„  Wedisel-Conti,  fdr  den  Bestand  an  Rimessen 

„  Mobilies-Costi ,   ffir  die  Bureau-Einriobtungen  und  Mobilien, 
einsobliessliob    der    pbotometrisoben    Instrumente    und    15 

Feuerspritzen        

n  Coiti  der  Privat-Einrichtiuiseil,  für  die  Ausstände  aus  ge- 
lieferten Gas-Einrichtungen,  Beleuobtungs-Gegenstlnden  eto. 
„  Conti  der  verMietketen  Privat-Eiiuriehtui^s,  fttr  die  nach 
Jäbriiober  Abschreibung  Ton  ly,  bis  87,  Vo  des  Neuwerthes 
Terbllebenen  Werthe  der  Tcrmietheten  Gasaähler  und  Ein- 
richtungen       

„  ZiDsea-Contly  fdr  unser  Guthaben  an  Zinsen,  Pachten  etc.  . 
„  Beleacbtiuigs-UteBsilien-  und  UidLOsten-Conti,  fOr  den  Werth 
der  Gerätbsohaften,  Materialien  eto.  aur  Strassenbolenohtung 
„  Betriebs-Utensilien-  ind  Unkosten-Gonti,  far  den  Werth  der 
Geräthsohaften  und  Werkieuge  aur  Gakkbrikation  .  .  . 
„  Gespann-Gonti,  fClr  den  Werth  der  Pferde  und  Fahrwerko  in 

Warschau,  Lemberg  und  M.  Gladbach 

„  Reini^ngs-Material-Gonti,  für  die  Yorrftthe  an  Materialion 

cur  Gasreinigung 

„  Dsmpfinasekinen-Betriebs-Gonti,  für  Vorrathe  an  Maaohinen- 

schmiere,  BeserTetheilen  eto 

„  Oefen-Unterkaltnn|;8-Gonti,  für  die  Vorrathe  an  Thonretorton, 

feuerfesten  Steinen,  Chamotte  etc. 

„  üagaiin-  nnd  Werkstatts-Gonti, 
a.  für  die  gesammten  Werkstatt«- 
Utensilien  und  Apparate,  Feld- 
•ohmieden,  Schlosser-  und  Rohr- 
loger.  Werkzeuge  etc.  ....  Tbl.  7,310.  2.  7. 
b.  für  die  Yorrlthe  an  Metallen, 
schmiede-  und  gusseisemen  Röhren, 
Verbindungsstücken,  Hähnen,  Gas- 
sählern,  Beleuohtungsgegenstln- 
den,  Fittings  und  Materialien 
aller  Art,  im  Bau  begriffene  Privat- 
Loltungen  eto. „       66,802.  14.     8. 

„  Gas^oBti, 

a.  für  die  Ausstände  für  geliefertes 

Priratgas  (Deobr.) Tbl.    42,148.     8.  11. 

b.  für  die  Vonätho  in  den  Gasomotem        „  622.  17.  10. 

„  OaskoUen-Gonti,  für  die  auf  12  An- 
stalten Torhandenon  Steinkohlen« 
Vorrathe  von  43,827  V«  Tonnen      .     Tbl.    50,108.  14.     3. 

„  Lemberger  Holi-Gonto»  für  den  Hok- 

Yorrath  Yon  608»/,  Klafter    .     .     .        „       3,171.  28.     3. 

Transport 


7,910 
4,071 


9,243 
30,189 

10,376 
165 

742 

5,622 

2,709 

273 

241 

6,685 


73,612 


42,670 


53,275 

246,789 


26 


9 
10 


1 
5 
4 
4 
11 
1 


16 


12 


10 


^^^H            X94                              D^utjclie  CaMQeDtal*0aB-Qeft6llschaft  in  Denjiiii. 

^^ 

TrttDsport 
An  Coaks-Cunti,  a.mrdie  auf  12  Anstalten 
vorrÄthigen    IS),548/, 

Tonnen  Coak«        .     ,       Thl      9.S68.  28.     5. 
b.  fürAnsat&nde  im  Coaks- 

verkauf         .     ,     .     ,        Thl.      1485.   13.     4 

ThL  10754.  IL     9. 
t,  Lember^er  Hohkohleii-ÜODtOf  fcir  den 

246,789 

■« 

^^^H'' 

Vorratb   an   Hohkuhlm      ,      .     .     .       ThL        610.     9.     2. 

11,364     20  11 

„  Tbefr-Cu&ti,  a.  fiir    den  Vi>rratb    von 

1*2,391%  Ctr.  Thcer  .      Thl    10,430.     4.     6. 

\ 

b,  für  FÄsser  und   Uten- 

1 

«ilien       ....         ,,          433    14.     6, 

c,   fiirAuastftnde  iiiiTbeer- 

Yerkauf    .....         „        1,216.    18      r>. 

12,000 

7    5 

1    „  Ammonmk-Conli,  für  die  VorrÄtbe  und  AussenBtände  .     ,     . 

1,462    S 

'6  11 

„  Conti  der  üffentliHieu  Oel- (FliotogCD-)  BeleuehtQng,  fürVor- 

rälhe  an   diesen  Beleiicbtungsmnteriftlieu        ..,.., 

244 

1    2 

„   l*ail-i!onti,  für  den  Gesammlwerth  der  Anlagen  (Grundstücke 

[ 

Gebäude.   Apparate,  Kübreiisyateme  etc.) 

2,724,342 

4    6         ' 

,^  Geiieral-Unkostfii-f'oQti  i     für    dlrer^e    Yoraussablungen     an 

1 

F'eiiervcrsicbertmgen     Beitragen   ete     pro    1869               ... 

216    24[  3         1 

„  €ünlij  der  llothaer  Artien-OeNelhebaft   für  Oanbekuclitun^, 

für  unsere  contractlichon,  nacb   Ablauf  der  Facbtzeit  rück- 

1 

zahlbaren   Vorschüsse  an   diese  Gesellschaft        ..... 

9  670 

2  — 

,,  Conti  der  verschiedenen  Stadtgemeinden^ 

i 

a.   für    unser  (iutbaben    aus    Oelbe- 

kucbtung  u.  8.   w.    .      .     ,     .     ,      Tbl            81.  —.     3. 

b.   Heatgutbahen  an   2  ^tlldte  aua  der 

Liefernng  von   Candelabern ,    La- 

^ 

ternen  n.  8.  w „       2,080.     9.     B. 

2  161     10  - 

„  Bloelimann^^iehes    Ablösun^.^  *  Conto ,     für    die  Ablösung    der 

■ 

Tan  ütiiion- Ansprüche  an  Warschau,  nach  Abzug  derTilgungS'  , 

, 

■ 

qupte  pTD   1868          .............. 

19,Uö    13|11 

■ 

,,  Conto  divei^er  Debitor  eilt  ^dr  unsere  Guthaben  aus  diToraen 

1 

Lieferungen,  Vorficbüssen  etc.       ...,,...., 

9,023    2 

9    8 

Summa 

3,036,500    26  10          ' 

■                                                        Cremt. 

i 

Per  Conti  diverser  CreditoreOf 

a.    Reste  f    resp.    noch    nicht    fHItige 

Raten  der  Kaufsohilllnge  vor  ach  ie- 

dener  Grundstücke     .....     Tbl,     14,383.   18.     5. 

b.  Eonutige  Guthaben    diverser    Lie- 

1 

feranten        ........       ,,         3,783*   IL     3. 

18,166    2! 

)    8          ' 

„    Conti  der  Directorial-Haapt-CasKe  in  üessaa,  für  die  vom 

11 

Centralbureau  für  den  San  und  Betrieb  der  Anstalten  ver- 

ausgabten Summen:                                                                         i 

a.  Saldipr.  3LDecember  1808   (aiefae 

' 

die  Speciieation  im  Qeneral-ßilanx* 

Conto) ,     .  ThL  2,653,841.  16.     5. 

b.  Saldi    der    Special  -  Gewinn-    und 

Verlust-Couti  pro  18G8       ,     .     .     „        364,402.  IP.     9. 

3,018,333    21 

r  2 

Summa     | 

3,036,500    M 

ii 

^ 1 V 

j 
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Special-Gewinn-  und  Verlust-Conto« 
MBebet. 


An 


Thl.  174,698.     9.     2. 


7,694.  14.     9 


OaskoUra-COBti ,  für  den  Verbrauch. 
Ton  170,147  Vr  Tonnen  Steinkohlen 
sor  (>a»fabrikAtion  Ton  12  Anstalten 

Lember^er  Holc-CMtO,  feir  den  Ver- 
brauch von  1,347  Vi  Klafter  Hob  «ur 
Qasfabrikation 

Betriebs-Arbeiter-Lohn-Coilti,  fQr  die  Löhne  und  Remunera- 
tionen  der  Poliere  und  Betriebs-Arbeiter 

Retorten-Feneriuigs-Coiiti, 

a.  fflr  den  Verbrauch  der  12  Stein- 
kohlen-Gasanstalten an  Coaks  und 
Theer Thl. 

b.  fOrHolc-  und  Theerrerbrauch  «ur 
Unterfeuening  in  Lemberg  ...       „ 

DanpfiMwcliineii-Betriebg-Ooiiti , 


45,823.  22      7. 


.     .     j, 2,734^12.    2. 

ffir  die  Kosten  des  Betriebs 
und  der  Unterhaltung  der  Dampfmaschinen  .     .     .     . 

Betrlebs-Utensilieii-  und  Unkosten-Conti,  für  Abschreibung 
und  Reparaturen  der  Werkseuge,  Betriebs-Unkosten  aller  Art, 
Beleuchtung  der  Betriebsrftume  u.  s.  w        

Mobilien-Conti ,  für  Abschreibung  von  dem  Werthe  der  Mo- 
bilien,  Instrumente,  Feuerspritsen  u.  s.  w 

Oefen-UnterhaltangS-Oonti,  für  Auswechslung  tou  Retorten, 
Umbauten  und  Reparaturen  der  Oefen,  Feuerungen  u.  s.  w. 

Reparfttnr-Coilti,  für  die  Reparatur  und  Unterhaltung  derGe- 
bftude  u.  Apparate,  Untersuchung  d.  Rohrsysteme,  Abschreibun- 
gen und  Kosten  der  Auswechselung  ron  Apparaten,  Umlegung 
Yon  Rohrstrecken,  Pflaster-  und  Wegereparaturen  u.  s.  w.    . 

ReimilplllgS-Material-Coilti,  für  die  Kosten  der  Oasreinigung: 
a.  auf  den  12  Steinkohlen-Gasanstalten 

(Laming*scheresp.Deicke'sche  Masse)  Thl.     1,142.  27.  10. 

b.  in  Lemberg  (Kalk) _„ 2,363.  14.     4. 

Latenenwärter-Lolm-COBti,    fflr  die  Löhne   der  Latemen- 

Ansflnder  und  Aufseher 

Belenehtnngs-Utensilien-  und  Unkosten-Gonti,  fQr  Reparatur 
und  Abschreibung  an  den  Beleuchtungs-Utensilien,  Anstrich 
und  Reparatur  der  Candelaber  und  Laternen,  Putiseug  und 
sonstige  Unkosten  der  öffentlichen  Beleuchtung  .... 
Zinsen-^onti,  fflr  yerausgabte  Pachte,  Zinsen  und  Wechsel- 
Zinsen,  nach  Abzug  der  Einnahmen 

Conti  der  öffenüiehen  Oel-  (Photogen-)  Beleuchtung,  fflr  Ver- 
lust   an   der   oontractlich  flbernommenen  Oelbeleuchtung  in 

den  Nebenstrassen  Terschiedener  St&dte 

Salair-Conti,     a.  fflr     Gehllter    und 
Tantiemen    Ton    12 

Anstalts- Dirigenten  Thl.  18,586.  la  6. 
b.  fflr  Gehälter  und  Re- 
munerationen Ton  13 
Buchhaltern  ... 
0.  Lö^e  der  Unter-  - 
Beamten  auf  den 
grösseren  Anstalten, 
Vergfltung  fflr  Auf- 
nahme der  Gas- 
lihlentinde  u.  s.  w.      „        3,080.     7.    6. 


6,748.  15.  -. 


Transport 


182,392 

28,207 


48,558 
2,ti28 

9,189 

755 

9,981 

20.937 

3,506 
11813 

3,704 
448 


28,415 


23 

11 


11 

7 


850,348 
26^ 


4 
8 

24 
3 

7 

21 

12 
20 

22 
20 

10 


9 
11 

7 

7 
11 


11 


11 


23 
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DeutMhe  ContinMital-GM-0«Mll8oli«ft  in  Dessan 


Transport 

kn  General-Uiikostoii-CoBti  der  13  Anstalten: 

a.  fflr  Belenohtong  der  Bureaus 
und  Beamtenwohnungen  u. 
sonstige  unentgeltliche  Gas- 
Ahgabe Thl.  2,502.     6.  11. 

b.     „     HeiEung    der    Bureaus    und 

Beamtenwohnungen    ...  „     1,596    22    — . 

o.  „  Bureau  •  Unkosten ,  Schreib- 
hülfe,  Reinigung,  Bewach- 
ung etc „    2,598.  16.     5. 

d.  „     Schreib-  und  Zeichnenmate- 

rialien ,    Buchbinder  -  Arbei- 
ten etc ,  .     .  „        843.  28.     3. 

e.  „     Drucksachen,  Formulare  Cir- 

culare „        639    19.     9. 

f.  „     Insertionen   und  Journale    .  ,        495.  20.     9. 

g.  „     Steuern : 

1.  Staatssteuem  .     .  Tbl.  5,506.11.   3. 

2.  Gommunalsteuem  „     3,835.    1.    2. 

3.  Einquartierungs- 
gelder etc.     .     .  „          67.    3.11. 

Thl.     9,408.  16.     4. 

h.     „      Feuer- Versicherung: 

1.  Selbstversicherung  Thl.  2,321. —.    6. 

2.  Bei  F.-V.-Gesell- 

sohaften  eto.      .       „       304.    4    2. 

Thrn2,625.     4      8. 

L     „      Reisekosten : 

1.  desGen.-Direotors 
u.  der  Oberbeam- 
ten  zur  Controle 

der  Anstalten     .    Thl.  1,267.  15.   2. 

2.  der  Beamten  u 
Arbeiter ,  ein- 
schliessl.  Um- 
zugskosten .     .       „     1513.  17  11. 

ThT   2781.     3.     1. 

k.     „      Wechsel-,  Werth-  und  Quit- 
tungsstempel    ......  „  428.     5.  11. 

L     „     Erbzinsen „  83.     5.     6. 

m.     „     Agio*s  und    kleine  Verluste  „  230.  23.     2. 

n.     n     Porti  u.  Telegraphengebühren  .,  660.  25.  11. 

o.  „  Sportein«  Mandatar-  u.  No- 
tariatsgebühren    .     .  .  .,  928.  14.     8. 

p.     „     Remunerationen  u.  Geschenke  „       1,920    10.     3 

q.  „  diverse  Spesen,  Fuhrkosten, 
Trinkgelder,  Almosen,  Kosten 
Ton  Anpflanzungen  u.  s.  w.  „       i^441.     2.  11. 

An€enti  der  Frivat-Leitlingen,    für  Verluste    an    ausstehenden 
Forderungen 


Transport 


350,848 


30,184 
716 

381^49 


16 
13 


6 
6 
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Transport 
AnOas-CoiSUMesteB-Coilti,   (ür  Yerltute  aus  GMlieferongen 
„  OotllMir  Piekt-€OBtO,  för  die  contractlich  gezahlte  PachUnmme 
„  Oothaer  Bm-CobU,  fllr  beeondere  Abaolireibiin(|;eii  .... 
„  BlochHaim'selMSAUSsill^OBto,  Absohreibong  als  Tilgungs- 

qoote  pr.  1868 , 

„  Conti  der  Direetorial-flMpt-CasBe  in  Dessaii,  fOr  die  Gewinn- 
Saldi     

— ^—  f 


Summa 


381,249 

1,002 

5,294 

128 

927 

364,492 


758,094 


€)reau. 


19  10 


PerOas-Gontl,  für  die  Einnabmen: 

a.  Tom  Strassengas Tbl.    78,869.  27.     8. 

b.  TO«n     Privatgas,     einschliessliob 
Selbstrerbraucb „     506,861.  12.  11. 

Coaks-Conti,  für  den  Ertrag  der  Coaks 

auf  12  Steinkohlen-Gasanstalten      .     Tbl.  119.881.   13.     6. 
Lembf^ger  HolckoUen-Cont«,  für  den 

Ertrag  der  Holskohlen       ....       ,,         8,014.  29      4. 

Theer4)01lti,  für  den  Ertrag  vom  Theer     '.     '.     !     '.     \     \     '. 

AmiOlliak-Ooilti,  für  den  Gewinn  ans  der  Fabrikation  Ton 
Ammoniakpräparaten    . 

Magazil-  und  Werkstatts-Conti,  für  die  Einnahme  aus  dem 
Werkstattsbetrieb.  AusfÜbrnng  von  Privatleitungen,  Verkauf 
Ton  Fittings  u.  s  w.  nach  Abzug  der  Abschreibungen  Ton 
den  Vorräthen  und  Utensilien  und  der  Kosten  für  Materia- 
lien, Löhne  u    s.  w 

Conti  der  vermietheten  Privat-Einrichtangen,  für  die  Ein- 
nahme von  vermietheten  Gaszählern  u.  s.  w. ,  nach  Abzug 
von  jfthrlichen  7^^,  bis  8'/,  Vo  Abschreibungen   vom  Nen- 

wertke 

»  Conto  von  1  Stadtgemeinde ,  für  Zinsgewinn  von  den  rfiok- 
stlndigen  Summen  für  gelieferte  Candelaber  u.  s    w. 

Summa 


585,731 


122,896 
22,921 

2,050 


18,453 

1,000 
41 


753,094 


10 


10 
6 


11 
9 


19 


10 


IL  General-Abschluss  am  31.  December  1868. 

Oeneral-Bilans-Conto. 
MBebei. 


An  Cassa-Conto,  für  den  haaren  Cassenbestand    ....    Tbl. 

„  Rimesson-Conto,  für  vorrftthige  Wechsel 

„  Immokilien-Conto,  für  den  Werth  des  Direotorial-Gebäudes    . 
,,  Mobillen-ContO,  für  das  Inventarium  des  Central-Bureans 
„  Conto  der  photometrisehen  Instrnnente   und  des  Laborato- 
riums für  das  Liventarinm  der  Pbotometerkammer  und  des 
t    Laboratoriums .... 

18,370 

64,706 

14,320 

2.365 

952 
13,450 

25 

8 

14 

17 

8 
7 

3 
6 

9 

„  Conto  der  geleisteten  Cantionen,  für  die  von  uns  in  6  Stidten 
geleisteten  Cautionen 

Transport 

114,165 

20 

6 
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Deotoohe  Contlnental-OtB-GeBellaohMt  in  Dewaa. 


Transport 
An  Zinses-Costo,  fSr  direrse  Zinggathaben 

„  Aeties-Conto  der  Oesterreichiscben  Gasbelenehtungs-Aetieii- 
Gesellsehaft,  für  im  rortefeaille  befindliobe  2,307  Stück 
Aotien  k  fl.  262%  Oeterr.  Wftbr.  mit  Divideuden-Scbeinen 
pro  1868 

9,  Efeeten-CostO,  für  im  Portefeuille  befindliebe  Effecten  (Aotien 
fremder  Gaagesellaobaften) 

„  Effecten-CoJlto  des  Versicheraii^fonds,  für  im  Portefenille 
befindliche  Effecten  (Staatapapiere  u.  Eisenbaho-Prioritftten) 

„  Conto-Correot-Coote  Lit.  B.,  fOr  direrae  Yoraaszablungen  an 
Lieferanten 

„  Conti  der  13  Anstalten,  für  deren  Bau  und  Betriebs -Capi- 
talien: 


Saldi  per  31.  December  1868: 

1.  Frankftirt  a.  d.  O.       .     Tbl  209,053. 

2.  MfllbeimU.  d.  R.    .     .       „  129,367. 

3.  Potsdam „  242,865. 

4.  Deasau „  101,082. 

5.  Luckenwalde       .     .     .       „  113,465. 
6    Oladbacb-Rbeydt-Odenkircben  226,019 

7.  Hagen-Herdecke     .     .        ,  166,232 

8.  Warsobau-Praga      .     .       „  740,496. 

9.  Erftirt „  147,1  o8. 

10.  Krakau-Podgörze     .     .       „  233,733. 

11    Nordhausen    ....       „  109,487. 

12.  Lemberg „  219,275. 

13.  Gotha 15,603. 

Tbl.  2,653,841. 
Qewinn-Saldo   nach  den 
Special-Abschlüssen  die- 
ser Anstalten      .     .     .       ,,  364,492 


10. 

2 

4. 

— .. 

11. 

22. 

— , 

19. 

6. 

29. 

6. 

20. 

3 

27. 

1 

10. 

U. 

3. 

23. 

2 

3 

9. 

14. 

10. 

16.     5. 


10.     9. 


Tbl. 


114,165 
489 


415,319 

17,175 

15,254 

8,078 


3,018,338 


27 


3,588,817 


Ci^eMl. 


Per  Actien-Capital-Conto,  fQr  das  Stammkapital  von  30,000  Stück 

Actien  k  100  Tbl Tbl.  3,000,000.  — .  •-. 

Hieven  ab  die  noch  im  Portefeuille  be- 
findlichen 1430  St.  AcÜenk  100  Thlr.        „         143,000.—.  — . 

2,857,000 

1,117 

4,300 
62,200 

„  Dividenden-Gonti  pro  1863-1867,  fär  noch  nicht  erhobene 
Diyidendensobeine 

„  von  Stangen'sehes  Fideicommiss,     fEir     dessen     Hypothek- 
forderung    

n  Aecept-Conto,  fQr  unsere  Wecbsel-Aooepte 

— 

Transport 

2,924,617 

— 

— 

OautMlie  Ooathietttol-G«»-Owtan«ch>ft  in  Dmimi. 
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^  Transport 

Per  C«]lto4#rreBt-COBtO  Lit  A.,  fikr  die  Gathaben  toxi  Beoqniers 
„  Fener-Venieherugs-CoBU, 

Bestand  aus  dem  Voijabr       ...      Thl    17,251.  26.     2. 
HieTon  ab:  Coursverlast  auf  die  im 

Fonds  befindlichen  Effecten     .     .        „  101.  24.     6. 

Thl.  17,150.     1.     8. 

Hienu:  Quote  pro  1868        ...         „       2,321.  — .     6 

Zaschli^  der  Zinsen      .     .         „  734    15.  — . 

„  AmertisatioBS-Goiti  voi  4  Aastolteo, 
Bestand  ans  d.  Vorjahr,  nach  Saldimng 

des  Dessaaer  Amortisations-Conto     Thl     57,835.  10.  — . 

Hieno:  Qnote  pro  1868 ,         5,216.  11.  10. 

Amortisations-Zinsen „         2,891.  23    — . 

„  Beservefends-CoiU,  fttr  den  Bestand 

„  Oesterreiekisehe  Gasbelenektiuigs-Actieii-GesellMliaft  iiiWien, 

fttr  deren  Guthaben 

„  GewilB-  ud  Verlist-Coilto,  für  den  Beingewinn     .... 

Vertheilang  des  Saldo  des  Gewinn-  und  Yerlust-Conto's: 

Saldo  laut  Bilana Thlr.  877,465.     7.     5. 

Hierron  ab: 

1.  TanUtoe  des  Di- 
reotoriums  mit  5 
Proc.    Yon    Thlr. 

376,412.28. 1.  =Thl  18,820.  20.  — . 

2.  Quote  des  Beserre- 
fonds  mit  7  Proc. 
Yoa  TM.  854,780. 

1.  3.  =        .     .     „  24,834. 18.  —. 

Thl.    43,655.     8    — . 
Thl.  333,809.  29.    6. 
DiTidende   auf   28,570  Stftok  Aotien 
k  llVs  Thb „    833,316.  20.  — . 

Bleibt  Saldo -Vortrag    auf   Gewinn- 

iind  Verlost-Conto  pr.  1869  .     .    Thl  493.     9.     5 


2,924,617 
52,438 


20,205 


65,943 
148,120 

27 
377,465 


Summa  Thl. 


3,588,817 


2  3 


17 


14 


10 

8 


Oeneral-Oewiim-  und  Verlust-CSonto. 


• 

An  hm^bilien-OoBto. 

Für    2y,V^   Abschreibung  Yom  Werth    des  Direotorial-Ge- 
b&ades • Thl. 

„  Nobilira^OBto. 

Für  lO^/o  Abschreibung  vom  Bureau-Inventarium     .     .     . 

367 
262 

6 
25 

3 

Transport 

630 

1 

3 
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Deatsohe  ContliMDtol-GM-^^MdltQluift  Id  DaMan. 


Transport 

An  Cent«  der  pkatometrisehen  Iiutrnmeit«  n.  des  Laboratoriiims 
Für.  15%  Abschreibang  rom  InTenUrinm  und  Verbraach 

an  Materialien 

n  Salair-Ooiit«. 

Ffir  OehUter,  Pensionen  und  Remunerationen 

I,  Ziüsei-Crate. 

Für  Banqnier-  und  Wechsel-Zinsen 

„  ProYislons-CoBto 

Ffir  Banqnier-ProTisionen,  Courtagen  etc 

„  AHortisations-Zinseii-GoiiU. 

Ffir  5^0  Zinsen  des  Amortisationsfonds 

„  Oesend-UiikosteB-Coito. 

Ffir  Reparaturen,   Unterhaltung  der 

Gebäude  etc Tbl. 

y,     Werth-  und  Weobselstempel   .         „ 
„     Insertionen  und  Zeitungen  „ 

„     Allgemeine  Reise-  und  Umaugs- 

kosten „ 

„     Schreib- u.Zeiohnenmaterialien, 

Bucbbinderarbeiten  etc.       .     .         „ 
„    Kotariatsgebflhren  ...         „ 

„     Beleuchtung  und  Heizung  „ 

ff    Porti  und  Telegraphengebfibren         „ 

„     Drucksachen „ 

„     Remunerationen „ 

,1     Steuern  und  diverse  Ausgaben         „ 

„  Bilimi-Costo.     Ffir  den  Reingewinn       .     • 


290. 
202. 
272 


7. 

28 

7. 


3. 
6. 
2. 


868.  18.     6. 


204. 

56. 
500. 
177. 

99.  15. 

1,217.  -. 

285.  25. 


9. 
21. 
18. 
19. 


8. 


6. 


680 

251 

18,267 

8,252 

1,861 

2,891 


4,175 
877,465 


€^0M4§, 


14    5 
7    5 


ThL    I  408,795  |  2|  5 


Per  Vortrag  aus  dem  Rechnungsjahre  1867 ThL 

„  Actien-Conto  der  Oesterreiehisehen  Gasbelenehtuigs-Aetieii- 

Oesellsehaft. 

Für  10»/o  Dividende  pro  1868  fl.  60,6i8.  75.  h  87    .     . 
„  AmortisatioBs-Gonto  der  Gasanstalt  Dessau. 

Ffir  den  Saldo  dieses  Conto's 

„  Agie-Conto. 

Ffir  Coursgewinn  an  fremden  Valuten  und  Devisen    .     .     . 
„  Conti  der  13  Gas-Anstalten. 

Ffir  den  Reingewinn  aus  der  Betriebs- 
periode 1868 Tbl.  364,492.  10.     9. 

Ab  AmortiMtkmo-Qnote  pro  1868  .      „        5,216   11.  10. 


Thlr. 


Dessau,  17.  Pelirusr  1869. 

Diu  Directorium  der  Deutschen  ContinentaMae-OeseOsohaft 


Kfl.  üfkMMiMlMttl  VM  Or.  0.  Wi 


:  1.  OKtaktifft  la 


Vr.  5. 


Kai  1889. 


Journal   für  Gasbeleuchtung 

und 

verwandte  Belenohtnngsarten. 
Or^an 
von  Ganfadurtimani  Dentsehlands  and  seiner  Zweigvereme 

sowie 

des  Vereins  für  Minendöl-Indostrie. 
MonatsMdirift 

von 
Dr.  N.  H.  Bchillins, 


Dtrtcltr  4tr  «uMMehtuii-«M«llMMft 


MÜBOheii.    VerUf  von  Rudolph  Oldenboorf . 


AbOBMBAMU. 

JIhrUcb  4  RlUr.  S«  Rgr. 

BAlbJihrilch  a  ItUr.  !•  RgrJ 

Jt4ra  HtMt  tnchtlBft  •!•  Htft» 

Du   AbABBOMBt  koB  ftattfBdn  btl  aUtB   BBCh- 

haailBBgBB  BBdPoftlBitoniDtitMhlaBdf  bb4  OfAultBiM. 


luerato. 

Der  lBftnftltBipr«lf  betrift: 

fir  •Im  fBBit  OcUTMlto    •  iCUr.  —  Ifgr. 

M  J«4t   acbtel        „  1     ,,      —    ,, 

IlalBtf«  BnchUall«  ali  tiBt  AehtolMito  kSaatB  alcht 

barttkflebtifftt  wtrdra;  btl  WI«4vhtlBBt  tlatf  iBf trttoi 

wM  Bir  «ItHilfl«  btmkBtt,  flr  4lMtlb«B  Jtdoeh  tich 

41f  BtbtBiteh«BA0  iBBtrt  Salto  4ti  DaMhlttM  btaltst 


Simon  Freund  jnnior, 

Berlin^  mreaenburiiferstramie  S 

empfiehlt  seine  Fabrik  von 

A)  Dlchtangsmaterlalleii  aus  Hanf. 

Die  Theerstricke  werden  ans  kräftigstem  neuen  Hanf  (ohne 
Beimischung  von  Zupfwers  aus  altem  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  und  liefere  dieselben  in  solcher  Beschaffenheit,  dass 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  grosse  Anzahl  anerkennender  Zeugnisse  von  renommirten  Oas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  zur  Seite. 

Bestellungen  werden,  da  fortwährend  Lager  halte,  umgehend  aus- 
geführt. 

B)  liederbahidagen  Ar  BlemeiMcItelbeli,  zur  Verhütung  des 
Oleitens  und  Herabfallens  der  Treibriemen  und  Oonservirung  derselben. 

Der  grosse  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  für  jede 
Fabrik  mit  Biemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  worüber  die  glänzendsten  Zeugnisse  auf- 
weisen kann. 

Die  Mehrleistung  der  Apparate  bei  Anwendung  derselben  beträgt 
16— 60®/o. 

C)  Treibriemen  aus  bestem  rheinischen   Eernleder.    In  allen  Dimen- 
sionen per  ZoUpfund  trockene  Waare  IVi  Thlr.*)  (624) 

*)  Bmri^hiUMmmg.  In  dem  4.  Hefte  dee  Journali  für  QMbeleachtung  wurde  in 
Folge  eines  Drackfbhlers  der  Preis  der  Treibriemen  p.  Zollpflind  irrthflmlich 
mit  IV4  Thlr.  angegeben,  wAiafen«  «erMlbe  ly«  Tiür.  beträgt. 

26 


.8  ,in 
Fabrik  fiiijiwül 

Producte 


von 


4 


VYGEN.&  CO. 


Ssüf 


m         li 


«Ai<*v  l 


BÜISBÜR« 

am  Rhein. 


SOberne  Preis-HedaOle 

bei  der  internationalen  Ausatelltmg  in  Paris  im  JaliTe  1867. 


H 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet*  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen  ^  Cöhi-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbmideB. 

Fabricirt  werden: 

Set  orten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  und  Grosse  ^^ 

zu  Hoch-^  Bchweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Oupol-  and  Gussstahlöfen, 

zu  Gnssstahl-f  Kupfer-  und  anderen  MetaU-Bchmelzungen*       ^ 

Den  bedeutendsten  englischen  imd  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  gxöasten  Aufträge. 


^L 


J 
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(638) 


ALLGEMEINE  AUSSTELLUNG,  PARIS  1867. 


Fabrik- 


L.  L 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABRIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDER  GESCHWEI88TEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  HOMOGEN-METALL-RÖHREN 

ftLr  Locomotiven,  Schiffskessel;  Locomobilen  etc. 

SCHiMIKDEEISERNßN  ROHREN   und   VERRINOUNtiSSTÜCKEN 

ZU  Gas-  Dampf-  und  Wasserleitungen 

8GBNEIDEKLÜPPEN  und  ALLE  ARTEN  von  WERKZEUGEN 

fUr  Gasarbeiten. 


NIEDERLAGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE 


F.  Bdlefaniaine,  Ltkge 
W.  Braun,  8t.  Petersburg 
Th.  Sdrman,  Stockholm 
D.  Hansen,  Ohristtania 
Carl  Madsen,  Copenhagen 


AGENTEN: 

J.  E.  Bemhuber,  Wien 
Josef  Schmidl,  Prag 
J.  A,  Rödiger,  Triest 
A.  Centurini^  Gentui 
Miguel  de  Bergue  f  Co.,  Barcelona. 
26* 
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(597) 


Die  Chamott- Retorten-  nnd  Stein- Fabrik 


von 


^ 


F.  S.  OEST'S  VVittwe  &  Comp. 

in  Berlin,  Schdoh  außer  «Allee  Nr.  128^ 

erlftnbt  sioli  ihr«  Fabrikate,  ak Chamo tt-Retortenf  im  Itifieni  nit,  auch  ohne  Emaille^  rar 
Gas-  nnd  Mineralöl^ Bereitung,  so  wie  Chamo ttstoiDe  in  Jeder  beEebigeo  Form  und 
ßröflse  «u  empfehlen.  Von  den  gangbaröten  Soften  wird  Lager  gehalten  und  für  solche  »o- 
wohl  alfl  für  etwa  bestellte  Gegenstände  die  hillipten  FreiM  berechnet.  Aufträge  werden 
ohne  Verzug  effektnirt. 

Auf  Verlangen  be^oheinige  ieh  hiermit,  daM  die  von  F.  B.  Ooiffi  Wittwe  IL 
Comp'i  bierselbst,  Schönhauser' ÄUee  Nr,  128^  zn  den  hiesigen  atädtiaohen  Gas-Exleucht- 
ungs-Anstalten  gelieferten  Cbamott-Ga«-Retorten,  ticb  hiabcr  rorzüglich  gut  bewähren.  Die 
Oefen  mit  den  dazu  gelieferten  ChamottsteineD  gebanst,  fortlaufend,  meist  ^y^  bia  3  Jahre 
im  Btärkflten  Feuer  auagehalten  haben^  so  dasi  ich  das  Fabrikat  zu  dem  heaten  £&hle,  was 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  und  aolches  nach  meiner  unTorgreiflicheu  Ansicht 
mit  Hecht  als  TorzO glich  gut  empfehlen  kann. 

Berlin,  am  31.  Januar  1859.  KühntUt 

Baumeister  und  technischer  Dirigent 
der  Berlintr    Communal-Gaa werke, 

(Aamott-Retorten  im  Innern  mit  Emaille. 

£a  ist  uns  gelangen,  ftLr  das  Innere  der  Chamott^Gaa-Bet orten  eine  Emaille  herzustellen, 
w«ilobe  allen  Anforderungen  an  dieselben  entspricht.  Nach  den  Ermittelungen  der  hieaigen 
■tidüiohen  und  auswärtigen  Gasanstalten ,  die  sich  dergleichen  emaiUirter  Retorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  M&aasfltabo  bedienen ,  gewähren  dieselben  wesentliche  Vortheüe, 
nlmlioh : 

Die  Emaille  ist  mit  der  Chamottmasse  der  Retorten  00  innig  Terbunden,  dass  sie  moht 
abspringt,  und  beim  Anfeuern  der  Retorten  soU  ein  Reissen  der  Wandungen  fast  gar  nicht 
Torgokommen  sein,  daher  auch  keine  Oasverluste  stattgefunden  haben. 

Der  Ansatz  rou  Graphit  ist  ein  viel  geringerer ,  ala  bei  niohl  emailUrten  Retorten  ; 
derselbe  lässt  sich  sehr  leicht  Ittseu  und  bedarf  nicht  des  Torberigen  Ausbrennens,  daher 
in  6 — 8  Stunden  1  Retorten  in  einem  Ofen  ToUständlg  gereinigt  und  zum  Weitergebrauch 
hergestellt  worden  können;  so  dass  die  bisher  Jm  Betriebe  durch  das  Ausschlacsken  Ter- 
anlassten  Störungen  fast  ganz  wegfaUen. 

Voraussichtlich  werden  die  emailUrten  Retorten  viel  länger  im  Feuer  aushalten,  als 
nicht  emaülirtci  da  sie  dem  Reissen  und  Springen  viel  weniger  und  fast  gar  nicht  unter- 
worfen sind. 

Wir  erlauben  uns  hiemach  die  Herren  Directoren  Ton  Gasanstalten  zu  ersuchen,  mit 
den  besagten  Retorten  Versuch  £u  machen  und  halten  uns  überzeugt,  dass  die  erwähnten 
Vortheile  bestätigt  befunden  werden;  auch  würden  wohl  die  Herren  Bauuieister  Kühnell 
nnd  Schnuhr^  welche  sich  unserer  emaillirten  Retorten  bei  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  am  längsten  bedient  haben,  eo  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  gewünschte 
Auskunft  XU  geben. 

HocbaohtungsToll  und  ergebenst  seiohnet 

di%  Chamott-Retorten  und  Chamottstein^Fahrik 


F.  S.  Oesfs  Wittwe  &  Comp. 

aoh»iihkn»ttr-Allee  Ni.  128. 


J 
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sftti.  1866.  pgjjjjj^  jjf  Gfasmesser  und  Apparate 

zur  GasfabrikatioD 


Paris   1867. 


FOiato  Dresden 

Friedrieh-Str.  9. 


ju  Pin 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  BresUaer-StrMae 


Fili&le  Breilau 
Sonnen-Str.  86. 


empfiehlt  seine  C^asmesser  Ton  2-150  Flammen  in  Gehäusen  Ton  starkem  selbst  rer- 
nnntem  Bleeh.  ebenso  seine  patonttrten  GMinesser  gleicher  Qrösse  ohne  Preis- 
erhöhung ,  welche  die  Vortheile  eines  constanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
und  Tollstlndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gewähren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  Tielen  St&dten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stärke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  Ton  4  Jahren  su  übernehmen. 
StetloiUigMiiiiesfler  mit  gusseissernem  Gehäuse  für  1000—80,000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  von  welcher  letiteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  0'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8 — 14  Tagen  lu  liefern  im  Stande  bin.  Stodtrefl^aioren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Rei^nlftioren  für  kleinere  Leit- 
ungen su  Glycerin-  und  WasserfBUung.  EzluMUliOFen  nach  BeaTschem  System  12 — 24', 
mit  Ton  mir  Terbesserter  Schieberyorrichtung.  RegpnteiOFen  dazu  2,  3,  4''  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Belpllsse  von  5''  bis  zu  jeder  ge- 
wünschten Bohrweite.  WechaelhiUme  tou  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  yerzinnt  und  unyerzinnt.  WMCliapparatey  einfacher 
sehr  practisoher  Construction.  Schieber  nnd  hydranUsehe  H&hne  jeder  Rohr- 
dimension. TentOe»  neu  und  praktisch,  au  allen  Zwecken  hinter  den  Reioigem  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,  Torläufig  in  Dimensionen 
Yon  2—15''  Rohrweite.  Maiioiiieter  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
eonstruirten  Manometer  auftnerksam  su  machen,  welche  ich  fSr  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
MmmtUehe  Bleeharbelten  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Reinigungskastendeckel, 
Wechselhahnhanben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  ron  bestem  Material,  auch  stark 
Terzinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Versin- 
nerei können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  StrMSenlatemen  sechseckige, 
zur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Beütaem  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweckmässigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  WasserfQllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Gljcerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe,  und  fflr  die  ich  gleichfalls  eine  4jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorrätbig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  solide  und 
gate  C^aflineMier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  au  Diensten.  (^^1) 
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DIE    GLYCERm-FABRIK 

von  . 

6.  A.  BABUniBR  IST  lüGSBUBG 

empfielilt  ihr  —  zim  F&lleß  der  Gasmesser  —  seit  Jahren  bewährtes  Präparat 

den  aehr  verehrlicben  Herren  Gaswerk  Besitzern  und  Directoren  zu  geneigter 
Verwendyng» 

Ihr  sorgt^ltigat  gercin.-io*^  epiegetklareß  Gljcerln  gefriert  erst  bei  einer 
Temperatur  von  — 25"  R,  und  verdunstet  äusflerst  wenig.  —  Die  Gasuhr^ 
mit  fraglichem  Stoff  gefüllt  ^  ist  für  den  Winter  —  da  die  FlüaBigkeit  nicht 
geiriert  —  wie  für  den  Sommer  —  weil  das  öftere  Nachfüllen  erapart  ist, 
und  die  Uhr  ibreii  gleiohmäsaigen  Gang  behalt  —  stets  vortlieilhaft  versorgt, 
und  ist  dieses  Olyeerin  daher  gleich  zu  erstmaliger  Füllung  Jedes  neuen  Ap- 
parates sehr  zu  empfefdefi 

NB.  Schon  in  Gebrauch  ^^ewesene  Gasuhren  müflsen  ^  vor  Benützung 
des  Glyceriim  als  Füllmittel,  auf!^  Genaueste  gereinigt,  neue  GaemesBer 
durch  öfteres  Ausspülen  mit  heissem  Waaaer  vüü  dem  ooch  häufig  anhängenden 
Lötbäake  befreit  werden*  (t>31} 

Ventilator-Feldschmieden, 

tragbare,  faiirbare  uud  feBtstehende,  von  uns  zuerst  eingeftibrt, 
28  Thlr,   mn\  höher, 

Schmiede-Ventilatoreii, 

1—11)0  Feuer,     8— 20lJ  Tb!r. 

Exhaustoreü^  Uiiterwindventilatorcn 

und 

|]och(]rui*k\en(ilatoren  für  Hilttt^Dwerke 

für   Ui  bis   17   Zoll   Wastiersäule. 
Ma»ijbin^ufabrik  in  Kalk  bei  Deutz  am  Rhein.  (632) 


(630)    Zu 

C^asleituitg^en 

von  2  bis  IG  Zoll   Dmchmesaer  empfehlen   unsere 

Asphaltröbren 

in  vorzüglicher  Qualität  mit  absolut  dichten  Verbindungen^  welche  bei  ihrer 
dichten  homogenen  Textur,  Nicbtoxjdirbarkeit,  und  als  schlechte  Wärme- 
leiter dii>  dauerfiaflestr  Leitung  ergeben.   Prospecte,  Preis- Conrante^  Proben 

stehen  zu   Diensten.     Technische  Vertreter  gesucht. 

I^ie  A»ptiiilt«RliIireii  iiiiil  Dac^lipappen-I^abrik 

in  Hamburg. 

(030)  Ein  im  G  an  fachte,  sowohl  in  tuchuii*cher  als  kaufmännischer  Be- 
ziehung gebildeter  Mano,  der  melrrere  Jahre  den  selbatatäTidigen  Betrieb 
einer  grösäen  ii  Fabrik  mit  bestem  Erfnlge  leitete  uud  dem  die  ausgezeich- 
nel??tL'n  ZenguTsse  zur  Seite  stehen,  hUcLit  die  Direetiou  einer  f^rösseren  Fabrik 
oder  die  Pachtung  eine»  Gaswerkes  zu  übernehmen. 

Nähere  Auskunft  hei  der  Red.  d.  Blattes, 


J 


■Mf 


^^  Fabrik 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

TOD 

LOUIS  BOUSQUET  &  C'- 

in 

(FrankreiciL) 

TiiTie  der  bedeutendsten  JB^abriken  Europa's. 

Silberne  Prels-HedaiDe 

bei  der  intemationaleii  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  I^yon-Vaüie »  gegründet  von  den  Herren 
liOVls  Boiuqnet  d^  C^le.  im  Jahre  1854  empfiehlt  sich  durch  die  Vortreffliohkeit 
ihrer  Fabrikat,  welche  heute  in  ganz  Europa  bekannt  sind. 

Die  stete  mnehmende  Zahl  der  Gasanstalten,  welche  die  Beiorien  der  Herren 
liOnlfl  BoiUHI«et  d^  Cüe.  In  I^jon-Taüie  benfitsen ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Vonflge  dieser  Beiorien  Tor  anderen  Fabrikaten. 

Ein  besonders  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
ausserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahren  wird,  .haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  zu  erreichen.  So  hat 
auch  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  1867  ihr  die  erste  silberne 
Hednllle  Mo»  flkr  Beiorten  zuerkannt. 

Gasanstalten,  weiche  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Betorten  zu  machen  geneigt 
wftien,  stehen  Reverensea  der  folgenden  Fabriken  zu  Diensten: 

(Sc  hweiz) 


Asch,  Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne 

Baden-Baden. 

Kaofbeuren. 

Luzern 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

Bib^r^h. 

Memmingen. 

Verej 

Cannstadt. 

Reutlingen. 

Lorges 

Coblena;. 

Sohweinfurt. 

Lode 

Culmbach. 

Straubing. 

Soleure 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint-Imier 

EUenach. 

Schwab.  Gemünd. 

Winterthur 

Traunstein 

Nyon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                     (Schweiz.) 

Basel 

Gennersheim. 

Freiburg                        „ 

Thun 

HenMd. 

Genf                               „ 

Zürich 

Kolbrunnen                    „ 

St.  GaUen 

Ingolstadt. 

La  Chaux  de  Fond     „ 

Sion 

Die  Retorten  der  Herren  Ia»  Bonsqnet  d^  Cle.  sind  für  Gas  ToUkommen  un- 
durchdringlich. Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  springen'.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  Terfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Steine  Jeder  Art  nnd 
GHlMe   für  Oefen   aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  flkr  Fenemngen« 

Aufträge  wolle  man  an  die  Herren  Ij«  Bousquet  A  Cle.  h 
I-yfrwV#*l»t  i>^»*  *•  Wlf P«  (France)  richten. 


JNDÜSTKIE 

ZU 

CHEMNITZ 

186T 


Die 

Thonretorten- 

und 

Chamotiestein- 

Fabrik 

fflAWERH 


^V 


VÖtt 


aSEBTJBG 

VOM 


emf fieUt  ihre  Prodncte  toq  bew^lirter  Güte 
bestens. 


säm^ 


Von  TMoiiretorteil  halte  ich  TOti 
den  ganghareren  Ton  mehr  als  5ft  TeraohlddeDen 
Fofmen  in  der  Regel  Yorrath  und  wird  jede  helle- 
bige  andere  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
Brauchharkeit  meiner  He torteti  und  deren  lasserat 
■r^-  "^^«  f-\\\  correkte  Form  hat  Bich  seit  einer  Reihe  Ton  Jahren 
Vw'REKlRilR  ^ffl  in  einer  grossen  An  mahl  Fahriken  heate  Anerkenü- 
ung  TerschmfTtf  worüher  gerne  Zeugnisse  eu  Dien» 
öten  stehen.  —  Vermöge  der  heaonderfl  sorg- 
f&ltig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  rias- 
freien  inneren  FlÄehen  wird  die  Graphit-Eat* 
femung   in  hobem  Orade  erleichtert. 

Ganx  beaondera  kann  ich  im  Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen^  Naeb  einer  sehr  grosseo  Ansahl  Ton  Versnchen  ist  es  mir  gelangen ,  eine  in 
jeder  Beziehung  Tollkommene  Glasur  herzustellen,  welche  die  Eotfernung  des  Oraphita  am 
Gewölbe  der  Rot  ort©  in  wenigen  Minuten  orm^glicbt.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kursen  Zeit  dos  Anabrennena ,  woau  meine  Ausbrennemulden  sehr 
gntd  Dienste  leisten* 

Die  VortbeÜe  gut  glaairter  Retorten  haben  sich  durch  die  Praxis 
ala  unbeatreitbar  und  sehr  orheblicb  erwiese  n. 

Fem  er  liefere  ^cb: 
p0FBlllKtelD6  wovon  Über  800  Modelle  Torräthig  sind»  in  allen  Grössen  bis  su  10  Ztr. 

pr.  Stück  von  YorzügUcher  feuerbcstündiger  nicht  schwindender  Qualltlt. 
Feuerfeste  Slteine  gewöhnlicher  Form  sind  stets  Torritbig. 

Ferner  empfehle  ich  : 

Steine  für  Eisenwerke  zu  Hohüfei,  Schweissöfen  etc.,  für  Glasfabriken,  Forzellanfabrlkeit 

etc.  dann  (itasM^ichinekhafeu,  Hülfe] n,  Rühren  etc. 
Für  chemische  Fabriken: 
üäUre^eiHsse^  Rdhreil,    Steine    von    besonders   geeigneter   Qualität    für  Soda- 

ejchnteLzüfen  und  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel, 
Abtritt-  und  Wasserieitttngs-Rttbrenj  Kaminaufsätze ,  etc. 
Feaerfesten  Tbon   bester  Qualität  aus  eigenen  Gmbea 
Mortelmassa  fein  gemahlen  von  geringster  Scbwtndung. 

Diß  Preise  stelle  ich  entaprechend  billigst  und  bin  ich  dllFCli  tie^BIltollde 
VergrSsserailg  meines  Etablisaementa  in  den  Stand  gesezt,  auch  die  umfangreichsten 
AuRräge  promptest  zu  erledigen.  y     U       I^^^J-l«       ^      n  i     -i 

(608)  J*  Mß.  UrelUli   Uaafabnkant 
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(&7d)  Die  Werkzengrfabrlfe 

(Spedalität  Gaswerkzeuge) 

von 

Carl  Zipshansen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empfiehlt: 
RohrabBchneider,   Rohrzangen,  Fitter-   resp.  Brennerzangen ^   Gasklappen, 

Bohrknarren,  Schraubstöcke,  Schraubenschlüssel,  Onssstahlfeilefti  auf  Garantie, 

englischen  Gussstahl   zu   Handmeissel ,   Coaks-Schaufeln ,   Eohlenschaufeln, 

Dreokschaufeln  und  simmtliche  kleinere  Werkzeuge. 


Ble  C^mbehälter-Fabrlk 

von 

F.  A.  IVeuman  in  Aachen 

lieferte  in  wenigen  Jahren  126  Gasbehälter  nach  allen  Gegend^  Deutsch- 
lands, welcher  Umstand  wohl  als  Empfehlung  ihrer  soliden  Arbeiten 
dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind :  die  zu  den  Gasbehältern  ge- 
hörigen Ftthrungsgerttste,  sowie  sämmtliche  Blecharbeiten  für  Gasanstalten, 
als  Wechslerhauben,  Reinigerdeckel,  Skrubber ,  Condensatoreu,  Reservoire, 
eiserne  Treppen,  ThtLren  etc.  etc.  (613) 


^^^^  Oasleitimg^isrölireii 

Ssseiseme,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
en  gusseisemen  Apparaten  und  Fa^onsttteken  9  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  DichtigKoit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  vonEr- 
weiternngs-BauteU;  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hfltte  zn  Hfilheim  a.  d.  Ruhr. 

EEJSrST  SCHWEMMER 


in 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris   1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

ilpeeki^telii-Oasbreimer, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gas  bestens  zu  empfehlen. 

Besonders  mache  ich  auf  meine  neuen  Selmltt-Breniier  mit  ItoUem 
Kopfe  aFufinerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
Henre  ich  sie  von  Mn  3  an.  (574) 
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^ 


Gas-Feldsclmiieden 

mit  Tentilatar  in  jeder  beliebigen 
Grösse   und   Form,    welche  sich    dadurch 

Tortheilbaft  emprehleo ,  dass  der  ganze 
inue.  i  Raom  zu  WerkÄeiigspinden  und 
Schualcasten  eingeriditet  ist,  bauen 

Roessemann  &  Kühnemann 


(611) 


21. 


Berlin 

Gartenatrasse    21* 


(^3^)  Retorten  und  Steine 

r0D  feicrfesten  Th(»Qc  in  aikii  FormeD  nad  Hiueiiioiieii« 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormalB  Atbert  täeller*) 
Dieae  Fabrikate  haben  auf  allen  G^aawerken,   wo  nie    benutzt  worden,    roUe    Aner- 
kennung  g^fonden,  and  sind  die  Preise,  trots    aller  Sorgfalt,    welobe   auf  die    Anferügung 
TerwcDdet  wird,  aelir  Tortbeübalt. 


1^65 

Mersebarg 
Erster  Prel» 

für  gleich  auage^eiobnete 
darcb  Elegana  der 
Formen  wie  dur^h 
tad  elloaen  G  nas  der 
auigestellton  Waaren^  als 
Sfiulen,  CaDdelaber, 
Treppen  etc« 


41ESEBUBG 


LiV  MAI-t 


1M7 

ChemnltB 

EjTKter  Pfei« 

fflr    Heratellutig     y  o  r- 

zügUcb  gegoisener 

und  emaillirter 

W  a  fl  8  e  r  -  und 

Q  A  fl  1  e  i  t  n  o  g  0^ 

Rohre« 


Das 


Eisenhütten-  u.  EmailHrwerk 

TangerliJitto 

bei  IVtagdeburg' 


lieferte 

OnsIellaugsHIliren ,  »enkreeht  «tetieiid  imä  in  getroekncteti  Formen 
gegoüseiiy    unter    Garsutle    für  Diehtigkeft    zu    den    t»llllgsten  Preisen    und 

hi&lt  d«Ton  ein  stets  wahlftS»ortirtes  EiHger.  Alle  Apparate  und  Fa<^on* 
Stücke  werden  prompt  angefertigt  —  Ausaerdem  empfiehlt  daaselbe  Cnmleluberi 
linternenanne  nach  einem  releken  Modelllnventnr«  und  dient  nuf  Verlangen 
gern  mit  dem  belrelTetideu  Ilnsterbuoke*  Die  Auadebnung  dos  Werkes  ermögUobt 
die  Erledigung  der  belangreichsten  LieferungaobjöQte  in  der  kürzesten  Zeit. 

Alle   unsere    Waaren    werden    auA    dem    Cupolofen    aua   Torziiglicben    für    die    ba- 
treSbnden  Zwecke  geeigneten  Eobels&nmieohungen  gegossen»  (622) 


***/        ^1 


811 

Feuerfeste  Qiafflottesteme 

vom  kleinsteD  bis  zum  grössten  Forauit  uDd  in  jeder  ge- 
wOnsrhten  Y^fm^  (595) 

Chamottentörtel 
zor  Maoerspeise  in  fein  gemaiilenem  Zustande,  sowie 

rohen  Thon 

liefert  unter  Zusicherung  billigster  Pretonotlraitg  und  bester  durch 
die  folgenden  Atteste  bezeugter  Qualität 

Die  Freiherrlich   von  Waitz'sche  Bergwerks- 

Verwaltung  zn  Hirschberg  bei  Grossalmerode^ 

Provinz  Hessen« 

Atteste. 

MühlhAasen  i/Tb,  12.  Man  1868. 
loh  besoheinige  It^rne,    dass  die    f&r    hiesige    städtische  Gaianstalt  seit  4  Jahren  Ton 
Ihnen  gelieferten  äiamottewaaren  sich  ohne  Ansnahme  immer  als  gani  Toniiglioh  bewfthrt 
haben.      loh    sfihle  Ihre    Chamottefabrik  zu  den  besten ,    was   mir  in  der  Praxis    bekannt 
geworden  ist.  Hejrerdshl,  Ingenieur. 

Hameln,  17.  Septbr.  1864. 
Der  Freiherrlich  Ton  Wmlti'schen  Bergwerks-yerwaltung  in  Hirsohberg  bei 
Grossalmerode  bezenge  ich  hiermit  gern  und  der  Wahrheit  gemflss,  dass  die  aus 
ihrer  Thonwaarenfabrik  Ton  mir  bezogenen  feuerfesten  Fabrikate  ausserordentlich  gut  sind, 
dem  Feuer  grösseren  Widerstand  geleistet  und  sich  in  meinem  Qebranohe  weit  besser 
bewihrt  haben,  als  das  aus  England  bezogene  Material. 

F.  Tralsen« 
Besitzer  der  hies.  Gasfabrik. 

Hildes  heim,  7.  August  1867. 
Ai  die  Freiherrlieh  von  Waitz'sche  Bergwerks-Yerwaltiiiig  zn  Hirsehberg  b.  Grossalmerode. 

Ihrem  Wunsche,  ein  Zeugniss  für  die  Güte  der  von  Ihnen  fabricirten  feuerfesten 
Materialien  ausstellen  lu  wollen,  entspreche  Ich  mit  Vergnügen,  da  ich  seit  1861  bei  dem 
Baue  und  Betriebe  der  Gasanstalten  zu  Hildesheim,  Mühlhausen,  Northeim  und  Feine  Ihr 
Fabrikat  als  eines  der  besten  deutschen,  der  englischen  Marke  Co  wen  yollkommen  eben- 
bürtig schätzen  gelernt  habe.  Die  sehr  gprossen  Fa^onstücke,  welche  Sie  mir  für  die  hiesigen 
6er  Oefon  zu  Theer-  und  Goksfeuerung  geliefert  haben ,  haben  sich  so  ausgezeichnet  ge- 
halten, wie  ich  bisher  kein  Material  habe  finden  können  und  es  gestattet ,  die  Oefbn  bei 
3/{ — 4  Btfindiger  Chargirung  in  ununterbrochenem  Betriebe  für  langer  als  8  Monate  zu 
halten.  Alle  Proben,  die  ich  bisher  mit  andern  deutschen  Steinen  gemacht  habe,  sind 
lange  nicht  so  gut  ausgefallen  und  werde  ich  deshalb  Ihnen  fernerhin  bei  allen  Neubauten 
und  Reparaturen  sowohl  für  Fa^onstÜcke,  als  gewöhnliche  Steine    unbedingt  treu  bleiben. 

Es  wird  mir  lieb  sein,  Ihr  so  Tortreffliches,  Tor  allem  so  gleichroassigee  Material 
meinen  Collegen  empfehlen  zu  können  und  beziehen  Sie  sich  desshalb  vorkommenden 
Falls  gerne  auf  mich.  Ihr  ergebener 

Mit  Hochachtung  W.  Kttminel. 

Gasfabrik  zu  Gelle,  den  24.  April  1868. 
Bescheinige  der  Freiherr  ?on  Wait zischen  Bergwerksverwaltung  am  Hirschberge  gern, 
daes  ihre  feuerfesten  Steine  und  Fa^onstücke  seit  längerer  Zeit  fast  ausschliesslich  zu  den 
Olbnbaaten  verwende,  auch  dass  ihr  Fabrikat  mit  zu  den  besten  zlihle,  W.  Brans. 
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Silberne  Medaille. 


Paris  1867. 


S« 


Gas-  und  Wasser- 

AiilageiL 

Hei^s    uni  Warmwasser- 
Heizungen. 

IhniipMuM'Ji-,  ItadrMiiiil 

Ileiz-Aiilaj^eii.  p 

Oas  •  Koch  •  Apimnite, 


Wim^. 


GasbeleiielituiigH. 

(legciistiinde: 

Krf^nen-,  Candtlabefp  Ampek 
Wandnmie,  Laternen  e!c» 

(finöiufööfr 

(lUKTifliiTii,  jhiliiif ,  Uniiiii r. 

l'illJüi^siiJliiizcugriillerAil 

Pontaiiien. 
Rloiröhren^  Putiipen. 


^^BHiK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail- Verkauf:    Lcipiiger  Str.  42, 


Die 

Gesellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
liiauboeck  &  Hilpert 

io 

-NümberiP 

empfiehlt  ihre 

in  deD  verschiedenartigaten  Formen  mit  dem  Bemerken,  daas  stets  tod  den 
couranteBten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  nm  allenfalbige  pressante 
Ordres  sofort  effectuJren  zn  können-  .     (583) 

Hoffimann  A  Stich 

Speckateiii-GasbreBner-Mamifaktur 

in 

Nflrnberg 

empfehlen  ihre  Specksteingssbreuner  aller  Art,  wie: 
lSeliiiltt-9  I^oeli-,  Fidltiiifi-9  Petroleitm- 
ilieergas  *  Brenner    eigen  er   üonatruktion 
Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  nnseren  uenen  Selinlttbremier  mit 
ausgehöhltem  Kopfe  aufmerksam,  der  eine  rnnde  Flamme  ohne  Spitzen 
erÄeugtj  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

JiuBier  und  Preiscouraat  auf  frankirtes  Verlangen  gratis.  (592) 


A  Brannkolilen- 

d  e  n    billigsten 


zu 


iis 


IK 


IMe  iFabrlk  feneif^Mtor  Produkte 

von 

PET.  CHE.  FOßSBACH  &  C 

in  Molheim  m  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  unglasirteiiGliajnott-Gas- 
Retorten,  ond  fenerfesten  Steine. 

pr^Fflr  CtaMhBetorten  sind  ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
männer Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorrftthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  CUm« 
Oefoüf  elteiiilftelie  Anlagen  nnd  Hüttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Freis-Ck>urants ,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (627) 

JOS.  CO  WEN  &  & 

Blaydon  Born 

NewGastle  on  Tyne. 

Fabrikanten  feuerfester  Cliaiiiott-iltelne^ 

Marke  „Cowen'^. 

Retarten  for  Gas-Anstalteo  nod  alle  Arten  feuerfester  Gegen^ 

stände  fär  Hohöfeo,  Cokesöfeo  SCc  SCc. 

Jos.  Cowen  dk  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten ,  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preis-le4aille  für 
,y6u-BetfrteM  ni  aalere  feierfeste  Gegeutäale^^   beehrt  wurden. 

Jos.  Cowen  &  Co.  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  äer  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  im  tfahre  1862  eine  Preis- Me- 
daille für  j^fias-Ietertea.  feierfeste  Steiae  etc.,  Ar  Vertreflickkeit  1er  <lialiat^< 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Orossbritannien.  (586) 


Pumpen 


jeder  Construction    liefert   als    ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Höller  A  Blum,  Berlin, 

ZimmentTMse  88.  *      (594) 
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Verlag  von  R-.  Oldenbourg"  im  Müixclieix. 

Zu  bezlebeo  durch  jode  Buchntidlung. 


Statistische  Mittheilungen 

über  die 

Gasanstalten  Deutschlands, 

der  Schweiz  and  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

herausgegeben  von  Or.  IT.  H«  ileliillliig* 
Zweite  ßfark-vermehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Octav.    geheftet. 

Preis  für  Äbtiebmcr  de»  Qaejourtiatä     .....*     Rtblr«  2*  —  11»  8.  SO* 

Ladeopreii  tär  NiobUbooeiiDten  des  Gasjonrnal«      .     .     Rllilr*  2«  20    Mgr*  fl.  4.  40. 

Die  ßedeutong  einer  auafübriicben  ßtati^tik  der  Gaaindtiütrie  für  dlose  selliat  tutd  für 
alb  Gebiete  der  Technik ,  welcbö  su  deraelben  in  ßeziebtiag  stehen  ,  bedarf  keiner  Aus- 
einandersetzung. Ein  Blick  in  das  obige  Werk  steigt ,  welcbe  Wichtigkeit  die 
darin  eratballeneu  Mittbeilungen  haben.  In  demselben  wird  Ton  mehr  als  700  Gassn- 
Bialten  genaue  Alittheiliing  über  ihre  Gesehiebto,  Einrichtung  und  ihren  technischen  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  Mittbeilungen  fasi  überall  auf  directcn  Angaben  dieser  A^nstalton 
beruhen ,  so  eignet  ihnen  die  grdsate  ZuTerlüaaigkeit*  8ie  sind  in  diesar  Voilütändigkeit 
nur  in  der  Gasindustrie  möglich,  denn  für  alle  anderen  InduBtriezwdge  sind  so  lusgt* 
dehnte  Angaben  Über  Betrieb  und  teohniacbe  Etnrtcbtungen  der  einsetnen  Etablissei&enls 
sobon  deswegen  nicht  erreichhar^  weil  bei  denselben  dii^  nur  in  der  üasindustrie  nicht  rorhan- 
dene  Eifers  nebt  der  Conourrens  sie  ansacbliesst. 


Socißte  de  prodoits  refractaires  de  Saint-Ghislain  (Ilclgiqiie). 

Gesellschait  für  feuerfeste  Frodncte 

in  fiiaiut-CihiMlaiii  (Belgien). 

Preis-Medailleii: 

Paris  18^7. 1863. 1857.  1855.    I^andon  1802.  185L    Brüssel  1847. 

Uuaer  Etabli.saeinent,  eines  der  grosöartigaten  des  CootinentB,  im  Jahre 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere,  in  numUtelbarer  Nähe  unserer 
eli^enen  relelilialflgen  Tliaiigriil»eiis  dicht  an  der  französisch-bel- 
giachen  Nord  bahn,  an  der  Canal- Wasserst  rasse  nnd  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen  ^  bietet  flile  Vortheile  langjähriger  Erfali- 
rnngen,  billiger  solider  Fabrikation  nnd  vortheilhafter  Transportwege, 

Als  Specialität  imserer  Fabrikation  crapfelilen  wir  unsere 

Jeder  Tielleblgen  Form  u,  Grösse  von  wirklieli  unllbertreff- 
llelier  Qualität^  ebr.^nBofiteliie  und  Foriustiieke  aller  Art  für  Gasöfen. 
Ferner:  BJScke  iiiid  Steine 

in  beliid^igen  Dimensionen  für  Holi-,  Bcliwelss-«  Pudflel- «  Cake- 
und  Crj'psöfeii  jeden  SysteioA;  gebroiiiite  und  iiiij^eÜrantite 
Mf  ticke  für  Glashütten «  feinste  Tliouerfle  lür  Glas«  und 
Zinkhütten  Cement  etr.   zn  sehr  vortheilhaften   Preisen. 

Zeiehiiungeii,  Preislisten,  Zeugnisse  kompetenter  Fachmännerj  Auskunft 
über  Fritehtsiltze  etc.  stellen  gerne  7M  Dien»tcD  und  bitten  wir.  Brietje  etc. 

.1  lif  itireciitäniie  l€iM€M€*iSie€iepra€iuil3i'efrnelalreM 

ä  JSiMiiH'ClMMtnin  (BeUßqm)  zu  adressireu. 
C^ö^)      •  Badmintstraieur  dSleguS,  Qmstave  de  Sauot^e, 


^ 
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'""    J.  VON  SCHWARZ 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie- Ausstellanff  in  München 
(1864)  nnd  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften;  in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbrenner 


_  nnd  ]>ii]itA(i«Breiiiier  mit  und  ohne   Messing- Garnituren, 

▼on  Schwart^sche ,   tou  ^tm^efi'sche  Bohren  und  Eocbapparate. 

Auf  Xilsen  emaillirte 

Strassenschilder,  Hausnummern,  Firma- 
schilder, femer  durch  schöneres  helleres 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  und 
Laternen  -  Blenden  für  Locomotiven, 
Signale  etc.  etc. 

(596)  e#.  G.  Matter. 


Gas-Manstoren 


10  Thlr.  pr.  engl.  Zoll  der  Röhrenweite. 

C.  ik^hlele's  neueste  Constmetioii  t.  1868. 

Freier  Durchsang  beim  Stillstehen,  kräftige  Theerabsonderer,  starke  Con- 
0trnction,  Stahlbagel  und  Flanschenverbindung.  Nöthige  Triebkraft  kaum 
Vt  irgend  anderer  ähnlicher  Exhaustoren.  Beweis  in  Selbstprobe  an  einem 
ochmiedefeuer,  mit  einem  Ventilator,  Rad  etc.  12  Thlr;  besser  als  Blasbälge 
und  doppelt  so  stark  blasend  als  irgend  and're  Ventilatoren. 

€.  Sehieie, 

Ingenieur  in  VraukJhrt  a/H. 
(684)  neue  Mainzerstrasse. 

(637)    In  der  OMi-Anstalt  In  Pest  werden  zum  sofortigen  Eintritt 
gesucht: 

8  tilelitlge  Bolir«Itfeger, 

1  Installateur  9  der  sowohl  im  Legen  von  Schmiedeisen-Leit- 
ungen,  als  Bleirohr-Leitungen  bewandert  ist. 

Bewerbungen  mit  Zeugnissen  belegt,  wollen  an  obige  Adresse:  Ctas« 
Anstalt  In  Pest  direct  gerichtet  werden. 


n« 


C.  &  W.  WÄLKER'S 
GAS-VENTILE. 


Diatto  mit  Recht  berühmtfin  und  aUgcmefn  bekaonten  Gas-Ve«til6  werden  in  ftllen 
Theilen  der  Welt  angoweadet  In  Cotmtructloii  und  AaBfÜJirang  sind  sie  die 
V^allkatntnetiiiten    und  Gas-Directoren    werden    nicht   nnr  beCrIlclilllcli  Geld    eF- 

spftreo,  wenn  sie  sie  anschafffin ;  sio  werden  sich  dadnrcb  auch  voUkiinimen  dlehte  Qu* 
Ventile  sichern,    was  von  der  grUsfiteit  Wichtigkeit  für  GasansUlten  ist. 

A   Dieses   oberirdische  Schrauben-OaM-Ventil  mit  verbeasertem  Indioator^  der  an- 
zeigt ob  das  Ventil  gesoblossen  oder  oßen  ist,  iat  das  beate  Ventil  fÜrReiai* 
giingsapparate ,    wo    die    gröasto  Dichtheit    erfordorlieh    iat,    und    überhaupt 
8um  WiderBtand    geg^ti  grossen  Druck. 
B   UntGrirdLsehes  Sohraubeu-Gaä-Ventil  flr  seichte  Rubren. 
C    Inneres  Zahn  st  an  gen -Gas- Ventil  mit  Trieb  von  homogenen  MetalL 
]t    Gewöhnliches  ZahnatangeD-   and  Trieb- Gas  Ventil    mit  starker,  ntiEenitörb&rer 
Zahnstange  nnd  Trieb* 
Die  Preise  bewogen  aich  zwischen    10  und  11  Shüting    pr.  Zoll    de«  Dtircbmeasers 
der  Bohrung  frei  an  Bord  de«  äcfaiffes  iu  irgend  einem  engliacheu  Hafen« 

Midland  Iren  Works,  UiHinington,  ^ewport,  Shropshire,  Kogland, 
LoDdoD  EX,  NTi  Sf  Fiasbiny  Circus-  (623) 

Ein  tüchtiger  Ga^^polier,  31  Jahre  alt.  verfaeirathet,  welcher  schon  Tiele  Jahre  auf  Gas- 
Anstalten  und  gegenwärtig  noch  im  Gasfach  tbiitig  ist,  mit  dem  iunereu  Betrieh,  Ofenbau, 
Einrichtung  und  Reparatur .  Ton  Frivat-Gaa-Leitnugen,  Gassrobrlegeu,  sowie  überhaupt  mit 
jeder  in  dieses  Fach  einacblagenden  Arbeit  Tollatündig  vertraut  ist^  auch  in  Schulkenntnissen 
nicht  unerfahren^  sucht  sofort  oder  später  eine  anderweitige  StelluDg  im  lu*  oder  Auslande. 
Gute  Atteste  stehen  mr  Seite-  Gefällige  Adressen  unter  der  Chiffer  Q.  B,  Nro*  10  niiumt 
die  Expedition  dieses  Blattei  entgegen« 

(629)  Der  BetriebBingeuieur  eines  der  grö Baten  Gaswerke  Deutschlaoda 
(80  Mill.  Coosum)  seit  5  Jahren  daselbBt  beschäftigt,  sucht  entweder  lo  der 
gleichen  Eigenschaft  oder  als  selbständiger  Leiter  einer,  wenn  auch  kleinen 
Gasanstalt^  Stellung.  ~  Ausgezeichnete  Zeugnisse  stehen  demselben  zu  Ge- 
bote. Off^erte  bittet  man  unter  Chiffer  P.  V*  an  die  Expedition  des  Gas* 
Journals  eiozuaenden.  — 


^ 
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Bundschau. 
1. 

Concnrrenz  oder  Monopol? 

•Die  Gasbeleuchtung  ist  ihrem  Wesen  nach  ein  grossartiges  Beispiel 
der  Association  auf  dem  Gebiete  des  Beleuchtungswesens.  Die  Aufgabe 
einer  Gasanstalt  besteht  darin ,  ein  hell  leuchtendes^  bequemes  und  billiges 
Beleuchtungsmaterial  durch  einen  centralisirten  Froductions-Process  im 
Grossen  zu  erzeugen ,  dieses  Material  alsdann  mittelst  Röhrenleitungen  zu 
vertheilen ,  und  es  jedem  Consumenten,  der  davon  Gebrauch  machen  will, 
zur  beliebigen  Benutzung  zur  Verfügung  zu  stellen^  —  also  das  Bedürfniss 
eines  ganzen  Ortes  in  Bezug  auf  Beleuchtung  zu  befriedigen.  Eine  getheilte 
Besorgung  des  Gasheleuchtungs- Geschäftes  durch  die  einzelnen  Consu- 
menten  selbst  ist  nicht  bloss  um  dess willen  unthunlich,  weil  die  Errichtung 
kleiner  Gaserzeugungsapparate  in  Privathäusem  mit  Belästigung  und  Ge- 
fahr verbunden  sein  würde,  sondern  es  würde  auch  die  Anschaffung  und 
der,  Betrieb  der  vielen  einzelnen  Apparate  die  Gestehungskosten  des  Gases 
dermassen  erhöhen;  dass  der  Werth  der  Gasbeleuchtung  dadurch  aufge- 
hoben wQrde.  Obgleich  es  an  Bestrebungen  nicht  fehlt;  auch  compendiöse 
Apparate  für  Privaten  zweckmässig  zu  construiren  und  einzuführen ;  so 
können  solche  Apparate  doch,  selbst  wenn  man  von  der  Unbequemlichkeit 
und  dem  Risico  des  kleinen  Selbstbetriebes  abstrahirt,  mit  den  grossen 
Anstalten  nicht  concurriren.  Die  Benützung  des  Gases  zur  Strassenbe- 
leuchtung ist  ohnediess  ja  nur  durch  grosse  Anstalten  möglich;  deren  Röhren- 
anlagen die  sämmtlichen  Strassen  der  Stadt  durchziehen ;  denn  nicht  Jeder, 
vor  dessen  Haus  eine  Strassenlaterne  soll  angebracht  werden,  hat  einen 
kleinen  Gasapparat,  oder  kann  zur  Anlage  eines  solchen  veranlasst  werden ; 
auch  kann  eine  Stadt  nicht  mit  soviel  Lieferanten,  als  Laternen  vorhanden 
sind;  Verträge  über  deren  Versorgung  mit  Gas,  das  Anzünden  und  Löschen 
und  die  Instandhaltung  der  Laternen  und  Zubehör  abschliessen  und  über- 
wachen. Auch  für  die  Privaten  sind  die  Vortheile  der  Gasbeleuchtung 
unter  übrigens  gleichen  Verhältnissen  um  so  grösser,  je  vollständiger  die  « 
Association  entwickelt  ist,  d.  h.  je  grösser  die  Theilnahme  ist  im  Verhältniss 
zur  Ausdehnung  des  Ortes  und  zu  den  Kosten  der  Anlage.     ^ 

,  Immerhin  ist  das  Capital,  was  zur  Herstellung  einer  Gasanstalt  erforderlich 
ist,  anderen  industriellen  Unternehmungen  gegenüber  ein  verhältnissmässig 
grosses.  Dadurch,  dass  der  Ort  der  Erzeugung  von  dem  des  Verbrauches  räum- 
lich getrennt  ist,  ergibt  sich  die  Nothwendigkeit ,  nicht  nur  die  Fabrik  mit 
ihren  Oefen  und  Apparaten  zur  Erzeugung  und  Aufbewahrung  des  Gases 
bauen  zu  müssen,  sondern  es  muss  den  Consumenten  die  Waare  ins  Haus 
geliefert  werden ;  und  dazu  bedarf  es  der  ausgedehnten  Rohrleitungen,  die 
wie  ein  System  von  Adern  unsere  Städte  durchziehen.  Femer  muss  bei 
Herstellung  jeder  Gasbeleuchtungs  -  Anlage  auf  die  Zukunft,  auf  die  Aus- 
dehnung des  Consums  Rücksicht  genommen ,  und  müssen  die  Maassverhält- 
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niö«e  der  Anlage  weit   grösser   angenommeD    werden ,  ah   diesÄ   durch   dan 
näcbste  Bediirfoiss  geboten   ißt.     Eine  Gasanstalt   kann    nicht,    wie    andere 


Blle  Etabli 


Bedürfnifls  Schritt  für  Schritt  folge 


lissemeüta  ,  g 

kann  nicht  Jahr  für  Jahr  ihre  Gebäude,  ihre  Apparate^  ihre  Gasbehälter, 
ihr  RöhrennetÄ  derZnnalime  des  Cansuma  entsprechend  erweiternj  &ie  ranas 
für  eine  Reihe  von  JaLren  versorgen^  und  kommt  eigentlich  niemals  dahin^ 
daäs  «ie  ihre  Leistungsfähigkeit  vollständig  ausbeutet  Ja  sie  kommt  auch 
schon  aus  dem  Grunde  nicht  dahin,  weil  sie  stets  eine  Reserve  halten  muss, 
um  for  den  Fall  etwa  eintretender  kleiner  Betriebsstöruingen  nicht  in  Ver- 
legenheit zu  kommen  ^  und  für  die  Aufrechthaltnng  einer  ununterbrochenen 
ausreichenden  Gasversorgung  vollstiindige  Garantie  bieten  zu  können.  Endlich 
tritt  noch  der  Umstand  hinzu,  daas  der  Betrieb  seihst  während  des  Ver- 
laufes des  Jahres  grossen  Schwankungen  unterworfen  ist.  Nur  in  den 
Wintermonaten  entspricht  der  Conaum  den  Verhältnissen,  für  welche  die 
Anlage  hergestellt  ist,  während  der  ganzen  übrigen  Zeit  des  Jahres  ist 
er  geringer,  im  Sommer  fallt  er  etwa  bis  auf  den  fünften  Theil  des  Win* 
terbedarlesj  oder  gar  noch  weiter,  herunter.  Wenn  also  selbst  für  den 
Winter  zur  Sicherung  der  Beleuchtung  noch  eine  Reserve  vorhanden  sein 
muss,  so  ist  im  Sommer  das  Verhättniss  der  Production  zur  Leistungs- 
fähigkeit der  Anstalt  ein  in  hohem  Grade  ungünstiges.  Es  liegt  auf  der 
Hand,  dasa  das  Anlagecapltal  bei  Gasanstalten  eiu  verhältnisamässig  hohes 
sein  muss,  wenn  man  sie  mit  anderen  industriellen  EtablissemenU  Ter- 
gleicht,  welche  ihr  Fabrikat  nur  zu  erzeugen,  nicht  aber  durch  so  thenro 
Heförderungswege,  wie  es  gusseiserne  Röhren  sind,  zu  verschicken  haben, 
welche  keine  Verluste  an  Qualität  und  Quantität  ihrer  Waare  auf  dem  Wege  sä 
dem  Abnehmer  zu  erleiden  haben,  welche  ihre  Anlagen  genau  dem  Bedarf  ent- 
sprechend herstellen  und  erweitern  können,  welche  nicht  gezwungen  sind, 
Reserveanlagen  zu  halten,  sondern  sich  bei  momentan  gesteigerten  Anfor- 
derungen nach  der  Leistungsfähigkeit  ihrer  Fabrik  einricliten ,  bei  günstigen 
Conjuncturen  der  Rohstoffe  und  Arbeitslöhne  auf  Vorratb  arbeiten,  na- 
mentlich aber  bei  vermehrter  Nachfrage  ihre  Preise  entsprechend  erhöben 
können ,  und  welche  namentlich  das  ganze  Jahr  hindurch  gl  eich  massiger 
beschäftigt  sind.  Um  nur  ein  einziges  Beispiel  aus  unseren  deutschen  Gas- 
anstalten herauszugreifen,  möge  erwähnt  werden,  dass  nach  den  Aufstel- 
lungen des  Herrn  Regie  ruugsrathes  «.  Unrtih  (Journ.  f  GasheL  Jahrg,  1864 
S.  381)  bei  der  ersten  Anlage  der  städtischen  Gasanstalten  in  Berlin  eine' 
Million  Cubikfuss  Gas  ein  Anlagecapital  von  9405  Thlr. ,  bei  den  späteren 
Erweiterungen  und  Neuheschaffungen  1  Million  Cubikfuss  Gas  ein  Capital 
Ton  4515  Thlr,  erfordert  haben.  Im  Jahre  1863  betrug  der  Buchwerth 
(also  der  Werth  nach  erfolgter  Abschreibung)  der  Berliner  städtischen 
Anstalten  2,719,348  Thlr,  und  die  Jahresproduction 596 7,  Millionen  c';  darnach 
trifft  also  im  Durchschnitt  auf  1  Million  c'  Gasproduction  ein  zu  verzinsendes 
Capital  von  4576  Thln,  dj.  bei  lOpCt  Verzinsung  und  Amortisation  auf  1000  c' 
Gas  nahezu  löSgr.   Und  Berlin  ist  weitaus  die  grösste  Stadt  io  Deutschland. 


Das  bohe  Anlagecapital,  was  die  Oasanstalten  besonders  durcb  das  in 
der  Anlage  kostspielige;  bei  Ablauf  von  Verträgen  aber  fast  werthlose 
Böhrennetz  erfordern ,  reicht  eigentlich  allein  schon  aus,  diesem  Industrie- 
sweige  eine  Ausnahmestellung  in  der  volkswirthschaftlichen  Praxis  anzu- 
weisen and  den  monopolistischen  Betrieb,  der  im  Grossen  und  Ganzen 
beim  Gasbetriebe  angewendet  wird,  zu  rechtfertigen.  Denkt  man  sich  zwei 
oder  mehrere  Gasanstalten  an  einem  Orte  mit  einander  in  freier  Concurrenz, 
so  erfordert  der  Betrieb,  dass  ein  grosser  Theil  der  Anlagen,  und  zwar 
nicht  nur  der  Fabrikanlagen,  sondern  namentlich  das  ganze  Röhrennetz, 
dessen  Kosten  bei  grossen  Städten  etwa  V,  bis  die  Hälfte  des  ganzen  Anlage- 
Capitals  in  Anspruch  nehmen,  doppelt  oder  mehrfach  vorhanden  sein  mnss, 
und  daraus  geht  hervor,  dass  das  Anlagecapital  bedeutend  höher  sein  mnss, 
ab  es  bei  einer  einzigen  Anstalt  nöthig  ist.  Die  Consumenten  müssen 
bei  der  freien  Concurrenz  ein  weit  grösseres  Anlagecapital  verzinsen  und 
amortisiren,  und  dadurch  erhöht  sich  der  Ga^preis.  Es  ist  ähnlich  so 
ungeeignet,  als  wollte  man  für  den  Lokalverkehr  zwei  Eisenbahnen  un* 
mittelbar  neben  einander  legen.  Jede  bekommt  dann  nur  den  halben  Ver- 
kehr, beide  müssen  ihre  Preise  gleich  und  hoch  halten,  um  eine  Ver- 
sinsung  des  Anlagecapitals  überhaupt  zu  erzielen ,  während  eine  einzige 
Bahn  bei  halbem  Anlagecapital  das  Doppelte,  also  auch  weit  Billigeres  zu 
leisten  vermag. 

Die  Ausnahmestellung,  welche  die  Gasbeleuchtung  als  Industriezweig 
einnimmt,  hat  aber  noch  einen  anderen  Grund.  Jedes  industrielle  Etablis- 
sement, welches  für  den  grossen  Markt,  für  den  Weltmarkt  arbeitet,  steht 
ab  solches  unmittelbar  auf  dem  Terrain  der  grossen  allgemeinen  Con- 
currenz. Es  sucht  sich  sein  Absatzgebiet  zu  erwerben  und  zu  vergrössern 
und  benutzt  alle  Conjuncturen ,  die  sich  auf  dem  Felde  des  Verkehrslebens 
darbieten.  Eine  Gasanstalt  dagegen  arbeitet  ausschliesslich  für  den  localen 
Bedarf,  sie  kann  von  den  Vortheilen,  die  der  Weltverkehr  für  den  Absatz 
darbietet,  keinen  Nutzen  ziehen,  und  der  ganze  Industriezweig  kann  aus 
der  Concurrenz ,  die  sonst  zur  Entwicklung  und  Ausbildung  förderlich  ist, 
eben  so  wenig  einen  Gewinn  ziehen,  als  seine  Consumenten  einen  davon 
haben. 

Dazu  kommt,  dass  die  Benützung  der  öffentlichen  Strassen  und  Plätze 
durch  conourrirende  Gasanstalten  die  Unannehmlichkeiten  verdoppelt  und 
vervielfacht,  die  ohnehin  mit  einer  derartigen  Benützung  des  Bodens  un- 
vermeidlich verbunden  sind.  Wer  kennt  nicht  aus  eigener  Erfahrung  die 
Uebelstände,  die  durch  das  fortwährende  Aufgraben  in  den  Strassen  für 
den  Verkehr  veranlasst  werden?  Bald  wird  ein  Zuleitungsrohr  gelegt,  um 
einen  neuen  Consumenten  mit  Gas  zu  versorgen,  bald  wird  ein  Hauptrohr 
ausgewechselt,  bald  wird  eine  undichte  Stelle  gesucht  Alle  diese  Uebel- 
stände vervielfältigen  sich,  sobald  mehrere  Gasanstalten  mit  einander  frei 
concurriren ,  und  wir  brauchen  nur  auf  die  Praxis  hiczndeuten ,  um  nach- 
zuweisen, zu  welchen  nnerträglichen  Verhältnissen  das  schliesslich  führen  muss. 
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Der  groasartigate  Versuch ,  die  Gasbeleuchtung  der  freien  Concnrrenz 
zu  überlassen,  ist  seiner  Zeit  in  London  gemacht  worden.  Die  13  Gasge- 
aeüschafteo,  welche  London  mit  Gas  versehen,  standen  bis  zum  Jahre  1860 
mit  einander  in  ziemlich  freier  Concurrenz.  Wenn  auch  keine  derselben 
ihr  Röhrennetz  über  die  ganze  Stadt  ausgedehnt  hatte ,  so  griffen  doch  die 
Districte  ihres  Absatzes  in  einander,  und  es  gab  keine  Strasse,  die  nicht 
mit  mehreren  Röhren  von  verschiedenen  Gesellschaften  versehen  war,  so 
dass  jeder  Consument  die  Wahl  «wischen  verschiedenen  Lieferanten  hatte. 
Es  lag  in  den  mehrfachen  Röhrcnleitungen  ein  ungeheures  Capital  nutzlos 
in  der  Erde^  überdiess  waren  durch  den  Umstand,  dass  keine  Gesellschaft 
von  vornherein  ihr  Absatzgehiet  richtig  übersehen  konnte,  sehr  unzweck- 
mässige und  planlose  Anlagen  entstanden,  deren  Nachtheile  sich  namentlich 
durch  unverhältniasmäsaige  Druckdifferenzen  bemerkbar  machten.  Die 
Röhrensysteme  dehnten  sich  in  ganz  anderer  Weise  aus,  als  man  vielleicht 
bei  der  ersten  Herstellung  annehmen  konnte,  und  die  Dimensionen,  die  der 
ursprünglichen  Rechnung  zu  Grunde  lagen,  reichten  nach  und  nach  in 
gewissen  Richtungen  nicht  mehr  ans.  Man  konnte  nicht  immer  die  ganze 
Stammanlage  dem  Zuwachs  des  Bedürfnisses  entsprechend  umändern,  man 
musste  also,  um  an  den  ungünstij^fsten  Stellen  der  Röhrenleitnngen  nur  noch 
einigermassen  genügenden  Druck  zu  haben,  den  Druck  im  ganzen  übrigen 
Gebiet  des  Röhrensysteras  übermässig  hochhalten,  es  gab  factisch  in  London 
Anstalten,  die  um  in  einzelnen  Strassen  einen  Druck  von  Vio  ^^ll  ^^  haben, 
in  einem  grossen  Theii  ilires  Gebietes  einen  Druck- zwischen  2  und  3  Zoll 
geben  mnssten.  Die  Verkehrsstörungen,  die  durch  das  fortwährende  Auf- 
graben in  den  Strassen  behufs  Untersuchung  der  vervielfachten  Gasaus- 
strömungen oder  Auswechseln  von  Consumenten  veranlasst  wurden,  erreichten 
nach  und  nach  eine  geradezu  unleidliche  Höhe  ,  ja  die  Gasentweichungen 
aus  den  mehrlachen  Rohrleitungen  lührtcn  einen  gefahrvollen  Znstand  herbei, 
namentlich  im  Winter,  wo  die  Strassendecke  gefroren  war,  und  das  Gas 
sich  unterhalb  derselben  einen  Ausweg  in  die  Keller  der  anliegenden 
Häuser  suchte.  Und  dann  entstand  schliesslich  die  grösste  Verwirrung 
dadurch,  dass  beim  Anbohren  die  Röhren  verwechselt  wurden,  und  dass 
die  eine  Gesellschaft  Consumenten  aus  solchen  Röhren  versorgte,  die  einer 
anderen  Gesellschaft  gehörten.  Kurz — ein  theuerer,  planloser,  lästiger  und 
confuser  Betrieb  waren  die  Früchte  gewesen,  welche  die  Gasbeleuchtung 
in  London  aus  der  Uoncurrenz  geerntet  hatte.  Nach  einer  sehr  umfassenden, 
heftigen  nud  kostspieligen  Agitation  hob  das  Parlement  durch  ein  Gesetz 
vom  Jahre  IBtiO  (The  Metropolis  Gas  Couipanies  Regulation  Bill)  die 
freie  Concurrenz  auf«  gewährte  jeder  Gasanstalt  ihr  bestimmtes  arrondirtes 
Gebiet,  und  stellte  die  Interessen  der  Consumenten  durch  gesetzliche  Vor- 
schriften und  eine  entsprechende  Controlle  sicher. 

In  Deutschland  existirt  kein  eigentliches  Beispiel  der  freien  Coneurren« 
im  Gebiete  der  Gasheleuchtung,  d.  h.  keine  freie  Coneurrenz  zwischen  An- 
stalten^ die  ein  Gas  von  gleicher  Beschaffenheit  liefern. 


j. 


Es  ist  schon  angedeatet  worden,  dass  Berlin  seine  stSdtischen  Gasan- 
stalten erst  dann  errichtete^  als  es  etwa  3  Jahre  lang  vergeblich  mit  der 
bereits  bestehenden  englischen  Gesellschaft  wegen  Ermässigung  der  Gas- 
preise unterhandelt  hatte.  Die  Conci/rrenz,  die  seit  dem  Jahre  1847  in 
Berlin  besteht;  ist  in  sofern  keine  freie  Concurrenz,  als  der  englischen 
Gesellschaft  auf  Veranlassung  der  städtischen  Behörden  nicht  ferner  ge- 
stattet wurde,  ihr  Röhrennetz  auf  neue  oder  bis  dahin  nicht  mit  Gas  ver- 
sorgte Strassen  auszudehnen.  Es  ist  mit  Strenge  auf  Befolgung  dieses 
Verbots  gehalten  worden,  nur  wurde  der  englischen  Gesellschaft  später  hin 
auch  einmal  gestattet ,  Verbindungsröhren  zwischen  bereits  vorhandenen 
Röhren  durch  einzelne  Strassen  zu  legen  ,  sie  durfte  aber  daraus  seitlich 
keine  Zweigleitungen  machen,  also  kein  Gas  daraus  verkaufen.  Die  eigent- 
liche Concurrenz  besteht  also  nur  in  der  inneren  Stadt,  wo  schon  im  Jahre 
1844  die  Röhren  der  englischen  Gesellschaft  lagen.  Die  englische  Gesell- 
schaft suchte  der  Stadt  dadurch  Concurrenz  zu  machen,  dass  sie  den  Ab- 
nehmern gegenüber  von  vorneherein  die  Verpflichtung  übernahm,  ihr  Gas 
stets  zu  einem  um  5  pCt.  niedrigeren  Preise  zu  verkaufen,  als  die  städtischen 
Anstalten»  Einerseits  ist  der  Gasverbrauch  in  Berlin,  und  namentlich  in  dem 
an  der  Concurrenz  betheiligten  inneren  Berlin,  so  gross,  dass  das  Verhältniss 
zwischen  Anlagecapital  und  Gasverbrauch  ohnehin  ein  sehr  günstiges  ist^ 
günstiger,  als  es  sonst  in  deutscheu,  besonders  kleineren  deutschen  Städten, 
vorkommt,  desshalb  ist  auch  die  Verzinsung  des  doppelten  Röhrencapitales 
für  diesen  Theil  der  Stadt  von  verhältnissmässig  geringerer  Bedeutung,  als 
es  anter  kleineren  Verhältnissen  sein  würde  ^  wo  die  Betheiligung  an  der 
Gasbeleuchtung  geringer  ist.  Trotzdem  würde,  wenn  heute  Berlin  seine 
Einrichtungen  neu  zu  treffen  haben  würde,  schwerlich  die  jetzige  Art  der 
Concurrenz  als  die  zweckmässigste  gewählt  und  eingeführt  werden.  Man 
würde  entweder  das  ganze  Gasbeleuchtungsgeschäft  zu  einem  einzigen  Un- 
ternehmen vereinigen,  wie  es  seiner  Zeit  z.  B.  in  Paris  gemacht  worden 
ist,  oder  mau  würde  die  Stadt  in  zwei  oder  mehrere  Districte  eintheilen, 
und  jeden  solchen  District  durch  eine  besondere  Unternehmung  beleuchten 
lassen,  wie  es  seit  dem  Jahre  1860  in  London  besteht^  und  durch  Ver- 
handlungen zwischen  den  beiden  in  Berlin  concurrirenden  Anstalten,  der 
städtischen  und  der  englischen  hat  vor  Kurzem  sollen  zu  Stande  gebracht 
werden.  Bedenkt  man,  dass  Berlin  gegenwärtig  mehr  als  1500  Millionen 
Cubikfass  jährlich  verbraucht,  so  ergiebt  sich,  dass  die  dortigen  Verhält- 
nisse wohl  gross  genug  sind,  um  gleichzeitig  unter  mehrere  Unternehm- 
ungen vertheilt  werden  zu  können,  es  ergibt  sich  aber  auch,  dass  die  Ver- 
hältnisse zu  gross  sind,  um  einen  Vergleich  mit  den  übrigen  deutschen 
Städten  zu  gestatten,  namentlich  wenn  man  etwa  noch  Hamburg  ausnimmt, 
was  gegenwärtig  einen  Cousum  von  etwa  500  Millionen  Cubikfuss  Gas  per 
Jahr  bat,  and  bis  jetzt  durch  eine  einzige  Anstalt  versorgt  wird.  In  Berlin 
ist  factisch  die  Frage  schon  aufgeworfen  worden,  ob  es  nicht  zweckmässig 
würde  y  einen  bestimmten  Stadttheil  einem  anderen  Unternehmen  oder 


223 


Bandtc1i«ia. 


eititsr  ActiengeseUschaft  behufa  der  Gaalieferung  zu  überweisen,  weil  die 
ZuDahme  des  Gadverbraucbs  eioe  ao  rapide  it^t ,  dass  die  Ertragnisse  der 
Gasanstalten,  die  bisher  gerade  auÄreieheüd  waren,  neben  der  Verzinsucg 
und  Amortisation  des  Anlagecapitala  die  Auagaben  für  Erweiterungen  su 
decken  ,  voraussicbtlich  in  den  nächsten  Jaliren  dazn  nicht  mehr  ausreichen 
werden ;  und  tnau  zur  Äutiiahmü  von  Anleihen  ach  reiten  mUsste,  um  nur 
die  Vergrösserung  der  Anlagen  ausführen  zu  können. 

In  Frankfurt  a.  iL  haben  wir  ein  anderes  Beispiel  der  CoocurrenE. 
Während  in  Berlin  die  atädtische  llnternehinnng  den  übertriebenen  An- 
sprüchen der  Engländer  entgegen  trat,  wurde  in  Frankfurt  der  durch  die 
einheimischen  Unternehmer  J,  F.  Enobhmch  und  J.  G.  R.  Schiele  1828  er- 
öffneten deutsjchen  Fabrik  in  der  Milte  der  vierziger  Jahre  eine  englische 
Gasan^italt  als  Ccvucurrenz  gegeben,  doc!)  ist  die  Concurrenz  insofern  eine 
beschränkte,  ab  die  deutsche  Gesellsehaft  ein  Gas  aus  Boghead  und  Stein- 
kohlen (zuerst  aus  Oel,  dann  aus  ainerikaniaehem  Harz^  später  aus  Boghead 
und  Hob)  von  bedeutend  hoher  Leuchtkraft  herstellt j  wahrend  die  englische 
Anstalt  gewöhnliches  Steiukolilengas  zu  eutsprechend  billigerem  Preise 
liefert,  wie  dieas  für  einen  kleinen  Sladttheil  auch  in  London  besteht. 
Hier  stellt  aber  eine  und  dieselbe  Gesellschaft  beide  Gasarteu  getrennt  dar 
nnd  befördert  nie  auch  durch  zwei  Röhrensysteme,  von  demselben  Werke 
ausgehend  nach  den  Abnehmern.  In  Frankfurt  tat  zwar  das  Verbältniss 
des  Coiisums  zur  Grösse  der  Anlage  ein  günstigeres,  als  in  vielen  anderen 
Städten,  allein  dass  "Frankfurt  bei  einer  einzigen  Anstalt  billigere  Preise 
kaben  könnte,  als  jetzt  bei  zwei,  unterliegt  gar  keiner  Frage.  Und  wenn, 
was  bei  der  bis  zum  Jahre  1959  dauernden  ConceBsionszeit  der  beiden  be- 
stehenden Gesellschaften  nicht  wohl  zu  erwarten  steht^  das  in  neuester  Zeil 
aufgetauchte  Froject,  gar  noch  eine  dritte  städtische  Concurrenzanstalt  zu 
errichten,  wirklich  zur  Ausführung  kommen  sollte,  so  würden  sich  die  Ver- 
hältnisse für  die  Gasconsumeuten  dadurch  nur  noch  ungünstiger  gestalten, 
die  Stadt  würde  ihren  Bürgern  dadurch  nur  noch  eine  neue  Steuer  aufer- 
legen,  und  jedenfall;!  nicht  lange  Zeit  gehrauchen,  um  den  Schritt  als  einen 
durchaus  verfehlten  zu  bereuen. 

Die  in  Breslau  zur  Zeit  bestehenden  zwei  Gasan^italten  können  als 
Concurrenz  führende  nicht  betrachtet  werden,  weil  das  bestehende  Ver* 
hältniss  nur  ein  vorübergehendes  ist.  Als  das  Bedürfniss  zur  Beleuchtung 
der  Vorstädte  eintrat,  ging  der  Magistrat  die  seit  1B47  in  Breslau  be- 
stehende Gesellschaft  darum  an.  Im  Jahre  1857  forderte  die  Stadtverord- 
neten* Versammlung  den  Magistrat  auf,  die  schwebende  Frage  über  die  Be- 
leuchtung der  Vorstädte  zum  Abschtuss  zu  bringen.  Da  aber  die  Gesell- 
schaft definitiv  die  Ausdehnung  des  Beleuchtungsterrains  ablehnte^  so  btieb 
der  Stadt  gemeinde  kein  anderer  Ausweg,  als  die  Errichtung  einer  eigenen 
Gasanstalt  ausschliesslich  für  den  Bedarf  der  Vorstädte.  Diese  Anstalt 
wurde  am  3L  Oct.  1864  eröffnet ^  während  der  mit  der  alten  Gesellschaft 
bestehende  Vertrag  für   die  Beleuchtung    der   eigentlichen  Stadt  schon  im 
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April  1870  erlischt  Im  Sommer  ▼.  Jt.  beschloss  die  Stadtverordneten- Ver- 
gMimlang,  dass  die  Actienanstslt  mit  Ablauf  des  Vertrags  mit  den  daso 
gehiiigen  Grandstüokeni  Apparaten,  Rohrleitungen  und  sonstigem  Zubehör, 
wie  dien  in  dem  bestehenden  Vertrage  vorgesehen  ist,  im  Wege  der 
Expropriation  nach  vorgängiger  Taxation  käuflich  übernommen  werden 
solle.  Die  Taxatoren  sind  von  beiden  Parteien  bereits  ernannt.  Mit  dem 
Jahre  1870  wird  also  Breslau  wieder  nur  ein  einziges  Gasunternehmen  be- 
sitsen. 

Wenn  wir  noch  die  Verhältnisse  in  Prag  ins  Auge  fassen  wollen,  so  ist 
auch  dort  die  Concurrenz,  die  seit  einigen  Jahren  besteht,  nur  eine  vor- 
flbergehende.  Man  wollte  aus  den  bestehenden  Verhältnissen  herauskommen, 
und  baute  desshalb  vor  Ablauf  der  Vertragsconcession  eine  städtische  Gas- 
anstalt Man  hat  jetzt  gleichfalls  beschlossen ,  die  alte  Anstalt  in  dem  zu 
erhebenden  Schätzungswerthe  von  den  gegenwärtigen  Besitzern  abzulösen, 
und  wenn  auch  die  belgische  Gesellschaft  der  Prager  Stadtgemeinde  das 
Becbt  zur  Ablösung  der  Anstalt  für  jetzt  noch  bestreitet,  so  wird  doch 
keinenfalls  die  Zeit  mehr  fern  sein,  wo  die  Concurrenz  auch  für  Prag  wie- 
der aufgehört  haben  wird. 

Stuttgart  und  Carlsruhe,  wo  die  Frage  der  städtischen  Goncurrenzan- 
stalten  neuerdings  ausführlich  erörtert  worden  ist,  haben  sich  beide  mit 
den  bestehenden  Anstalten  verständigt,  Stuttgart  hat  den  Vertrag  verlängert, 
Carlsruhe  hat  die  Anstalt  als  städtische  käuflich  erworben ,  und  mit  dem 
1.  Mai  L  Js.  angetreten,  zahlt  aber  an  die  früheren  Besitzer  für  die  noch 
nicht  abgelaufene  Contractzeit  eine  entsprechende  Entschädigung. 

In  Deutschland  haben  wir  also  kein  eigentliches  Beispiel  von  völlig 
freier  Concurrenz  im  Gaswesen,  und  die  Erfalirung  bestätigt,  was  schon 
die  einfache  theoretische  Betrachtung  zeigt,  dass  die  Gasbeleuchtung 
sieb  wegen  des  erforderlichen  hohen  Anlagecapitals ,  wegen  der  localen  Be- 
schränkung ihres  Absatzgebietes,  wegen  der  erforderlichen  Benützung  des 
städtischen  Grund  und  Bodens  nicht  eigentlich  zur  Concurrenz  eignet,  son- 
dern, dass  sie  ihrem  Wesen  nach  auf  dem  Monopolsjstem  basirt.  Wo  man 
keinen  anderen  Ausweg  hat,  uro  aus  alten  unerträglichen  Verhältnissen 
herauszukommen ,  da  mag  man  etwa  zur  Concurrenz  als  letztem  Anshilfis- 
mittel  greifen,  wo  aber  die  Aufgabe  darin  besteht,  die  zweckmässigste  Form  für 
den  Oasbeleuchtungsbetrieb  überhaupt  zu  wählen ,  da  sollte  man  unter  Zu- 
grundelegung vernünftiger,  sachgemässer  Verträge,  welche  beiden  Theilen 
in  jeder  Beziehung  gerecht  werden  und  zeitgem&sse  Abänderungen  jeweilig 
zulassen,  oder  durch  Betrieb  in  städtischer  Regie,  unter  Absehen  von  der 
mehr  belästigenden  als  fbrdernden  Concurrenz,  dem  monopolisirten  Betriebe 
den  Vorzug  geben.  Thatsächlich  geschieht  diess  ja  bereits  in  allen  den- 
jenigen Städten ,  welche  Cororaunalgasanstalten  anlegten ,  ehe  eine  andere 
Oaaanstalt  dort  bestand ;  thatsächlich  suchen  ja  die  städtischen  Gasanstalten 
durch  Einschränkung  der  Concurrenz,  wo  diess  möglich  ist  (Berlin),  durch 
Ankauf  der  Concurrenz  werke  (Breslau,  Prag)  oder  durch  Zwang  anr  Be- 
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triebseiiistelluDg  (Düsaeldorf)  die  Coucurrenz  zu  beseitigen  und  daa  Mo- 
nopol für  sich  zu  erlangeii.  Euio  eratb^staudeiie  atädtiecbe  Gasanetalt  wird  die 
Anlage  eines  Coucurrenzgaswerkes  nie  zugebeo.  Die  volkawirthscliaftliehe 
Berechtigung  der  Gasanstalten  zur  Monopolisirung  spricht  sich  in  allen 
diesen  Verhältnissen  facti  seh  aus. 


CorreBpondeEZ. 

Magdeburg  20.  April  1869. 

Zweck  iyoriiegetHier  Zeilen  ist,  Ihften  über  eine  gan::»  neue  (lusbe leuchtung 
SM  berichten,  welche  von  dem  Comortium  Rot  he  in  Bernburg,  Schreck  in 
Bernbury  und  der  Tanger hütte  verinien  icird. 

So  üiet  ich  erfahren  habe,  werden  die  Stadt  Helmstedt  in  Braunschweig 
und  die  Fabrik  der  Herren  Bennecke ^  U  ecker  und  Co^,  eines  der  grössten 
und  angesehenfiten  Zucker- Etahtissements  in  Shissfuri  mit  den  Einrichtungen 
mir  direvieu  Fabrikation  des  Leuchtgases  aus  Braunkohlen  versehen 

Obengenannle  Herren  hiilleu  thr  Verfahren  :j«r  Zeit  in  das  tiefste  Geheim- 
niss ;  indessen  kann  ich  Ihnen  auf  Grund  eines  Briefes  des  Herrn  Rot  he  an 
die  Reiustedter  Zuckerfabrik  und  üfif  Grund  der  Mittheilungen  eines  Zucker- 
fahr ikauten,  in  dessen  Aeusserungvn  Zwei  fei  zu  setzen  ick  keine  Veratdassung 
habe,  die  folgenden  Offerten  bekannt  machen: 

i  Tonne  gewöhnlicher  Braunkohlen  (z,  B.  von  der  Grube  bei  Königs^ 
€tue)  in  feuchtem  Zustande  pergast  sollen  i2t}0  c*  (müs  geben  (bei  Be  nneck  e 
Hecker  und  Co    sogar  }400  c*)  von  dem  4  c'  12  Lichtstarken  haben 

Da  i  Tonne  Braunkohlen  5  Sgr.  loco  Giiibe  in  jener  Gegend  kostet,  so 
erglebt  sich  eine  ganz  erstaunliche  Rentabilität  I 

Ich  bemerke  noch,  dass  ich  gleichzeitig  erfahren  habe^  dass  bei  den  Licht- 
besiimmungen  t  Normalkerze  von  *//'  Flammeuhöhc  zu  Grande  gelegt  (doch 
der  Dockt  immer  abgeschnitten)  wurde  und  dass  die  liesondere  üonstruction 
der  Brenner  zu  den  enormen  Erfolgen  hauptsachiick  bell  ragen  soll. 

Da  ich  diese  Resultate  für  sehr  atisserordentlich  hielt,  so  dass  deren  wirk- 
liches Vorhand etis ein  eine  totale  Revolution  in  der  Gasproductiou  hervoiTiifen 
musste^  so  wendete  ick  mich  um  Aufklarung  an  die  Tangerkutte,  mit  dem  Er^ 
suchen  mir  anzugeben,  ob  sie  ^^solchc  Offerten"  mit  ihrem  Renonunie  decke^ 
Ich  habe  in  Folge  der  gr führten  Correspondenz  nichts  tpeäer  erfahren,  als  dass 
die  Tangerkutte  nicht  auf  Grund  factiscker  Betriebs" Resui tute,  sondern  nur  auf 
Grund  der  Versuche  des  „strebsamen^  Herrn  Schreck  diese  Braunkoklengasge^ 
winnung  vertritt,  für  trelcke  sie  die  Gusstheile  iieferi. 

Meine  Absieht  ist  mm  keineswegs,  der  Getcinnung  von  Gas  aus  Braunkoklem 
überhaupt  entgegen  zu  treten,  sondern  nur  jene  fabelhaften  Offerten  an  die 
Oeffentlichkeit  m  ziehen  und  «i  üerhindern,  dass  lediglick  auf  Grund  derselben 
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GtsekäfUabschlüue  zu  Stande  kammeri,  bei  denen  den  Herrn  Bestellern  solcher 
Braunkohlengasanstalten  etile  Erfolge  im  ausgedehntesten  Massstabe  j^garantirt^ 
werden,  was  in  dem  ¥Me  ohne  alle  Gefahr  für  die  Unternehmer  ist,  wenn  die 
Narmalkerienflamme  von  ^/^*  Höhe  ausdrücklich  als  massgebend  contractlich 
festgestellt  ist.  t 

Da  ich  jene  Offerten  von  uoei  verschiedenen  Seiten  aus  übereinstimmend 
erfahren  habe,  jene  Anlagen  in  Helmstedt  und  Stassfurt  auch  f actisch  aus- 
geführt werden^  so  dürfte  es  im  Interesse  des  gaserzeugenden  und  consumirenden 
Publikums  liegen,  von  diesen  interessanten  Thatsachen  einstweilen  Notiz  zu 
nehmen  und  auf  die  neuen  in  Aussicht  stehenden  Fortschritte  der  Gastechnik 
aufmerksam  zu  machen,  von  denen  die  Tangerhütte  bedauert,  dass  sich  in 
Preussen  kein  Patent  darauf  erlangen  Hesse  —  an  der  besonderen  Beschaffenheit 
der  Braunkoklen  kann  es  also  nicht  liegen  sondern  an  der  Zubereitung! 

Sollte  ich  später  mehr  über  diese  Angelegenheiten  erfahren,  so  will  ich 
Sie  gern  weiter  in  Kenntniss  setzen,  einstweilen  überlasse  ich  Ihnen  ob  Sie  diese 
Mittheilungen  durch  das  Gasjoumal  weiter  verbreiten  wollen. 

W,  Born,  Ingenieur. 


Znr  Kenntniss  der  Saarbrtcker  Steinkohlen. 

Die  Herren  Schmdbom  &  Gebr.  Röchling  in  Saarbrücken  haben  un»  ein  an 
sie  gerichteteB  Schreiben  des  Herrn  Directors  Riedel  in  Heidelberg  über- 
sandte welches  die  Resultate  von  Betriehsversuchen  mit  Altenwalder  und 
Sulzbacher  Stückkohlen  enthält.  Wir  kommen  dem  Wunsche  der  Herren 
um  Veröffentlichung  mit  Vergnügen  nach,  und  wollen  auch  nicht  unter- 
lassen zu  erwähnen,  dass  die  Altenwalderkohlen  aus  der  Sortirungsanstalt 
der  Herren  Schmidbom  &  Röchling  bezogen  wurden. 

Heidelberg,    16.  April  1869; 

Wie  Sie  wissen,  verarbeiten  wir  auf  unserem  Gaswerk  Altenwalder  und 
Sulzbacher  Gasstückkohien  auf  die  wir,  nachdem  die  Qualität  der  Heinitz- 
kohlen  bedeutend  nachliess,  theils  Anfang  vorigen,  theilweise  Januar  d.Js. 
übergingen.  Wir  hatten,  wie  unsere  Resultate  zeigen,  Ursache  mit  diesem 
Tausche  zufrieden  zu  sein. 

Seit  dem  3.  d.  Mts.  arbeiten  wir  mit  einem  Ofen  mit  ö  Retorten  und 
benützten  sofort  diese  Gelegenheit  die  Qualität  der  Altenwalder  und  Sulz- 
bacher Kohlen  eingehend  zu  prüfen  Wir  arbeiteten  mit  voller  Kraft  am 
das  zu  erzielen,  was  sich  überhaupt  erzielen  lässt.  Die  Resultate  waren 
folgende:  3  Tage  verarbeiteten  wir  Altenwalder  Stückkohlen.  Die  Destil- 
lation war  eine  dreistündige.  Jede  Retorte  wurde  per  Destillation  mit  2  Ctr. 
40  Pfd.  Kohlen  beschickt  resp.  12  Ctr.  für  5  Retorten.  In  den  drei  Tagen 
wurde  gleichmässig  gearbeitet  und  die  Gasproduction  war  im  Durchschnitt 
per  Tag  53233  c'. 
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In  24  Stunden  also  wurden  9ß  Ctr.  Kohlen  vergast^  per  Retorte 
10646  c'  und  per  Ctr*  oo4  c'  cnfrli^clK 

Die  folgenden  3  Tage  wurden  ausschlieiBlicli  Sulzbaeht^r  Stückkohlen 
vergast-  Es  zeigte  eich  jedoch  bei  den  ersten  Defltillationen,  dasa  12  Ctr. 
per  Destillation  nicht  voUsländig  vergasten,  muaste  daher  etwas  abgebrochen 
werden.     Im  Durcbathnitt  kamen  in  24  Stunden  90  Ctr  zur  Vergaaung. 

Die  Beschickung  per  Retorte  und  Destillation  war  also  2  Ctr.  25  Pfd, 
oder  15  Ptd.  weniger  ala  bei  Altenwald,  Die  Durchftchnittaproduetion  be- 
trägt 47333  c'  oder  per  Retorte  94*>6  c'  und  per  Ctr*  52n  c'.  In  der  Qua- 
lität des  Gases  war  keine  wesentliche  DiH'erenz    bemerkbar. 

gez.  Riedel. 


Tbeer-DestillatioQ 

von   IVoUmann. 

Aufgabe  der  Theerdeatillation  ist,  die  Deatillationsproducte,  bevor  sie 
aieh  durch  Abkühlung  in  flüchtige  und  flüssige  Kohlenwasserfttoflfe  geschieden 
haben ^  noch  einmal  einer  angemessenen  Temperatur  auszusetzen,  weil  diese 
in  den  chargirten  Retorten  nicht  immer  in  richtiger  Höhe  erhalten  werden 
kann.  Hierzu  gehört,  dass  die  aufsteigenden  Dämpfe  ohne  Wäsche  die 
Vorlage  pa!f*siren,  wieder  niederwärts  nach  einer  Siede-Retorte  und  durch 
diese  hindurch  bis  zu  den  Apparaten  ohne  Hindernisse  gelangen. 

Diese  Manipulation  ohne  alle  Gefährdung  bewerkstelligen  zu  können 
erfordert  die  auf  Zeichnung  Tafel  1  bia  i  Figur  1,  2,  3  und  4  veranschaulichten 
Tauch-  und  Abaperr-Vorrlchtungen*  Ea  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Anstalt 
mit  Exhaustor  arbeitet;  ohne  letztere  müsste  auf  die  Rllckstauung  des 
Theers  Rücksicht  genommen  werden- 

Nn  1 .  T  e  1  e  8  c  0  p  t  a  u  c  h  u  n  g.  In  einem  5zö]L  Tauchrohr  bewegt  sich 
ein  4zölL  engl  schmiedeeiserneaRohr.  Der  obere  Ring  drückt  die  Verpack- 
ung auf  den  unteren;  die  sich  berührenden  Flächen  am  unteren  Ringe  atnd 
abgeschliffen.  Zur  Beseitigung  der  Theerverdickungen  verlängert  sich  die 
im  Rohr  gespaltene  Führungsstange  zu  2  Messern.  Der  obere  Rohrdeckel 
mit  Stopfbüchse  kabn  mit  deni  Snhieberohr  nach  oben  herausgezogen  werden. 

Der  Einfachheit  halber  hat  Verf.  diese  Eintauchung  bewirkt  und  findet 
sie  zweckentsprechend. 

Nr.  2.  Wandtauchung.  Die  hydraulische  Absperrung  liegt  in  der 
Seitenwand  fler  Vorlage,  gebildet  durch  den  Flansch  des  Klappeugehäuses. 
Die  Bewegung  der  Klappe  erfolgt  mittelst  Hebel  an  einer  Keilatange  vom 
Stande  des  Arbeiters. 
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Nr.  3.  Hahntauchang.  Die  Theilwand  eines  zweitonrigen  Cockey 
taucht  io  den  Theer.  Die  drehende  V^  Kreisbewegung  der  Hahnhaube 
erfolgt  mittelst  Stange  vom  Stand  des  Arbeiters  mit  Leichtigkeit  und 
Sicherheit. 

Nr.4.  Die  Haubentauchung,  gewöhnlicher  hydraulischer  Verschlnss, 
statt  Stopfbüchse  ist  ein  Theerzug,  daher  auch  die  Handhabung  vom  Stande 
des  Arbeiters  leicht  ausfahrbar.  Nur  zur  Reinigung  dieses  Verschlusses 
während  des  Betriebes  ist  noch  ein  Keilschieber  nöthig.  Ad.  3  bis  4  ist 
Communikation  des  Theers  nothwendig. 

Hinter  dem  Ofen  befindet   sich  für  je  2  oder  1  Ofen  eine   kleine  Hy- 
draulik,   Theertopf;    die   Abgangsröhre  der   Siede-Retorte    taucht  auch   in 
diesen  Topf  nur  mittelst  Telescoptauchung  ein.     Der  Theerabfluss   daselbst 
erfolgt  von  unten  nach  oben  sich  bewegend  dergestalt,  dass  der  an  und  für  . 
sich    sehr   dicke  Theer  nicht  noch    mehr  verdickt  und  störend  auftritt. 

Der  Theerabfluss  aus  der  Vorlage  erfolgt  an  deren  Enden  nach  Art 
des  Abflusses  der  Theertöpfe  hinter  dem  Ofen.  Der  dicke  Theer  fliesst 
selbstthätig  von  unten  herauf  ab,  nicht  in  Vereinigung  mit  dem  Gase* 

Soll  die  Siede-Retorte  ohne  Kohlencharge  ihre  Betriebszwecke  erfüllen^ 
so  sind  die  Handgrifi'e  folgende  (vid.  Zeichnung  ad  IV): 

1)  Hinter  dem  7  R.  0.  wird  die  Telescoptauchung  aufgehoben  durch 
Hochziehen  von  T.  3. 

2)  Vor  dem  Ofen  wird  der  mechanische  Verschluss  aufgehoben  durch 
eine  Vi  Kreisumdrehung  des  Griffs  an  der  Hahnhaube  ad  IV  Nr.  3. 

3)  Die  zu  chargirende  Retorte  wird  an  der  Vorlage  abgesperrt  und  dann 
chargirt. 

4)  Gleich  nach  dem  Anschrauben  des  Deckels  wird  die  mechanische 
oder  hydraulische  Absperrung  dieser  Retorte  aufgehoben,  vergeht 
hierüber  Zeit,  so  kann  das  sich  entwickelnde  Gas  doch  den  hydrau- 
lischen Verschluss  jedes  dieser  4  Absperrungsweisen  überwinden  und 
frei  zur  Siederetorte  passiren. 

Für  gewöhnlich  ist  also  nichts  weiter  vom  Arbeiter  zu  verlangen,  als 
dass  er  vor  jeder  Chargirung  die  betreffende  Retorte  absperrt  und  nach 
erfolgtem  Deckelschluss  diese  Absperrung  i^ieder  aufhebt. 

Um  die  Abkühlungsfläche  zu  verringern^  wird  die  nicht  im  Betriebe 
nothwendige  Vorlage,  sowie  der  hinter  derselben  stehende  kleine  Theer 
topf  mittelst  Keilschieber  abgesperrt.  Gleichzeitig  ist  diese  Trennung 
der  Vorlagen  im  Interesse  der  Reinigung  erforderlich. 

Soll  die  Siede-Retorte  gereinigt  werden ,  so  muss  dieselbe  selbstredend 
an  beiden  Enden  abgeschlossen  werden,  vordem  jedoch  ist  dem  Gase  der 
directe  Weg  zu  den  Apparaten  frei  zu  machen^ 

Wenn  durch  dieses  Betriebs- Verfahren  nicht  bedeutend  mehr  Gas  er- 
reicht^ sondern  nur  eine  Minderproduction  verhindert  wird,  so  ist  dieser 
Vortheil  doch  wesentlich.  Bekanntlich  schwankt  die  Gasausbeute  aus  einer 
Tonne  Kohlen  zwischen  1500  und  1700  auch  1800  c^    Rechnet  man  diese  Dif- 
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ferenz  nur  127(,t  ^o  entspräche  dies  bei  5  Millionen  c' pr.  Jahr  ea  600,000  c', 
ämilL  IVa  Thln  SelbBtkoaten,  raithin  wäre  eine  Ersparung  von  c.  900Thlr. 
erreicht.  Die  Leuchtkraft  dieses  Gases  ist  gleich  massig  gut,  wahracheblich 
auch  bei  der  Btärkeren  Abtreibnng,  da  die  MigchunggTerhältniese  stets  im 
Sied  er  geordnet  werden. 

Die  heiligende  Zeichnung  zeigt  ausserdem  eine  Ofenconstrnction,  welche 
möglichste  Ausnutzung  der  Verbrennnngsproducte  erreichen  läset. 

Der  Ofen  ist  vorn  vollständig  geschlossen;  Luftzutritt  erfolgt  vom  Luft- 
kanal L  aus;  Letzterer  liegt  dem  Rnuehkanal  zur  Seite  und  enthält  daher 
stets  heisse  Luft*  Die  Verbrennungsproduete  verlassen  den  inneren  Ofen- 
raum  durch  die  Kanäle  K  1,2,  3  und  4  und  umziehen  da»  innere  Ofen- 
gewölbe in  5  Zügen  vid.  IV.  Beim  7,  Retorten  Ofen  erfolgt  alsdann  der 
Austritt  bis  in  die  hintere  Ofen-Kamraer  durch  den  Scheitelpunkt  S^  bei  den 
kleineren  Oefen  am  Fusspunct  der  Gewölbe  Tl  und  T2. 

Werden  statt  abgetriebener  Coke,  Steinkohlen  oder  Braunkohlen,  wie 
auf  Holzgaftfabriken,  verfeuert^  so  ist  eine  Ranch  Verbrennung  möglich.  Die 
Sohle  der  Kanäle  K  1,  2,  3,  4  ist  hergestellt  mittelst  einer  Flachschicht 
in  offenen  Fugen,  durch  diese  Fugen  tritt  gleichmässig  vertheilt  so  viel 
Luft  aus  dem  Luftkanal  L  bei  Z,  Fig.  IV,  als  man  mittelst  Schieber  bei 
Z  zulitast*  Sollten  atmosphärische  Einflüsse  den  Zug  im  Ofen  hemmen,  so 
kann  man  durch  Üeffnung  der  Kanäle  K  1,  2,  3,  4  bei  V  die  gebräuch- 
lichere Zugrichtung  herstellen.  Soll  der  Zug  mehr  nach  vorn  wirken,  so 
wird  in  den  Kanälen  Z  1  bis  4  die  Oeffuung  m  mittelst  Stein  versetzt 

Die  Retorten  werden  an  beiden  Enden  offen  verlegt^  erbalten  alte  Re- 
tortenenden als  Verlängerung  und  werden  dann  mittelst  Fuconsteine  zuge- 
setzt, vid.  IIL  Verfasser  bediente  sich  eines  7  Retortcn*Ofen  mit  flachem 
ei nge Behobenen  Gewölbe  über  3  Retorten.  Dieser  Ofen  liatte  seit  6  Jahren 
pro  24  Stunden  6  bis  7  Tonnen  Kohlen  verbraucht  und  nun  werden  seit 
6  Monaten  täglich  4  Tonnen  darin  verfeuert. 

Ist  dies  Resultat  auch  nicht  massgebend,  da  die  Ofenänderung  nur 
theilweise  nach  Zeichnung  geändert  werden  konnte,  so  bleibt  doch  zu  er- 
warten, dasa  diese  Ofenanlage  nach  Zeichnung  eine  grossere  Ausnutzung 
des  Feuermaterials  bewirkt,  besonders  in  Verbindung  mit  der  Siede-Retorte* 
Städten  mit  5  bis  lU  Millionen  c'  Production  ist  die  Aufgabe  zugefallen, 
der  Concurrenz  des  Petroleums  zu  begegnen;  diesen  Städten  kann  beige- 
fügter Ofen  Nutzen    bringen. 
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Vierte  Vwwunmlaiig  dti  Veraiiii  Ar  MlnsraUll-Indaitrie. '  •2Ü9 

«BBricht  tber  die  vierte  YenMunnhiig  des  Vereins  Hr  KneraUl-Indnstrie 

vom  11.  Mär»  1869. 
Am  IL  Mftrs  d.  Js.  Vormittags  9  Uhr  wurde  in  Halle  a.  8«  die  vierte 
VersammloDg  des  Vereins  ftar  Mioeralöl-Indnstrie  abgehalten. 
Gegenstände  der  Tagesordnung  waren: 

1)  Feststellung  der  Geschäftsordnung  nach  dem  Commissionsberichtc. 
Referent  Herr  Bergrath  a.  D.  Bischof. 

2)  Erneuerte  Vorlage   der  Usancen   fUr  den  Handel  mit  Paraffinen. 
Referent  Herr  Director  B&iiner. 

8)  Einsetzung  eines  Schiedsgerichts  für  den  Handel  mit  Braunkohlen- 
theer. Referent  Herr  Franz  Pfaffe. 

4)  Bericht  der  Commission    für   Beschaffung  von  Vereins -Therm  o- 
und  Aräometern.    Referent  Herr  Dr.  Hübner. 

5)  Bericht  der  Gascommission.     Referent  Herr  Gasinspector  MeUii. 

6)  Besprechung    event.    Beschlussfassung    über    das    neue  Kloster- 
mann'sche  Verfahren  der  Paraffingewinnung. 

7.  Vortrag  über  Paraffinkerzen  von  Herrn  Director  Büttner. 

8.  Vortrag  über  Dampftheer  von  Herrn  Director  Ramdohr. 

Die  Versammlung  eröffnete  der  Vorsitzende  des  Vereins  Herr  C.  Büttner^ 
Director  der  Sächsisch- Thüringischen  Actiengesellschaft  flir  Braunkohlen- 
▼erwerthung. 

Er  wies  zunächst,  durch  Vorlegung  der  betreffenden  Zeitungen,  nach; 
dass  er  die  Einladungen  zu  der  Versammlung  der  Vorschrift  der  Statuten 
gemäss  habe  inseriren  lassen;  sodann  theilte  er  mit,  dass  er  nicht  allein 
durch  die  vorgeschriebenen  Zeitungsinscrate,  sondern  auch  noch  durch  be- 
sondere Einladungskarten ;  die  sämmtlichen  Vereinsmitgliedern  zugefertigt 
seien ;  zum  Besuch  der  heutigen  Vereinsversammlung  aufgefordert  habe. 
Unter  Verwendung  gleicher  Karten  würde  er  auch  in  Zukunft  die  Einlad- 
ungen zu  den  Versammlungen  ergehen  lassen;  auf  der  Rückseite  derselben 
sei  die  Tagesordnung  verzeichnet  und  er  bäte  die  Vereinsmitglieder,  damit 
die  Druck  kosten  für  besondere  Tagesordnungen  gespart  würden,  die  Ein- 
ladungskarten stets  mit  zur  Stelle  zu  bringen,  um  so  mehr,  als  dieselben 
auch  gleich  als  Legitimation  beim  Eintritt  in  die  Versammlung  dienen 
sollten.  Er  bemerkte  ferner,  dass  der  Bericht  über  die  dritte  Vereinsver- 
sammlung sämmtlichen  älteren  Mitgliedern  zugesandt  worden  sei,  dass  für 
die  erst  in  letzter  Zeit  aufgenommenen  aber  noch  Exemplare   auflägen. 

Sodann  eröffnete  er,  dass  die  von  der  letzten  Versammlung  zu  Ehren- 
mitgliedern erwählten  fünf  Herrn 

Herr  Oberbürgermeister  v.  Voss, 

Herr  Berghauptmann  Huyssen, 

Herr  Professor  Knoblauch, 

Herr  Professer  Anschüt»  und 

Herr  Dr.  Kohlmann,  Director  der  Hallischen  Gewerbeschule 
■ftmmtlieh  in  Halle,   die  auf  sie  gefallene  Wahl  angenommen  hätten  und 
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dass  er  zu  seiner  grossten  Freude   einige  derdelben   Bchoo   in  der  faeutigen 

Versammiuüg  habe  begrüasen  können.  Er  bcwillkoramnete  die  anweaendco 
Ehreomitglieder  uud  führte  an  ,  dass  er  mit  Rücksäicht  auf  die  vielen  Er- 
fahrungen und  das  reiche  Winsen  derselben,  ihre  Betheiligung  an  den 
Arbeiten  des  Vereins  als  einen  erheblichen  Gewinn   für  diesen  betrachte. 

Darauf  proclamirte  der  Vorsitzende  folgende  Pertäoneu  ab  jüngste 
Vereinsmitglieder: 

Herrn  Spediteur  Rothe  in  Zeitz, 

„       Berginspector  Kahlenberg  in  Halle, 

„      Cht\  Meyer  in  Halle, 

„      Herrn.  Hnbner  in  Zeitz, 

„       Ferd   Dehne  in  Halle, 

„      Lltesie  in  Firma  JSelter  &  Clösser  ia  Berlin, 

„       Ernst  Uinkier  in  Teuchem, 

„       Ernst  Keil  in  Halle, 

,,       Thiele  in  Firma  Thiele  &  Barniccke  in  Halle , 

jj       FenL  Grüner t  in  Magdeburg, 

^,       Ä.  Deisiner  in  Halle, 

,,      //.  Keilmanti  in  Bern  bürg 
und  machte' darauf  aufmerksam,  wie  der  zahlreiche  Beilritt  neuer  Mitglieder 
zu  dem  Verein    das    beste  Zeugnisa  dafür  ablege,    da^s   die   Bestrebungen 
desselben  immer  allgemeinere  Anerkenuuiig  fänden. 

Der  Vorsitzende  machte  ferner  folgende  Mittheilungeu ; 
Herr  Dr.  Rielh  aus  Bonn  sei  nach  Halle  gekommen,  um  mit  dem  Vor- 
stände mündlich  wegen  IJeberlaasung  seines  neuen  Seh weel Verfahrens  an 
den  Verein  zu  verkehren*  Die  Herren  Dr.  Hühner  und  Dr.  Holle  seien  mit 
den  betreffenden  Verbandlungen  und  der  IVüfung  seiner  Erfindung  beauf- 
tragt. 

Herr  Chemiker  Langbein  aus  Halle  habe  dem  Vorstande  Zeichnung  und 
Beschreibung  einer  liegenden  Retorte  von  besonderer  Constructiou  über- 
reicht. Durch  dieselbe  solle,  gleichwie  durch  die  stehenden  Retorten,  ein 
uuuuterbrocheuer  Betrieb  beim  Schweelen  ermöglicht  werden.  Die  ge- 
dachten Vorlagen  seien  einer  Comraisslon,  bestehend  aus  den  Herren  Berg* 
rath  Bischof,  Director  Grotowshj  ^  Dn  HoUe  und  Dr-  HUbner  zur  Begut- 
acbtuog  übergeben^ 

Er  habe  beabsichtigt,  der  heutigen  Versammlung  die  gedruckten  Ta- 
bellen über  die  Fabrication  und  Aufarbeitung  von  Braunkohlcntheer  im 
Vereinsbezirke  während  des  Jahres  J8t38  vorzulegeu,  habe  diess  jedoch 
nicht  ermöglichen  können,  weil  drei  VereinsraitgUeder  mit  den  bezQglichen 
Angaben  noch  im  Rückstände  seien. 

Auf  Beschluss  des  Vorstandes  solle  eine  Arbelt  des  Herrn  Dr-  Holle 
über  Gasfabrikation  aus  Braunkohlantheerölen  etc.  als  Fortsetzung  von 
dessen  bereits  vertbeilteo  Aphorismen  über  denselben  Gegenstand  auf  Vor- 
einskosten  gedruckt  und  den  Mitgliedern  des  Vereins  zugestellt  werden. 
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Dem  Herrn  A.  Khstermann  seien  in  Folge  von  Herrn  A.  Riebeck  in  der 
letzten  Vereinssitzung  gegebener  Anregung  Seitens  mehrerer  Vereinsfa- 
brikanten Prämien  für  sein  Verfahren ;  Mineralöle  zu  bleichen,  im  Oe- 
sammtbetrage  von  mehr  als  200()  Thir.  überreicht  worden. 

In  der  Vorstandssitzung  vom  14.  Januar  d.  Js.  sei  beschlossen ,  das 
frühere  Uebereinkommen  der  Vereinsfabrikanten ,  nach  welchem  bei  Auf- 
trägen in  Mineralölen  zum  Füllen  eingesandte  Ballons  mit  15  Sgr.  und 
Barrels  mit  20  Sgr.  in  Anrechnung  gebracht  werden  sollten^  fortan  als 
nicht  mehr  bestehend  zu  betrachten  und  jedem  Einzelnen  freie  Hand  in 
dieser  Beziehung  zu  lassen. 

Die  in  Ausführung  früherer  Vereinsbeschlüsse  Ende  December  v.  Js. 
vorgenommene  Controle  der  Waarenläger  der  Herren  Vereinsspediteure 
habe  zu  keinen  Erinnerungen  Veranlassung  gegeben  und  würde,  da  augen- 
blicklich die  Bestände  sehr  gering  und  noch  sehr  hoch  versichert  seien,  die 
nächste  Revision  derselben  erst  Anfang  April  stattfinden;  und  endlich 

Herr  F.  Neubürger  jun.  in  Dessau  habe  für  die  heutige  Versammlung 
einen  Vortrag  über  Etiquettirung  der  Paraffinkerzen  angemeldet,  welcher 
jedoch  wegen  des  vielen  zur  Verhandlung  bereits  vorliegenden  Materials 
for  die  Tagesordnung  der  nächsten  Versammlung  aufgespart  werden  müsse. 

Nach  diesen  Mittheilungen  des  Vorsitzenden  schritt  man  zur  Erledigung 
der  Tagesordnung. 

Der  erste  Gegenstand  derselben  war: 

Die  Feststellung  der  Geschäftsordnung  nach  dem  Commissionsberichte. 

Der  Referent,  Herr  Bergrath  Bischof,  führte  aus,  dass  die  vielen  Un- 
bequemlichkeiten, welche  bisher  der  Mangel  einer  Geschäftsordnung  so- 
wohl für  die  Verhandlungen  der  Verehissitzungen ,  als  auch  für  die  Vor- 
standsconferenzen  mit  sich  gebracht  habe,  Herrn  Dr.  Hühner  zu  dem  An- 
trage,  eine  Geschäftsordnung  für  den  Verein  zu  erlassen,  veranlasst  hätten. 

Die  zur  Berathung  einer  solchen  vom  Vorstande  erwählte,  ans  den 
Herrn  Bergrath  Bischof,  Herrn  Dr.  Schadeberg  und  Herrn  Dr.  Hübner  be- 
stehende Commission,  habe  bei  der  Redaction  der  einzelnen  Bestimmungen 
nicht  allein  die  formelle  Handhabung  der  Verhandlungen  ins  Auge  fassen 
zu  müssen,  sondern  bei  dieser  Gelegenheit  auch  die  Mittel  an  die  Hand 
geben  zu  müssen  geglaubt,  wie  die  Abstimmungen  practisch  mit  den  Be- 
stimmungen der  Vereinsstatnten  in  Conformität  zu  bringen  seien.  Nach 
§.  2  derselben  haben  nämlich  nur  die  ,,beschliesscnden  Mitglieder'^  ein 
Recht,  nach  Massgabe  ihrer  Stimmen  Theil  an  den  Beschlüssen  in  den 
Versammlungen  zu  nehmen.  Diese  Bestimmung  habe  sich  mit  Rücksicht 
auf  die  überwiegend  grosse  Anzahl  von  berathenden  Vereinsmitgliedern, 
deren  Interesse  nicht  aus  dem  Auge  zu  verlieren  sei,  wenigstens  als  un- 
billig und  selbst  als  unpractisch  erwiesen.  Gleichwohl  müsse  bei  Fragen, 
welche  lediglich  oder  auch  nur  vorzugsweise  das  Interesse  des  Fabrikanten 
berühren,  den  Letzteren  ein  öebergewicht  bezüglich  der  Entscheidungen 
eiogeräu^it  werden  und  aus  diesen  Betrachtungen  habe  sich  die  Nothwen- 
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•  digkeit  ergeben,  die  in  §.  2  der  Statuten  vorgösehene  exclusive  StclTiifH 
der  beaclilieäseoden  Mitglieder  bei  den  Abstimmungen  etwas  zu  naodificirenji 
wie  eü  nun  auch  durch  §.  12  der  vorliegenden  Geachäftsordnung  geschehen  seij 

Herr  Bergrath  Büchof  verlad  darauf  den  Entwurf,  wie  er  au»  den  Bc 
ratbungeo  der  oben  gedachten  Commlssion  hervorgegangeD. 

Einwendungen    gegen  denselben    wurden    von    der  VeraammluDg  nick 
erhoben  und  auf  Empfehlung  des  Voraitzeuden   wurde  er  en  bloc  und  eia-^ 
stimmig    ala    maaKgebend   für    die    künftigen    Verhandlungen    in    folgender  ' 
Fassung  genehmigt: 

Entwurf   zur   Geschäftaordn  ung    für   die  Sitsungen    des 
Vereins  für  Min eralöl-In duatrie   zu   Halle  a.  8« 

Sitzungen. 

§■  1- 

Die  Einladung  der  Mitglieder  zu  den  Veraammlungen  erfolgt  unter 
Angabe  der  Tagesordnung  für  die  Sitzungen  des  Voratandea  durch  Cir- 
eular,  für  die  VereinBaitzungen  niindestena  8  Tage  vorher  durch  Bekannt- 
tnachungen  in  der  Halle'schen,  Magdeburger  und  Leipziger  Zeitung, 

Werden  Vorlagen  für  die  Sitzungen  erst  nach  diesen  Bekanntmachungen 
beim  Vorsitzeuden  angemeldet,  ho  darf  sie  Letzterer  zwar  auch  zum  Vor- 
trag bringen ,  jedoch  kann  die  betreffende  Vorlage  erat  dann  zur  BeachluBi- 
fassung  gelangen  ,  wenn  die  Dringlichkeit  durch  Majorität  der  Veraammlung 
anerkannt  wird. 

§.2. 

Beim  Eintritt  in  das  Versammlungalocal  hat  sieh  jedes  Mitglied  dureh 
Vorzeigung  seiner  Eintrittskarte  zij  legitimiren.  Fremden  iat^  wenn  sie 
durch  Vereinamitglieder  eingefülirt  werden,  ein  einmaliger  Besuch  der  Ver- 
Batnmlungen  gestattet ;  jedoch  müssen  dieselben  dem  Vorsitzenden  vorge- 
atellt  werden. 

Protocoll. 
§.  3- 

Das  Protocoll  über  die  in  einer  Sitzung  dea  Vorstandes  zur  Verhand- 
lung kommenden  Gegenstände  ist  während  der  Sitzung  zu  führen,  vor 
SchlusB  deraelben  vorzuleben  und  vom  Vor^iitzenden  ^  ProtocoUführer  und 
noch  zwei  Mitgliedern  zu  vollziehen.  Das  in  Vereinsversammlungen  auf- 
zunehmende Protocoll  liegt  während  der  nächsten  Sitzung  zur  Einsicht 
aus,  und  wird,  wenn  dagegen  bis  zum  Schluas  deraelben  kein  Einapruch 
erhoben  ist,  als  genehmigt  erachtet.  —  Wird  Einspruch  erhoben^  so  befragt 
der  Vorsitzende  die  Versammlung,  und  wenn  der  Einaprueh  für  begründet ■ 
erachtet  wird^  muaa  noch  wahrend  der  Sitzung  eine  Berichtigung  des  Pro-j 
tocolla  vorgenommeD  werden. 

Rechte  und  Pflichten  des  Voraitzenden, 

Der  Vorsitzende   eröffnet    und   schliesst  die  Sitzungen  ^    leitet  die  Ver- 
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handlangen  and  handhabt  die  Ordnung  in  der  Versammlang.  Zn  seiner 
Unterstützong  erwählt  der  Vorsitzende  in  jeder  Vereinssitzang  aus  der 
Mitte  der  Anwesenden  eine  oder  mehrere  Personen ,  welche  insbesondere 
auch  die  Rednerliste  zu  führen,  die  Stimmen  zu  vermerken  und  zu  zählen 
haben. 

§.  5. 

Der  Vorsitzende  trägt  die  Gegenstände  der  Berathung  selbst  vor  resp. 
lässt  sie  durch  ein  Mitglied  vortragen  und  stellt  sodann  den  Gegenstand 
zur  Discussion. 

Er  hat  für  die  richtige  Abfassung  des  Beschlusses  nach  der  Stimmen- 
mehrheit Sorge  zu  tragen  und  die  Stimmen  sammeln  zu  lassen. 

Ueber  die  Stellung  der  Fragen ;  welche  der  Vorsitzende  vorzuschlagen 
hat,  kann  verhandelt  und  von  der  Versammlung  Beschluss  gefasst  werden. 
Dem  Vorsitzenden  steht  frei,  jederzeit  in  der  Sitzung  seinem  Stellvertreter 
den  Vorsitz  zu  übertragen.  Er  ist  verpflichtet  dies  zu  thun,  wenn  er  sich 
durch  einen  eigenen  Vortrag  an  den  Debatten  betheiligt. 

§.  6. 

Der  Vorsitzende  darf  weder  zulassen,  dass  die  Discussion  auf  andere 
Gegenstände,  als  auf  die  der  jedesmaligen  Berathung  gerichtet  werde,  noch 
dass  einzelne  Mitglieder  besondere  Discussionen  unter  sich  eröffnen. 

§.  7. 

Zar  Aafrechthaltung  der  Ordnung  ist  der  Vorsitzende  befugt,  gegen 
den  Redner  den  Ordnungsruf  zu  erlassen  und  ihm  das  Wort  zu  entziehen. 

Gegen  den  Ordnungsruf  oder  gegen  die  Wortentziehung  steht  dem 
davon  Betroffenen  die  Berufung  an  die  Versammlung  frei.  Bei  der  von 
letzterer  gegebenen  Entscheidung  hat  es  lediglich  sein  Bewenden. 

Rechte   und  Pflichten  der  Mitglieder. 

§.  8. 

Die  Mitglieder  theilen  sich  in  beschliessende ,  berathende*und  Ehren- 
mitglieder. An  den  Berathungen  nehmen  alle  Mitglieder,  an  den  Be- 
schlüssen nur  nach  Massgabe  der  §§.11  und  12  Theil. 

Jeder,  der  reden  will,  nennt  zuvor  laut  und  deutlich  seinen  Namen, 
ist  jedoch  erst  dann  zur  Wortergreifung  berechtigt,  wenn  der  Vorsitzende 
ihm,  unter  Nennung  seines  Namens,  das  Wort  ertheilt  hat. 

Haben  sich  mehrere  zum  Wort  gemeldet,  so  räumt  ihnen  der  Vorsitzende 
der  Reihe  nach  das  Wort  ein. 

Jedes  Mitglied,  welches  einen  Vortrag  von  grösserer  Aosftlhrlichkeit 
hält,  ist  verpflichtet,  denselben  entweder  im  ganzen  Tenor  oder  im  Aus- 
zuge schriftlich  zu  den  Acten  zu  geben.  Der  Vorsitzende  bestimmt,  welche 
Vorträge  von  ihren  Verfassern  nachträglich  schriftlich  einzureichen  sind. 

§.  9. 

Die  Discussion  in  der  Versammlung  wird  über  jeden  einzelnen  Gegen- 
stand geschlossen: 
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a)  Wenn  Niemand  mehr  das  Wort  verlangt, 

b)  wenn  ein  Antrag  auf  Sclilnas,  welcher  vou  noch  wenigstens  zwei 
Mitgliedern  unterstützt  iat,  angenommen  wird^ 

c)  wenn  der  Antrag  auf  Vertagung  angenommen  wird. 

§.  10. 
Ausser  der  Reibe   und   sofort   nach  Meldung  zum  Wort,  jedoch  ohne 
Unterbrechung  des  eben  Redenden,  erhält  das  Wort,    wer 

a)  zum  Zweck  der  ßeobachtiing  der  Geschäitäordnutig  oder 

b)  zur  Berichtigung  ihataäch lieber  Angaben  eines  früberen  Redners 
sich  das  Wort  erbittet. 

Zu  persöu lieben  Bemerkungen  wird  erat  nach  dem  Scbluss  der  Dia- 
cussion  das  Wort  ertbeilt 

§.11. 

Die  Beachlüsse  werden  nach  Stimmenmehrheit  gefasst  Wird  seitens 
der  bescbliesBenden  Mitglieder  kein  Einspruch  erhoben,  so  gelten  die  Stim- 
men der  beschliessenden  ^  beratbenden  und  Ehrenmitglieder  gleich  viel« 
Ueber  die  Art  solcher  Abstimmung  entscheidet  in  der  Regel  der  Vor- 
sitzende. Wenn  aber  ein  Mitglied  darauf  anträgt  und  demselben  wenigstens 
der  dritte  Theil  der  Anwesenden  beitritt,  so  muss  durch  Stimmzettel  abge- 
Btimmt  werden. 

§.  12. 
Jedes  beschliessende  Mitglied  kann  aber  bei  Abstimmungen ,  sofern 
letztere  namentlich  das  engere  Interesse  der  Fabrikation  berühren,  den  An- 
trag stellen ,  dass  nur  die  bedcbliessenden  Mitglieder  gehört  werden  und 
diesem  Antrage  muss  stattgegeben  werdeUj  wenn  mit  Bezug  auf  §.  2  der 
Statuten  10  Stimmen  der  beschliessenden  Mitglieder  diesem  Antrage  bei- 
treten. Alsdann  findet  die  Abatimmung  nur  durch  Stimmzettel  statt,  die 
mit  dem  Vormerk  der  berechtigten  Stimmen  den  einzelnen  bescbliessendeD 
Mitgliedern  vom  Vorsitzenden  eingehändigt  werden. 

§^  13. 
lo    den  Sitzungen    des  Vorstandes  findet    die    Abstimmung    nach    ein- 
facher Majorität  statt.     Bei  Stimmengleichheit   entscheidet   die  Stimme  des 
Vorsitzenden. 

§.  14. 
Die  Mitglieder  des  Vorstandea  haben  ihr  Ausbleiben  aus  den  Sitzungen 
des  Vorstandes  dem  Vorsitzenden  anzuzeigen. 

§.  15. 
Jedes  Vereinsmitglied  bat  das  Recht,   wenn  ea  bei  Abstimmungen  in 
der  Minorität  bleibt,   seine  abweichende  Ansieht  kurz  motivirt,   schriftlich 
dem  Vorsitzenden   zu   abergeben    und   deren  Aufnahme  in   den  gedruckten 
Bericht  über  die  Verhandlimgeu  der  Versammlung  2u  verlangen« 

Com  missionen. 
§.  16. 
Werden     von     dem    Vereine    zur    Behandlung    einzelner    Qegenstände 
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CommiMionen  erwählt,  so  constitniren  sich  diese  unter  einem  aus  ihrer 
Mitte  zu  erwählenden  Vorsitsenden,  Schriftführer  und  Referenten,  welcher 
letztere  den  Vereinsyersammlnngen  Bericht  über  den  fraglichen  Gegenstand 
zn  erstatten  hat    Der  Schriftführer  kann  gleichzeitig  Referent  sein. 

Der  Vorsitzende  des  Vereins  ist  berechtigt  sich  an  den  Versammlungen 
aller  Commissionen  mit  berathender  Stimme  zu  betheiligen  und  muss  des- 
halb von  den  Sitzungen  der  Commissionen  in  Eenntniss  gesetzt  werden. 

Die  Commissionsberichte  werden  von  dem  Vorsitzenden  des  Vereins 
aof  die  Tagesordnung  der  nächsten  Sitzungen  gebracht. 


Der  Vorsitzende  bemerkte,  dass  er  schon  in  der  heutigen  Versammlung 
die  Verhandlungen  nach  der  soeben  angenommenen  Geschäftsordnung  leiten 
werde,  nur  bäte  er  um  Entschuldigung,  wenn  er,  so  lange  ihm  die  Hand- 
habung derselben  noch  nicht  ganz  geläufig  sei,  Verstösse  gegen  dieselbe 
mache  nnd  zuliesse. 

Man  ging  zum  zweiten  Gegenstande  der  Tagesordnung 

„Erneuerte  Vorlage  der  Usancen  für  den  Handel  mit  Paraffinen'^ 
über. 

Nachdem  der  Referent  in  der  Sache,  Herr  Director  C.  Büttner  für  die 
Dauer  der  Debatte  den  Vorsitz  in  der  Versammlung,  da  sein  Stellvertreter 
Herr  Ä.  Riebeck  nicht  anwesend  war,  dem  Herrn  Bergrath  Bischof  über- 
tragen hatte,  wies  er  zunächst  auf  den  Beschluss  der  letzten  Vereins- 
Versammlung,  die  Frage,  ob  in  den  Usancen  für  den  Handel  mit  Paraffin 
auch  die  für  den  Handel  mit 'Paraffinkerzen  und  insbesondere  Bestimmungen 
wegen  der  Härtegrade  der  letzteren  aufgenommen  werden  sollten,  durch 
eine  aus  sämmtlichen  dem  Vereine  angehörenden  Eerzenfabrikanten  be- 
stehende Commission  beantworten  zu  lassen  —  bin. 

Er  theilte  mit,  dass  sich  diese  Commission  dem  gefassteii  Beschlüsse 
gemäss  am  11.  December  v.  Js.  in  Weissenfeis  versammelt  habe,  dass  in 
der  Sitzung  derselben  Herr  Riebeck,  gleichwie  in  der  letzten  Vereins-Ver- 
sammlung energisch  seinen  Antrag,  die  Paraffiokerzen  mit  in  die  Usancen 
für  den  Handel  mit  Paraffin  aufzunehmen  und  den  Vereinsmitgliedern  den 
Vertrieb  nur  harter,  insbesondere  nur  harter  geriefter  Kerzen  zur  Pflicht 
zu  machen,  vertheidigt,  dass  sämmtliche  anwesende  Fabrikanten  dem- 
selben jedoch  nicht  zugestimmt  habe.  Alle  hätten  die  Zweckmässigkeit 
des  Ri^eckschen  Antrages  zwar  anerkannt,  in  Hinblick  auf  Productions- 
und  Absatzverhältnisse  aber  an  der  sofortigen  Durchführbarkeit  desselben 
gezweifelt.  Man  sei  zu  dem  Entschlüsse  gelangt,  von  Aufstellung  von 
Usancen  für  den  Handel  mit  Kerzen  vorläufig  ganz  abzusehen  und  für  jetzt 
nur  solche  ftlr  den  Handel  mit  Paraffinen  zur  Annahme  zu  empfehlen.  Der 
der  Versammlung  bereits  von  der  letzten  Vereinssitzung  her  bekannte,  den 
in  Bede  stehenden  Gegenstand  behandelnde  Entwurf  sei  darauf  nochmals 
durchberathen  und  das  Resultat  dieser  Berathung  sei  der  neue,  heute  der 
VerMmHÜang  vorliegende  Entwurf. 
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Er,  Referent,  müsso,  nachdem  er  über  den  Werth  der  harten  Paraffin- 
kerzen,  gegenüber  den  weichen  ^  urafaasenr!©  Versuche  angestellt,  deren 
Reiultate  ihm  Veranlassung  gegeben  hätten  unter  Nr.  7  der  heutigen  Tages- 
ordnung einen  Vortrag  über  Paraffinkerscen  anzukündigeu ,  sich  jetzt  im 
WeaentlichcD  zu  den  Rieheck'»chen  Ansci^aunngen  bekennen ,  geh©  aber 
inaoferue  noch  weiter  als  dieser,  indem  er  behaupte,  dans  es  sieb  sowohl 
im  Interesse  der  Fabrikanten  als  der  Conaumenten  empfehle,  ansschlieaB- 
lieh  n  ar  harte  Paraffinkerzen  von  53—55*^  C,  Schmelzpunkt  in  den  Handel 
zu  bringen,  und  könne  nach  den  angestellten  Versuchen  den  mehrtachen 
Bestrebungen  des  Herrn  Riebeck  von  jetzt  ab  nur  das  Wort  reden. 

Nach  diesem  Vortrag  des  Referenten  wurde  der  gedruckt  in  den  Hän- 
den der  Vereiosmitglieder  befindliche  Entwurf  zu  den  Usancen  für  den 
Handel  mit  Paraffinen  durch  Herrn  Bergrath  Büchof  zur  Discussion  gestellt 

Der  Entwurf  lautete: 

Entwurf 
zu  den  Usancen  für  den  Handel  mit  Paraffin,  festgestellt  am  IL  März  1869 
von  dem  Verein    für  Mineralöl-Industrie  zu  Halle  a.  d.  S»,    verbindlich  für 

alle  Mitglieder  desselben, 

§.  1. 

Q  11  a  1  i  t  ä  t. 

Säm  ratliche  ParafSne  werden  vom  1.  April  1869  ab,  was  die  Farbe  an- 
langt, nach  Muster,  was  die  Härte  betrifft,  entweder  gleichfalls  nach  Muster 
oder  unter  Garantie  eines  bestimmten  Erstarrungs-  resp.  Schmelzpunktes 
verkauft  Von  der  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  bedungenen  Hörte 
ist  bei  Lieferungen  eine  Abweichung  von  1^  Celsius  auf-  und  abwärts 
gestattet,  jedoch  nur  derart ,  dass  die  Härte  der  Waare  im  Durchschnitt 
der  behandelten  entsprechen  muss. 

Ist  Vorstehendem  zuwider  nur  weisses  Paraffin  ohne  Muster  und  ohne 
Bezeichnung  einer  bestimmten  FarbennUance  als  beispielsweise  grünlichp 
grau  gehandelt^  so  hat  Käufer  eine  weisse  Waare  zu  beanspruchen. 

§.  2.^ 
Methode    zur  Ermittelung   des   Erstarrungs-    resp.   Schmelz- 
punktes. 

Bei  allen  Verkäufen  in  Paraffin  ist,  was  die  Ermittelung  des  Erstar- 
rungs- resp.  Schmelzpunktes  anlangt«  die  von  dem  Verein  für  Mineralöl- 
Industrie  in  seiner  Sitzung  vom  24.  September  v«  Js.  adoptirte  Methode 
massgebend. 

Diese  ist  folgende : 

1)  zur  Ermittelung  des  Erstarrungspunktes: 

Das  Paraffin  wird  in  einem  beliebigen  Behälter  bei  mdglichst  niedriger 
Temperatur  geschmolzen  und  dann  die  ganze  Quecksilberkugel  eines  Ther- 
mometers in  die  flüssige  Masse  getaucht.  Das  Thermometer  wird  sodann 
gegen  Luftzug  durch  Einhängen  in  ein  leeres  Becherglas  geschützt  und  so- 
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bald  das  erBtarrende  Paraffin  den  Quecksilberspiegel  zu  trüben  beginnt, 
die  Temperatur  abgelesen,  —  welche  den  Erstarrungspunkt  kenn- 
zeichnet 

2)  Znr  Ermittelung  des  Schmelzpunktes: 

Die,  wie  ad  1  beschrieben,  vorgerichtete  mit  vollständig  erstarrtem 
Parraffin  überzogene  Quecksilberkugel  des  Thermometers  wird  in  ein  mit 
Wasser  gefülltes  Becherglas  gehängt,  das  Wasser  wird  im  Sandbad  all« 
mälig  so  lange  erwärmt,  bis  das  Quecksilber  durch  das  schmelzende  Pa- 
raffin hinduroh  blitzt   und  dann  die  Temperatur  abgelesen,  —  welche  den 

Schmelzpunkt  angiebt. 

§.  3. 

Emballage. 

Alle  Verkäufe  in  Paraffin  werden  nur  incl.  Kisten,  welche  von  guter 
transportfähiger  Beschaffenheit  sein  müssen,  geschlossen.  Die  Kisten  müssen 
bei  einem  Inhalte  von  ohngefabr  2—3  Centner  an  beiden  Kopfenden  be- 
reift sein. 

§.  4. 
Lieferung  und  Abnahme. 

Bei  Verkäufen,  die  nicht  auf  sofortige  Lieferung  oder  auf  einen  be- 
stimmten Liefertag,  sondern  auf  einen  oder  mehrere  Monate  lauten,  ist  Ver- 
käufer berechtigt,  an  jedem  beliebigen  Tage  des  Lieferungsmonates  zu 
liefern.  Käufer,  wenn  derselbe  im  Orte  des  Verkäufers  wohnt,  hat  die 
Waare  innerhalb  3  Tagen  nach  geschehener  Kündigung  abzunehmen;  aus- 
wärtige Käufer  haben  über  gekündigte  Waare  innerhalb  des  gleichen  Zeit- 
raumes zu  disponiren.  Geschieht  solches  nicht,  so  ist  Verkäufer  in  beiden 
Fällen  berechtigt,  nach  seiner  Wahl,  die  Waare  entweder  selbst  gegen  Be- 
rechnung der  §.  5  specificirten  Gebühren  auf  Lager  zu  nehmen ,  oder  die- 
selbe einem  Spediteur  zu  übergeben,  dessen  Empfangschcin  in  diesem  Falle 
verzögerter  Annahme  ohne  Weiteres  die  bewirkte  ordnungsmässige  Liefer- 
ung constatirt. 

§.5. 
Lagerung. 

Diejenigen  Vereinsmitglieder,  welche  sich  mit  Lagerung  von  Paraffin 
für  fremde  Kechnung  befassen,  berechnen  ausser  den  Kosten  für  An-  resp. 
Abfahr  von  je  6  Pfennigen  per  Ctr.  (CoUis  unter  1  Ctr.  gleich  1  Ctr.  ge- 
rechnet) an  Speesen  incl.  Spedition: 

für  den  ersten  Monat  9  Pfennige,     für  jeden   der  folgenden  Monate 
6  Pfennige   pr,  Brutto-Ctr.  incl.  Versicherung  gegen  Feuersgefahr. 

Die  Versicherung  muss  möglichst  vortheilhaft  bewirkt  werden  und 
unterliegt  der  ControUe  des  Vereins- Vorstandes. 

Im  Falle  eines  Feuerschadens  ist  der  Lagerhaltende  nicht  verpflichtet, 
seinem  Auftraggeber  mehr  zu  gewähren  als  ihm  selbst  seitens  der  versichern- 
den Gesellschaft  bei  vorschiiiftsmässiger  Aufbewahrung  der  in  Rede  stehen- 
den Artikel  zugestanden  worden  ist,    wenn  jedoch  bei   der  Aufbewahrung 
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den  Vorachriftcn  der  verBichernden  Gesellschaft  nicht  genüe;t  wurde,'» 
mu88  der  Lagerhaltende  seineu  Auftraggeber  im  Falle  eines Feuerschadeni 
T^lHg  sehadlos  halten. 

Die  Kiatea  mit  Paraffin  müsaen  unter  Dach  und  Fach  gelagert  nnd 
dürteu  die  betrefFeuden  Räumlichkeiten  nicht  gleichzeitig  zum  Lagern  von 
Mineralölen  benutzt  werden. 

§.  6. 
Schlichtung    von  Di  f  f  e  r  e  n  z  e  n. 

Alle  DiflFerenzen  über  Preis,  Lieferung,  Qualität^  namentlich  auch  über 
die  Härte  etc,  sollen  mit  AusBchluas  des  Rechts wegf*B  durch  ©in  Scbiedage- 
rieht  auageglichen  werden.  Der  Vorstand  ernennt  dieses  Schiedsgericht  211 
gteicheu  Theilen  aus  Fabrikanten  und  Kauäeuten  ^  der  Vorsitzende  des 
Vorstandes  oder  im  Behinderungsfalle  dessen  Stellvertreter  präsidirt  dera- 
flelben  und  entscheidet  dessen  Votum  bei  Stimmengleichheit. 

Von  dem  so  gebildeten  Schiedsgerichte  darf  keines  der  Mitglieder  bei 
dem  Streite^    sei   es  als  Fabrikant  der  streitigen  W^aare  oder  sonst  wie  ein 

Interesse  haben. 

§•7. 
Allgemeine  Bestimmungen. 
Für    alle   im  §.    1 — 6   nicht   vorhergesehenen  Fälle   ist  das   allgemeine 
deutsche  HandelsgeBetzbuch  massgebend* 

Zunächst  erbat  sich  Herr  Kaufmann  Siahi  zu  §,  4  des  Entwurfes  das 

Wort.  Er  verlangte,  dass  gleiche  Rechte,  wie  sie  bei  Verkäufen,  die  nicht 
auf  sofortige  Lieferuug  oder  auf  einen  bestimmten  Liefertag  lauten,  dem 
Verkäufer  bezüglich  der  Lieferung  eingeräumt  seien^  dem  Käufer  rückeich t- 
lich  der  Abnahme  ssugerttanden  werden  raüasten. 

Herr  Kaufmann  F/tfjfe  verthcidigte  die  Fassung  des  Entwurfes  nnd  be- 
merkte, dass  dem  Verkäufer,  unter  dem  er  in  vorliegendem  Falle  den  Fa- 
brikanten verstehe,  die  fraglichen  Rechte  mit  Rücksicht  auf  die  Fabrikations- 
Verhältnisse  eingeräumt  werden  müsstan.  Ohne  eine  Bestimmung,  wie  die 
in  Rede  stehende,  könne  derselbe  in  die  grösste  Verlegenheit  gebracht 
werden,  wenn  z.  B.  seine  sämmtlichen  Geschäftsfreunde  die  Lieferung  ge- 
kaufter Waare  an  ein  und  demselben  Tage  des  Monats  verlangten.  Der 
Käufer  aber  könne  sich  leicht  soeiurichteu,  dass  er  durch  die  Bestimmungen 
des  Entwurfes ,  resp.  durch  die  Lieferung  au  jedem  beliebigen  Tage  des 
Lieferungsmonates  keinen  Nachtheil   habe. 

Durch  diese  Anslassungen  des  Herrn  Pfo^ffe  erklärte  sich  Herr  8iM 
befriedigt. 

§,  2  der  Usancen  anlangend,  beantragt©  Herr  Fabrikbesitzer  Knorr^ 
zur  Ermittelung  der  Härtegrade  der  Paraffine  nur  eine  Methode  festzu- 
stellen ;  er  empfahl  zu  diesem  Zweck  die  Erstarrungspunkte»  Würden, 
meinte  er,  2  Arten  der  Prüfung  zugelassen,  so  könnten  von  einander  ab- 
weichende Resultate  leicht  zu  Differenzen  beim  Handel  mit  dem  Artikel 
führen* 
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Beferent  entgegnete,  der  §.  2  sei  ein  fait  accompli,  hervorgegangen 
ans  einem  Beschlüsse  der  Vereinsversammlung  vom  24.  September  v.  Js* 
und  könne  daher  heute  wohl  kaum  noch  daran  gerüttelt  werden;  übrigens 
sollten  ja  die  Ermittelang  des  Erstarruags-  und  des  Schmelzpunktes  gleiche 
Besnltate  liefern ,  beide  könnten  ferner  ohne  Mühe  nach  einander  in  einer 
Arbeit  vorgenommen  werden  und  kontrolirten  sich  gegenseitig,  so  dass  er 
nur  vorschlagen  könne,  beide  empfohlene  Methoden  neben  einander  be- 
stehen  zu  lassen. 

Herr  Dr.  Hühner  bestätigte  das  vom  Vorredner  Gesagte  nnd  wurde 
darauf  der  Antrag  des  Herrn  Knorr  einstimmig  abgelehnt. 

Zu  §.  3  der  Usancen  stellte  Herr  Director  Ramdohr  den  Antrag,  die 
Vorschrift,  dass  die  Paraffinkisten  an  beiden  Kopfenden  bereift  sein  müss- 
ten,  fallen  zu  lassen,  da  er  beispielsweise  auf  andere  billigere,  aber  nicht 
minder  haltbare  Weise  vorgerichtete  Eisten  verwende. 

Beferent  erwiderte,  dass  er  eine  Bestimmung,  wie  die  in  Rede  stehende, 
doch  Air  ganz  zweckmässig  halte,  da  ihm  aus  seiner  Praxis  bekannt  sei, 
dass  viele  Fabriken  das  Paraffin  in  Kisten  lieferten,  die  ohne  Bereifung  gar 
keinen  weiten  Transport  auszuhalten  im  Stande  sein  würden. 

Ungeachtet  dieser  Bestimmung  würden  aber  gewiss  auch  ferner  auf 
andere  Weise  haltbar  hergestellte  Kisten  Seitens  der  Käufer  von  Paraffin 
Annahme  finden,  er  sähe  deshalb  in  derselben  keine  Beschränkung  des 
Herrn  Vorredners  und  bitte  ihn  um  so  mehr  seinen  Antrag  auf  Aenderung 
der  in  Bede  stehenden  Bestimmung  zurückzuziehen,  weil  dadurch,  wenn 
sonst  keine  Abweichungen  von  dem  Entwürfe  beliebt  werden  sollten ,  dem 
Vereine  der  Druck  einer  neuen  Auflage  der  Usancen  gespart  werden 
würde. 

Auf  Befragen  des  stellvertretenden  Vorsitzenden  erklärte  Herr  Aam- 
dohr,  dass  er  seinen  Antrag  mit  Bücksicht  auf  die  Auslassungen  des  Herrn 
Beferenten  zurückziehen  wolle. 

Herr  Ph.  Nagel  aus  Leipzig  beantragte,  dass  die  Versammlung  gefragt 
werde,  ob  die  Usancen  paragraphenweise  berathen  werden  sollen.  Dieselbe 
erklärte  sich  gegen  dieses  Verfahren. 

Herr  Bergrath  Bischof  empfahl  darauf,  da  sich  Niemand  weiter  zum 
Worte  meldete,  die  en  bloc  Annahme  der  Usancen,  die  dann  auch  einstim- 
mig erfolgte. 

Der  Vorsitz  ging  nunmehr  wieder  an  Herrn  Direktor  Büttner  über. 
Es  folgte  die  Verhandlung  über  den  dritten  Gegenstand  der  Tagesordnung : 
«Einsetzung  eines  Schiedsgerichts  für  den  Handel  mit  Braun- 
„kohlentheer.^ 

Der  Herr  Beferent,  E^aafmann  Pfoff'e^  trug  vor,  dass  er  selbst  in  einer 
Sitsong  des  Vereins-Vorstandes  den  Antrag  auf  EinfLlhrnng  von  Usancen 
für  den  Handel  mit  Braunkohlentheer  gestellt  habe,  dass  in  Folge  dessen 
aooh  eine  ans  der  Wahl  des  Vorstandes  hervorgegangene,  aus  Herrn  Dr. 
BSIbmer,  Herrn  Fabrikbesitzer  Herrmann  und   ihm  zusammengesetzte  Com- 
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misBiOQ  Bolcbe  UsaDcen  eulworfen  und  beratheu  habe  ^  dasa  dieee  aber 
achtiesfllicb  die  Geoebmi^ung  des  Vorsstandes  nicht  gefunden  hätten  uod 
zwar  hayptaächlich  aus  dem  Grunde,  weil  auf  dem  Gebiete  der  Theer- 
scbwelerei  in  nächster  Zeit  raannichiache  Äenderungen  der  Fabrikations- 
Methoden  bevorstehen ,  die  rücksichtlich  der  Beschaffenheit  des  Theerea 
und  aller  aut*  das  Tlteergeschät^  bes^üglichen  Verhältuisse  zu  Resultaten 
fuhren  könnten,  welche  im  Widerspruch  mit  jetzt  schon  zu  treffenden  Be- 
stimmungen ständen. 

Ein  von  Herrn  Director  Ramdohr  gemachter  Vorschlag,  sich  wegen  dea 
Theergeschäftea    vorläufig  mit    einem    Schiedsgerichte    bei   vorkommenden  ^^ 
Differenzen  zu  begnügen,  habe  darauf  die  Zustimmung  des  Vorstandes  er-  ^H 
hatten   und   er   empfehle   mit  ßticksicht  auf   die   dargelegten    Verhältnisse        "" 
auch  der  Verammlung  vorläufig   nur  die  Einsetzung  eiuea  solcbeu  Schieds- 
gerichtes zur  Schlichtung  der  beim  Handel   mit  dem  Theer  etwa  vorkom- 
menden Differenzen. 

Die  Einsetzung  dieses  Schiedägerichtes  wurde  ohne  weitere  Disoussion  ^m 
darauf  einstimmig  beschlossen.  ^^ 

Herr  Fabrikbesitzer  Otto  fragte  beim  Vorstande  an,  ob  er  das  Schieds- 
gericht ernennen  wolle  oder  ob  dies  die  Versammlung  thun  solle»  Der 
Vorsitzende  meinte^  daas  die  Wahl  mit  Rücksicht  darauf,  daas  man  im  vor- 
aus nicht  wissen  könne,  wer  bei  den  vorkommenden  Htreitfälien  hetbeiligt 
sein  würde  und  die  Schiedsrichter  dabei  doch  nicht  intereasirt  sein  dürften, 
wohl  vom  Vorstande  vorgenommen  werden  müsse.  ^m 

Herr  Otio  und  mit  ihm    die  ganze  Versammlung  schlössen  atch  dieser  ^H 
Ansicht  des  Vorsitzenden  an.  l| 

Es  folgte  der  vierte  Gegenstand  der  Tages-Ordnung:  i 

„Bericht   der  Commiaaioii  für    Beschaffung    von    Vereins-Thermo- 
jjund  Aräometern,** 

Der  Referent,  Herr  l^r.  Hühner^  führte  an,  dass  es  Aufgabe  der  Com- 
mission  zur  Festateliung  einer  Methode  zur  Ermittelung  des  Schmelz-  und 
Erstarrungspunktes  für  Paraffin  auch  gewesen  sei,  Vorschriften  zur  Anfer- 
tigung der  zur  Bestimmung  des  Schmelzpunktes  erforderlichen  Inatrumente, 
der  Thermometer,  gleichzeitig  solche  zur  Anfertigung  der  Instrumente  zur 
Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes,  der  Aräometer,  zu  entwerfen,  da 
die  Benutzug  auf  gleiche  Weise  angefertigter,  richtiger  Mesa-Iuatruaieiite 
für  Temperatur  und  specifische  Gewichte  von  allen  Vereinsmitgliedern  schon 
vor  langer  Zeit  als  höchst  wünschenswerth  anerkannt  worden  sei* 

Die  gedachte  Commission  habe  für  die  Verfertiger  der  in  Rede  steh- 
enden Instrumente  nun  folgende  Instruction  entworfen; 

Die  Thermometer  müssen  recht  lang  von  0  bis  100**  G*  getheilt,  die 
Scalen  an  denselben  von  Milchglas  gefertigt^  die  einzelnen  Grade  ebenfalls 
recht  lang  und  iu  halbe  Grade  getbeilt  sein;  die  Theilung  in  halbe  Grade 
ist  roth,  die  Theilung  in  ganze  Grade  schwarz  zu  markiren.  Das  Queck* 
silbergefass  muss  länglich  sein,  \^^'7iQ\\D\XTchm%BmT  haben,  darf  nicht  unter 
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VA''  und  Dicht  ttber  V/J'  lang  sein  und  muss  in  der  Mitte  mit  einer  nicht 
SQ  auffallenden  aber  unverwischbaren  ^rke  verseben  sein. 

Das  Quecksilbergefl&ss  muss  eine  in  allen  Theilen  gleichmässige  Glas- 
stärkO;  der  die  Scala  schützende  Glasbeh&lter  einen  Durchmesser  von  Vj' 
bis  W  haben  und  oben  mit  Metallkapsel  versehen  sein. 

Die  Aräometer  —  und  zwar  um  eine  möglichst  grosse  Genauigkeit  bei 
den  Bestimmungen  zu  erzielen  —  3  Stücke  zum  Messen  von  Flüssigkeiten 
von  0,7gp — 0,ioo*  vö°  0,»oo — 0,,po  und  von  0,j,oo — 1000  specifischem  Gewichte, 
müssen  in  tausendstel  getheilt:  die  ^VioooStel  roth,  die  tausendstel  schwarz 
markirt,  unten  in  der  Erweiterung  mit  Thermometer  nach  Keaumur  ver- 
sehen sein,  auf  dem  bei  14^  ein  rother  Strich  angebracht  sein  muss,  auch 
diese  Instrumente  müssen  einen  möglichst  geringen,  die  Stärke  von  y^ — 
W  nicht  überschreitenden  Durchmesser  haben. 

Sowohl  Thermometer  als  Aräometer  müssen  an  einer  passenden  Stelle 
and  leicht  kenntlich  mit  der  Inschrift  „Verein  für  Mineralöl-Industrie  zu 
Halle  a/S.^  versehen  sein. 

Nach  dieser  Instruction  seien  von  mehreren  Mechanikern  Probe-Instru- 
mente angefertigt  worden  und  die  Commission  empfehle  dem  Vereine,  die 
Anfertigung  der  Vereino-Aräometer  und  Thermometer  Herrn  Dehne  in  Halle 
zu  übertragen.  Dieser  habe  annehmbare  Preise  gestellt,  die  von  demselben 
angefertigten  Instrumente  haben  sich  als  am  meisten  in  Uebereinstimmung 
mit  der  mitgetheilten  Instruction  angefertigt  erwiesen,  und  wenn  sich  auch 
bei  der  Prüfung  derselben  —  solche  sei  von  sämmtlichen  Commissionsmit- 
gliedern  vorgenommen  worden  —  noch  Unrichtigkeiten  gezeigt  hätten,  so 
habe  Herr  Dehne  doch  versprochen,  demnächst  nur  richtige  Instrumente 
abzuliefern  und  wolle  er  die  Garantie  für  die  Richtigkeit  übernehmen. 

Der  Verein  habe  die  V7ahl,  ob  er  die  Instrumente  von  der  zuständigen 
Aichungsbehörde  geprüft  beziehen  wolle,  oder  ob  er  solche  nach  zu  diesem 
Zwecke  zu  beschaffenden  Normal-Instrumenten  von  einem  oder  mehreren 
Vereinsmitgliedern  selbst  prüfen  lassen  wolle.  Das  letztere  Verfahren  möchte 
die  Comission  als  das  weniger  kostspielige  empfehlen,  denn  geaichte  Aräo- 
meter vermöge  Herr  Dehne  nicht  unter  2  Thlr, ,  ungeaichte  schon  zum 
Preise  von  IVs  Thlr.,  geaichte  Thermometer  nicht  unter  2  Thlr.,  ungeaichte 
zum  Preise  von  1  Thlr.  15  Sgr.  zu  liefern. 

Er,  Referent,  gäbe  dem  Herrn  Vorsitzenden  anheim,  die  Versammlung 
zu  befragen,  ob  sie  mit  der  mitgetheilten  Instruction,  ferner  mit  der  Ueber- 
tragung  der  Anfertigung  der  Instumente  an  Herrn  Dehne  einverstanden 
sei  und  welches  Verfahren  sie  bei  der  Prüfung  derselben  beobachtet  wissen 
wolle. 

Probe-Instrumente  von  Herrn  Dehne  lägen  zur  Ansicht  aus,  ebenso  die 
Besoltate  der  Prüfung  derselben  durch  die  Commissions-Mitglieder. 

Der  Vorsitzende  legte  hierauf  der  Versammlung  die  von  der  Commission 
aufgeworfenen  Fragen  der  Reihe  nach  vor. 

Nachdem  sich  dieselbe  mit  der   Uebertragung   der   Arbeit  an  Herrn 
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Dehne  einverstanden  erklärt  und  sich  für  die  BeacliafFung  ungeaiehter,  von 
einem  Vereioamitgliede  zu  prüfender  Instrumente  entschieden  hattC;  erfolgte 
eine  Besichtigung  der  Proben. 

Herr  Theerachweelereibesitzer  Otto  machte  darauf  aufmerksam,  dass 
die  Aräometer  zur  Prüfung  des  specifiachen  Gewichts  des  Theeres  nicht 
gut  brauchbar  seien,  weil  daa  Thermometer  daran  zu  kurz  und  dessbalh 
wenn  da^  lostrumeüt  in  die  undurchsichtige  Flüssigkeit  eintauche,  nicht 
sichtbar  sei*  Er  schlage  vor,  zur  Prüfung  des  apecifi sehen  Gewichtes  des 
Theeres  Aräometer  mit  Thermometern  zu  wühlen,  welche  so  lang  wie  jene 
seihst  und  so  eingerichtet  seien,  das»  man  hei  den  hetretFenden  Untersuch- 
ungen di<^hei  diesen  übliche  Temperatur  leichter  erkennen  köone,  als  dies 
bei  den  Probe-Äräometern  der  Fall  sei. 

Die  Versammlung  erkannte  die  Zweckmässigkeit  dieaea  Vorschlages  an 
und  beschloss,  die  Anschaffung  besonderer  Aräometer  zur  Bestimmung  des 
»pecifischen  Gewichtes  der  Oele  und  des  Theeres.  Im  übrigen  genehmigte 
iiie  die  Anfertlguug  derselben  nach  den  vorgelegten  Mustern  resp.  nach  der 
von  der  Commisaion  erth eilten  lustruction* 

Herr  Kaufmann  Pfiffe  empfahl  die  geprüften  Ina trumente  so  verpack-en 
zu  lassen  I  dass  eine  VertanschuDg  derselben  mit  ungeprüften  unmöglich 
werde.  Der  Vorsitzende  erwiederte,  dass  dieselben  in  vom  Vorstände,  resp. 
von  dem  mit  der  Untersuchung  derselben  betrauten  Vereinsmitgliede  ver- 
siegelten, mit  geeignetem  Ötempel  und  Signatur  versehenen  Papp-Kapaeln 
an  Herrn  Dehne  zum  Vertriebe  abgeliefert  werden  sollten  und  ersuchte  die 
Vereinsmitglieder  von  diesem  nur  auf  solche  Weise  markirte  Instrumente 
entgegen  zu  nehmen. 

Mit  Prüfung  derselben  wurde  demnächst  auf  Vorschlag  des  Vorsitzen- 
den Herr  Grulowsky ,  Fabrlkdirektor  der  Werschen- Weissenfelöer  Brauo- 
kohlen- Actien  Gesellächaft  betraut» 

Der  Vorsitzende  legte  eine  Liste  zur  Subscription  auf  geprüfte  Thermo- 
und  Aräometer  auf. 

Die  Versammlung  trat  nunmehr  in  den  fünften  Gegenstand  der  Tages- 
ordnung 

jjBericht  der  Gas-CommiasioD** 
ein. 

Der  Referent^  Herr  Gasinspektor  Mehlh  erstattete  denselben  wörtlich 
wie  folgt: 

IL  Bericht  der  Gas-Commisaion  des  Vereins  für  Mineralöl- 
Industrie. 

Meine  Herren!  ich  habe  den  Auftrag  erhalten  Ihnen  über  die  Thätig- 
keit  der  durch  die  Majorität  Ihrer  Stimmen  begründeten  Gas  * CommiBsion 
Bericht  zu  erstatten  und  thue  dies  um  so  lieber,  als  ich  die  Ueberzeugung 
habe,  dass  ich  Ihnen  durch  diese  Mittheilungen  den  Beweis  liefern  kann^ 
dasB  trotz  der  zum  Theil  aehr  angestrengten  Berufathätigkeit  der  einzelnen 
Mitglieder^  dieselben    ihre  Aufgabe  nach  Möglichkeit  zu  erftXlIen  bestrebt 
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waren.  Daas  bei  der  grossen  Masse  von  Material^  welches  der  Commission 
zu  verarbeiten  vorliegt  und  bei  der  Zeit  und  dem  Ernste,  den  die  Sache 
erheischt ,  Ihnen  der  zweite  Bericht  bogenlange  und  endgiltige  Resultate 
Yorlegti  werden  Sie  billigerweise  nicht  verlangen. 

Zunächst  lassen  Sie  mich  darauf  hinweisen,  wie  das  Bewusstsein  von 
der  Wichtigkeit  des  Bestehens  der  Gas-Commission  bei  den  einzelnen  Mit- 
gliedern derselben,  wie  durch  die  gründliche  Behandlung  der  vorliegenden 
Arbeit  immer  mehr  gewachsen  ist,  so  namentlich  auch  dadurch,  dass  ver- 
schiedene Stimmen  von  aussen  her  ein  reges  Interesse  an  den  Arbeiten 
der  Commission  gezeigt  und  durch  Fragstellungen  kund  gegeben  haben, 
dass  es  auf  dem  Uebiete  viel  zu  fragen  giebt  und  viel  beantwortet  zu  hören 
ersehnt  ist 

Was  nun  die  Thätigkeit  der  Commission  seit  der  letzten  Berichter- 
stattung betrifft,  so  ist  dieselbe  aus  dem  Stadium  der  Vorarbeiten  in  das 
der  wirklichen  Arbeiten  übergegangen.  Die  Fertigstellung  der  Versuchs- 
6as-Anstalt,  welche,  abweichend  von  den  früheren  Mittheilungen,  auf  der 
Eisengiesserei  des  Herrn  Schade  sich  befindet,  gestattete  es  in  der  zweiten  Hälfte 
des  Februar  mit  den  Versuchen  zu  beginnen,  die  dabei  gewonnenen  Resul- 
tate habe  ich  tabellarisch  zusammengestellt  und  zu  Ihrer  beliebigen  Einsicht-^ 
nähme  hier  ausgelegt.    (Siehe  Anhang  zu  dem  Berichte.) 

In  der  Commissions-Sitzung  vom  13.  Februar  wurde  ein  bestimmter 
Arbeitsplan  entworfen  und  festgestellt;  wir  gingen  bei  dessen  Aufstellung 
von  dem  Gesichtspunkte  aus,  alle  Versuche,  welche  Unterlagen  für  Auf- 
stellung von  RentabiKtätsberechnungen  geben,  den  übrigen,  namentlich 
denen ,  welche  lediglich  wissenschaftliches  Interesse  haben ,  voranzu- 
stellen. In  derselben  Sitzung  wurde  der  Beschluss  gefasst,  eine  Auf- 
forderung an  die  Herren  Producenten  ergehen  zu  lassen,  in  der  die- 
selben um  üebersendung  von  verschiedenem,  voraussichtlich  zur  Gaser- 
zeugung verwendbaren  Material  gebeten  werden  sollten.  Nach  Eingang 
des  Erbetenen  werden  die  bisher  nur  mit  demselben  Materiale  ausgeführten 
Versuche  vielseitiger  und  systematisch  werden  und  gedenken  wir  in  unserer 
nächsten  Berichterstattung  Ihnen  schon  über  den  Werth  verschiedener  Ma- 
terialien zur  Gasbereitung  resp.  über  die  Factoren,  welche  bei  der  Werth- 
beurtheilung  zu  berücksichtigen  sein  werden,  Aufschluss  geben  zu  können, 
sollte  derselbe  auch  nur  mit  Rücksicht  auf  die  gegenwärtige  Construction 
unseres  Versuchs-Apparates  Gültigkeit  haben. 

Um  die  bei  der  Gasbereitung  gewonnenen  Gastheere  zu  untersuchen, 
werden  wir  dieselben  der  fractionirten  Destillation  unterwerfen  und  die 
Werthe  der  erhaltenen  Producte  festzustellen  suchen.  Was  unsere  Versuchs-  . 
Gas-Anstalt  betrifft,  so  ist  dieselbe  zunächst  in  der  einfachsten  Form  aus- 
geftlhrt  worden  und  zwar  besteht  sie  aus  einem  Gasofen  mit  einer  Re- 
torte von  elliptischem  Querschnitt,  einem  Scrubber-Condensator,  einem 
Gaszähler  nnd  dem  Gasometer;  —  ein  Trockenreiniger  steht  zur  beliebigen 
Einschaltung,  wenn  es  sieh  darum  handelt  durch  einen   solchen   geströmtes 
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Gas  zu  untersuchen,  bereit.  Auf  der  Fabrik  Rehrasdorf  sehr  gewissenhaft 
angestellte  Vorsuche  haben  her  aus  gestellt,  dasa  jene  unreinen  und  verdün- 
Qenden  BestanJtheile,  weh^he  man  diircli  das  Medium  im  Trockenreiniger 
zu  beseitigen  socht,  nur  in  sehr  geringen  Spuren  in  dem  aus  Paraffinölen 
erzeugten  Gase  vorhanden  sind;  wie  sich  dies  bei  Anwendung  anderen 
Mater iaies  herausH teilt»  werden  unsere  Versuche  bald  zeigen.  Die  Arbeiten 
auf  der  Verauchs-GaB-Anätalt  werden  durch  die  in  Zeitz  wohnenden  Mit- 
glieder der  Commission  tiberwacht,  die  Versuche  chemischen  und  physika- 
lischen  Charakters  von  einem  Chemiker  des  Herrn  Dr.  Rübner  in  Rehnis- 
dorf  ausgeführt. 

Schliesslich  bitten  wir  Sie  noch ,  uns  Ihre  Theilnahme  an  unseren  Ar- 
beiten auch  dadurch  zu  erkennen  geben  zu  wollen  ,  dass  Sie  unsere  Ver- 
suchsanstalt besuchen  und  uns  Ihre  Ansicht  über  dieselbe  nacli  selbst  ge- 
machten Erfahrungen  ansprechen. 

Da  zu  diesem  Gegenstande  der  Tagesordnung  Niemand  das  Wort 
ergriff^  giog  man  zu  dem  folgenden,  zur 

„Besprechung  eveut  Beschlussfasaung  über  das  neue ÜT/oÄfen/itfnii'ache 
Verfahren  der  Parafimgcwinnuug" 
über. 

Der  Vorsitzende,  Herr  Director  Bitltncr^  theilte  mit,  dass  der  Vorstand 
des  Vereins  sich  mit  Herrn  Kiostermann  über  einen  Vertrag  geeinigt  habe, 
auf  Grund  dessen  der  Letztere  sein  neues  Paraffin-Gewinnungsverfahren 
an  die  Voreiusmitglieder  abtreten  wolle.  Dieser  Vertrag  sei  inzwischen 
durch  Herrn  Klosiermann  zur  Kenntniss  aller  derer  gebracht,  die  ein  In- 
teresse daran  hatten ;  es  sei  darin  auch  festgesetzt^  dass  die  Unterzeichner 
erst  dann  an  ihre  Unterschrift  gebunden  sein  sollten »  wenn  Bämmtliche 
Mineralöl-  und  Paraffin fabri kanten  demselben  beigetreten  seien»  Nur  wenige 
haben  bis  jetzt  unterschrieben  und  er  müsse  annehmen ,  dass  mehreren 
Vereinsmitgliedern  die  Bestimmungen  des  Vertrages  nicht  passten.  Er  halte 
es  deshalb  für's  Beste»  wenn  Herr  Klosiermann  sich  m  dieser  Beziehung  zu 
unterrichten  suche    und   event.  eine  Modifikation  derselben  eintreten  Hesse. 

Er,  der  Vorsitzende,  könne  eine  allgemeine  Verständigung  mit  Herrn 
Kiostermafm  nur  empfehlen,  weil  dadurch  der  Beweis  geliefert  werden  würde, 
dass  es  dem  Vereine  wirklieh  Ernst  mit  Forderung  der  Industrie  sei  und 
dass  er  für  wirkliche  Fortschritte  selbst  namhaft©  Opfer  zu  bringen  bereit  sei* 

Herr  |Bergrath  Bischof  bemerkte,  dass  seiner  Ansicht  nach  der  Vertrags- 
Entwurf  unbedenklich  unterzeichnet  werden  könne,  da  Herr  Klosiermwm 
erat  dann  eine  Belohnung  bekommen  solle,  wenn  er  seine  Versprechungen 
vollständig  erfüllt  habe  und  weil  durch  den  Vertrag  ausreichende  Garantieen 
zur  Sicherstellung  der  Vereinsmitglieder  gegeben  seien» 

Herr  Kaufmann  P/'ajfß  befürwortete  die  Annahme  des  Herrn  A'iös^enrMiiiii 
und  gab  zu  verstehen,  daas  derselbe  die  geforderte  Entschädigung  —  5  Sgr. 
pro   Ctr.   des   innerhalb   eines  Jahres   von   sEmmtlichen   Vereinsfabrikanten 


j 


Yierta  Venammhmg  des  Yeraiiu  fftr  MiiMnlöl-Indastrie,  245 

▼ermrbeiteten   Brannkohlentheers  —  wohl  noch   ermässigen  würde,    wenn 
sKmmtliche  Fabrikanten  den  Vertrag  mit  ihm  unterzeichneten. 

Herr  Dr.  BObner  erklärte,  dass  er  sofort  unterzeichnen  wtLrde,  sobald 
Herr  KloMtermatm  •  die  Forderung  für  sein  Verfahren  bedeutend  ermässigt 
bitte.  Eine  Mehrproduction^an  Paraffin,  wie  solche  das  Klostermann' %c\iQ 
Verfahren  bezwecke,  könne  ein  Zurückgehen  des  Preises  dieses  Fabrikates 
zur  Folge  haben  und  der  Vortheil,  den  die  Fabrikanten  durch  dasselbe 
erzielen  würden ,  lasse  sich  schon  aus  diesem  Grunde  m^  Sicherheit  nicht 
beurtheilen.  Deshalb  müssten  sie  die  Erfindung  so  billig  als  möglich  sich' 
anzueignen  suchen.  Herr  Dr.  Hühner  schlägt  Wahl  einer  Commission  zur 
weiteren  Verhandlung  mit  Herrn  Klostermann  ttber  die  ihm  zu  gewährende 
Entschädigung  vor.  Dieser  erklärt  sich  bereit,  seine  Forderung  um  die 
Hälfte  zu  ermässigen.  In  Folge  dessen  wird  der  Vertrag  von  den  meisten 
der  anwesenden  Fabrikanten  unterzeichnet  und  sofort  zur  Wahl  der  in 
demselben  vorgesehenen  Commission  zur  Prüfung  des  Verfahrens  geschritten. 
Dieselbe  fiel  auf  die  Herren  Director  Grotowsky,  Dr.  Rolle  und  Dr.  HiUmer. 

Es  folgte  der  7.  Gegenstand  der  Tagesordnung: 

„Vortrag  des  Herrn  Director  Büttner  über  Paraffinkerzen.^ 

Nachdem  derselbe  auf  die  Dauer  seines  Vortrages  und  der  Debatte 
darüber  den  Vorsitz  wieder  an  Herrn  Bergrath  Bischof  abgetreten  hatte, 
sprach  er  wörtlich  Folgendes: 

Meine  Herren!  Die  Veranlassung  zu  meinem  heutigen  Vortrage,  der 
übrigens  nur  kurz  sein  wird,  ist  zunächst  in  den  Debatten  zo  suchen^  welche 
sich  in  der  letzten  Vereinsversammlung  bei  Gelegenheit  der  Frage,  ob 
Eerzen-Usancen  oder  nicht,  über  den  Werth  harter  und  weicher  Paraffin- 
kerzeu  entspannen  und  in  mir  das  Verlangen  rege  machten,  durch  eigene 
Versuche  mich  practisch  zu  überzeugen,  wie  «ich  die  Brennzeiten  der 
weichen  und  der  harten  Kerzen  gegen  einander  verhalten. 

Das  Resultat  dieser  Versuche  lege  ich  Ihnen  in  der  nachfolgenden 
kleinen  Tabelle  vor,  wobei  ich  nur  zu  bedauern  habe,  dass  die  von  unserm 
sehr  geehrten  Vereinsmitgliede  Herrn  Dr.  Hühner  in  der  letzten  Versamm- 
lung beantragte  Commission  für  vergleichende  photometrischc  Versuche 
sämmtlicher  bei  uns  in  den  Consum  gelangender  Leuchtstofi^e  von  der  ge- 
ehrten Versammlung  nicht  in's  Leben  gerufen  wurde,  die  Arbeiten  einer 
solchen  sich  nicht  nur  mit  der  Brennzeit,  sondern  auch  mit  der  Lcucht- 
kraft  und  jedenfalls  auch  eingehender  mit  dem  Material  beschäftigenden 
Commission  würden  zweifelsohne  einen  wissenschaftlichen  hohen  Werth 
haben,  während  meine  schwachen  Versuche  eigentlich  nur  eine  relative  Be- 
deutung für  den  Consumenten  haben  und  auch  nur  haben  können. 

Inzwischen  hat  das  sehr  geschätzte  Vereinsmitglied  Herr  Dr.  Rolle 
durch  seine,  Ihnen  wohl  grösstentheils  zugegangenen  Aphorismen  über 
Gasfabrikation  uns  eine  sehr  beachtenswerthe  Arbeit  über  das  gleiche 
Thema  geliefert,  von  welchen  für  die  neueren  Mitglieder  einige  Exemplare 
aosliegen. 
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Zu  meinea  Versuch ea  bemerke  ich  zunächai,  dass  ich,  um  eine  Parallele 
mit  Kerzeu  und  aDdero  Mater iate  ziehen  zu  könne u^  auch  Waclia-  und 
Stearinkerzen  auf  ihre  Brenndauer  untersuchte,  dasB  ich  von  ParaflTinkerzeD 
durchweg  nur  Fabrikate  der  durch  mich  vertretenen  Sachs.  Thüringischen 
Actiengesellachafl  und  zwar  in  der  Hauptäache  nur  Kerzen  eines  Kalibers, 
nämlich  6  Stück  '-^  20  Loth  Bv<  oder  jede  Kerze  'i)\ü  Lth.  wiegend,  ver- 
wandte, dass  ich  bei  der  Berechnung  des  Preises  aus  naheliegenden  Gründen 
nur  den  für  die  Conanraenten  niaasgebenden  Halle'sche  Detailpreis  in  An- 
satz brachte,  und  dass  die  Versuche  durchweg  in  einer  gleichmäasigeD 
Zimmertemperatur  von  14**  Reaumur  vorgenomroen  wurden. 

Paraffinkerzen  anderer  Fabriken  habe  icb  aus  dem  Grunde  zu  den 
Vergleichen  nicht  zugezogen  ,  weil  die  mir  zu  Gebote  liebenden  durchweg 
von  längerer  FaQon  als  die  unsrigen  waren,  dünnere  Dochte  hatten  und  in 
Folge  dessen  auch  noch  sparsamer  brannten»  Der  Vergleich  dieser  Fa^ons 
mit  den  Stearinkerzen  fällt  hinsichtlich  der  Brenndauer  noch  mehr  zu 
Gunsten  der  ersteren  aus,  dagegen  ist  jedoch  dm  Leuchtkraft  bei  den 
längeren  und  dünneren  Kerzen  eine  auch  ohne  pbotometrische  Messung 
wabrnehmbar  wesentlich  geringere.  Ich  glaube  daber,  bei  der  Verwendung 
von  Kerzen  eines  Kalibers  die  vergleichenden  Vereuche  möglichst  ver* 
einfacht  und  dadurch  für  den  Gonsumenten  verständUcber  gemacht  zu  haben. 

(Sobluae  folgt.) 


DreiQndiwaQzigster  Bericht  nber  den  Betrieb  der  Gasbleachtangsanstalt 

in  Freiberg 

im  Geschäftsjahre  1867/68 
zum  Vortrage  in  der  am  L  Februar  1869  abzuhaltenden  Generalversammlung. 

Wie  im  vorjÄhrigon  Ge&clitifta beriebt«  erfrenUobe  ResulUto  ©rziolt  und  m  reröffent- 
lieben  wuren,  a*>  ist  dieses  auch  wiederum  bei  den  im  GeschUflsjabre  1867^68  erlmngien 
der  Fall. 

Es  hat  naeb  dem  Ausssuge  aub.  Ä.  der  abgebeten  und  vom  Ausscbusse  des  Vereins 
geprüften  Recbntmg  der  Betricbsüberschusa  6827  Tblr.  TÄ  Ngr,  7  Pf»  uaob  ZDreohotiug 
Ton  392  Thlr.  24  Ngr.  5  Pf.  Werthjrverraebrung  der  Materialiouvorrätbe  betrage n,  und  hi 
demnacb  gegen  den  im  Etat  angenommenen  nur  um  25^  Tblr.  9  Ngr.  B  Pf.  zurückgeblieben. 
An  Gas  wurde  producirt  7733550  sÄcba.  c',  bierau  25000  alcbß.  c'  Gasvorrath  in 
den  GaaomQtern,  äonmcb  7758550  säcbs.  c^  disponibleB  Gasquantum. 

Davou  sind  7182B76  &  verkauft,  169540  c'  bei  der  Anstalt  selbst  rerbrauobt  und 
25700  c'  in  den  (joaemetem  rorrätbig  verblieben 

Der  Gasverlust  betrug  380334  c*  d.  i.  4,,,^  pCt,  der  Produetion. 
Äur  Erseugting  und  Reinigung  vorstehenden  Gasquantums  wuren  erforderlich 
6890  Scheffel  Burgker  Gaa-Kohlen, 
1311        „  Burgker  Woscbkoblen, 

481       f,         Zwiekauer  Stückkohlen  | 

7       „         Burgker  MIttelkobleu, 
790S       „         Gaskokfl , 
734       „         Koksgriofeu, 
22.,,  „         Knik, 
3       „         SägespaBo, 


I 


31,5  Ceatnet  Eisenvitriol, 


ilOtl 

•9 

O-MN 

n 

Oh»«. 
0^ 

Omn» 

0,4,7 

»» 
Pfand 
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daanaoh  sa  1000  o'  LenohtgM 

1„„  Seheffel  Om-,  Wasch-  und  Stüok-Koklen , 
Gmskoks, 

Mittel-  (Heis-)  Kohlen, 
Koksgrriefen , 
Kalk, 
8fig^pftne , 
Eisenvitriol. 
Ein  SohdSel  Kohlen  hat  darchschoittlich  890,7  ^'  ^^  ^^^  ausserdem    1,,.  Scheffel 
Koks  und  6,.,  Pfand  Theer  geliefert. 

Die  Flammensahl  ist  um  93  gestiegen  and  sind,  ausser  25  Flammen  hei  der  Anstalt 
im  Gänsen  2589  Flammen  rorhanden,  yon  denen  2431  nach  Gassählern  und  158  nach 
Brennstunden  berechnet  werden. 

Zu  den  yorhandenen  Strassen-Gasleitnngsröhren  sind  1207  Fuss  Hauptleitungsrohr 
und  263  Fuss  Zaleitangsrohr  in  Zuwachs  gekommen  so  dass  gegenwiirtig  27669 '/^  Fuss 
Hauptleitungs-  und  6930  Fuss  Zuleitangsrohr  der  Anstalt  eigenthümlich  gehören. 

Als  Dividende  ist  unter  Zustimmung  des  Vereins-Ausschusses  auf  das  Geschäftsjahr 
1867/68,  wie  im  Vorjahre,  pro  Actie  9  Thaler  festgestellt  und,  wie  bereits  im  vorigen 
Qeachfiftsberiohte  namhaft  gemacht,  statutengemäss  in  2  Raten,  Ostern  und  Michaelis,  den 
Actioniren  ausgesahlt  worden. 

Als  R  em  i  s  s  an  der  Gasbezahlung  ist  den  Gasconsumenten  die  ansehnliche  Summe  von 
1864  Thlr.  2  Ngr.  5  Pf.,  gegen  das  Vorjahr  49  Thlr.  20  Ngr.  —  Pf.  mehr,  in  Folge 
einiger  Consumtions-Steigerung  gewährt  worden. 

Wegen  des  grösseren  Bedarfs  an  Gaskohlen  für  das  su  produoirende  Gasquantum 
machte  sich  an  deren  Aufbewahrung  die  Herstellung  eines  sweiten  neuen  Kohlenschuppens, 
aD  den  vorhandenen  anstossend  und  mit  denselben  in  Verbindung  stehend,  mit  einem  Auf- 
wände von  787  Thlr  7  Ngr.  8  Pf.,  welcher  einstweilen  ans  den  vorhandenen  Uebersohüssen 
und  Baarbestlnden  bestritten  wurde,  iiöthig. 

Nftohatem  ist  die  Besahlung  der  zweiten  HUfte  der  Kaafsamme  ffir  das  im  vorigen 

Jahre  vom  Besitzer  des  „Preussischen  Hof*  acquirirte  Grundstück    nebst   Kosten    etc.    mit 

562  Thlr.  25  Ngr.  aus  den  vorhandenen  Baarmitteln  effectnirt  worden,    so  dass  das  circa 

1  Scheffel  Inhalt  fiwsende  Grundstück  bis  jetzt  dem  Vereine  1094  Thlr.  21  Ngr.  5  Pf  kostet. 

Von  den  grösseren  Erweiterungen  der  Gasröhrenleitung  ist 

1)  des  Traotes  von  der  äusseren  Bahnhofsstrasse  ab  durch  die  obere  Langegasse  bis 
cur  Cigarrenfabrik  der  Herren  Richter  und  Schieck,  mit  einer  Herstellungssumme 
von  648  Thhr.  19  Ngr.  ezd.  28  Thlr.  für  Zuleitungsrohr, 

2)  des  Tractes  von  der  Petersstrasse  bis  zur  Cigarrenfabrik  der  Herren  Sommer  und 
Sturm  mit  einem  Kostenbetrage  von  67  Thlr.  21  Ngr.  9  Pf.  incl.  3  TUr.  15  Ngr. 
für  Zuleitungsrohr, 

welche  ebenfalls  den  vorhandenen  Baarmitteln  entnommen  worden  sind,  Erwfihnung  zu  thun. 
In  dem  Geschäftsjahre  1867/68  und  mit  der  bevorstehenden  Eröffnung  der  Eisen - 
bahnstreoke  zwischen  hier  und  Chemnitz  ist  der  vorausgesehene  Zeitpunkt  für  die 
Vermehrung  der  Destilliröfen  zur  Beschaffung  des  Gasquantums  eingetreten,  nachdem  zuvor 
die  Vergrösserung  des  Gasometerraumes,  wie  in  den  früheren  Berichten  niedergelegt,  statt- 
geftinden  hat.  Das  Direotorium  hat  desshalb  dem  Vereinsausschusse  die  zu  der  Erweiterung 
der  BetrielMmittel  und  dem  damit  in  Zusammenhang  stehenden  Umbau  der  Destilliröfen 
nebst  Oesse  und  der  Verbesserung  der  Condensations-  und  Reinigungs- Apparate  ndthigen 
Vorarbeiten  und  Unterlagen  unterbreitet,  dessen  Genehmigung  zur  beantragten  Ausführung 
erbeten  und  erhalten.  Ohne  Verzug  wurde  alsdann  das  nöthige  dazu  eingeleitet  und  aus- 
geführt. Auf  die  zu  treffenden  Vornahmen  und  abgeschlossenen  Contracte  ist  nach  dem 
Rechnungsauszüge  sub.  A.  eine  Abschlagssumme  von  1262  Thlr.  13  Ngr.  3  Pf.  su  ver- 
rechnen gewesen.  Ueber  die  in  das  Geschäftsjahr  1868/69  fallende  Ausführung  selbst 
wird  der  näohste  Bericht  das  Weitere  enthalten. 
Freiberg,  den  31.  Deoember  1868. 

Das  Directorkun  des  Oasbelewshtungs-Aciieftoereins. 

Leonhart.     Fritssche.     Sohwamkrug. 
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OftttbeletichtUDgaiLnstAli  zu  Freiborg. 

A.  Auszug  aus  der  Rechnung 

^^^H 

I 

aar  da»  Betriebsjabr  vom   ].  Juli   18G7  bis  30  Jqdi  ISüS.                           ^^ 

^P 

P 

I.     E  l  D  n  a  h  m  e.                                                              ^H 

a)  Beim   Uetriebe.                                                                 ^B 

^H 

15791 

TMr. 

23  Ngr. 

8  Pf.  für  Gas  nach  Äbaiig  von    1364  Thlr     2  Ngr.    5  Pf,    RomiM" 
au  die  GattabnoliTqcr . 

^^^B 

2609 

tj 

12     „ 

"      .^    für  Koka, 

^^^H 

73 

n 

12     „ 

—     „     für  Koksgrlofeii, 

^^^^H 

502 

jf 

7     » 

5     „     m  Theer, 

^^^H 

148 

» 

21     , 

3      ^    an  GaazAhlorzinit^ 

^^^^K 

440 

n 

11     , 

5     „    an  LaternonabwartungÄkoateo  nnd  Reparatttrkostcn-AeqaiTalent» 

^^^^H' 

429 

n 

9     , 

5      „    für   verkaufte  Gegen  st  An  de. 

^^^1 

80 

71 

2     , 

5      „     Insgemein 

^^^K 

20075  Thlr 

10  Ngr. 

1  Pf.  Summa  sub.  a. 

^^^1 

1 

b)  Bei  ErweiteruDgen  and  aaderen  extraoTdinänD  AaaftihraDgeD 

^^^^V 

■^           38 

Thlr 

15  Ngr. 

—   Pf   an   Beiträgen  zum  SSulGitungsrohr    von    neuen   GasabDehmern, 

^^^H^ 

167 

*T 

18     „ 

-^   „     für  verkaufte  GaBiäbler  und  andere  Gegenstände, 

^^^B 

— 

n 

10     „ 

— '   „     an  Defectberichtigurtg, 

^^H 

206  Thlr. 

13  Ngr. 

^-   Pf    Bumma  sab  b. 

^^^H 

c.  An  CaKsenhestand  und  Cnpilalien. 

^^^H 

833 

Thlr. 

14  Ngr, 

8  Pf    baarer  Cassenbeatand  am  Schlüsse  des  vorigen  Rech nungsjab res, 

^^^H 

900 

n 

^"       n 

^     zurückgezahlte,   werbend  angelegte  CassenbeatILode , 

H 

5998 

n 

u   „ 

5     „    für  verkaufte  Wertfapapiore  im   Betrage  von  6500  Tblr,  excl. 
[i37    Thlr.    7    Ngr.    5    Pf     Toura verlast   und    incL    35    Tbln 
20.   Ngr.    -    Pf.  Zinsen. 

w 

547 

9 

15     , 

—      „  Zinsen  von  werbend  und  in  Werthpapieren  angelegt.     Caaien- 
überscbdsaen. 

8279 

Thlr 

14  Ngr. 

3  Pf.  Summa  c* 

^m 

28561  Thlr. 

7  Ngr. 

4  Pf   Summa  dar  aämmtlicheu  Einnabme. 

^B 

11       A  u  B  g  a  b  «. 

^^^B  V 

a)   Beim  Betriebe. 

^H 

3613 

Thlr. 

7  Ngr. 

7   Pf  far  8517  Scheffel  Kohlen, 

^H 

1894 

n 

11       n 

^      ,     „    8103        „          Koka, 

^H 

7S 

V 

12       , 

—     „     „      734       „         Kokögfiefen. 

^^H 

26 

n 

20     „ 

8     „      «        26       ,         Kalk, 

^H 

48 

n 

1      n 

—      j,      „        32,25   Ctr.    Eisenvitriol, 

B 

1409 

TS 

l'J      « 

1      „     ^andere  Materialien^  Utensilien  imd  Arbeiten  cur  Unterhaltung 
der  Apparate  und  Werkagebäude, 

^H 

300 

n 

^"^      n 

—      „  Honorar  der  Directoren^ 

^B 

50 

j} 

n 

—      „   Honorar  des  ANaacbusHe«, 

H 

1410 

n 

'         7t 

—      „   Gehalte  und  Tantiitmen  der  Betriebsbeamten  ^    incL  270    Thlr» 
Tantiiimeu  auf  das  Betriebajahr   1867/68  absehlAgHob, 

^H 

1703 

n 

&      n 

2      „    Heizer  uoi  Hilfsarbeil orlübnej 

^H 

25 

n 

23      n 

—      „   für  Gaaziblerreparaturen* 

^H 

527 

n 

&      n 

1     „  fBr  Abwartung  und  Reparatur  der  Laternen, 

^H 

1556 

ft 

~~       n 

—      „  Zinsen  für  die  Anleiben  und  Catitlonen, 

^B 

472 

n 

38     , 

7     if  Steuern  und  Abgaben, 

^H 

53 

IT 

1     , 

9     1,   Ex  peditio  na  aufwand, 

^^H 

273 

n 

19     » 

8     ff  Kosten  bei  den  WohuhtOüeni, 

16 

n 

n 

-^     ^  Fuhrlöhnet 

^B 

127 

n 

5     „ 

6     „  Insgemein. 

^B 

13640  Thlr. 

10  Ngr. 

9  Pf.  Summa  der  Betriebsausgaben»     Diese  von                                          ' 

^^H 

20075 

n 

10     „ 

1      ^    Betriebseinnahme  abgerechnet^   gieht: 

^B 

6434  Thlr. 

,  29  Ngr. 

2  Pf  Betriebs ro eh relunabme,      Hiors&u    Werth« Vermehrung     der    mit 

B 

392 

7) 

24     n 

5     „   Bcbluss    des    Be  trieb  sj  ah  res    1867/68    in   Vorratb    gebtiebenen 
Materialien  gereehnei,  giebt: 

1 

6827 

Thlr 

.  29  Ngr. 

7  Pf  wahren  Betrieb  tüberacbuss.                                                                 ii 

J 

848  Thlr. 

17 

Ngr. 

162 

n 

14 

n 

787 

n 

7 

n 

562 

n 

26 

n 

1S62 

ji 

13 

» 
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b)  Andere  Anigaben. 

7  Pf.  Kosten  bei  der  Erweiterung  der  Strassen- Qaeröhrenleitang, 

—  „  für  neue  OsssAhler, 

8  „  Kosten  bei  der  Herstellang  eines  neuen  Kohlenscbnppens , 

—  „  Kosten  bei  der  Erwerbung  und  Yorricbtung  des  Orundstüoks, 
3     „  Kosten  bei  der  Yergrdssemng  des  DestillirgebJludes,  Herstellung 

einer  neuen  Oesse  und  Veränderungen  derGssbereitungs-Apparate, 
4500     „        —     n     —     n  Dividende  auf  das    Petriebsjabr    1866/67   nacb    18  pCt.    auf 

500  AeUen  k  50  Tbir 
2250     9       —     »     ~     »  abscblttgige    Dividende   auf    das    Betriebsjabr    1867/68    nach 
9  pCt.  auf  500  AeUen, 
650     „       —     9     *-     »  Beitrag  sum  Resenrefond  nacb  1  pCt.    ron   65000  Thlr,    An- 

lagecapital, 
iOO     „       —     „     —     „  fftr  4  ausgelooste  Prioritäts-Obligationen, 

3254     ,       16     „     —     „  angekaufte  Wertbpapiere   im  Betrage    von    3500    Thlr.    exol. 
258  Thlr.    4  Ngr.    —  Pf.     Coursgewinn    und   incl,    12   Thlr. 
20  Ngr.  —  Pf  Zinsen. 


14668  Thlr.     3  Ngr.    8  Pf.  Summa  b. 

28308  Tbbr.  14  Ngr.    7  Pf.  Summa  der  simmtlicben  Ausgaben. 

Diese  von 
28561     f,         1     „      4k     „  Gesammteinnahme  abgerechnet,  bleibt 

252  Th!r.  22  Ngr.  7  Pf.  baarer  Cassenbestand. 

Die  Actira  des  Vereins  betragen:  12952  Tbbr.  22  Ngr.  7  Pf.,  und  zwar: 
12700  Tbbr.  —  Ngr.  —  Pf  In  Wertbpapieren  und 
252     „       22     „       1     y,  baarem  Cassenbestand. 

uts] 
und  die  Passiva  38500  Thlr.  —  Ngr.  —  Pf.,  und  swar: 

26000  Thlr.  —  Ngr.  —  Pf.  Betrag  von  260  Prioritäts-Obligationen  Ser.  1  h,  100  Thlr. 
9500     ,,       —     n     —     n  Betrag  von  95  dergleichen  Ser.  II.  A.  k  100  Thlr. 
2500     „       —     n     —     n  Betrag  von  50  dergleichen  Ser.  U  B.  k  50  Thlr. 
500     ,,       —     n     —     n  Cautionen. 

Werden  nun  obige  Aotiven  von  den  Passiven  abgerechnet,  so  bleiben  25547  Thlr« 
7  Ngr.  8  Pf:  als  Passivschuld  mit  Schluss  des  Betriebsjahres  1867/68  nnd  ist  dieselbe 
gegen  voriges  Jahr  am  4080  Thlr.  22  Ngr.  1  Pf.  gestiegen. 

Reservefond. 

Einnahme. 
4  Thlr.  10  Ngr.    2  Pf.  baarer  Cassenbestand  mit  Schluss  des  vorigen  Bechnungsjahres 
1866/67, 
650     ,       —     n     —     n  Zugang  ans  dem  Betriebijahr  1866/67, 
118     „       —     »     —     »  Zinsen  von  Werthpapieren, 


772  Thlr.  10  Ngr.   2  Pf. 

Ausgabe. 

699  TWr.  22  Ngr.  5  Pf.  fOr  angekaufte  Wertbpapiere  im  Betrage  von  700  Thlr  inol. 
5  Thlr.  Zinsen  und  5  Tbbr.  7  Ngr.  5  Pf.  Coursgewinn  von 
obiger  Einnahme  abgerechnet,  bleibt 


72  Thlr.  17  Ngr.     7  Pf  baarer  Cassanbestand.      Werden  nun  hierzu 
8000  Thlr.  —  Ngr.  —  Pf  in  Werthpapieren  gerechnet,  so  besteht  der  Beservefond  in 


8072  Thlr.  17  Ngr.     7  Pt  und   hat  sich   gegen    voriges    Rechnungsjahr   um   768  Thlr. 
7  Ngr.  5  Pf  vermehrt. 


32 
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^m 

B.  Vergleichung.                                          ^M 

^^^H 

der  im  KcdiDtingsjalire    1867/68    hmm    Betriebe    licb    ergeben    habenden    Einnabroen    and 

^^^H 

AusgAben  mit  tiem  im  22    der  Geueralrersammlmig  am   3,   Februar    18 68  vorgelegten   Be- 

f 

riebt  suL.  C.   au  fgea  teil  tili   Etat. 

^Yirklicber 
Betrag. 

Etats- 

Gege 

n  den  Elat 

Betrag. 

mebr 

i!    WMiig« 

E  i  n  n   a  b  m  e. 

TWf. 

Wf. 

pr. 

Ihlr.     H|.  Pf. 

1      1 

Tkir. 

... 

?t 

Tlitr. 

t 

PT. 

^^H 

Für  735251  n  c'  Gau i 

17155 

26 

3 

16916  20  — 

239 

6 

3 



1 



^^^H 

Für    10802V,   Scbiß.   Koka       .      . 

2573 

22 

—  i  2733  10  i  — 

-^ 

— 

— 

159 

18 

— 

^^^H 

Fiir  214   Scbia,    Koksklein        . 

35 

20 

— 

36  20  — 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

^^^H 

Für  734  Sclifil.   Kukagriefen    .      . 

73 

12 

™ 

65  15  — 

7 

27 

__ 

- — 

— 

— . 

^^^H 

Für   [>22,,    <'lr.   Theer    .      .      ,      , 

502 

,  7 

5 

583  1Ö!- 

— 

— 

81 

2 

5 

^^^H 

Für   GasÄllblerzins 

148 

;21 

a 

180—'  — 

^— 

^^ 

— 

31 

3 

7 

^^^H 

Für  Laternenabwartung 

440 

11 

1  5 

340|  — 1  — 

100 

11 

5 

—    — 

^ 

^^^^V 

Für  verkaufte   Gegen  stau  de      .     • 

429 

9 

^ 

55 

374 

9 

5 

'  ^^ 

. — • 

— ■ 

t 

ItiBgemein     .,....., 

80 

2 

5 

32|15j— 

47 

17 

5 

— 

— 

— 

Summa 
Gestiegen   um 

21439 

|12l  t):i20943!  — [— II  769|11|  8|,  272|29|  2 

496 

^12 

!    B 

1 

■ 

Ausgabe. 

i 
1 

H 

Für  G890  Scbffl.   ßnrgk,    Gaskoblen       j 

21166 

4 

4 

28  IG 

20 

' 

419 

14 

'   4 

^ 

_- 

_ 

^H 

Für    1311   Scbfa.  Rurgk.   Waacbkoblen 

452 

20 

1 

G33 

10 

— 

— 

— 

1 

180 

19 

9 

^1 

Für  481   Schfö.  Zwick,  gtückkobleu 

265 

18 

6 

300 

" 

^ 

— 

— 

1 

34 

11 

4 

^H 

Für  7  8cbffl.  lleiKkoblen.        ... 

2 

16 

8 

35 

28 

— 

'  — 

— 

— 

33 

11 

2 

^H 

Für  79t>3  HchftL  Gaskoks.       .     . 

1844 

l 

— 

1773 

lu 

^ 

70 

21 

-^ 

— 

— 

— 

^H 

Für   139%    Scbffl.   Kokaklein        .      , 

23 

7 

5 

26 

20 

^^ 

— 

— 

■ — 

1 

12 

5 

^H 

Für  734  Sehffi    Kokögriefen    .     . 

73 

12 

— 

65 

15 

"^ 

1 

27 

— 

_ 

- — 

^~ 

^B* 

Für  22„   Scbifl.   Kalk    .... 

23 

12 

2 

41 

10 

~"l 

■ — 

^ 

— 

17 

27 

8 

^B 

Für  3  Scbffl.  bügespane      .      .      .      , 

— 

7 

5 

7 

15 

— 

^- 

— 

— 

8 

7 

5 

^H 

Fiir  31.,-    Ctr.   Eisenvitriol  .... 

46 

13 

— 

45 

— 

— 

1 

la 

— 

— 

— 

^H 

Für   lUÜjiO  Cbkf«9.  Gas  b.  d.   Anstalt 

395 

17 

8 

326 

20 

— 

68 

27 

8 

— 

— . 

— 

^H 

Für    andere    Materialien    und    GerÄth- 

^B 

schaften,    sowie    Kosten    bei 

^B 

der    Unterhaitang    der  Äppa- 

^H 

rato  u.   Werksgebüude 

753 

20 

7 

1200 

— 

— 

-— 

— 

— 

446 

9 

3 

^H 

Für  Gaszähler-Reparaturen       .      .      . 

25 

23 

10 

— 

— 

15 

23 

. — 

— 

— 

— 

^H 

Für  Ab^vartung  und  Uuterhaltung    der 

^^B 

Laternen    ...... 

527 

5 

1 

390 

— 

— 

137 

5 

1 

— - 

, : 



^H 

Honorar  den   Diroctoren       .... 

300 

^ 

— 

300 

. — 

— 

: 

— 

.^» 

— ■ 



-^ 

^H 

Honorar  dem  Au^^schusB       .... 

50 

— 

— 

50 

— 

— 



, — p 

^ 

— 



..^— 

^H 

Gehalte  und  Tantil^men    den    Betriebs- 

^H 

beamteii     ...... 

1410 

— 

— 

900 

— 

^^ 

510, 

-^ 

— 1 

— 

—, 

^^^ 

^H 

Heixer-  und  Hilfsarbeiter' Ldbne. 

1703 

5 

2 

1400 

^- 

— 

303 

5 

-1 

— 

. 

__ 

^H 

Capitakiuaen 

155*J| 

— 

— 

1556 

-^ 

— = 

— 

— 

— 

^^ 

— * 

_ 

^H 

Steuern   und   Abgaben     ..... 

472 

28, 

1 

400 

— 

— 

72 

28 

7 

-^ 

*_ 

_ 

^H 

Expeditiotisaufwand 

53 

1 

9 

60 

— 

— 

—  1 

— 

— 

6 

28 

1 

^H 

Unterhaltung  der  Wohnbfiuser 

159 

5 

3 

60 

— ■' 

— 

99 

5 

3 

— 

_« 

. . 

^H 

FuhdÜhne . 

16 

— 

33 

— 

«- 





. 

17 





^H 

Insgemein     ......... 

127, 

5 

6 

25    2'^ 

102 

3 

6 

— 



^- 

1 

liemiss  an  die  Qasabnehmer 

8iimma  der  An»gahen 

1364 

2 

5 

1400  — 

— 

— : 

-! 

35, 

27 

5 

146  !1  181   9 

13856;  — 

-| 

1538 

24 

1 

783 

5    2 

1 

Diese  too  obiger  Einnahme  an    . 

abgerechnet,  giebt  Uebersehuss       { 

21439|12!   6 

20943  — 

-1 

769 

11 

8 

272 

29 

2 

6827:23    7,  7ü87|-~,-l|         |      |     [|          |      1 

Gestiegen 

a 

um 

1.    1     II            II; 

755 

18|  9J         1     1 

.   j 
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Werden  nun       496  Thlr.  12  Ngr.    6  Pf.  Mehreinnahme  mit 

755     j,       18     n        9     „  Mehrausgabe  Terglicheu,  giebt 

259  Thlr.     6  Ngr.     3  Pf.  Minderbetrag  dos  zu 
7087     I,       —     „      —     „  etatisirten  Ueberschusses. 

G.  Betriebsplan  für  die  Gasanstalt  zu  Freiberg. 

auf  das  Betriebsjahr  1868/69. 
Das  lU  beschaffende  Gasquantum  würde     7,900,000  c'  betragen  und  hierbei    300000 
Verlust  lu  rechnen  sein. 
Zu  Erseugnng  dieses  Gasquantums  würden 

7200  Scheffel  Burgker  Gaskohlen  ] 

1500       „         Burgker  Waschkohlen  >        sur  Destillation, 

480       „         Zwiokauer  Pechstüokkohlen    ) 
8000       yy         Gaskoks  zur  Retortenheitzung, 
114       „         Heizkohlen         )  r.       i^       il  • 

700       „         Koksgriefen        {     '^''  Dampfkesselheizung, 

25       „        Kalk  ) 

94       „         S&gespane        V     zur  Reinigung  nöthig  sein. 
40  Gentner  EiseuTitriol      ) 
Die  Einnahmen  würden  betragen: 

15200  Thlr.  —  Ngr.  —  Pf.  für  7600000  c'  Gas,  pro  mille  2  Thlr. 

—  „     „     3000  ßchffl.  Koks,  ä  8  Ngr. 

—  n     n     8200  Schfa.  Koks,  k  7  Ngr. 

—  „     „     200  Schffl.  Koks  k  5  Ngr. 

—  „     „     700  SchfQ.  Koksgriefen ,  k  3  Ngr. 

—  „     „     600  Ctr.  Theer  k  1  Thlr. 

—  yf     f,     Gassfthlerzins, 

—  „     „     Latemenabwartung, 

—  „     „     Terkaufte  Gegenst&nde, 
32     „       15     »     —  »an  Insgemein. 

19224  Thlr.  15  Ngr.  —  Pf   Summa  der  Einnahme 

Dagegen  würden  sich  die  Ausgaben  belaufen  auf 

3096  Thlr.  —  Ngr.—  Pf.  für  7200  Scheffel  Burgker  Gaskohlen,  k  Scheffel  12  Ngr.  9  Pf. 

520  „  —  „  —  „  für  1500  Scheffel  Burgker  Waschkohlen,  k  Scheffel  10  Ngr.  4  Pf. 

262  „  12  „  —  „     „    480  Scheffel  Zwickauer  Stückkohlen  ä  Scheffel  16  Ngr.  4  Pf. 

41  „  10  „  6  „     „    114  Scheffel  Heizkohlen,  k  Scheffel  10  Ngr.  9  Pf. 

1866  „  20  „  —  „     „  8000  Scheffel  Gaskoks,  k  Scheffel  7  Ngr. 

25  „  —  „  —  „„150  Scheffel  Koksklein,  k  Scheffel  5  Ngr. 

^70  „  —  n  —  n     n  700  Scheffel  Koksgriefen,  k  Scheffel  3  Ngr. 

25  „  20  „  —  „     „  25  Scheffel  Kalk,  k  Scheffel  1  Thlr.  8  Pf. 

7  „  25  „  —  „     „  94  Scheffel  Sägespane,  k  Scheffel  2  Ngr.  5  Pf.    • 

60  „  20  „  —  „     „  40  Centner  Eisenvitriol,  k  Centner  1  Thlr.  15  Ngr.  5  Pf. 

320  „  —  n  —  n     n   1^000  c'  Gas  bei  der  Anstalt,  k  mille  2  Thlr. 

376  „  —  „  —  „ff  andere    Materialien,    Ger&thschaften   und    Kosten   bei    der 

Unterhaltung  der  Apparate  und  Werksgebftude, 

10  „  —  „  —  n     n  Gaszfthlerreparaturen , 

410  D  —  ff  —  »     „  Abwartung  und  Unterhaltung  der  Laternen, 

800  „  —  »  —  n  Honorar  den  Directoren, 

^  n  —  n  —  n  Honorar  dem  Ausschuss, 

1140  „  —  f,  —  „  Gehalte  und  Tantiemen  den  Betriebsbeamten, 

1600  „  —  „  —  „  Heizer-  und  Hilfsarbeiterlöhne, 

1540  ff  —  „  —  „  Capitalzinsen , 

280  „  —  „  —  „  Steuern  und  Abgaben. 

60  „  —  „  —  „  Expeditionsaufwand, 

50  „  —  „  —  „  sur  Unterhaltung  der  Wohnhäuser, 

80  „  —  »  —  j,  Fuhrlöhne, 

50  ,  —  »  —  I»  Inagemeln, 

1300  I,  12  »  4  n  Remiss  an  die  Gasabnehmer. 


800 

n 

— 

1913 

n 

10 

33 

tt 

20 

70 

n 

— 

600 

» 

— 

140 

n 

— 

410 

n 

— 

25 

» 

— 

13492  Thlr.  —  Ngr.  —  Pf.  Summa  der  Ausgaben,  diese  von 
19224     „       l'>     »     —     n  Einnahme  abgerechnet,  giebt 
5782  Thlr.  15  Ngr.  —  Pf.  Betriebsflbersohuss. 

32» 
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^^B           Betriebs^Bilanz  der  ComiQQDal-6a  saust  alt  in  Triest  Air  das  Jabr  186§?^ 

fl. 

Nkr. 

fi. 

Nkr. 

E  i  tt  n  a  b  m  e  n. 

^^^F 

Gas,                          Cnbikmetres 

PriTalbeleuchtung  I.5S4624,  i-Ourcbscbn.  k  14.24 Nkr. 

219003 

86 

Strasflenbeleucbtung  5274^9                  „              8.69     „ 

1  46841 

61 

Gasrerlust                  265023    —    1L39  pCt. 

,■ 

' 

Bestand  am  31.  De< 

1 

cember  1868              2300        *                        7.20     „ 
zusammen  2.32044 Ü 

165 

60 

265011  27 

ab     Bestand    am 

31.Dec.   1867           2150 

154  80 

Frodnetion  i.  Jahre 

1868                  2.327296 

264856 

47 

^^^ 

Coke.                              Ctn 

Verkauf                   93669,25»  i.  Durohsohn.  k  65.62  Nkr. 

61466  62% 

Zur  Unterfeuernog  25954,24               „              57,39     „ 

14896  55 

Heizung  der  Woh- 

ijungen  etc*             153,54               ^              60,40     „ 

92  78 

Bestand  am  31. De- 

cember  1868        4241,98               ^             76,-      „ 
zusammen      12401t),0l 

3181  48 

796371 43  Vt 

BesUndam3LDe- 

cember  18fi7       28314,01 
Production     im 

1  15572 170 

i 

Jahre  1868         87122,36  , 

1 

♦)  UeberschusB  beim                      ^           „              66.94     ^ 

64064 

T3% 

Verkauf  den  Be- 

standes V.  1867      8582,64 

III 

T  h  e  e  r. 

1 

Verkauf                      3800»32%          »                 Hl     « 

4202 

27'/. 

Zur  Unterfeuernng    2551,40              ^                100     ^ 

2551 

40 

Zu  andern  Zwecken        55^12              »                  ^00,, 

55  12 

Bestand  am  31.  De> 

cember  1868            310,05              „                 100     „ 
671633  V, 

310  05 

» 

7118 

84  v;^ 

Vorjahr.  Bestand       1863,36 

Production  1868       4853,53  Vi          ,                 108     „ 

1863; 

36 

5255 

48% 

IV 

Installation. 

MJethe  für  Installationen 

2557 

75 

V 

Gewinn  beim   InstallationsgescbEA 
Gasmesser* 

864 

31% 

3422 

6% 

1 

Mietbe  für  Gasmesser 

6999  69 

VI 

Gewinn  heim  Verkauf  von  Gasmessern  etc. 
Materialien. 

110  59 

6110 

28 

_, 

'•)  Gewinn  beim  Heransnehmen  der  Canalisation  der  fran- 

£9sisehen  Gesellschaft 

7422 

10 

351131113% 

*)  Dieser  grosse  UöbflraolmM  rflhrt  davon  ber,  i&s9  die  Co 

ke bestände  seit  Beginn  der 

AnaUlt  nie  auf  Null  kamen,  eioe  sicbera  Bilanz  des  Cokebeatandes  war  daher  frühür  nicht 

möglicb.     Um  aber  spitteren  Verlusten  vorsuboagen,  schrieb  tnan  v&n  dem  auf  den  Büchern 

figurirendett  Bostande  bet  jeder  Jabresbitanz  5  pCt.  des   Vorrat bes  ab.     Das  obige  ResuUal 

xeigtf  dass  diese  Vorsicbt  bei  dem   harten  englisch  od   Coke  nicht  nöthig  gewesen  wäre. 

**)   Die  früher  hier  bestandene  französische  GasgeselUchaft  verkaufte  an  uns  ihre  in 

der  Erde  be^ndltchen  GasriShreu;  wir  haben  dieselben,  soweit  der  Material  wer th  die  Kosten 

des  Heraushehens  deckte,  herausgenommen,    und  wenn  das  gewonnene  Qusseisen  und  Blei 

als  alte  nur  zum  Umscbmeken  geeignete  Materialien  geschätzt  werden,  ergibt  sich  obiger  Gen 

1 

rinn. 

BatrielM-Saaas  int  CommaMl-GaMssUlt  in  Triwt. 
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fl. 

Nkr. 

II. 

m: 

Ausgaben. 

I 

K  o  h  1  e  D« 

Steinkohlen  Ctr.  180173,80,  i.  Darcbacbn.  k 82.52  Nkr. 

107427 

61 

Cannelkoble  .^        7409,24              „               136     „ 
saiMunmen    „    187583,04 

10061 

18 

117488 

79 

11 

Coke. 

ZurUnterfeaening  25954,24              „             57.39     „ 

14896 

55 

AnsUgen  fQr  Arbeitslohn  and  Fährlohn 
T  b  e  e  r. 

6825 

92'/, 

21722 

47% 

111 

Zar  Unterfbaerong  Ctr.  2551,40,  i.  Darobsobn.  100  Nkr. 

2551 

40 

Aaslagen  fOr  Arbeitslohn  and  Fährlohn 

193 

80 

Fastage  and  Abschreibung  des  Yorraths  an  FJlssem 
Reinigung. 

192 

50 

2937 

70 

IV 

Fdr  Kalk,  Eisenspähne  und  Arbeitslohn 

2930 

26/, 

V 

Gehalt  und  Löhne. 

Technischer  Betrieb  und  Buchhaltung 

19231 

82 

Latemenwlrter 

9144 

20 

Arbeitslohn  in  der  Fabrik 
Unterhaltung. 

12379l90y,| 

40755 

92V, 

VI 

Unterhaltung  d.  Gebäude,  Oefen,  Maschinen,  Laternen  etc. 

14608 

31!/, 

VII 

Entschädigung  an  die  franzOsiFche  Gasgesellschaft. 

*)  Ffir  die  Abtretung  des  Betriebes  Yora  1.  Jan.  bis  Ende  Dec. 

8000 

— 

VII 

Verschiedene  Ausgaben. 

Steuer  auf  die  ginnahme  yon  1863 

7763 

96 

Nachträgliche  Steuer  für  1867 

803 

60 

Miethe  für  die  Locale  in  der  Stadt 

1750 

— 

FeuerTcrsicherung 

879 

48 

Gasverbrauch  im  Werk  und  in  den  Localitftten  in  der  Stadt 

2338 

54 

Schreibmaterialien,  Oel  und  Talg  zur  Maschine,  Fuhr- 

Entschftdigung  und  andere  Spesen 

6276 

69 

19812 

27 

DaTon  wurde  dem  Conto  Installation    und  dem  Conto 

Gasmesser  belastet 
Mobilien  und  Utensilien. 

1400—    1 

18412 

27 

IX 

Abschreibung  auf  diesem  Conto 

919 

34V. 

X 

Installationen. 

Abschreibung  fdr  die  Installationen  ^in  Miethe 

1470  35 

XI 

Gasmesser. 

Abschreibung  für  die  Gasmesser  in  Miethe 

2813  26 

232058 

69y, 

Gewinn  des  Jahres  1868 

119072 

44 

1 

3511811 

13V, 

*)  Gegen  die  obige  durch  9  Jahre  zu  zahlende  Rate  bat  die  frfiher  bestandene  fran- 
söitoehe  Gasgesellscbaft  ihren  Betrieb,  den  sie  noch  9  Jahre  contractlich  fortf&hren  dflrfte, 
ohne  Jedoch  die  öffentliche  Beleuchtung  ansprechen  tu  können,  an  uns  abgetreten. 

1  österr.  Gulden  =  100  Neakrenzer  (Nkr.)  =  20  Neugroscben 
=   1  fl.  11  kr.  sfidd.W&hr.     1  österr.  Centner  =  112  Zollpfund. 

Durchschnitte:  1  österr.  Centner  Kohle  gab  16,92  Cubikmetres  Gas  —.  597,62  engl 
Cubikftiss.  1  engL  Tonne  Kohle  gab  10817  engl.  Cubikfuss.  1  Ctr.  Kohle  gab  63,3  Pfd.  Coke 
Die  Untarfenerung  der  Oefen  besUnd  in  22249,24  Coke,  deren  Heiswerth  =  22249,24  Ctr.  Coke 

3705,00  Ctr.  Cannelkoke  =    1852,50    „      „ 

2000,00     „     Theer  =    3000,00    „      „ 

27101,74  Ctr.  Coke 
19,7  pCt.  der  Terbraucbten  Kohle  oder  81,1  pCt.  des  producirten  Coke. 
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Vermögensatand  der  städt.  Gasanstalt  in  Triest 

am 

31.  Üocemt 

er  18 

Ä  0  t  i  V  «» 

Ootito  Btu-Cftpital 

fl. 

741489.  19*/j 

Nkr. 

n 

Cafisa 

n 

17f)6.  98'/, 

n 

Kobleti 

n 

841J80.  34 

n 

CanDelkohle 

n 

909ü.  11 

n 

Reinigting 

n 

181 U  85 

n 

Gasrabrlkatlon 

TU 

165.  60 

n 

Coke 

fi 

S18L  4B 

n 

Thecr 

» 

815.  05 

n 

Coke-Vorkauf 

f) 

5846.  42 

n 

Theei- Verkauf 

» 

523.  78 

n 

P  ri  vat  h  ekuc  b  tu  Qg 

1» 

47288.  98 

» 

öffeotlicliä  Beleuchtung 

» 

13422.  65 

n 

Petfoleum-Belcucbtuiig 

» 

822*  43 

n 

iDAiallatioiiAlager 

» 

24093,  50 

n 

Instailationeu  in   Mietbe 

t» 

13233.  18 

n 

iTtatallations-   und   Gasmesser- Forderungon 

» 

12609.  19 

» 

Gaamesser 

t» 

2507*  60 

n 

Gaämeafier  in  Miethe 

» 

25319,  34 

n 

Unterbaltting 

n 

2074.  76 

n 

MateriaU«n  zur  UnterbaltTiDg  und  Neubauten 

f> 

21100.  52 

n 

Mobillon  und  Utensil len 

tt 

1300O.  — 

» 

Versobiedeue  Äaelagen 

» 

3483.  77 

» 

Direrae  Debitoren 

w 

3504.  57 

fl.  1,0321  äl.  30  Nkr, 

P  a  fi  fl  i  V  a* 

Slldt,  Hauptkaaae  für  ßau-CRpital 

fl. 

741489.  19 /j 

Nkr. 

„            ^                1,     Betriebs-Capital 

» 

200000*  — 

n 

„            „              im    Conto   Corretito 

n 

24629.  ISy, 

]} 

„            ^              für  VereJebiedenoa 

n 

9422,  70 

n 

Di 

verse  Creditoreo 

n 

565m  27 

n 

fl.  1,03213L  30  Nkr. 

Der  YenoaHungsraih. 

Vierter  GescMfts-Bericbt  fSr  die  ComiQaDdJtisteQ  der  Neuen  Gas-Gesellsohaft 
Wiilieliii  Holte  k  Co.  eq  Berlia. 

Geschäftsjahr   1868. 

Vorgeiragen  m  der  vierten  ordentHchen  General -Versammlung  am  29.  April  1869* 

Die  Besorgnisse  einer  Störung  des  europulBcbGii  Friedens  erhielten  sieb  auch  während 
der  ersten  HfiEfte  des  vergangenen  Jahrea  und  heramieii  den  Aufschwung  fast  aller 
GeschO ftd-  und  Industriezweige,  Obgleich  auch  die  uns  berührenden  Orte  davon  nicht  ver- 
schont blieben ,  sind  wir  doch  in  der  angenebmen  Lage  ^  unseren  Commanditisteu  die  ©r- 
fieuiicho  MittbeiJung  maeben  zu  können ,  da^s  unser  Geschäft  auch  im  Jahre  1868  in 
steter  Entwickelung  gebLiebeD  iat^  so  dasa  wir  laut  anliegendem,  vom  Aufsicktsratb  ge 
prüften  und  richtig  befundenen  Abscbluss.  nachdem  die  titatuten  massigen  AbsohreibungeD 
und  Dotation  den  Reservefonds  utattgcfuuden  habeu ,  eine  Dividende  von  G'/i  P^^  v^'~ 
theilcn  können.  Dies  Resultat  ist  geiviaa  ein  hefriedigendes  £u  nennen,  wenn  man  berück- 
sichtigt, dasa  daa  an  der  Dividende  participironde  Capital  um  33,400  Tbaler  böber  ala  im 
Vorjahr  ist  ,  und  anaserdera  der  sehr  bedeutende  Zins  und  Agiogewinn  von  8,758  Thlr, 
18  Bgr.  11  Pf.  im  Jahre  1867  aus  der  Begebung  der  Actien  herrührend,  im  Jahre  1868 
auf  2,511  Thlr.  12  Sgr.  6  Pf.  gesunkerij  und  ferner  der  Gewinn  auf  MagaÄiu-  und  Werk- 
stalta-Conto  für  AiisfÜbrung  von  Privat- liinrichtunpen  erheblich  niedriger  wie  1867  ist, 
weil  eines  Thetls  nur  2  neue  Anstalten  mit  1  500  Flatnmen  binzugetreten  und  anderen 
Theila  der  Nataen  auf  diesem  Conto  immer  geringer  wird,  da  der  grösste  Theil  der  neuen 
Flammen  resp.  Einriebtungen  fa^t  obne  Nutzen  gemacht  werden  ntuss^  um  die  betreffenden 
Kunden  sur  Einrichtung  der  Leitungen  und  dadurch  Kum  (iaaconsum  au  bewegen.  Der 
nicht    unerheblichen   Concurrens    des  Petroleums ,    welche    übrigens    duf@h    die    steigenden 
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IVeise  deeielben  wieder  nacblasst,  sind  wir  an  verschiedenen  Orten,  wo  wir  es  für  zweok- 
miasig  hielten,  durch  freiwillige  Herabsetzung  der  Oaspreise  mit  Erfolg  entgegen  getreten 
and  erreichten  dadarch,  dass  wir  auf  allen  unseren  Anstalten  keinen  einzigen  bedeutenden 
CoBsamenten  Terloren  haben. 

Der  Conaam  an  Qas  zu  technischen  Zwecken  nimmt  in  recht  erfreulicher  Weise  zu, 
namentlich^in  den  Orten  Haus dorf,  Wüste- Waltersdorf  und  Limbach.  In  letzterem 
Orte  ist  es  uns  gelangen,  die  erste  2  pferdige  Qaskraftmaschine  Ton  N.  A  Otto  A  Co. 
in  Cöln  la  placiren  und  in  Betrieb  zu  setzen.  Diese  Maschine  hat  sich  als  durchaus 
zweckmässig  bewährt  und  arbeitet  zur  Tollen  Zufriedenheit  des  Empf&ngers ,  so  dass  wir 
erwarten  dürfen,  dass  diese  Maschinen  sich  sehr  bald  in  grösserer  Zahl  bei  unsern  Con- 
sumenten  Eingang  verschalen ,  namentlich  ,  da  die  Pferdekraft  durchschnittlich  pro  Tag 
nar  10 — 15  Sgr.  an  Gas  kostet ,  und  eine  besondere  Bedienung  oder  Aufsicht  nicht  er- 
forderlich ist.  Besondere  Unglücksfalle  haben  uns  im  abgelaufenen  Jahre  nicht  getroffen, 
selbst  die  ungewöhnlich  heftigen  Stürme  des  Herbstes  haben  keine  unserer  Anstalten  irgend 
wie  beschädigt.  Es  ist  uns  gelungen ,  unser  Unternehmen  im  abgelaufenen  Jahre  durch 
Erwerbung  eines  passenden  Contractes  mit  der  Stadt  Buchholz  bei  Annaberg  i» 
Sachsen  zu  erweitern,  so  dass  wir  in  das  Jahr  1869  mit  12  fertigen  im  Betrieb  befind- 
lichen Anstalten  eingetreten  sind.  Ausserdem  haben  wir  mit  dem  kaiserl.  russischen  Marine- 
Ministerium  und  der  städtischen  Verwaltung  der  Festung  Kronstadt  einen  günstigen 
Vertrag  zur  Beleuchtung  der  Stadt,  sowie  aller  kaiserlichen  Oebäude  abgeschlossen.  Die 
erforderlichen  Gelder  zum  Bau  der  beiden  Anstalten  Buchholz  und  Kronstadt  haben 
wir  unter  günstigen  Bedingungen  leihweise  beschafft,  um  dieselben,  sobald  unser  Gesell- 
sohaftskapital  auf  unseren  zu  stellenden  Antrag  auf  eine  Million  erhöht  worden  ist  und 
die  auszugebenden  Commandit-Antheile  placirt  sind,  zurückzuzahlen. 

Der  Bau  der  Anstalt  in  Kronstadt  wurde,  nachdem  alle  zum  Theil  nicht  unwesent- 
lichen Schwierigkeiten  beseitigt  waren ,  am  1.  Mai  russ.  Styls  begonnen  und  in  der  in 
Russland  ohne  Beispiel  dastehenden  kurzen  Zeit  von  7  Monaten  soweit  vollendet,  dass  wir 
bereita^im  December  im  Stande  waren,  Gas  zu  produciren.  Die  Anstalt  ist  in  allen  Theilen 
solide  und  iweekmässig,  und  unter  Berücksichtigung  der  in  Kronstadt  obwaltenden 
sowohl  klimatischen  als  territorialen  Verhältnisse  und  mit  Anwendung  aller  Erfahrungen, 
welche  in  Petersburg  und  Warschau  seit  einer  Reihe  von  Jahren  gemacht  worden,  erbaut. 

Wir  eröffneten  den  Betrieb  mit  2,400  Flammen,  doch  ist ,  da  die  Einrichtungen  zur 
Ghubeleuobtung  in  den  meisten  kaiserlichen  Gkbäuden  jetzt  genehmigt,  für  die  nächste 
Wintercampagne  eine  erhebliche  Steigerung  der  Flammenzahl  zu  gewärtigen.  Wir  glauben 
die  siobere  Erwartung  aussprechen  zu  dürfen  ,  dass  wir  bereits  im  laufenden  Jahre  eine 
gute  Veninaung  des  auf  den  Bau  dieser  Anstalt  verwendeten  Capitals  erzielen  werden, 
wenn  sieh  die  Betbeiligung  des  Privatpnblikums ,  die  aniänglich  nur  unbedeutend  war, 
mehrt.  —  Nach  den  vielen  jetzt  bereits  dahin  zielenden  Anträgen  wird  darin  im  Ijaofe  des 
Sommers  eine  bedeutende  Besserung  eintreten. 

Wir  gehen  nun  zur  Besprechung  der  einzelnen  Anstalten  über: 
1.  Altwasser.                        Production.          Flammenzabl. 
1867:     3,798,000  C  pr.             1,819 
1868 ;     4.200,700     _^ 1^899 

Zunahme:     ~40277CK)  c'  pr.  80. 

Dieee  befriedigende  Zunahme  des  Consums  ist  hauptsächlich  durch  die  im  Juni  i^i- 
wiUig  herbeigeführte  Herabsetsung  des  Gaspreises  von  ö  Sgr.  pr.  1000  c'  pr.  veranlasst; 
die  geringe  Zunahme  der  Flammenzahl  motivirt  dieselbe  nicht«  Für  das  begonnene  Jahr 
ist  eine  wesentliche  Vermehrung  der  Flammen  und  des  Consums  sieher  zu  erwarten,  da 
mehreie  inawiflcban  entstandene    industrielle  Etablissements    die  Gasbeleuchtung    einfahren 

Hftusdorf-Wftstewaltersdorf.  Production.         Flammenzabl. 

1867:    8,096  200  C  pr.           1,130 
1868:     3,940,500     „ 1,240  • 

Zunahme:        844,300  c'  pr.  110. 

Diese  bedeutende  Zunahme  ist  grösser,  als  auf  irgend  einer  unserer  übrigen  Anstalten 
und  leehtfbrtigt  unsere  wiederholt  ausgesprochene  günstige  Meinung  für  dieses  Unternehmen. 
Dsr  Mehroonsum  kommt  lum  grossen  Theil  auf  die  sich  immoor  mehr  ausdehnende  Ver- 
weudnag  des  Gases  lu  technischen  Zwecken,  ausserdem  hat  sich  die  Industrie  in  Hausdorf- 
Wflsteweltersdorf  in  der  zweiten  Hälfte  des  Jahres  1868  eines  gsns  ausserordentlioben 
Aolwliwnnges  su  erfreuen  gehabt,  ein  Beweis,  dass  dieselbe,  „bauptoäohlich  Bleioheiei  mnd 
AppceHir  Yen  beamwoUen   und   leinenen  Waaren'^   der  süddeutseben   und  ee^isehMi  Cott* 
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cuirenz  nicbt  allein  gewachsen  i^t,  Hoodern  diuBclhc  eum  Theil  noch  flherBügelt,  w&s  uns 
ilie  Siohcrhüit  eiüür  ferneren  liiitwickeluug;  gibt.  Wir  haben  much  hier  ,  um  den  Coasum 
%n  vergröss<^rn,  den  G&spreis  vorläufig  um  5  Sgr,  per  1000  o'  pr.  ermmügi^  und  ist  der 
Errolg  nicht  uuitgtibLitihen.  Leider  hlnd  auf  dieser  Anatall  die  Nebeupraduete  Coaka  und 
Theor  nur  »u  gana  schlechteo  Preisen  und  seihst  dann  noch  schwer  zu  verwerthen,  Wö- 
diiicb  der  Nutzen   uieht  unwesentlich  beeinträchtigt  wird, 

3.  Neusalz  a,  i>. :  Prc»ducti(.in.  Flammen^ahl. 

1867:     3.570400  C  pr.  1,535 

1868;     3,769,300     „ 1,595 

Zunahme:         198.900  c*  pr.  60, 

Hier  ist  die  Zunahme  noch  hinter  der  des  Jahres  1867  zurückgebUeben ,  und  aind 
wir  wegen  der  hoben  Kohlen prei!>e  leider  nicht  in  der  Lage  gewesen,  deu  Gaspreis  herab- 
j^usetzen^  um  dadurch  den  Contiiim  vermehren  zu  kUnuen,  wfk»  tius  iudeaa  nun»  nacbdem 
endlich  der  Bau  der  Ittngit  projectirteu  Eisenbahn  von  Lieguitz  nach  NensalK  a.  O,  in 
angriff  genommen^  und  sobald  dieselbe  eröffnet  Ist,  möglich  werden  dürfte.  Die  ErÖffnuug 
dieser  Bahn,  welche  lör  Neusalz  fast  aur  Lehensfrage  geworden  ,  wird  auch  für  unsere 
dortige  Anlage  tou  utcht  zu  unterscb  ätzen  dem  Vortheü  sifin,  was  sich  schon  jetzig  nach"* 
dem  die  Gewissheit  vorbauden,  deutlich  erkeunen  ItLsat,  indem  neue  Eiuricblungen  uEid  Er- 
weiterungen bereits  angemeldet  sind;  ausserdem  wird  der  Bahnhof,  welcher  dicht  neben 
unserer  Au&talt  augelegt  wird,  ^*  Z,  ein  bedeutender  Coiiäument  werden.  Durch  wesentliche 
Ersparnisse  im  betriebe  und  die  umsichtige  Lettung  des  Geschäfts  rou  Seiten  des  I^irigeuteu, 
iBi  der  Nutzen,  den  die  Anstalt  per  18(>t5  gebracht^  S^g^^  das  Vorjahr  nicht  unwesentlich 
gesti^bn.  so  dass  wir  in  Anbetracht  der  Verhältnisse  mit  dem  Resultate  zufrieden  seiu  köaneu. 
4*  Licabaoh  hei  Chemnitz.     Froductiou.  Flammenxahl, 

I8ß7:     2,568400  g*  pr.  2,286 

1868;     3,0H7,200      ^ 2,592 

Zunahme:  518,800   c'   pn  304 

Obgleich  die  Zunahme  der  Consnmtion  im  Jahre  1868  noch  immer  nicht  der  Flammen- 
zabl  entspriobti  so  ist  dieselbe  doch  schon  siemlich  befriedigend  und  berech  tigl  zu  der 
Hoffnung,  dass  hei  fernerem  Aufblühen  der  Industrie,  welche  nicht  ausbleiben  wird,  der 
Cousum  eine  erhebliche  Vermehrung  erfahren  dürfte,  die  wir,  weuu  irgend  möglich,  durch 
eine  fernere  Herabsetzung  des  Gaspreises  zu  unterstützen  beabsicbtigen.  Die  Zunahme  des 
Couaums  hatteu  wir  schon  für  die  zweite  HHlfte  des  Jahres  1868  erwartet  und  gingen 
daher  aus  Vorsicht,  um  eventuell  nicht  in  Verlegenheit  zu  geralfaan,  zu  einer  bedeutenden 
ErwcLteruug  der  Anstalt  über,  welche  uns  nun  fUr  das  laufende  Jahr  zu  Statten  komnit. 
Limbach  wird  nun  endlich  nach  vielen  laugeu  und  vergeblichen  Verhandlungen  auch  dur^ 
Eisenbahn  mit  den  grossen  Mau delspl atze u  verbunden,  was  ohne  Zivelfel  bedeutend  zur  Hebung 
seiner  Industrie  beitragen  wird,  also  auch  für  unsere  Anlage  von  Nutzen  sein  muss, 

5.  Nienburg  a.  diBaale:  Freductiou.  FJammenzahL 

1867:      1,481,430  C  pn  740 
1868:       1.832,710     „ 790 

Zunahme:         351,280  c'  pr,  50. 

Diese,  wenn  auch  noch  lange  nicht  genügende  Zunahme  des  Consums  und  der  Flammen* 
sthl,  berechtigt  uns  zu  der  Hoffnung  ^  doss  wir  auch  hier  auf  eine  den  Verbältnisson  an* 
gemessene  Vermehrung  des  Gasconsums  reebnen  dürfen.  Die  Zunahme  pro  1868  würde 
schon  wesentlich  grüsscr  geweseu  sein ,  wenn  nicht  bereits  im  Januar  die  Campagne  in 
den  Zuckerfabriken  geschlossen  worden  wäre,  im  laufenden  Jahre  hat  der  Cousum  gegen 
das  Yorjahr  ganz  bedeutend  zugenommen.  Im  Laufe  dieses  Jahres  hoffen  wir  noch  eine 
Zuckerfabrik,  ganz  iu  der  Näbo  Nienburgs,  mit  Gas  zu  versehen  ;  die  Verhandlungen  sind 
bereits  eingeleitet  und  führen  boffentlich  zum  gegenseitig  befriedigenden  Abschluss,  wo- 
durch auch  diese  Anstalt  eine  angemessene  Beute  bringen  wird. 

6.  Peitz:  Froduction.  FlammenzahL 

1867 :      1,624,470  c'  pr<  1,035 

1868  :      1,680,350     „ 1,027 

Zunahme:  55,880  c'  pr.  Ahnahme:         6. 

Diese  kaum  nennenswerthe  Zunahme  des  Oousums  und  selbst  Abnahme  der  Flitnmos 
ist  zum  Theil  dadurch  motivirt,  dass  im  Laufe  des  Sommers  eine  kleine  und  eine  der 
grössten  Fabriken  zum  Theil  abgebrannt  sind  und  erst  gegen  Ende  des  Jahres  wieder  in 
Betrieb  gesetzt  werden  kunDten.  Der  Hauptgrund  der  leider  sehr  langsamen  Eutwickelung 
unserer  Feitaer  Anlage   liegt    aber    in  dem  überaus  aohlechten  Geschäftsgang  der  dortigen 


Qesohäfts-Berioht  der  neaeo  OM-GMellsohaft  Wilhelm  Nolte  &  Co.  257 

iBdustrie,  ^Tacb-  tind  Bakskin-Fabrikation  nebst  Spinnerei*',  welche  anter  dem  fehlenden 
Absata  der  Fabrikate  nach  Nord-  und  Sfld-Amerika,  YorsflgHoh  aber  durch  die  ungflnstige 
Goojunctor  in  Wolle  während  dee  gansen  Jahrea  sehr  f^elitten  hat,  so  dass  die  Terschiedenen 
grossen  und  kleinen  Fabrikanten  sich  nur  schwer  und  langsam  von  den  erlittenen  Verlusten 
erboleo  können.  Seit  Anfang  des  laufenden  Jahres  scheint  auch  dieser  Indastriezweig  sich 
weeentlicb  su  heben,  so  dass  wir,  nach  den  Resultaten  der  ersten  3  Monate  zu  urtheilen, 
auf  eine  erhebliche  Zunahme  des  Consums  rechnen  dürfen,  wodurch  sich  die  Rente  wesent- 
lich bessern  wird.  Die  Anstalt  in  Peitz  wurde  s.  Z.  bei  dem  sehr  günstigen  Gcschfifts- 
gang  1865  projectirt  und  den  damaligen  Verh&ltnissen  angemessen  ausgeführt,  leider  für 
die  seitdem  eingetretenen  ungünstigen  Verhfiltnisse  viel  zu  gross,  indess  darf  man  wohl 
hoffen,  dass  auch  die  Industrie  tou  Peitz,  Weil  sie  naturwüchsig  ist,  mit  der  Zeit  wieder 
zur  ToUen  früheren  Blfithe  gelangen  wird.  Im  laufenden  Jahre  wird  Peitz  durch  Eisenbahn 
in  den  grossen  Verkehr  gesogen,  wodurch  die  dortige  Industrie  und  in  Folge  dsvon  auch 
unsere  Anlage  nur  gewinnen  kann. 

7.  Schneeberg-Neust&dtel:         Production.  Flammenzahl. 

1867;         1,470,780  c'  pr.  995 

1868;         1,950.900     „ 1,168 

Zunahme:  480,120  o'    pr.  173 

Dieser  erhebliche  Mehrconsum  beweist,  dass  auch  diese  Anlage  in  fortgesetzter  gesunder 
wenn  auch  langsamer  Entwickelung  begriffen  ist  und  berechtigt  zu  der  Hoffnung,  dass 
auch  hier  die  Rente  eine  steigende  und  bald  befriedigende  sein  wird.  Eine  freiwillige 
Preia-Ermlssigung  um  10  8gr.  per  1000  c',  welche  wir  im  Juni  eintreten  liessen,  hat 
wesendich  zur  Vermehrung  des  Consums  beigetragen,  und  macht  sich  dieser  auch  im  lau- 
fenden Jahre  in  recht  erfreulicher  Weise  bemerkbar.  Durch  den  Anbau  eines  Wohnhauses 
auf  diaaer  Anstalt  haben  wir  den  Dil  igen  ten  in  Stand  gesetzt,  die  Arbeiter  besser  control- 
Urea  au  können  und  auf  geregelten  Betrieb  zu  achten,  was  bisher  bei  der  grossen  EmU 
femnng  der  Wohnung  des  Dirigenten  tou  der  Anstalt  nicht  möglich  gewesen. 

8.  Döbeln.                                                  Production.           Flammenzahl. 
1867  T.  1.  Mai,  also  8  Monat:       1,855,950  C  pr.              1  233 
1868; 3,259,180     „ 1,469 

Zunahme:  1,403,180  c' pr-  236 

In  Rfioksicht  auf  die  überaus  grosse  Abneigung  des  Publikums  gegen  die  Gasbeleuch- 
tong,  welche  aus  dem  schlechten  Betriebe  der  Anstalt  seitens  der  früheren  Inhaber  herrührt, 
die  wir  nur  mit  der  Zeit  und  mit  Mühe  beseitigen  werden,  ist  diese  Zunahme  gewiss  eine 
recht  erfreuliche  zu  nennen,  und  dürfen  wir  mit  Zuversicht  erwarten,  dass  unsere  für  diese 
Anlage  gehegten  Erwartungen  im  laufenden  Jahre  in  Erfüllung  gehen.  Die  Verluste  im 
Bohr^tem,  welche  in  der  ersten  H&lfte  des  Jahres  1868  noch  sehr  bedeutend  waren, 
sind  in  der  zweiten  Hfilfte  durch  unausgesetzte  Nachsuohungen  und  Ausbesserungen  beinahe 
auf  den  normalen  Satz  reducirt,  so  dass  wir  schon  dadurch  pro  1869  ein  wesentlich  besseres 
Resultat  enielen  werden,  um  so  mehr ,  als  die  ersten  Monate  des  laufenden  Jahres  bereits 
eine  recht  erfreuliche  Zunahme  aufweisen.  Durch  die  Eröffnung  der  über  Döbeln  führenden 
neuen  Leipaig-Dresdener-Eisenbahn  wird  der  Verkehr  ohne  Zweifel  bedeutend  gehoben,  was 
auch  für  unsere  Anlage  tou  Nutzen  sein  wird.  Hoffentlich  gelingt  es  uns,  den  neuen 
groaeen  Bahnhof,  sobald  derselbe  fertig  ist,  auch  mit  Gas  zu  beleuchten. 

9«  Marienburg  in  Westpreussen:             Production            Flammenzahl 
1867  T.  19.  Oot  bis  81.  Dec.             628,190  C  pr.  566 

1868: 1,872,890     „ 778 

Zunahme  I  1,249,700  c'  212 

Die  Entwickelung  unseres  Geschäfts  in  diesem  Orte  ist  wio  fiberall,  wo  keine  indu- 
strieUmi  Etablissements  den  Consum  erhöhen,  eine  langsame  aber  sichere  und  ist  keinen 
ungflnstigen  Co^Junkturen  der  Industrie  unterworfen.  Es  ist  uns  gelungen,  gegen  Ende 
des  Jahres  die  Rogat-Brücke,  sowie  auch  einen  Theil  der  äusseren  Laternen  des  Bahnhofes 
zu  belenohten,  und  hoffen  wir,  dass  es  uns  gelingen  wird,  im  laufenden  Jahre  auch  den 
innartti  Theil  der  sftmmtlichen  Bahnhofsgebäude  zu  beleuchten,  wodurch  der  Consum  ganz 
bedentand  gesteigert  würde.  Marienburg  wird  binnen  Kurzem  durch  eine  Eisenbahn 
fldt  Slaa  eto.  Tsrhunden,  wodurch  der  Bahnhof  erweitert  und  der  Verkehr  auf  demselben, 
so  wie  auch  der  Verkehr  in  der  Stadt  ohne  Zweifel  bedeutend  gewinnen  werden.  Auch 
aof  dieser  Anstalt  haben  wir  uns  in  den  ersten  Monaten  des  laufenden  Jahres  schon  eines 
leeht  easehnliehen  Mehrconsums  su  erfreuen,  welcher  uns  einen  sicheren  Anhalt  für  die 
Rente  pro  1869  giebt. 

33 


258 


Ge&eliiftii-Betrieb  der  neuen  GiL»-Ceiel]iohafC  Willielni  Holt«  &  Co. 


10.  Miirieuwerder: 

18ß7:  V,  Ib.  Dec,  bis  St. 
1868: 


Deo. 


ProdaotiOD« 
286,770  G*  pr 
2,420.840     » 


FliAmenZAht. 
1,012 


n 


Zunahme:  9J34,070  o'  l2l 

Auch  hier  gilt  das  »cbon  bei  Marieuburg  Gosugto ,  ga  fablt  üUd  Industrie,  und 
dabor  it)t  die  EntwicltcluDg  ciDd«res  Ge^cbUfid  nur  eiae  laQgi^atne  aber  sichere,  indeas  bei 
mäfisigen  Ansprüchen  für  d&s  erat©  Jahr  immtirhiii  befriedigend»  Duroh  freiwillige  Her«b* 
neizMRg  des  Gaspreises  um  0  Sgr.  per  lOUO  c^  pr.|  welche  wir  am  1  April  1869  eintreten 
lassen^  wird  sich  der  Conäutn  ohne  Zweifel  bedeutend  heben  «  es  sind  uns  in  Folge  der 
vorlilutigon  Anzeige  bereitj«  über  100  neue  Flaiumen  angemeldet  und  uocb  viele  in  AusaiebU 
Eishei  hat  in  Marienwerder  der  billige  Frei»  de^  Petroleums  die  VeimebruDg  des  Gasoonsums 
sehr  gehemmt,  im  Laufe  dea  Winters  hat  sich  aber  auch  hier  bei  den  erböbten  Preisen 
des  Petroleums  und  der  in  Autiäicht  gestellten  Ermlsäignog  den  Gaspreiaes  die  Uebenteugung 
Baho  gebrocben,  dasa  daii  Gaslicht  vortheilhafter»  angenebmer  und  billiger  ist,  wie  alle 
itbrjgen  Beleuchtungsarten,  so  daäs  wir  bereits  in  deo  ersten  Monaten  des  Laufenden  Jabreit 
eine  rücbt  erfreuliebe  Zunahme  des  Gascoiisuuis  erfahren  haben,  und  können  wir  bei  der 
soliden j  umsicbtigen  und  sparsamen  Verwaltung  fiir  das  laufende  Jnhr  sicher  auf  eine 
befriedigende  Rente  zählen. 

11.  Garde  legen: 
Ende  februar  1B6B  mit  275  Flammen  eiöfifnet,  Termehrtt^  sieb  diese  Zahl  auf  421^ 
und  wurden  *J37  950  o'  pr.  Gas  producirt*  Hier  ist  die  Consumtion  und  die  ßetheiligung 
dm  Publikums  weit  hinter  unseren  Erwartungen  surücbgeblieben.  Eine  regere  I  otheiligung, 
sowie  eine  wesentliche  Vermebrung  des  Consums  und  der  Flammenzsbl  haben  wir  indesa 
mit  Beatimmtbeit  zu  erwarten,  sobald  die  Elseubabn  von  Berlin  nach  Lehrte  eröffnet  ist, 
was  vorauBsichtlicb  1870  der  Fall  sein  wird.  Wir  werden  durch  Eröffnung  dieaer  ßabn, 
deren  Bahnhof  in  Gardelegen  nnmittelbar  neben  unserer  Anstalt  angelegt  wird»  nicht  allein 
Vortbeil  von  der  Entwickelang  des  Verkehr  siehe  na  haben,  sondern  dadurch  auch  noch  in 
die  Lage  kommen,  nniseren  Kohlen  he  darf  ron  Westpbalen  via  Lehrte  für  fast  den  halben 
Preis  wie  bisher  besiehen  eu  kounen,  so  dass  uns  dann  eine  Ermlasigung  des  Gaspreises 
möglich  wird,  die  wir  sofort  eintreten  lassen  wollen ,  um  dann  auch  den  vielen  kleinen 
Gewerb  treib  enden  den  Gasconsum  zu  erleichtern  resp.  £u  ermögltcben.  Die  Eiaenbabn 
durch  ile  bisher  gana  vom  Verkehr  ausgescblossene  Altmark  wird  nach  unserer  Uebor- 
sseugung  den  Verkehr  und  Handel  Gardelegens  wesentlicb  heben  und  ohne  Zweifel  auck 
aebr  bald  industrielle  Etablissemonls  In'a  Leben  rufen,  da  hinreichende  und  billige  Arbeita- 
kräfte  Torhanden  sind.  Bis  zur  Eröffnung  der  Eisenbahn  Berlin«  Lehrte  müssen  wir  jeden« 
falls  für  Untiere  Anlage  mit  ganz  bescheidenen  Resultaten  zufrieden  sein,  die  wir  indeat 
durch  gaux  besondere  Aufmt^rksamkeit  und  Sparsamkeit  im  Beiriebe  nach  Krlften  su  v«rt^ 
bessern  bemüht  sein  werden. 


I 


12.  B  uebholz. 

Am  1«  Norember  I8G8  eröffnet  mit  84t   Flammen^  stieg  deren  Zahl  bia  81.  December 
auf  1089  und  wurden  in  den  2  Monaten  557,250    o'    pr.    Gas    producirt.     Diese    AnaUlt 
haben  wir  am   1.  Norember  ron  dem  Erbauer   derselben ,    Herrn    Ph.    0*   Oecbelbluaer    in 
Berlin,  unter  für  uns  vort  heil  haften   Bedingungen  erworben.      Dieselbe  ist,  wie   alle    unsere 
Anstalten,  gut  und  solide  und  nach  den  neuesten   Erfahrungen  gebaut,  so  dass  sie  bezügHob 
der  Leislungsfibigkeit  allen  gerechten  Auforderuogtju  entspricht.     Buch hoU  ist,  wie  bekann I, 
eine  gewerbFeiche,  induslrielle  und  im  Aufblühen   begriffene  Stadt  im  sächsischen  Eragebirge, 
die  Bedingungen  f§r  eine  rasche    und  günstige    Kntwickelung    unseres    Unternehmens    aind 
also  TOrbanden.     Binnen  Kurzem  wird  Bachbolz,  welches  jetzt    schon    via    Annaberg    mit 
Chemnitz  durch  Eisenbahn  verbunden,  auch  noch  durch  die    neu    genehmigte    Bahn    naekl 
Eger  In  Bi^hmen  direct  mit  Geste rreich  verbunden,  was  f&r  die  Industrie  und  den  VerkehcJ 
ohne  Zweifel  von  grosser  Bedeutung    werden    wirdj    auch    für    unser    Geschäft    wird    de 
günstige  Einffuss  nicht  ausbleiben*     Der  unmitlelbar  an  der  Btadt  zu    erbauende  Babnho 
wird  ohne  Zweifel  sofort  ein  b:  deutender  Con&ument  für  uns  werden,  wir  haben  also  Jeden* 
falls  mit  Erwerbung  dieser  Couoession  und  Anstalt    eine    gflnstige    Ac<|utaition    für    unser 
Unternehmen  gemacht. 

Der  Gasverlust  betrug  1BG8  auf  allen  12  Austalteu  aosammen  2,3G5,400  c'  pr«    oder^w 
8^  der  ganzen  Abgabe.  ^H 

Der  Selbst  verbrauch  721,920  o'  pr{  oder  2**/^  der  gesamroten  Abgabe.  ^ 

Bei  der  verbltltniss missig  noch  kleinen  Abgabe   beides  schon  recht  günstige  TerlüLlt- 
niste^  namentUch  gegenüber  der  beträchtlichen  EohrlUnge  voü  ansammln  23B, 637  laufende  Fuia. 
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All  Sfmkolilen  worden  anf  AÜeii  iw5lf  Anstalten  rerbraacbt : 

NiedertohlesiBohe  aus  dem  Waldenbnrger  BeTier     8,103  Tonnen 
BidisSfehe  (Zwiokauer)          .                          .-       6,562       „ 

EngliMhe 3,504       „ 

WMtphlUsche      .....  205       „ 

BdlmÜBohe  PUttenkohle  nnd  direrte  714       . 


Znsammen  19,088  Tonnen 

Die  Ban-Conti  erböliten  siob  gegen  das  Voxjabr  darcb  Tersobiedene  Nenbanten,  Ver- 
gfdeeerangen  and  namentliob  Verl&ngerongen  des  Bobmetses. 


In 


0. 


Altwasser 

Hansdorf 

Nensala  a. 

Limbaob 

PeiU 

Nienburg 

Scbneeberg 

Döbeln 

Marienbnrg 

Marienwerder 


Btbir. 


797 

271. 

3?8. 

2596. 


16 

12. 

12. 

5. 


224.  27. 

118.  24. 
2,266.  9. 
2,400.  19. 
1,268.  a 
2,342.  13. 


8. 
9. 
6. 
5. 
7. 
9. 
4. 
3. 
4 


Snmma:  Btbir. 

12,703.  28.     7. 

ntresultat  des  Betriebes  pro  1868  stellt  sieb  aUo  wie  f 

Prodnction. 

Flammensabl . 

c'  prenss. 

1.  Altwasser: 

4,200,700 

1,899 

2.  Hansdorf: 

3,940,500 

1,240 

3.  Nensals: 

3,769.800 

1,595 

4.  Limbaob: 

3,087,200 

2,592 

5.  Nienburg: 

1,680,350 

1,027 

6.  Peits : 

1,832,710 

790 

7.  Sebneeberg: 

1,950,900 

1,168 

8.  Döbeln: 

3,259.130 

1,469 

9.  Marienbnrg: 

1,872,890 

778 

10.  Marien  Werder: 

2,420,840 

1,012 

11.  Qardelegen : 

937.950 

421 

12.  Buobbols: 

657,250 

1,089 

Snmma: 

29,509,720 

15,080 

gegen  1867: 

20,375,590 

12,232 

Also  Zunabme:     9,134,130 


2,848 


Von  dieser  Zunahme  kommen  2,851,920  o'  pr.  oder  16Vs^/o  auf  die  seit  Anfang  1867 
im  Betsiebe  beflndlioben  Anstalten  Nr.  1—7;  der  Best  rertbeilt  sieb  anf  Döbeln,  wo  die 
Anstalt  1867  nur  8  Monat,  Marienburg  nur  2  Monat  11  Tsge,  Marienwerder  nnr  14  Tage 
und  Chtfdelegen  sowie  Bucbboli  nocb  gar  niobt  im  Betriebe  waren.  Für  das  laufende 
Jabr  ist  also  naeb  diesen  ErCsbrungen  eine  fernere  Zunabme  des  Gaskonsums  mit  siem- 
lidier  Biolierbeit,  sowobl  auf  den  alten  wie  auf  den  neuen  Anstalten,  lu  erwarten  und 
sonit  oluM  ZweUU  ein  fttneres  Steigen  des  Gewinns  resp.  der  DiTidende  gesiebert,  was 
am»  aaelislahendw  Zusanmienstellung  der  Consumtion  in  den  ersten  3  Monaten  des  laufenden 
Jalires  im  Vargleicb  inr  Consumtion  in  derselben  Periode  des  Yorjabrs  ersiobtlicb. 

Es  wurden  oonsumirt: 

1868  1869 

Tom  1.  Januar  bis  81    Mars  Tom  1.  Januar  bis  31.  Win 

9,660,350  o'  pr,  11,489,180  o'  pr. 

pro  1869  also  eine  Mrbroonsumtion  Ton  1,828,830  o'  pr.  oder  19%,  wfthrend  die  Flammen- 

1.  Januar  1869  bis  31.  Min  1869  auf  15,227  stieg. 


Berlin,  30.  AprÜ  1869. 


■4  «er  AnIblehtanUli  4 
Wilhelm  Holte  A  €e. 
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I.  Zusammenstellung  der  Special- Abschlüsse  der  12  Anstalten 

AltwM&er^  Hauädorf»  Neuft&lz  a.  O.  Limbftoh,  NIeitburg  n.  S.,  Peitz^  Bclmeeberg-Neiiatädtel, 
D4)belD,   Marieuburg  m  VVeatpreussen»  Mariftuwerder,  Oardelegen,   HuchhoNi 

«m  31,   December   J  868, 

S  p  e  c  i  a  1 '  ß  i  1  a  II  z  -  C  0  n  t  0. 

Hellet* 


An  Cftssm* Conti,  für  die  baaren   Ca ssen bestände  ,  ,  Tbk. 

^  Mobilion-Conti      für  die  l-inrean-Einriclitungen   tmd  Mobilien,  oinschliess' 

lieb  dfir  jibotometriiicbeQ  Inetrutiieiite  uod   1 1    FeuerspritKen 
„   Conti   der  Privai-Einricbtiingen ,    für    die  AusMtUnde  aus  gelieferten  Gas- 

Einrichtungen!  Bdeucbtongs-Gegtinstünden  etc.  .  .  .  « 

„   Conti   der  verinietheten  Privat-EinricbtiingeQ^  f  r  die  nacb  jäbrliober  Ab* 

sebreibuiig  von  Sy^   pCt.  vom   Nüuwerth  verbliebenen  Werthe  der  ver- 

mietbeten  (jasznbler  und  EinrtcbtungGti         ...... 

^   Zinsen-Conli,   für  unser  Guthaben  an   ZinBeii  .  «  ,  «  . 

„   Uekuobtungä-UtensUien-  und   Unkosten -Conti,  für  den  Wertb  der  Gerfitb- 

BCbaften  und  Materialien  etc.  zur  Straasenbeleuctnng    auf  10  Anst&lten 
„   Betrieb»-   Utensilien-  *imd  Unkoaten-Conti ,    för    den  Wertb    der  Gerlth' 

Beb  alten  und  Werksteiige  ete«  zur  GaBfabrikation  .  *  .  ^ 

^  Reinigungsrnftterifll-Conti,  für  den  Wertb  der  vorrRtbigen  Masae  und  diT, 

Materialieu  zur  Gasreinigung  .  .  .  ^  «  .  . 

„   DampfmaBcbinen-Betriebfi-ruiiti  j    für  die  Vorrfttbe  von  PntK wolle  ^    Talg, 

Ma^cbinenscbmiere  ete.         ........  ^ 

„   Oefen-Ünterbahuuga- Conti,  für  die  Vorrätbe  an  Thonretorten,  feuerfeaten 

Steinen,  Cbanaotte  etc.  .....,.,. 

„  Magazin-  und  Werkatatts-Conti, 

a.  für  die  gesammten  Werkstatts-Utensilietj  u.  Apparate, 
Feldaclimicden,   ^^cblos8e^'  u.  Rübrkger-Werksienge    Thlr»  4  062.  19.  — 

b.  für  die  Vorrätbe  an  Metallen ,  acbmiede-  und  guüö- 
eiserneu  Ri>hren,  VcrbindungaütückeHj  Häbnen,  Gas- 
ZHblern^  Hei eucbtungsgegenat Anden,  Fittinga  u*  Ma- 
terialien aller  Art,  im  Bau  begriflrenePriTatlcitungen  etc.      tj     8,146.  11.  10 

0.   für  Anaatinde   ana    Terkauften  Magazin -Gegen  atiin- 

den,  Eilen  etc. „  81.29.    2 

„  Gaa-Conti,  für  die  Vorrtltbe  in  den  Gasometern      .  ,  .  «         . 

I,  Gaakoblen'Conti,  für  die  VorrStbe  Ton   5,959  Tonneu  Steinkohlen 
„   Coaka-Conti| 

A.   für  die  vorrÄtbigen  4»098Vi  Tonnen   Coaks  .  .  Tlilr.  1,G74,  =-.    9 

b.  „    Auaatände    im   Coaks  Verkauf  .  ,  .      „         138.    2.  — 

„   Theor-ronti, 

a.  fiir  den   Vorratb  von   1,674  Ctr.  65  Pfd,  Theer  ,  Thlr,  1,396.  26.  7 

h,    ^     Fli8ser  und  Utensilien               ,          «          .  .     ^         219.    4«  2 

c.  n     Auistftnde  im  Tbeer- Verkauf  .          .          <  .      ^         142.    8.  4 

^  Conti  d e r  ö flen  tl ich en  Oel beloucb tu n g,  für  V orrlUbe  and ieaen  Beleu  eb tun ga - 

Materialien  .,....,..,. 

^  General-Unkosten-Conti,     für    Voran azablungon     an     Feuer veraicherungs- 

Beiträgen  ........... 

„  Ammoniak-Conto  f  r  Atiaatfinde     ........ 

„  Conti    div.  Debitoren ,    fiir    unaer  Guthaben    atis   div.  Lieferungen    und 

VorscbtiBsen         ........  .         *  . 

„   Bau  Conti,    für  den  Gesammtwertb  der  Anlagen  (Grundatiicke,  Gebäude, 

Apparate,  RbbrenayBterae  etc.) . 

,^   Conto    der    von    der  GröbenVeben  Bcgräbnias'CapeUen-Stiftaugamasse  in 

Marien  Werder  für  von  uni  deponirte  Rentenbriefe  .... 

^  Conti   der  Gas-Censnmenten,  für  Anastttnde  für  geUefertea  Gas 

Summa  1 1604,200^20 


12,291 

148 

5,925 


1.807 


1,758 


2    9 


1460 

1,905 


22 
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Credit. 


Per  Conti  diverser  Creditoren: 

e.  Reste  für  noch  su  zahlende  Steuern  u.  Ahgahen       Thlr«      4. 17«    1 
b.  Für  Guthaben  direrser  Lieferanten      .  .     »    686. 28.    4 

„  Hjpotheken-Conti,  fOr  die  nooh  auf  2  Anstalten  lastenden  Hypotheken- 
Schulden 

yf  Conti  Wilhelm  Nolte  &  Co.  in  Berlin,  fftr  die  rom  Centralbureau  für 
den  Rau  und  Betrieb  der  Anstalten  Torausgabten  Summen: 

a.  Saldi  pr.  81.  Deo.  1868  (siehe  die  Specification 

im  General-BUans-Conto)     ....  Thlr.  565,080. 27.    7 

b.  Saldi  der  Special-Gtowinn  -    und  Verlust- Conti 

pro  1868 „       35,008.12.    7 


Summa     604,200|20|  7 


Special-Gewinn-   und  Verlust-Conto. 
]>ebei. 


An  Gaskohlen-Conti,  fttr  den  Verbrauch  Ton  19,088  To.  Steinkohlen       Thlr.    |    16,816 
„  Betriebs-Arbeiter-Lohn-Conti,  fQr  die  Löhne  der  Betriebs- Arbeiter  und   || 

Poliere I      5,995 

„  Retorten-Feuerungs-Conti,    fQr  den  Verbrauch  Ton  14,337  To.  Coaks   | 

und  212  V;  Ctr.  Theer  zur  Unterfeuerung 7,204 

„  Dampfmaschinen-  und  Betriebs- Conti,  fflr  die  Kosten  des  Betriebs  und   1 

der  Unterhaltung  der  Dampfmaschinen  .  .         .         •    ||         188 

„  Betriebs-Utensilien-  und  Unkosten- Conti,  fSr  Abschreibung  und  Repa- 
raturen der  Werkseuge,  Betriebs-Unkosten  aller  Art,  Beleuchtung  der 

Betriebsr&ume  etc. 935 

^  Mobilien-Conti,  fAr  Abschreibung  von  dem  Werthe  der  Mobilien,  In- 
strumente, Feuerspritzen  etc 206 

0  Oefen-Unterhaltungs-Conti,  für  Auswechselung  Ton  Retorten, Reparaturen 

der  Oefen,  Umbauten  etc 671 

,  Reparatur-Conti ,  für  dib  Reparaturen  und  Unterhaltung  der  Geb&ude 
und  Apparate,  Untersuchung  der  Rohrsysteme,  Umlegung  von  Rohr- 
streoken,  Plaster-  und  Wege-Reparaturen  etc.  ...  587 

„  Reinigungs-Material'Conti,  für  die  Koston  der  Gasreinigung 
„  Latemenwärter-Lohn-Conti,  für  die  Löhne  der  Latemenwftrter     .         .  920 

„  BeleuohtuDgs-Utensilien-  und  Unkosten-Conti,  fKr  Reparatur  und  Ab- 
schreibung an  den  Beleuchtungs- Utensilien  ,  Anstrich  und  Reparatur 
der  Candelaber  und  Laternen,   Putzzeug  und  sonstige  Unkosten  der 

öffentlichen  Beleuchtung 281 

„  Zinsen- Conti,  für  verausgabte  Zinsen  und  P Achte  etc.  nach  Abzug  der 

Einnahmen 271 

„  Salair-Conti  für  GehMter  und  Remunerationen  an  die  Anstaltsdirigenten  5,382 

„  Conti  der  Privateinrichtnngen,  fdr  Verluste  an  ausstehenden  Forderungen  58 

„  Conti  der  Gas-Consumenten,  f  ir  Verluste  aus  Gaslieferungen  .  17 

9  QeDeral-Unkosten-Conti : 

a«  für  Beleuchtung  der  Bureaus  u.  Beamten  Wohnungen 

und  sonstige  unentgeltliche  Gasabgabe    .         .  Thlr.  379.  22.    2 


b«    ff  Heizung  der  Bureaus  und  Beamtenwohnungen 
0.    „  Bureau-Unkosten,  ScbreibhOlfe,  Reinigung,  Be- 

'  waohung  etc.        • 

d^    9  Schreib-  u.  Zeichnen-Materialien,  Buchbinder- 
Arbeiten  etc 

••.    j,  Dmeksachen 

t^   ^  luartioiieii,  Journale  und  Zeitungen 


808.16.   4 

164. 17. 11 

137. 29. 10 
36.  4.  7 
93.    6.   6 


5 
1 

8 

2 

11 

9 
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Thlr, 


196.  _,  _ 
399,    2,— 
29.  23.    6  Thlr 


Itlr  Steaern ; 

1.  StJMUsteuern 

2.  Commanilflteneni 
3*  EinquartiiQBgsgelder  etc* 

^   FeuerTersi  che  rang 
„  Keisekosten: 

1.  des  Directorioms    , 

2.  der  ßeftmtan  und  Arbeiter 
iDcl.  Umsogskoston 

„   Stempel 

^   Flehte  und  Miotho        .  .         ,  .         * 

„   Agio -Verluste  ...,-. 

„   Porti  und  Telegraphen  Gebüliren     . 
^   Sporteln,  Muidnlsr-  und  NotariaU-Qebdhren 
„   RetaaDerationen  und  Ge&cheake 
„   DlTerae  Speaen,  Fubfkost«Q,  Trinkgelder,  Almo- 
MD,  Kosten  Ton  Anpßanzungen  etc. 


Thlr*380.27,    1 
,     105.18,    6 


624.  25. 
429. 16. 


486.  15.  7 
9,  20.  - 

321. 10.  U 
2,    7.    6 

192.20.  1 
33.25.    7 

135.-.    7 

22^.  U.    1 


An  Conti,  Wilb,  Nolte  &  Cu.  1d  Berlin,  für  die  Gewinn-Saldi 


3.577 

35.008 


ätimma  ||    7H,327 


21  8 


Credit. 


Per  Gas-Conti,  für  die  Einnutimen  für  Gas       ...... 

I,   Coaks-Contif  für  den  Ertrug  der  Coaka     **,... 

„   Theer-Conti,  fur  den  Ertrag  vom  Theer     *..... 

^    Ammoniak-CoDto,  für  Gewinn  an   Ammoniak- Wnaaer 

„  Conti  der  vermietheten  Privat^Eiaricbtnngen .  für  die  Einnahmen  Ton 
vermietheten  Gaszählern  und  Einrichtungen  nach  Ahsug  van  jftb fliehen 
öVjVo  Ahsehreibung  vom  Neuwert  he       *,*..* 

„  Magasin-  und  WerkstattB-Conti .  für  die  Einnahmen  aus  dem  Werk- 
atattsbeiriehe,  Ausführung  von  Privatleitungen»  Verkauf  von  P'ittinga 
eCo,,  nach  Abzug  der  Abachreibungen  von  den  Yorräthen  und  Uten^ 
»illen   und  der  Konten  für  Materialien.  L&bne  etc     . 

^  Conti  der  Ofientltchen  Oelbeleuobtung,  für  Gewinn  aua  dieaen  Conten 


Summa 


59,876  26 

11,257,    1 

2.097  18 

9  27 


302 


14 


4,699,25 
83  13 


78;327|  2|  8 


n.  General-AbschlusB 

am  31*  Dpcemher  1B*j8* 


G  e  n  e  r  a  I  *  ß  i  1  a  ö  2  -  C  0  D  t  o. 
Debet* 


An  Casia^ContOi  für  den  b«areii  Cataenhestand        .  .         .  Thlr. 

„   Ei tnesaen -Conto,  für  vorrAthige  Wechsel     ,....• 

„   Mohilien- Conto   für  daa  Inventarium  des  Centmlbureana      .         .  * 

„  Conto  der  bestetUen  Cautionen,  für  die  von  uns  geleisteten  CauÜonen 
„  Zinaen-Conto,  für  an  den  bestellten  Cautioneo  etc.  pro  1868  noch  gut- 
habende Zinsen         ...  .  .  .  .         «  p  • 

^   Actien&nferttgnnga-Conto,     für    hierauf    noch    lastende    Unkosten    für 
Acüenanfertigung    ,,,......, 

„  Gasanstalt  Kronstadt,    für    bla  ult*  Deoember  1868    haar  verausgabte 


16,418 

1,937 
683 

3,232 

119 

562 
62,822 


9 
11 


6«Mkllto-Bwiebt  der  nanen  0«»-G«telbeh»ft  Wilhelm  Nolte  &  Co. 
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BürfotM-CapitaUen: 

Saldi  per  31.  Deeember  1868. 

1.  Altwasser     .         .     Thlr.  45,584.    8.     8. 

2.  Haasdorf  .                 .        48,472.  18.     8. 

3.  Neasals      • 

44,842.  19.    4. 

4.  Limbach    . 

54  880.  17.    5. 

5.  Nienburg  . 

36,928.  11.    8. 

6.  Peita 

51.734.  13.    8. 

46828.     1.     8. 

8.  Döbeln 

62,336.  — .  10. 

9.  ICarienbnrg 

41,202.  ~.    3. 

10.  Marienwerder 

54,938.  25.    9. 

11.  Oardelegen 

33,257.  22.  -. 

12.  Raohbols  . 

44,130.     8.     6. 

Thlr.  565,080.  27.     7. 

Oewinn-fliOdi  nach  den  SpedakAbaohlüisen  dieser 

Anstalten 

„  35,008.  12.     7. 

600,089 

10 

2 

Thlr. 

685,865  24 

7 

CredlL 

^r^^^^äto^r  Commandiuire,  ffU  das  begeb^M^M^ohafts-Capit 
in  2475  Stdek  Actien  k  200  Thlr 

„  Capital-Göiito  des  Garanten,  fttr  an  diesen  begebenes  Ctesellschafts-Ca- 
pital  in  25  Stflck  Aotien  k  200  Thlr 

„  Aeeepten-Conto,  für  nnsere  Wechsel-Aocepte      .         .        ,         .         . 

„  Beeerre-Fonds-Conto,  für  dessen  Bestand 

„  Conto-Corrent-Conto,  für  unsere  Sohalden  bei  den  Banqniers  und  diTersen 
Lieferanten,  abaäglich  der  geleisteten  Abschlagssahlnngen  an  den 
Unternehmer  für  den  Bau  der  Gasanstalt  Kronstadt  eto.  • 

„  Gewinn-  und  Verlnst-Gonto,  fOr  den  Gewinn 

Vertheilang  des  Saldo  des  Gewinn  und  Verlast- Conto's 


495,000 

5,000 

16,938 

2,867 


127,796 
38,263 


Saldo  laut  Bllans 

Hienron  ab: 

1.  Aetienanfertigangs-Conto, 
Thlr.  750.  5. 

25<%  Absohreibung      .         .  Thlr.     187. 16.    8. 

2.  Quote  des  Besenre-Fonds,  6% 

Ton  Thhr.  38,26a  4     .        .     „     1,918.   4.    6. 
8.  Tantieme    d.  GesohAftslnhabers 
und  des  AuiUehtsrathes: 

a.  10*»/oTon  Thlr.  18,263. 4.  „     1,826.    9.—. 

b.  5Vo  ▼©»  T^^.  18,263. 4.  „        913.   4.    6. 


Thlr.  38,263.   4. — 


4,840   4.    3 


Di?idende  an  die  Herren  Aotion&re,  6V3^/o  P^' 
anno  auf  2,500  Stflok  Actien   k   W/^  Thlr. 

Bleibt  Saldo-Vortrag  auf  Gewinn-   und  Verlust- 
Conto  pr.  1869 


Thlr.  33,422  29.   9 
„     33,33310  — 


Thlr.       89.19.   9 


General-GewiuD 


und 
]>ebei. 


e  r 


Thhr. 
1  n  8  t  - 


685,865  241  7 
Conto. 


^aMobSR^^^^FU^V^^*o^Eun^o^B^»au-InTenUrium  Thlr. 
„  Salair-ContOe  Fflr  Gehälter  und  Remunerationen  .... 
„  GeacfaMJnkoeten-Conto.  Fflr  die  Unkosten  pro  1868,  als  Porti  und 
Takgraphen-Gabühren,  Schreibauterialien,  Buohbinderarbeiten,  Druck- 
Insertionen  und  Zeitungen,  Beleuohtung,  Heisung,  Steuern  etc. 

;-Conto«     Fttr  den  Reingewinn 

Thlr. 
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Deutsche  Coniinental-OM-Geselkohaft  in  Dessaa. 


Credit. 


Per  Vortrag  aus  dem  Rechnungsjahr  1867       •         •         •         .  Thlr. 

ff  ProTisions-Cönto.     Für  ProTision  auf  durch  uns  Termittelte  und  durch 

Unternehmer  ansgefilhrte  GaeanUgen        ...... 

„  Zinsen-Gonto.     Für  Ziosgewinne        • 

„  Agio-Conto.     Für  Agio-Gewinne  

„  Conti  der  12  Gasanstalten.      Für    den  Reingewinn   ans  der  Betriebs- 

Periode  1868 

Thlr, 


Deutsche  Continental- (Jas -Oesellsohaft  in  Dessau. 
Betriebs-Resoltate  des  I.  Quartals  iSW. 

Die  13  Anstalten  der  Gesellschaft  produzirten  .  1 10,376,197  c'  engl. 

Im  gleichen  Quartale  des  Vorjahres  '     .        .        .        .  104,946,463  ,y     , 

Mithin  mehr  im  L  Quartale  1869    .        •        .        .     ~      6,430,744  c'  engl. 
Die  Flammenzahl  war  am  Schlüsse  des  Quartals           •         108,804 
Die  Abnahme  betrug  im  Quartale 685 

Dessau,  19.  April  1869. 

Das  Mreetsriu  der  Beatsekei  Gtitiieital-6ai-6esellschaft. 
Oechelhäuser. 


▼•■  Dt.  C.  W«ir  «  Sons  !■  Hlsek«a.  —  BlfMUlaw:  t.  QU 


r.  0.  Juni  1889. 

Journal    für  Gasbeleuchtung 

und 

verwandte  BelenchtungsarteD. 

OrpD 

des  Yereins  von  fiasfacluiiäimern  Deutschlands  und  seiner  Zweigrereine 

sowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie* 
Monatsclirift 

VOÄ 

Dr.  N.  H.  Schilling, 

Dlnctor  der  fiubtl»Qchtiinfi-6piellieliift  La  KflJielieii. 

Müuobdii.     Yerl&g  von  Rudolph  Oldanboiirg. 


Inxerita. 

t)«t  iRitPiironipreJi  bvlrifi  * 
ftr  ein«  fiDie  OttiTielt«     i  ItliLr.  —  Vtt^ 
„  jede    lebtel         „  1      ,,       —     „, 

KI«Lotre  Bnicl»tb«lle  i1«  «Ine  Acblelittti  Ifinnen  nlebl 
lieracliikhUret  irerden;  bet  WledcrMani  tlne«  tniiritti 
vird  Qirr  die  Biirte  ber«cJiB«t,  fdf  dlvtelbeu  jedMh  aucb 
kaDdlUftiQidPoitiiaterD&eaUeliJiJidiaiid  dei  AuiltudiM.  ,    ^,.  „,kenitehBnd#    lioere  S«lt«  de«  Cmiebltfei  benOUt. 


iboiDemeiiU. 

JiJirlkb  4  Rtblr.  lO  Hfr. 
EtlbJliLrtkli  1  Rtblf.   tO  Ilfr. 
Jed«n  Meoit  «rielieLiit  <ln  D«rt. 
Dil    AfaetmeiieDt   hian    BUttflodeii    beJ    illea    Baeb'' 


(64fi) 


Bekanntmachung. 


Die  3.  Versammlung  des  Vereines  der  Gasfaclimänner  Sckle- 
sienfl  und  der  Lausitz  wird  Mittwoch  den  21.  Juli  1869  in  Görlitz 
auf  dem  Blockhause  abgehalten  werden, 

Versammlung  früh  7  Uhr.  Beginn  der  Sitzung  8  Uhr*  Die 
spezielle  Tagesordnung  wird  vor  Beginn  mitgetheilt.  Fachberichte 
und  freie  Diacussion.  Gemeinschaftliches  Mittagbrod  und  Aus- 
flog in  die  Umgegend, 

Fachgenossen  und  Fach  verwandte,  welche  noch  nicht  Mit- 
glieder des  Vereines  sind,  oder  ihren  Wohnsitz  nicht  in  Schlesien 
oder  der  Lausitz  haben,  werden  zur  Theilnahme  freundlichst  ein- 
geladen. Die  Vereins-Mitglieder  sind  an  einer  roth-weisa-schwarzen 
Schleife  erkennbar. 

Allen  denjenigen  Herren,  welche  schon  den  20,  Juli  in  Görlitz 
eintreflFen,  wird  der  ,jRheinische  Hof*,  dicht  am  Bahnhof,  als 
Vereinigimgsort  und  Wohnung  empfohlen. 

Der  Vorstand« 


I/füfUK/V  ^rm. 


MM*  Aeberif  Sagan. 
34 
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IKBUSTKIJ- 

ZV 

CHEMNITZ 

180T 


S^^L^ 


4EES3EBUEG 


•MAI- 


Eo^ 


^/9N\^ 


nie 

Thonretorten- 

und 

Ghamotiestem- 

Fabrik 

AlAWERK 

Ton 


empliehlt  ihre  Producte  Tfti  bewährter  6&te  | 
bestens. 
Von   Thonretarten    halt«  ich  yoq 

den  gangbareren  von  melir  «U  SO  Terschiedenen 
Formen  m  der  Ragel  Vorrath  und  wird  jede  beüe^ 
big«  andere  Form  prompt  geliefert*  Die  gute 
Bf  aueb barkeit  meiner  Retorten  und  derea  iaeflerst 
oerrekte  Form  bat  sieh  seit  einer  Reihe  Yon  Jahren 
l  in  einer  groaseo  Anzahl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
ung Teracbafft,  worüber  gerne  Zeagnisfle  zu  Oien- 
aten  ateben.  —  Vermöge  der  besonders  sorg- 
flltig  gearbeiteten  ganz  glatten  nnd  riss- 
freien  inneren  Flächen  wird  die  Graphit-Ent- 
femnng   m  bobem  Grade  erleichtert. 


Gana  beBOnders  kann  ieb  im  Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfeblen.  Nach  einer  sehr  grossen  AiiKabl  'von  Verbuchen  ist  es  mir  gelangen ,  eine  in 
jeder  Beaiehiing  Tollkommetie  GUaqr  herzastellen^  welche  die  Entfernung  des  Graphita  am 
Gew5ibe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglioht,  Nnr  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
ei  in  der  Regel  einer  kuraen  Zeit  des  A usbrennen ■  j  wem  meine  Ausbrennemulden  aebr 
gute  Dienste  leisten* 

Die  Vortbeile    gut  glaairter  Betörten  haben  aiob  durch  die  Praxis 
ftli  nnbeatreitbit  und  sehr  erheblich  erwiesen* 

Fem  er  liefere  ich: 
POFinftt^ill®  wovon  Über  800  Modelle  Tomithig  sind,  in  allen  Grössen  bis  au  10  Ztr. 

pr.  Btück  Ton  Torzügliober  feuerbeaUlndiger  nicht  sehwindender  Qualität. 
PenerfeftAe  lüelne  gewühuliober  Form  find  jitets  vorrttbig. 

Ferner  empfehle  ich: 
Steine  für  Eisenwerke  zu  Hohiifeiii  ScbweissQfen  etc,,  fUr  61&§fftbrikeii,  PorzeUanfftbrikeQ 
etc  dann  (llaH^Mä^bmelzbäfen,  Bafeln,  Rühren  eto. 
Für  chemigehe  Fabi'ik«*i: 
Sftnregeföaiie^   Röhren»    steine    von    besonders    geeigneter    Qualitfit    für  So^A- 

Bchmelzofen  und  alle  in  dieaea  Facb  einschlagende  Artikel. 
Abtritt-  und  WasserleituQgs-Rühren,   K&minaaf^iiitze,  eic. 
Feuerfest  eil  Thon    bester   Qualität  aus  eigenen  Gruben 
I[lirt6liilft9§&  fein  gemahlen  TOn  geringster  Bchwindung. 

Die  Preise  stelle  ich  entsprechend  hilligst  und  bin  ich  düPcll  tlcdBQlidide 
VeFgrÖBäerimg  meines  Etabliaaentents  in  den  Stand  geaeet^  auch  die  umfangreiobsien 
Aufträge  prompteat  au  erledigen.  v     n       ff     *4|^ 

(608)  Ja  A«  UreiCüi   Gaafabrikant 


Stattin    ISRö 


■  Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation 

jw  m 


PiriB    IB67; 


Filiale  Dresdfin 
Fried ricb'Str.  f). 


in 

Berlin 

Andreas-Str,  73 

nahe  der  Breslau er-Strasie 


Ftliale  Bresl&u 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehU  Heine  Oütioiejiser  von  2  —  150  Fl&mmen  in  Q«hlaflen  von  lUrkem  selbit  ver- 
zinntem  Blech,  ebenda  seine  pttt^nttrten  OttsmesHep  gleiclier  Gröeteie  ohne  PreU- 
erhöhuDg  ,  welche  die  Vonheile  eines  eonatanteren  Wasserstande«,  genaaeren  Kegistrtrens 
und  YulbtSradige  Sicherheit  in  Botreff  de^i  Äuahlasens,  falls  irgend  eine  Bcbraube  geäffnet, 
gewAhron.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  rielcQ  Stfidton  einer  regen  Verwendung, 
Die  Stärke  äcR  ^^Interials  gestattet  mir,  eine  Garantie  ron  4  Mmhwen  zu  übernebmen, 
StAtlonsgtisiti  elfter  mit  guBseiaaertiein  Geh  Aase  für  1000^ — 80  000  o'  Durchgang 
per  ^tnnde^  von  welcher  letzteren  Grbsjio  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  ThJttigkeit  sind; 
bis  3000  C  per  Stunde  halle  ich  ^tatii^naga^messer  in  so  weit  fertig  ^  das»  ich  dteselben 
in  8  — 14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin*  StAdtreiJ^nialor«^»  jeder  beliebigen  GrÖstie, 
mit  nebenstebenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Rei^ulaloren  für  kleinere  Leit- 
ungen EU  Glycerin*  und  WasserfiUlung.  ExhAaBtOfeii  nach  Boa  l'^chem  System  12 — ^24', 
mit  von  mir  verbesserter  SchieberTorrichtung.  Regolalvren  daau  2,  S,  4**  etc.  mit 
nebenstehenden  und  nmniftnteltem  Eingangurohr«  BeJpÜase  von  5'^  bii  zu  jrder  ge* 
wUnachten  Rehrweite.  We^bselliftliiie  von  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zn  4  Apparate^ 
in  allen  Gro&seu  ^  die  Einsätze  verzinnt  ond  qnverzitint.  W&schappAratev  einfacher 
sehr  practiacher  Construclion.  Schieber  ond  hj^dranliüelie  llUlme  jeder  Rohr- 
dimension.  Ventile ,  neu  und  praktisch,  «u  alten  Zwecken  hinter  den  ReiDigern  rer^ 
wendbar,  abaolat  dicht  15 — 20  pCt.  hilliger  als  3chieberhJihne,  vorläiißg  in  Dtmensionen 
von  2—15^'  Rohrweite.  Münameter  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  aof  meine  neu 
construirlen  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  fttr  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  comhinirt^  anfertige^  deren  bequeme  Verbindungj  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Drncltes  in  kurier  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
^fttunitllelie  Bleelilirbellen  als  Conden«atr>ren,  ßoruhber,  Heinigungt^kastendeckelj 
Wecbselh&linhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  ron  bestem  Material,  auch  stark 
verzinnt,  wo  dann  durch  Ldthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Veriin- 
nerei  k&nnen  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden,  UtrAHSenlaternen  sechseckige« 
zur  Stadt beleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Auaatattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  BtUigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  duss  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  leb  den  gtsehrten 
Beeitiern  und  Dirigenten  von  Gasan^italten  sämmtltche  in  meine  Branche  gehdrende^  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  £um  Betriebe  noihwendigi  die  bei  civilen  Preisen, 
zweck mäasigflte  Constructlon ,  ant»rkannt  solide  und  dauerhafie  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  bähen ^  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maasa- 
trommeln  wohl  zur  Wasäerfdllung  am  bebten  geeignet  sind  ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerins  widerstehen^  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden  Gasmesser  anzu- 
fertigen^  die  von  dem  geuannteu  Füllmittel  nicht  verstört  werden,  was  ich  durch  vielseitig© 
Versuche  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4Jilhrige  Garantie  ühernebme. 
Dergleichen  Appnralo  halte  ich  in  allen  Grössen  vorrätbig  am  Lager^  und  haben  diesdben 
bei  vielen  Gasanatallün  bereite  Verwendung  gefunden,  dt^ren  Dirigenten  sieb  höchst  günstig 
Über  die  Zweck mfissigkelt  derselben  ausgesprochen  haben*  Atteste  über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikale  stehen  mir  von  der  hiesigen^  sowie  von  vie  en  der 
hedeutcndiiten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Proismedaillen  wurden  mir  für  #ollile  und 
Ipite  Gasuiefiier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  zu  Diensten,  (^^M 
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fe*"^ 


\ 


Fabrik  von  trocknen 
und    nassen    Gasnbren 

ILWfiG 

Grasbrook, 


PateuMnliaber  iiad  Fabrikant 

vOB  Gaüolirea,  Privat-  iid 

Stra^ssea-Laternea-Regalatorea 

etc.  etc. 


für 


Die  voD  mir  gefertigten  Qftjuhröu  sind  in  England ^  iowio 
fmt  auf  dem  gaoEeti  Cootinente  pateutirt,  aeicbneti  sioh  durch  die 
untrtiglicb©  Richtigkeit  ihres  Ganges  von  alloü  bisbor  bekannten 
Gasuhren  aus,  daA  Princip  die«er  Uhr  ist  ein  einfaohefl  und  doch 
ToUkommen  «einem  Zwecke  entsprechendes,  wie  solche«  fon  vielen 
Autoritäten  durch  Atteüto  anerkannt  worden. 

Um  eine  bö90Q<lere  Eigenaohaft  bervorauheben,  wird  bemerkt, 
da«s  eine  DiiTerena  dt»  Gascoußuma  unter  allen  UiuitÄnden  nie 
2  Proxent  übersteigen  kann, 

Ein  fernerer  VorBug  dieser  Uhren  iit,  daaa    aicb   naftso  G*»-     ittrwieeitliiterQea 
ubren  anderer  Constniction  ohne    grosse  Schwierigkeiten    in    dies     ohne  Glas-Reflex* 
quiflt.  Prlncip  umändern  laflsen.  Durchscbn.  VC  d.  nat.  Gr. 

In  Folge  des  grossen  Beifalls  welchen  meine  Gaa-Ubreu  ttberaJl  gefunden  nnd  der 
mir  lagowandten  grossen  Bestellnngen  habe  iob  meine  Fabrik  und  MmschinenkrKfte  der 
Art  TermebrC,  dass  ich  jetst  im  Stande  bin,  jede  Ordre  auf  Ubren  sn  ermÜBBlifteii 
Preisen  prompt  au8zufflhren,  eine  Jitthrig^e  Oftrantle  zu  übemebioen  nnd  soll- 
Und  fmetitOel  im  Zoll  verein  zu  tiefem: 

StStionB-Giift-Uliren  und  Regnlataren  fertige  in  jeder  beliebigen  Orösie,  in 
kürzester  Frist  an^  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Fach  schiagenden  Artikel  Atteate 
über  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  Directionen 
bedeutender  Gasanstalten  zu  Diensten.  — 

Trockene  Gai»regnlat«>ren  f'9T  StrasBenlaternen  sowie  fur  Privatleitnngen.  —  Die 
von  mir  construirten  bähen  sieb  aeit  ibrom  Beateheu  eines  ungetheilten  Beifalls 
in  erfreuen  gehabt,  und  liegen  Zeugutsae  vor,  da^s  durch  dicaelben  eine  Ersparung 
von  15  l>lii  S5  pCt*  nach  Verhältnisa  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lich bei  Slrassenlatemen  mit  eminentem  Nutzen  rerwandt  wurden.  Dieaelbeu  werden 
mit  und  ohne  Glasreflector  angefertigt. 

Btteher  mit  Zeteliiinngeti  und  PreiscurAnt^  tHmmllicber  von  mir  conatruirten 
Gegenetfinde  werden  auf  V\  unlieb  franco  zugesandt. 

Ed.  Smith, 

Hamburg,  C^ranbraok, 

Fabrikant  Ton  trocknen  and  nnimeti  GaBObreUt 
Ga»  nnd  WasHerflItingii ,  Expertmetitnhr 
lind    Ktatlonü-Uhren-Re^nlnloren,     Gnunlii'- 

prolilrapparatef  Pnmpen  neuester  Construetion^ 
und  aller  in's  mecb&nische  Fach  schlagender        ^m 
Artikel 

Eisen-  &  Messing-GiesseraL 
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^«^^  Fabrik 

feaer»fester  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

TOD 

LOUIS  BOUSQUET  &  (T 

in 

lijon-Talse 

(Frankreich.) 

SSne  der  bedeutendsten  f^abriken  iEhiropa's. 

Sflberne  Preis-Hedaflle 

bei  der  interDationalen  Aasstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Di«  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  l4jon-T»Uie »  gegründet  Ton  den  Herren 
hmwdm  Bmmm^met  de  CVe.  im  Jahre  1854  empfiehlt  sich  durch  die  Vortreffliohkeit 
ihrer  Fabrikate,  welche  heute  in  gans  Europa  bekannt  sind. 

Die  stets  snnehmende  Zahl  der  Gasanstalten,  welche  die  Betorten  der  Herren 
Levie  BevM|«^t  A  de.  to  I«yen-Talse  benützen ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Yonfige  dieser  Retorten  vor  anderen  Fabrikaten. 

Kin  besondert  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
ausserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahren  wird,  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  cu  erreichen.  So  hat 
auch  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  1867  ihr  die  ersto  slUbeme 
■edaOle  Me«  für  Betorten  anerkannt. 

Gasanstalten,  welche  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Retorten  zu  machen  geneigt 
wiren,  stehen  Reverenaen  der  folgenden  Fabriken  zu  Diensten: 

(Sc  hweiz) 


Asoh,  Böhmen. 

Kempten. 

Baden-Baden. 

Kaufbeuren. 

Luzern 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

Biberach. 

Memmingen.                         • 

Vevey 

Gannstadt. 

Reutlingen. 

Lorges 

Oobkoi. 

Sohweinftirt. 

Lode 

Culmbach. 

Straubing. 

Soleure 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint-Imier 

Eisenach. 

Schw&b.  Gemünd. 

Winterthur 

Traunstein 

Njon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                    (Schweiz.) 

Basel 

Germersheim. 

Freiburg                       „ 

Thun 

Hersfeld. 

Genf                              „ 

Zürich 

Hau  (Wüttemberg). 

Kolbrunnen                   „ 

St.  Gallen 

Ingohrtadt 

La  Chauz  de  Fond     „ 

Sion 

Die  Betorten  der  Herren  !«•  Bonsqnet  de  Cüe*  sind  fKr  Gas  vollkommen  un* 
dnrehdiinglich.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erhitst,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Stotee  Jeder  Art  und 
für  Oefen  aller  Gattungen,  und  besonders  Stoine  Ar  Fenerangen. 

Aufträge  wolle  man  an  die  Herren  Ii«  Bousquet  A  Cle«  h 
Ifjom-Talee,  IMp«  da  BhAne  (Franee)  richten. 
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(665)  Fabrik 

feiierfester  Producte 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


gULf 


Ä 


10 


DÜISBÜRfi 

am  RheiiL 


SEberne  Freis-Medaüle 

bei  der  intematioDalen  Auastellimg  in  Paris  im  Jalire  1867, 


Das  Etablissemexit  ist  im  Jalire  1856  gegründet.  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durcb  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Mär tischen,  Cöln-Mindeuer  und  Rhei* 
machen  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasiii;  und  unglasirt. 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Gupol-  und  Gussstahlöfen, 

Tlegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 


J 


871 


(638) 


SEBER-HSDAILLE 

ALLGEMEINE  AUSSTELLUNG,  PAB18  1867, 


Fabrik- 


L.  L. 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

FABRIKANTEN  VON 

PATENT  ÜBEREINANDEB  GE8GHWEI88TEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  HOMOOEN-METALL-RÖHREN 

fllr  Locomotiven,  SchiffiikeBsel;  Locomobilen  etc. 

SCHMIEDEEISERNEN  ROHREN  QDd  VERBINDUNGSSTÜCKEN 

ZU  Oas-  Dampf-  und  WasBerleitungen 

8CBNEIDEKLUPPEN  und  ALLE  ARTEN  wm  WEBKZEÜGEh 

für  Gasarbeiten. 


NIEDERLAGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE 


F.  Bellrfimiaine,  Li^e 
W.  Braun,  8l  Petersburg 
HL  Särman,  Stockholm 
D.  Stmeenj  Ohrietimnia 
Carl  Madeen^  Copenhagen 


AGENTEN: 

J.  E.  Bemhuber,  Wien 

Josef  Schmtdly  Prag 

J.  A.  Bödiger,  Triest 

Ä.  Centurintj  Oenua 

Miguel  de  Bergue  f  Co,^  Barcelona. 


Billigste 

Oberurseier  Gasreinigungsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  perCubic-Meter,  ist  fein  aertheilt,  fertig 
zmn  Oebraarli  (auch  alme  Beimischung  von  Sägespähnen  oder  der- 
gleichen) hat  sich  vorzüglich  bewährt  und  kostet,  frei  all  Frankftirt  a.  M- 
in  Waggonladiiogeii:  h  100  oder  200  Centnern: 

per  Centiier    k    IM   Ktlagr.   IV«   Frane«    ^   1#  Sgr« 
=  85  kr.  liädd*  W*  ^  50  kr.  ftsterr« 
Anfragen  und  Bestellungen  gefälligst 

an  das  fioreau  der 
Q-asgeeeUschaft  Oberureel 

(643)  In  Frankforf;  a.  M. 

Sßci^t^  de  prodaits  rcfractaires  de  SaiDt-Ghislaiii  (ßclgique). 

Gesellschaft   für  tenerfeste  Prodacte 

in  Salut«<irliiMlaiu  (Beigsten). 

Freis-Medaillen: 

Paris  1807«  1863. 1857.  1855.    I^anilaja  l^es.  1851.    Brüsnel  1847, 

Unser  Etablissement,  eines  der  grossartigsten  des  Continents^  im  Jahre 
1844  gegrliodet,  mitte ü  im  Kolilenre viere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  reieltlialtigeii  Thangrntien»  dicht  an  der  franssösischbel- 

gischen  Nordbahn,  an  der  Canal-Wasserstrasse  uod   sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen ,    bietet   alle  Vortheile  langjähriger  Erf&h- 
rungan,  billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilhafter  Transportwege. 
Als  Specialität  unserer  Fabrikation  emprehlen  wir  unsere 

Jeder  bellelilgeii  Farm  u.  Orüsse  von  wirklieh  iiuHkertrelff- 
lieker  Qualität^  ebenso  steine  und  Farniüt üeke  aller  Art  für  Gasöfen. 
Ferner:  Blüeke  lllid  ütetiie 

in  beliebigen  Dimensionen  für  Heb«»  i^eitweiss»,  Piiddel«^  Coke« 
nnd  4äypiiiifen  jeden  Systems;  gebrannte  und  ungebrannte 
Sttteke  far  l]}la»]i litten,  felnsite  Thonerde  für  Olas-  nnd 
Zinkhütten  Cenient  etc.  zu  sehr  vortheilhat'ten  Preisen. 

Zeichnimgen,  Preislisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Auskunft 
ttber  FraebtsMtze  etc.  stehen  gerne  zu  Diensten  uur!  bitten  wir.  Briefe  etCt 

h  JSaiiii'GMMlittu  (Belgique)  zu  adressiren. 
(^^^)  liodministraUur  MUgui,  Gustave  de  Savoye, 


Pumpen 
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jeder   CoDstruction    liefert   als    ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Hdller  A  Blum,  Berlliir 

ZimmeratrasM  88.  (594) 


JOS.  CO  WEN  &  C^ 

Blaydon  Burn 

Newcastle  on  Tyne. 

Fabrikanten  feuerfester  C^amott-fitelne^ 

Marke  „Cowen^. 

Retorten  for  Gas- Anstalten  and  alle  Arten  feuerfester  Gegen^ 

stände  für  Hohöfeu,  Cokesöfeu  &c.  &o. 

Jo8.  Cowen  dk  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten,  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preis-Medaille  für 
,,(ras-IUtirtei  lud  aidere  fenerfeste  dei^enstiade^'   beehrt  wurden. 

Jos,  Cowen  &  Co,  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  imtfahre  1862  eine  Preis- Me- 
daille für  ^ydas-Reierten,  feierfeste  Steile  etc.,  Ar  TfrlrelUckkeU  der  dualit&p^ 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
OroBsbritannien.  (586) 


Die  Fabrik  feuerfester  Produkte 

von 

PET.  CHR.  FORSBACH  &  C- 

in  NQIheimam  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  unglasirtenGhamott-Gas- 
Retorten,  nnd  fenerfesten  Steine. 

Fflr  Qas-Betorten  sind  ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
männer Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
ttets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  6as- 
Oefott»  ehemlselie  Anlagen  nnd  Hflittenwerke  können  m 
kttraesier  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten- 
imiber  Vorrath. 

Preis-Courants,  sowie  Skizze  der  vofräthigen  Retorienmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (627) 

35 
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Ernte r  PrelR 

fßr  gleich  ftösgezeicbiifeto 
durch  Eleganz  der 
Formen  wio  durch 
tadellosen  G  URS  der 
AUflgeg teilten  Wanren,  als 
Säulen,  Cmdelaber^ 
Trep  pen  etc. 


tfEBSBBFBC 

TOM 

L^VMAI-ii-JUNl/iJ 


ise7 

menmlts 

Erster  Frei« 

lür     Herstelluug     v  o  r- 

z  ti  g  li  c  h  g  e  g  0  B  B  e  n  er 

umä  e  m  a  i  1 1  i  r  t  e  r 

W  a  ft  H  0  r  -  und 

G  a  s  1  e  i  t  Q  n  g  i- 

E  0  h  r  6. 


Das 


Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

Taii^SierliJitte 

bei  ^Mag^deburg* 


liefert; 

CfAsleitaiigHröhreii «  seDkreelit  stehend  und  Jn  gelroektieteii  Forineii 
gegoüsen,    untL>i'    Garantie    nir  DIelittgketI    zu    den    bllljg«ieti  PrelBeD    und 

b  H 1 1  davon  ein  »tetR  wohlRüSOrtlrtes  Lafcer«  Alle  Appnrate  und  F  a 9 o  n- 
fitücke  werden  prompt  aiTgefertigt.  —  Auaserdcm  etnpfiehU  dasselbe  Candelaber« 
Itaterueiiariue  nacii  einem  reiclieii  HIoflellloYeutart  und  dient  aar Vc^rla  11  gen 
gern  mit  dorn  belrefTenden  HI nslerliaebe*  Die  Aue^duhnung  das  Werke»  ermiiglicbt 
die   pjrledigung  der  bi*l angreichsten   Lieferungaobjecte  in  der  kil niesten  Zeit. 

Alle    un^ero    Waaren    werden    aiia    dem    Cupolofen    au»    Torzügllehen    für    die    be- 
treuenden Zwecke  geeigneten  Hobeisenmi  sc  hangen  gegoaden.  (622) 


(589)  Retorten  und  Steine 

TOD  if uerfeKlem  Thoue  ii  alleii  Famen  nnd  DimeuKioiieM, 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormals  Aiberi  Meiler*) 

Diese  Fabrikat«;  haben  auf  aUen  Gaswerken,  wo  sie  benutzt  worden,  Tolle  Aner- 
kfionung  gefunden,  und  sind  die  Fi-eise,  trots  aller  Sorgfalt,  wcdohe  auf  die  Anfertigung 
verwendet   wird^  sehr  Torthoilhaft. 

Gas-Feldschmieilen 

mit  Tentllator  in  jeder  beliebigeii 
Gröase  und  Form ,  welche  sich  dadurch 
vortlieilhaft  empfehleQi  daii  der  gaose 
innere    Raum    zu    Werk26ugapinden     und 

Schnbkasten  eingerichtet  ist^  bauen 

Roessemaim  &  Kähnemann 

(«11)  Berlin 

21.     UarteuBtraase     21. 
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C.  &  W.  WALKER'S 
GAS-VENTILE. 


'S  ß 


DiedO  mit  Kecht  berühmCeo  und  allgcnieiii  Wkaiiiiltii)  U^s- Ventile  werden  in  mllen 
Theiten  der  Wdt  Angewendet  In  CoDAtmctioii  und  Aunnilirutig  fiiliil  file  die 
Tollkonunennteii    und  Oms-Dircctoren    werden    nicbt    nm   tftetr&chtlich   Geld    er« 

V|»Areii,  wenn  sie  sie  «nach alfen ;  «ie  werdei]  «ich  ditdnrch  auch  vollkommen  illchte  G&s- 
Ventilo  siebern  ^    wns  Ton   der  grösstea  Wfclltlgkelt  für  Gaaanätalttin  int 

A   Dieses   oberirdiacfae  Schr&tiben-Gäa-Vetitil   mit  verbessertem  Indicalor,  der  &ii- 
seigt  ob  diu   Ventil  geschlossen  oder  olTen  ist^   ist  djis   lyeate  Ventil   fdrRcini* 
•       gangsapparate ,    wo    die    gröaito   Dichtheit    erforderlich    ist ,     und    überhaupt 
«am  Widerstand    gegen  grossen   Druck* 
B    Unteriidiscbes  Schrauben -Gas*  Ventil   für  setohte  R5bren* 
C    Inneres  Zahnstangen-G»«' Ventil  mit  Trieb  von  homogenen  Metall. 
H    Gewöhnliches  Zabnstangen-  und  Tiieb^Gas  Ventil    mit  starker^  unzerstörbarer 
ZAfanstange  ußd  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  steh  swisohen    10  und  11  Shilling    pr,  Zoll    dea  Durchmessers 
d«r   Bobrung  frei  an  Bord  dea  Scblßes  in  irgend  einem  englischen   Hafen. 

Midland  Iroii  Works,  llonuington,  ^ewpoil,  8firo|ishire,  Kn^land^ 
London  E,C*  i\r.  8,  Fiiislrnry  Circus.  (gsb) 


Hoffliiaiiii  &  {itich 

BpecksteiE-Gaßbrenner -Manufaktur 


m 


Nürnberg 

etoprehlen  ihre  Speckateingagbrentier  aller  Art,  wie: 

lieliiiltt-9  Locli-,  Fldllius^^  Petrolenm*  &  Braimkohleu« 
tlieergaft - ßraiiiieF  eigener  CanatruktioD  %\i  den  billigsteu 
Preisen. 

Hauptaächlich  machea  wir  auf  uoseren  neuen  Sehnfttbreniiei*  mit 
äUBgeböhltem  Kopfe  ayfmerkßam,  der  ein«  mnde  Flamme  ohne  Spitzen 
er7.eugt|  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  iVatikirten  Verlangen  gratis.  (592) 

35* 
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Silberne  Medaille. 


W*"  Gif chfifli-lnh aber  i  *■'  * 


Paris  1867, 


.> 


6.  5ctiatffer 

Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Hei  SS-  und  Warmwasser- 

Heizungefi, 

ßnöMEiHrict)timoini. 

hamijf'Kof  Ii- Jtade- im<l 

HiMz-Aiila^^piL 
Oas  -  Koeh  ^  Appanite, 

^^BmK:  Linden 


Gefchfifli-Inhaber  i 

(5.  Älilniinifr. 


Gasbeleiichtuugs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wanclarmet  Laternen  etc. 

i5mmt%%tt, 

'  Ijasrulirriit  lükhntf  ßrennrn 

Fittiupvu.  W^rlieiigeallfrArt 

Fontaineo. 
Bleiröliren^  Pumpeiu 

Str.  19.  BERUH- 


(5710 


/ 


(Specialität  Gaswerkzeuge) 


von 


Carl  Zipshausen  in  Ijeiinep  b.  Itemscheid 

empfiehlt: 
Bohrabachneider,    Rolirssaiigen ,    Fitter-    re^p.  Brennerzangeu,    Gaakluppen, 
BohrkDarreti,  Schraiibatöcke,  SchraiibeiischlüBselj  G  usastahl  feilen  auf  GarantiOj 
englischen  Gusastah!    zu    Handmeiaselj    Coaks-Scliftufeln,    KohlenschaufelD, 
DreckschaufelD  und  säraratliche  kleinere  Werkzeuge. 


587) 


Crasleitimg^tirlilireii 


guftseiscrne,  e  e  n  k  r  e  c  li  t  in  g  e  t  r  o  f  k  ii  e  t  e  ti  Formen  g  e  g  o  b  a  e  u ,  nebsl 
allen    gussekernen    Apparaten    und    Fa^onstiicken ,    wie    sie    zur 

Fabrikation  und  Leitutitr  des  Gase!^  notln^  sind,  säni  ratlich  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hin  Weisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen  ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterung»-Bauten  j  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  za  Mülheim  a.  d.  Rnhr. 


(629)  Der  Betriebsingenieur  eines  der  grössten  Gaswerke  Deutschlands 
(80  Mill.  Coüsum)  aeit  ^i  Jahren  daselbst  beschäftigt,  sucht  entweder  in  der 
gleichen  Eicenschaft  oder  als  selbständiger  Leiter  einer,  wenn  auch  kleinen 
Gasanstalt,  Stellung.  —  Ausgezeichnete  Zeugnis&e  stehen  demselben  zu  Ge- 
bote. Offerte  bittet  man  unter  Chiffer  P.  V.  an  die  Expedition  des  Gas- 
Journals  einzusenden.  ~ 


J 


SV 

Simon  Freand  junior, 

Berlin  9  H^euenburg^erstraisfiie  S 

empfiehlt  seine  f  ubrlk  von 

A)  Dielitiiiig^iiiaterialleii  aus  Hanf. 

Die  Theeratricke  werdeo  auj^  kräflipfttcm  neuen  Hanf  (ohne 
Beimtscbung  von  Zupfwerfr  aus  altera  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  und  liefere  dieselben  in  solcher  Beschaffen fteit^  das** 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  groise  Anzahl  anerkennender  Ze«<^nisse  von  renominirlen  Gas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  zur  Seite. 

Bestellungen  werden^  da  fortwährend  Lagerbalte,  umgehend  aus- 
geführt. 

B)  Lieder  band  ageu   für   Hieniensclieiben,  zur  Verhütung  des 
Gleitens  und  Herabialiens  der  Treibriemen  und  Conservirung  derselben. 

Der  grosse  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  für  jede 
Fabrik  mit  Riemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  worüber  die  glänzendsten  Zeugnisse  auf- 
weisen kann. 

Die   Melirleistung    der    Anparatc    bei  Anwendung    derselben    betragt 

C)  Treibriemen  aus    bestem    rheinischen    Kernleder.     In   allen  Dimen- 
siouen  per  Zollpfund  trockene  Waarc  1'/  Thlr.  (624) 

"^        'Dii  " 

Gesellschaft  für  Speckstein -Fabrikate 
lianbaeck  A  HUperl; 

LLJ 

Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

in  den  verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bcmerkenj  dass  stets  von  den 
con  ran  testen  Sorten  Lager  gehalten  werden ,  um  altenffiHsige  pressante 
Ürdrea  sofort  effectuiren  zu  können.  (583) 


<590) 


J.  v,»N  SCHWARZ 


m 


Ntlrnberg, 

Inhaber    der    Preis -Medaillen    von    der    Indu^ttrie-Ausstellung   in  München 

(1854)   und   der  Allgemeinen    Industrie*  Ausstellung  in  London  (18G2)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften,   in  jeder  beliebigen  F'orm  verfertigten 

©peckstein-Gi-ßisbreiiiier 

Argand-    und  Unma^aBrenner  mit  und  ohne   Messing -Garnituren^ 
von  Schwar^^iAit ,    von  Bunmn^zh^  Röhren  und  Kochappai ate. 
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(630)    Zu 

von  2  bis  16  Zoll  Durchmesser  eiii{)t't!blcn  unsere 

Aspbaltröhren 

in  vorzüglicher  Qualität  mit  absolut  dichten  Verbindungenj  welche  bei  ihrer 
dichten  homogenen  Textur,  Nichtoxydir barkeit,  und  ala  schlechte  Wärme- 
leiter die  dauerhafteste  Leitung  ergeben»  Proapecte,  Preis- Courantei  Proben 

stehen  zu  Dieuaten.     Tcchniacbe  Vertreter  gesucht. 

Hie  Asphalt-Rolireit  uud  Daelipappeii-f^abrlk 

in  Haitiliurg. 


X  G.MÜltliER 

Erna  illc-Waaren  u.  Ziff«  rbl  att  •  Fa  brikant 
SCMtENEBERG  beP  BERLIN 


Auf  Eiseii  emaÜllFto 

StrasaenBchilder^  üausnummern,  Firma- 
Schilder^  ferner  durch  schöneres  helleres 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  und 
Laternen  -  Blenden     für     Locomotiven, 

Signale  etc.  etc. 

(596)  i#.  €?.  Mutier. 


Lodz  (las-GesellscImtt. 

Gebucht  wird  für  die  neu  errichtete  Gas-Änstalt  zu  Lod»  im  König- 
reich Polen  ein 

Beti4e1ia«Iuspect0F 

SU  sofortigem  Antritt* 

Gehalt  1200  Rubel  jährlich  nebst  Ämtswohnug,  Licht  und  Ueisung. 

Meldung  und  nähere  Auskunft  bei  den  Herron  Langsdorff  ^  Eichelroih 
in  Hamburg;  sowie  bei  den  Herren  Kroneiiberg^  Nelkenbaum  ^  Camp,  in 
Warschau.  (638) 

Im  Vertage  rnn  E  rn  a  t  &  Korn   in   Berlin   ist  soeben   or»cbleDen  i 

Des  Ingenieurs  Taschenbuch. 

Hor&iiMgegoben  von  dem   Vömiu   j,Hült©**. 

Aühte  Termobrte  für  Fuss-  und  Metermass  um  gearbeitet«  Auflage. 

Mit  viQ^n  in  den  Te%t  eingedmokteii  HolKBchmiieo. 

Erste  Hälfte. 

Preii  des  TollalADdigen  Werkes      V/:^  Thlr.  (644) 


(642)  Zur  Errjcbtnng  und  Betrieb©  eine^  Gaswerks  in  einer  Stadt  Söd- Amerikas  {Chile) 
wird  ein  GaatecbQiker  gesucht  ^  der  Zeugnisse  seiner  Tüchtigkeit  beibringen  und  eine 
mäsRige  Caution  Htellen  kann.  Gehalt  bis  zu  Thlr.  1000  und  Tantieme  am  reinen  Gewinn. 
Der  Platz  ist  »obr  gesund  und  angenehm  und  die  niMbigsteti  Lebensbudilrfniiiae  billig. 
Genügende  Zeit  ist  Torbanden,  um  vor  Abreise  einige  Kenntnisse  der  spanischen  Sprache 
KU  sammelti.     Nähere  Auskunft  ertheilt  ft*  Tu  Im  au  ns^  Krunenborg,  Rbeinpreuisen 
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Porzellan-Iannfactur 

Chainott-Steine-  und  Retorten-Fabrik 

Berlin,  Alt  Moabit  Nr.  20 

empfiehlt  anerkannt  haltbarste,  mit  Porzellan-Glasur  versehene 

Chainoti>-Retorl;en 

in  jeder  gewünschten  Form  and  Orösse  aus  den  reinsten  und  feuerbestän- 
digsten Materialien.     Desgleichen  alle  Sorten 

C  h  a  m  o  1 1  -  ü  t  e  i  n  e 

gewöhnliche   und  aussergewöhnliche  Formate,  nach  Maass  und  Skizzen,  zu 
soliden  Preisen,  bei  coulanter  Bedienung. 

Die  angestellten  Vergleichsversache  in  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  haben  mein  Fabrikat  als  bisher  unerreicht  constatirt,  was  die 
Herren  Betriebs-Diräctoren  auf  Wunsch  gern  bestätigen  werden.         (626) 

Wagen  und  Karren 

zur  Abfuhr  des  Coakik  aus  der  Retorte , 

SeparationstrommelD  ond  Siebe 

flir  Eleinkoaks, 
liefern: 

Sievers  A  Co., 

Maschinenfabrik  in  Kalk  bei  Deutz  am  Rhein.  (633) 

Qas-Anstalt  sn  verkaufen« 

Mein«  in  Forehheim  (bajr.  ProTins  Unterfraokeo)  seit  1865  im  Betrieb  befindliobe 
Gas-AnsUlt  Mite  ich  dem  Verkeuf  euB 

Emstliolie  Liebheber  wollen  sieb  an  micb  wenden. 

JEanara  Müaumter^ 

(645)  GkMwerknntemebmer  in  Gannstatt  bei  Btnttgart. 

Ein  Qaswerk  sn  verkaufen 

fiir  eine  sehr  industrielle  kleine   Stadt   des  badischen  Oberlandes,  an    der 
Schweizergrenze  gelegen. 

Herr  Dr.  N.  H.  Schilling  in  München  wird  so  geftllig  sein,  auf 
entsprechende  Anfragen  nähere  Auskunft  zu  ertheilen.  (640) 

Ein  erfahrener  Oas-Infl^enienr ,  der  deutschen  und  englischen  Be- 
triebsfiüimng  kundig,  sucht  als  Director  bei  einem  grösseren  Gaswerk  an- 
gestellt SU  werden.  Näheres  bei  Herrn  Dr.  Schilling,  Director  in 
Manchen.  (641) 
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(639)  Ein  practiäcb  gebildeter  Mann,  der  schon  Jahre  lang  bei  Gas- 
werken beschäftigt  bt  uud  in  dlL^sem  l^Vuhe  vollkommene  Kenntnisse  besitzt, 
HUcht  eine  annehmbare  Stelle  fila  Gaswerkiiieister  oder  Installateur* 

ZeiigiHSHe  nnd  Caiition  können  gestellt  werde«. 

Offerten  uuter  FL  K.  Nr.  t>39  besorgt  die  Expedition  des  Gafijournals* 


Rundschau. 

Die  diesjährige  Versammlung  der  Gaatiurhrnänner  DcutsehlandB  in  Coburg 
bat  Beschlüsse  gelaaat,  die  (Hv  die  Gasanstalten  wie  für  daa  gascooanniirende 
Publikum  von  der  grösaten  und  weittragendsten  Bedeutung  sind.  Sie  bat 
uns  zunächst  eine  deutsche  Normalkerze  gegeben,  und  damit  der 
Miaere  in  unseren  Lichtniesäuugen  uud  unseren  Leuchtkraftbeatimmungen 
eiD  Eude  gemacht.  Bisher  war  es  nicht  möglich,  die  Leuchtkraft  des  Gasea 
verschiedener  Städte  mit  einander  zu  vergleichen,  weil  fast  jede  Stadt  eine 
andere  Messkerze  hatte.  Eine  heillose  Verwirrung  in  den  Ansichten,  sowohl 
unter  den  Fachmännern  selbst,  als  bei  den  Behörden  und  namentlich  beim  ^ 
grossen  Publikum ,  war  die  Folge  davon.  Jetzt  haben  wir  die  deutschoH 
Normal-Paraffiukerze^  die  noch  don  Vartheil  bat,  dasa  sie  mit  der  englischen 
Normal-Sperraacetikerze  in  ihrer  Leuchtkraft  übereinkommt,  und  deren  Be- 
ÄUg  aus  einer  und  derselben  Fabrik  und  in  gleicher  Qualität  durch  den 
Vorstand  des  Vereins  tiberwacht  wird,  Jede  Gasanstalt,  jede  städtiache 
Behörde  kann  durch  den  Voratand  des  Vereins  das  Verhältniaa  der  Leucht- 
kraft zwischen  der  lokalen  Vertrags  massigen  Messkerze  und  der  deutschen 
Normalkerze  in  unpartheüscher  Weise  festitellen  lassen,  und  dadurch,  daas 
die  festgestellten  Verhältniaazahlen  veröffentlicht  werden,  erhalten  wir  die 
Norm,  auf  Grund  deren  ea  nna  endlich  n^öglich  gemacht  wird,  die  localeu 
Verbältnisse  sowohl  selbst  richtig  zu  verstehen,  als  auch  sie  im  Publikum 
zum  richtigen  Veratändniaa  zu  bringen.  Der  Vorstand  des  Vereins  wird 
sich  baldmöglichst  in  den  Besitz  eines  entsprechenden  Vorrathes  Normal- 
kerzen zu  setzen  suchen ,  und  wir  werden  alsdann  nicht  unterlasBeo ,  die 
Gasanstalten  und  Behörden  zur  Benutzung  derselben  nochroala  aufzufordern. 

Ein  zweiter  Beachlusa  der  Versammlung,  für  Veröffentlichungen  scholl J| 
jetzt  soweit  als  möglich  das  Metermaasa  iu  Anwendung  zu  bringen ,    wird 
ebenfalls    dazu  dienen,    daa  Verstand nias  im  Fach  zu  erleichtern,    und  die 
Resultate  desselben  übersichtlicher  zu  machen* 

Ein  dritter  Beachluas,  das  Wasser  fach,  d.  h.  die  Versorgung  der  Städte 
mit  Waäser,  mit  in  den  Kreis  der  Vereinabestrebungen  hereinzuziehen,  gibl« 
nicht  nur  dem  Verein  selbst,  sondern  auch  dem  Journal  zu  einer  Erweiterungen 
seiner  Tbo.tigkeit  Veranlassung.     Das  Journal  hatte  schon  früher  die  Frage 
über  die  Aufnahme  des  Wasserfacbes  in  Erwägung  gezogen^   allein  ea  er- 
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BchiMi  damalB  noch  Yerfirttht,  das  neue  Gebiet  za  betreten,  da  man  nicht 
mit  Sicherheit  wusate,  ob  man  es  auch  wirklich  mit  Erfolg  werde  oultiviren 
können.  Jetit  haben  wir  den  Beschlass  der  Vereinsyersammlang  mit  um 
80  grösserer  Freude  begrUsst,  ab  uns  dadurch  eine  Garantie  geboten  ist, 
dass  unsere  Bestrebungen  auch  in  dieser  Richtung  sich  auf  die  Arbeiten 
des  Vereins  stützen,  dessen  Mitglieder  zum  Theil  selbst  im  Wasserfach  thätig 
sind,  und  der  sich  andererseits  mit  Autoritäten  im  Wasserfach  in  Verbindung 
gesetzt  und  deren  Unterstützung  zugesichert  erhalten  hat  Wir  werden^ 
ohne  yorläufig  den  Titel  unseres  Journals  zu  yerändern  und  ohne  den  Preis 
desselben  zu  erhöhen ,  unsere  Veröffentlichungen  in  Form  einer  Beilage 
bringen  und  hoffen  auch  im  Wasserfach  mehr  und  mehr  die  Unterstützung 
zu  finden,  welche  erforderlich  ist,  um  systematisch  und  nachhaltig  im  In- 
teresse des  Faches  wirken  zu  können. 

Es  würde  zu  weit  führen ,  hier  aller  der  wichtigep  Resultate  zu  ge- 
denkeuy  welche  die  Coburger  Versammlung,  gestützt  auf  die  Arbeiten  seiner 
Mitglieder  im  liaufe  des  Jahres,  ergeben  bat,  wir  yerweisen  auf  das  Pro* 
tokoll  und  die  Berichte,  welche  wir  an  einer  anderen  Stelle  dieses  Heftes 
zu  veröffentlichen  beginnen.  Es  war  nicht  nur  wieder  eine  reich  besuchte, 
sondern  auch  eine  inhaltsreiche  Versammlung,  und  obgleich  diesmal  die 
Verhandlungen  drei  ^Tage  dauerten ,  war  es  doch  kaum  möglich ,  das  Ma- 
terial sämmtlich  zu  bewältigen,  welches  nach  der  Tagesordnung  yorlag. 

Im  Sitzungsiocale,  dem  Casinosaale,  war  eine  Anzahl  interessanter  Fach* 
Gegenstände  ausgestellt,  Photometer- Apparate  und  Zubehör  verschiedenster 
Art,  auch  Regulatoren,  trockene  Gasmesser  u.  s.  w.  von  S.  Elster,  ein  em- 
pfindlicher Druckmesser  yon  l^t  \n  Pl^e^,  eine  Laternenkappe  nach 
Dr.  Wolpert  in  Saarbrücken  von  Daltroff  in  Frankfurt  a.  M.,  ein  Druck- 
Bchreiber  nach  Raupp  von  Tebay,  Farben  aus  abgenutzter  Reinigungs- 
Eisenmasse  von  Jt.  Goichf  Proben  von  8eUar$  Cement  und  damit  angefertigte 
Verbindungen  und  Verkittungen  von  S,  Schiele ,  ein  Retortendeckel  aus 
schmiedbarem  Gusseisen  von  Kaiserslautern,  ein  Stück  verstopftes  4zöUiges 
Efihlrohr  von  Klein  in  Neuwied,  Specksteinfabrikate  von  Lauboek  ^  Hilpert 
in  Nürnberg  und  Werkzeuge  von  Zipshausem  in  Lennep,  sowie  Abschnitte 
von  Gussröhren,  welche  mit  dem  Ziji^Aoiifefi'schen  Rohrabschneider  Morgens 
in  der  Gasfabrik  waren  abgeschnitten  worden.  So  instructiv  diese  Aus- 
stellungen waren,  und  so  wünschenswerth  es  überhaupt  erscheint,  wenn 
dieselben  mit  den  Versammlungen  verbunden  werden,  so  können  wir  hier 
doch  die  Bemerkung  nicht  unterdrücken,  die  auch  von  vielen  Theilnehmem 
der  Versammlung  geäussert  worden  ist,  dass  es  passend  sein  dürfte,  wenn 
diejenigen  Artikel,  die  lediglich  zum  Zwecke  des  Absatzes  von  Fabrikanten 
ausgestellt  werden^  in  Zukunft  ausserhalb  des  Sitzungssaales  ihren  Platz  an- 
gewiesen bekommen  mögen,  damit  nicht  einzelne  Fabrikanten  in  gänzlicher 
Verkennung  des  eigentlichen  Zweckes  den  Versammlungssaal  zum  Schau- 
platz für  ihre  Privatgeschäfte  machen. 

Die  herrliche  Lage  Coburgs  und   die   aufmerksame  Fürsorge  unseres 
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CorMipondena. 


dortigeo  FachgenoBBen  macfateD  m  möglich,  die  Stunden,  welche  die  eniBie 
Arbeit  der  Veraamralung  übrig  liess,  zu  reizenden  Auöflügen  zu  benülzen, 
und  sie  der  beiteren  Geselligkeit  id  schöner  freier  Natar  zu  widmen.  Der 
Abend  des  ersten  Veraammlungatages  wurde  auf  der  Veite  zugebracht,  mit 
dem  Ausfluge  nach  der  Rosenau  ani  folgenden  Tage  wurde  die  Besichtigung 
der  schönen  J*  R,  (jretWachen  Thonwaaren- Fabrik  verbunden,  am  dritten 
Festtage  vereinte  zum  Schluas  ein  gemeinschaftlieheB  Mittagsmahl  die  Gäste 
im  schönen  Saale  des  Theatergebäudes,  wo  die  GeOlhle  der  Freude  und  des 
Dankes  in  zahlreichen  Toasten  ihren  Ausdruck  fanden,  und  in  das  schöne 
Band  freundaehaftlicheo  Verkehrs,  das  die  Jahresversammlungen  um  den 
Kreis  ihrer  Theilnehmer  geschlungen  haben,  der  Name  Coburg  mit  unaue- 
löächlichen  Buchstaben  eingeflochten  wurde*  Aus  allen  Theilen  unseres 
Vaterlandes  waren  die  Vertreter  unseres  Faches  diesmal  zur  Versammlung 
gekommen,  von  den  fernsten  Gestaden  der  Ostsee,  wie  von  den  Gestaden 
der  Adria  und  von  den  Bergen  der  Schweiz,  Jeder,  das  wissen  wir,  hat  die 
schönsten  Erinnerungen  von  Coburg  mit  nach  Hause  genommen.  Wir  ge- 
ben dem  Gefühle  des  Dankes,  was  die  Theilnehmer  hegleitet,  durch  das 
Organ  des  Vereins  nochmals  einen  öffentlichen  Ausdruck  ^  und  wiederholen 
zugleich  den  Wunsch,  mit  dem  wir  von  einander  geschieden  sind:  Auf  ein 
fröhliches  Wiedersöhen  nächstes  Jahr  in  Hamburg  I 


Correspondenz. 

Magdeburg  29,  Mai  1869, 
♦  Berm  Director  N.  B.  Schilling  in  Mttnchen. 
Im  AnMchlus^  an  mein  Schreiben  com  20.  v,  M.  kamt  ich  Ihnen  heute  in 
Folge  einer  Unterredung  mit  Herrn  Schreck  mittheilen,  dass  derselbe  die 
Normalfiamme  t>on  %"  Böhe  nicht  vertritt  und  die  betreffendeti  Angaben  auf 
Irrthum  beruhetid  erklärt ,  auch  meint ,  dass  die  Fabrikation  nicht  mehr  sehr 
rentabel  sei^  wetm  der  Preis  pro  Torme  Kohlen  Über  6  Sgr,  steigt.  Die  Kohle 
muss  iiberdem  von  speciell  damt  geeigneter  Beschaffenheit  tnit  dem  nöthigen 
Paraffingehalt  versehen  sein^  in  Folge  dessen  die  Anlage  solcher  Braunkohlen^ 
gasanlagen  sich  sehr  localisirtj  ob  in  Helmstedt  sich  besoniiere  Erfolge  damit 
werden  erzielen  lassen  ^  ist  eben  eine  praktische  Frage,  Sollten  Sie  jenen 
Mittheilungen  vom  20,  April  Aufnahme  im  Journal  gestattet  hetben,  so  bitte  ich 
auch  die  Notizen  als  Ergänmmg  folgen  zu  lassen. 


W,  Born. 


Pholometrii^«  Studien.  288 

Photometriache  Stndieii 

Ton 

Dr,  F.  Rüdorff. 

Die  im  Schoosse  des  Vereins  der  OasfachmänDerDentschlands  gepflogenen 
Verhandlungen  über  Feststellung  eines  einheitlichen  Verfahrens  bei  Untersuch- 
ung des  Leuchtgases  sind  die  Veranlassung  gewesen ,  dass  ich  Versuche, 
welche  ich  schon  vor  mehreren  Jahren ;  als  mir  die  photometrische  Unter- 
suchung des  von  den  hiesigen  städtischen  Anstalteti  gelieferten  Gases  über- 
tragen wurde,  zu  eigener  Orientirung  angestellt  habe,  wieder  aufnahm  und 
weiter  führte.  Ich  theile  die  Resultate  derselben  mit  in  der  Hoffnung,  dass 
dieselben  dazu  beitragen  mögen,  den  lang  gehegten  Wunsch  nach  einer 
einheitlichen  Untersuchungsmethode  zu  realisiren.  Die  folgende  Mittheilung 
bezieht  sich  zunächst  auf  den  anzuwendenden  Apparat.  Eine  ausführliche 
Angabe  der  Methode,  sowie  die  Mittbeilung  der  Beobachtungszahlen  ge- 
schieht mit  der  Absicht,  um  Fachmännern  Gelegenheit  zu  geben,  sachgemässe 
d.  h.  auf  Versuche  gestützte  Kritik  zu  üben. 

I.  Der  Apparat. 

Der  Apparat;  welcher  mir  zu  den  täglich  vorzunehmenden  photometri- 
schen Beobachtungen  dient,  ist  das  Bunsen'sche  Photometer.  Dasselbe  ist 
von  Herrn  S,  Elster  geliefert  und  zeigt  die  bekannte  Construction :  der  theil- 
weise  befettete  Papierschirm  steht  zwischen  2  Spiegeln,  welche  einen  Winkel 
von  etwa  120^  mit  einander  machen ,  und  ist  auf  einem  nach  Lichtstärken 
getheilten  Stabe  verschiebbar ,  dessen  Querschnitt  ein  dreiseitiges  Prisma 
bildet,  von  dem  eine  Kante  nach  oben  steht.  Die  als  Lichteinheit  dienende 
Gasflamme  oder  Probekerze  kann  in  unveränderlicher  Entfernung  vom 
Papierschirm  angebracht  werden,  so  dass  sie  zugleict\  mit  dem  Papierschirm 
verschoben  wird ;  sie  kann  aber  auch  einen  festen  Platz  erhalten ,  so  dass 
nur  der  Papierschirm  hin  und  her  gerückt  wird.  Die  vordere  Seite  des 
dreikantigen  Prismas  enthält  die  Theilung  für  die  erste,  die  hintere  Seite 
für  die  zweite  Art  der  Messung.  Bei  meinen  gewöhnlichen  Messungeu  be- 
diene ich  mich  der  Einrichtung,  dass  Papier  und  Kerze  zugleich  mit  ein- 
ander verschoben  werden,  so  dass  der  Abstand  der  Probekerzen  von  dem 
Papierschirm  (14"  —  366"")  die  Einheit  der  Entfernung  bildet. 

Die  ganze  Länge  der  Photometerstange  beträgt  2,5  Meter.  Die  Be- 
obachtungen geschehen  in  einem  schwarz  angestrichenen  Zimmer  und  beide 
Lichtquellen  stehen  von  der  gegenüberliegenden  Wand  mehrere  Fuss  entfernt. 

Der  wichtigste  Theil  des  Apparates  ist  ohne  Frage  der  Papierschirm, 
und  deshalb  bezogen  sich  meine  ersten  Versuche  auch  ausschliesslich  auf 
Untersuchung  des  für  die  Messungen  tauglichsten  Papiers.  Als  Vorbedingung 
dieser  Untersuchung  musste  auf  Herstellung  zweier  möglichst  constanter 
Lichtquellen  Bedacht  genommen  werden.  Darin  liegt  aber  gerade  die 
grösste  Schwierigkeit  für  photometrische  Untersuchungen,    da^    wenn   auf 
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diesen  Umstand  nicht  die  nöthige  Rücksiclit  genommeD  wird^  die  Beobaclit- 

UQgen  eineo  sehr  geriD^en  Werth  haben.  Es  gibt  aber. nur  ein  einziges 
Erkennnngszeicben  der  Cooatanz  einer  Lichtf|uelle,  daa  ist  die  Constanz  der 
Flammenhöhe,  wobei  ich  vorläufig  nur  Gasflammen  im  Sinne  habe.  Bei 
der  überaus  geringen  Schwankimg,  welchü  dieZnsamraenaetzung  desLeucht- 
gaseB  einer  so  grossen  Stadt  wie  Berlin  im  Laufe  einiger  Stunden  zetgt| 
glaube  ich  mich  berechtigt,  diejenige  Flamme  für  eine  constante  Lichtquelle 
zu  halten^  welche  mir  ein  und  derBelbe  Einlochbrenner  oderÄrgandbrenner 
gibtj  wenn  die  Höhe  der  Flamme  während  dieser  Zeit  eine  constante  ist. 
Dabei  will  ich  keineswegs  behaupten,  und  ist  für  die  folgenden  Versuche 
auch  völlig  gleich  gültig,  dass  diese  Constanz  mehrere  Tage  andauert,  selbst 
wenn  die  Flammenhöhe  dieselbe  ist.  Es  Hegt  mir  nur  daran,  während  der 
Dauer  einer  Versuchsreihe  zwei  constante  Lichtfiuellen  herzustellen  und 
diese  erhalte  ich  durch  Einschaltung  eines  von  Herrn  S.  Elster  construirteu 
Regulators  mit  völlig  beweglicher  Membran  unter  Anwendung  eines  Einloch* 
brennera  und  eines  Argandbrennera.  Die  Oeffnung  des  angewandten  Ein- 
loch brennen  hatte  1™"' Durchmesser,  alle  Flammen  waren  von  einem  Glas- 
cylinder  umgeben ^  welcher  mit  einer  Theiluug  versehen  war*  Dadurch 
wurde  die  Flamme  vor  Luftzog  geschützt  und  es  konnte  die  Höhe  derselben 
stets  controlllrt  werden.  Bei  Anwendung  eines  Argandbrenners  ist  eine 
Flamme  von  constaater  Höhe  auf  die  Dauer  einiger  Stunden  schwieriger  zu 
erlangen^  als  beim  Einlochbrenner.  Indessen  erreichte  ich  meinen  Zweck 
beim  Argandbrenner  mit  Hülfe  eines  kleinen  Kunstgriffs.  Ich  umgab  den 
Cy linder  des  Argandhrenners  mit  einem  cjHndri sehen  Schirm  von  Eisen- 
blech,  welcher  au  einer  Seite  einen  Ausschnitt  hatte*  Ueber  diesen  Blech- 
schirm wurden  kürzere  Blecbcylinder  geschoben^  so  dass  dadurch  der  Aus- 
schnitt soweit  verengt  wurde»  dass  nur  der  mittlere  Theil  der  Flamme  zur 
Wirkung  gelangte*  Die  Veränderungen  in  der  Helligkeit  der  Flamme  eines 
Argandhrenners,  welche  durch  Schwankungen  in  der  Flammeuhöhe  hervor- 
gebracht werden ,  aind  vorzugsweise  auf  Veränderungen  in  der  Spitze 
und  des  unteren  blauen  Theils  der  Flamme  zu  schieben  und  diese 
Theile  wurden  durch  die  angebrachte  Vorrichtung  abgeblendet  Ich  habe 
mich  indessen  durch  besondere  Versuche  von  der  Constanz  dieser  Lichtquelle 
überzeugt,  indem  ich  absichtlich  kleine  Schwankungen  in  der  Flammenböhe 
bewirkte  und  diese  dann  mit  der  Flamme  eiues  Einloch brenners  von  con- 
stanter  Höhe  photoraetrisch  verglich.  Wenn  im  Folgenden  von  Argand- 
brennern die  Redeist,  so  Ist  ein  so  vorgerichteter  gemeint,  und  beim  Einloch- 
brenner ist  stets  ein  solcher  mit  constanter  Flammenhöhe  verstanden. 

Mit  Hülfe  dieser  Lichtquellen  wurden  verschiedene  Papiere  anf  ihre 
Empfindlichkeit  geprüft  Was  die  Art  der  Beobachtung  betriflrt,  so  ist  zu- 
nächst darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  sich  dieselben  in  zwei  wesentlich 
verschiedenen  Weisen  anstellen  lassen.  Wenn  man  nämlich  irgend  ein 
Papier,  auf  welchem    beittpielsweise  in  der  Mitte  ein  runder  Fettfleck  si 
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befindet,   anwendet,    »o  Iftast  sieh  dasselbe  so  swischen  den  beiden  lioht- 
qaellen  aufstellen^  dass 

1)  der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten  des  Papiers  dnnkel  auf 
hellerem  Orande  erscheint  und  zwar  anf  beiden  Seiten 
gleich  dnnkel; 

2)  gibt  es  swischen  beiden  Lichtquellen  eine  Stellung,  in 
welcher  derFleck  auf  der  linken,  eine  andere,  in  welcher 
derselbe  auf  der  rechten  Seite  yerschwindet* 

Es  lässt  sich  aus  theoretischen  Betrachtungen  zeigen,  dass  bei  der 
Stellang  1)  die  Intensität  des  auf  beiden  Seiten  des  Papieres  fallenden 
Lichtes  einander  gleich  ist,  dass  sich  aber  aus  den  beiden  Stellungen  2)  die 
Stellung  1)  berechnen  lässt  Machen  wir  zu  dem  Zweck  folgende  drei 
Voraussetzungen : 

L  Denkt  man  sich,  es  falle  auf  einen  theilweise  mit  Fett  transparent 
gemachten  Papierschirm  yon  einer  Quelle  Licht  von  der  Intensität  J  (ge- 
messen durch  irgend  eine  Einheit),  so  wird  dieses  Licht  sowohl  yom  Papier 
als  anch  yom  Fettfleck  in  3  Theile  zerlegt:  der  eine  wird  reflectirt,  der 
zweite  durchgelassen  und  der  dritte  absorbirt  Bezeichnen  wir  diese  Theile 
der  Beihe  nach:  am  Papier  mit  a  J,  b  J  und  c  J,  am  Fettfleck  mit  a  J, 
ß  J  und  y  J,  so  ist  also: 

l)a  +  b+c=lundtt-t-/3  +  y  =  l, 
femer  zeigt  eine  Ansicht  des  Papieres  im  reflectirten  Lichte,  dass 

2)  a  >  a  und  eine  Ansicht  desselben  im  durchgehenden  Licht,  dass 

3)  i3>  b.    Von  diesen  Theilen  kommt  selbstyerst&ndlich  nur  aj  und 
b  J,  sowie  a  J  und  /i  J  zu  unserer  Wahrnehmung. 

II.  Auf  der  linken  Seite  des  Papierschirmes  befinde  sich  in  der  Ent- 
fernung 1  (der  Längeneinheit)  eine  Lichtquelle,  welche  auf  denselben  Licht 
sendet,  das  am  Papier  die  Intensität  J  bat,  auf  der  rechten  Seite  in  der 
Entfernung  x  Längeneinheit  befiiitle  sich  eine  zweite  Lichtquelle,  deren  In- 
tensität in  der  Entfernung  1  yon  ihrem  Aufstellungspunkte  gleich  i  (gemessen 
durch  dieselbe  Einheit  wie  J)  sei,   die   also  auf  den  Schirm  Licht  sendet, 

welches  an  demselben  die  Intensität  —7  =  M  hat 

III.  Die  Intensitäten  des  yon  der  linken  Seite  des  Papierschirmes 
nach  links  ausgehenden  Lichtes  sind  an  der  Oberfläche  desselben 

am  Papier  a  J  +  b  M  =  PI 
am  Fettfleck  a  J  -f  jS  M  =  Ol 
die  Intensität   des   an  der  rechten  Seite  des  Schirmes  nach  rechts  aus- 
gehenden Lichtes  sind  an  der  Oberfläche  desselben 
am  Papier  b  J  +  *  M  =  Pr 
am  Fettfleck  /)  J  +  a  M  =  Or 
die  Intensitäten  des  absorbirten  Lichtes 

am  Papier  c  (J  +  M)  am  Fettfleck  y  (J  +  M). 

Es  yersteht  sich  wohl  yon  selbst,  dass  in  allen  Fällen  die  Lichtquellen 
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und  der  Papierschirm   so  zu   stellen  siod  j    daaa  das  Licht   beider  Quellen  i 
seDkrecht  auf  die  Mitte  des  Fapierscbirmes  fällt. 

1,  Versuch.  Indem  man  die  Entfernung  der  Lichtquelle  J  vom  Papier-  ^ 
schirm  in  allen  Versuchen  als  constant  annimmt,  so  dass  also  Lichtquelle 
und  Papierschirm  in  unveränderlicher  Entternutig  mit  einander  verschoben 
werden  können,  gibt  es  eine  Entfernung  %  des  Papierschirmes  von  der 
Lichtquelle  i,  bei  welcher  beide  Seiten  dea  Papierachirmea  sowohl  Papier 
als  Fettfleck  gleich  stark  beleuchtet  sind  und  zwar  ersehe  inen  die  beiden 
Papierseiten  gleich  hell  und  ebenso  die  beiden  Fettflecken.  Dagegen  er- 
scheint der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten  dunkler  als  das  Papier«  Hiernach 
ist  also: 

PI  =  Pr  und  Ol  ^  Or  und 
a  J  +  b  M  ==  b  J  +  a  M  und 
aJ4-/^M=^/3J-haM  oder  auch 
(a  — b)  J  :-=  {a--b)  M  und 
(a_j3)  J  =  ia-ß)  M, 
sind  aber  a  und  b  und  ebenso  a  und  ß  nicht  einander  gleichi  sondern  von 
einander  verschieden,  wie  es  nothwendig  sein  muss,  weil  tonst  der  Ausdruck 
gleich  0  wäre,  so  folgt,  dass  bei  dieser  Stellung 

J  ::^  M  ist, 
di  L  die  Intensität  des  auf  die  rechte  Seite  des  Schirmes  falieoden  Lichtes 
ist  gleich  der  des  auf  die  linke  Seite  fallenden  Lichtes. 

In  dieser  Stellung  erscheint  aber  der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten  dunkler 
als  das  Papier,  folglich  muss,  da  J  ==  M  ist: 

PI  >  Ol  oder  (a  +  b)  J  >  (a  +  /l)  J,  also 
a  +  b  :>  a  -|-  /i  sein; 
da  aber   nach  1)  oben   a  +  b-hc^^l^^a^'/^  +  y»    so    muss    noth- 
wendig  y  >  c  seio. 

Es  ergibt  sich  hieraus  also  das  merkwürdige  Resultat^  dass  die  Absorption 
des  Lichtes  in  dem  mit  Fett  getränkten  Papier  grösser  ist,  als  in  dem  un- 
veränderten Papier,  ein  Resultat,  zu  welchem  auch  Bohrt  ( Uebig  Ann*  111,  Bd. 
S.  338)  in  Folge  einer  ähnlichen  Betrachtung  gelangt^  cur  dass  derselbe  in 
Folge  eines  achUesslichen  Fehlers  in  der  Rechnung  dasselbe  iu  umgekehrtem 
Sinne  ausspricht. 

2.  Versuch.  Wenn  man  die  Lichtquelle  J  mit  dem  Papierschirm 
langsam  nach  links  schiebt,  dadurch  also  x  vergrössert^  so  sieht  man,  wie 
der  Unterschied  in  den  Licbtinten^itäteu  des  Papieres  und  Fettflecks  auf 
der  linken  Seite  grösser^  dagegen  auf  der  rechten  Seite  geringer  wird 
und  schliesslich  verschwindet,  so  dass  also  hier  diese  Stellung  Pr  =  Or  wird. 

Geben  wir  hierbei  von  der  Stell iiug  x  aus,  bei  welcher  J  =  M  ist 
und  setzen  die  jetzige  Entfernung  des  Schirmes  von  x  ^  d,  so  ist;  wenn 
man  die  Intensität  des  von  der  Lichtquelle  i  auf  den  Schirm  fallenden 
Lichtes  mit  N  besseichnet 
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rt 


*oder 

Pr  =  b  J  +  a.  ^^  _^  ^y  J  and 

da  aber  Pr  =  Or  isty  so  erhält  man 

X»  x' 

^  •^  +  •  (x  +  d)'  •^  =  ^  J  +  «  (X  +  dy  •^ 

oder 

und  hierans  ist 


oder 

ß 
oder 


—  g  _  (»  +  iy  _  /x  -h  d\' 

-  b  -    X'    -  i~T~; 


—  a        X  +  d 


T    /3-b- 
woraas  dann  folgt 


da  aber  d  positiv  sein  moss,  so  moss  die  Wurzel  mit  dem  positiven  Vor- 
seicben  genommen  werden.  Femer  mnss  ans  denselben  Gründen  ihr 
Wertb  >  1  sein,  also  mnss  nothwendig 

a  —  a  >  /3  —  b  sein. 

Wenn  man  aber  x  langsam  verkleinert,  also  den  Schirm  mit  der  Licht- 
quelle J  stets  nach  rechts  schiebt,  so  wird  der  Unterschied  in  den  Licht- 
Intensitäten  des  Papiers  und  des  Fettflecks  auf  der  linken  Seite  oder  die 
Differenz  Fl  —  Ol  immer  geringer  und  verschwindet  schliesslich. 

Nennt  man  die  Entfernung  des  Papierschirmes  von  x,  bei  welcher  der 
Oelfleck  auf  der  linken  Seite  verschwindet  —  d\  dann  ist  jetat 


PI  =  a  J  -}-  b  r    _^  jiy  J  und 

Ol  =  a  J  +  ß  (^  ^  j.).  J 
und  da  hier  PI  =  Ol  Ut,  so  folgt 
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X«  X« 

•  +  ^(x-dy  =  «+^(x-d')' 

and  weiter 

oder 

/3  —  b  -  \(x  —  d')/ 
oder 

ViHF  «  ^      x-d'         \/ß^ 

und  hieraus  ergibt  sich 

da  aber  natorgemäss  d'  kleiner  ist  als  x  (ea  würde  sonst  ein  zweites  Ver- 
schwinden  des  Fettflecks   überhaupt   nicht  stattfinden),    so  ist  der  Bruch 

X  —  d» 

positiv,    also  auch  der  Werth  unter  dem  Wunselaeichen.     Da 


femer  nach  dem  obigen  a  —  a  >  /3  —  b  ist,  so  ist    y <  1  also 

d*  positiv. 

Es  braucht  wohl  kaum  ausdrflcklich  hervorgehoben  ssu  werden,  dass  in 
diesen  beiden  Stellungen  die  Intensitäten  des  auf  beide  Seiten  des  Schir- 
mes fallenden  Lichtes  von  einander  verschieden  sinc(;  es  ist  also,  wenn  wir 
obige  Bezeichnung  beibehalten,  in  einer  Stellung  J  >  M,  in  der  andern 
aber  J  <  M. 

Obige  Oleichungen  setzen  uns  in  den  Stand,  die  Beziehungen  zwischen 
X,  X  4~  d  und  X  —  d*  zu  ermitteln.    Nach  obigen  Gleichungen  ist: 


'+''-VB° 


und 


oder 


X  — d'=x 


VI 


ß-h 


X  — d«  —    y  ß 


«Im 


ß-lf 


x=  V(x+d)-(«-d') 
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d.  h.  X  ist  das  geometrische  Mittel  zwiachen'den  beiden  Stell- 
nngen,  bei  welchen  der  Fettfleck  auf  einer  der  beiden  Seiten 
verschwindet 

Nach  diesen  theoretischen  Betrachtangen  ist  also  von  vornherein  keiner 
der  beiden  Methoden  der  Messung  ein  Vorzug  einzuräumen,  ea  fragt  sich 
nur^  welche  dieser  beiden  Beobachtungsarten  ist  practisch  die  leichtest  aus- 
führbare und  bei  welcher  ist  der  unvermeidliche  Beobachtungsfehler  der 
geringste.  Es  darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  Messungen  nach  der 
ersten  Methode  nicht  anders  möglich  sind;  als  mit  Hülfe  zweier  Spiegel/ 
welche  gestatten,  dass  man  beide  Seiten  zugleich  beobachten  kann,  während 
man  bei  Messungen  der  andern  Art  jedesmal  nur  eine  Papierseite  zu  be- 
obachten hat.  Bei  dieser  Beobachtung  kann  man  aber  dem  Auge  eine 
verschiedene  Stellung  geben,  so  dass  das  Licht  vom  Papierschirm  ins  Auge 
anter  sehr  verschiedenem  Winkel  gelangen  kann.  Da  sich  aber  sehr  bald 
zeigt,  dass  das  Verschwinden  des  Fettflecks  unter  Anderm  von  der  Stell- 
ung des  Auges  zum  Papier  abhängt,  so  ist  es  nöthig,  das  Papier  stets 
unter  demselben  Winkel  zu  betrachten,  und  dieses  geschieht  am  zweck- 
mässigsten  durch  Anwendung  der  beiden  Spiegel,  so  dass  derselbe  Apparat 
zu  Beobachtungen  nach  beiden  Methoden  dient.  Ich  habe  nach  beiden 
Methoden  Messungen  angestellt  und  zwar  in  der  Weise,  dass  ich  in  Inter- 
vallen von  30  zu  30  Secunden  10  Messungen  hinter  einander  ausführte, 
iudem  jedesmal  der  Papierschirm  mit  der  als  Einheit  dienenden  Flamme 
verschoben  wurde  und  zwar  abwechselnd  von  rechts  nach  links  und  von 
links  nach  rechts.  Bei  Anwendung  eines  beliebigen  Papieres,  auf  welchem 
sich  ein  runder  Fettfleck  in  der  Mitte  befand,  erhielt  ich  folgende  Re- 
sultate :  ' 

1)  der  Fettfleck  erscheint  auf  beiden  Seiten  gleich  dunkel : 

13,0    12,9    13,0    12,9    12,8    13,0    12,8     12,9    13,0    13,0; 

2)  a.  der  Fettfleck  verschwindet  auf  der  rechten  Seite : 

10,5    10,7    10,4    10,5    10,3    10,5    10.2    10,4    10,2    10,6, 
b.  der  Fettfleck  verschwindet  auf  der  linken  Seite: 

15,4    15,2    14,9    15,0    14,5    15,0    14,2    14,7     15,0    15,3. 

Diese  3  Zahlenreihen,  welche  unter  einander  in  keiner  Beziehung  stehen, 
da  sie  aus  einer  grossen  Zahl  ähnlicher  Beobachtungsreihen,  die  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  erhalten,  willkürlich  herausgegriffen  sind,  mögen  als  Beispiel 
flLrdieArtund  Weise  meiner  Beobachtungen  gelten.  Es  geht  aber  aus  denselben 
hervor,  dass  die  Zahlen  der  ersten  Reihe  zwischen  12,8  und  13,0  schwanken, 
die  der  zweiten  zwischen  10,2  und  10,6  und  die  der  dritten  zwischen  14,2 
und  15,4.  Da  sich  aber  bei  allen  Beobachtungen,  welche  ich  in  sehr  grosser 
Zahl  augestellt,  bei  Anwendung  der  verschiedensten  Papierschirme  ähn- 
liche Schwankungen  wie  in  obigen  Reihen  herausgestellt  haben ,  und  die 
Schwankungen  der  nach  der  ersten  Methode  erhaltenen  Zahlenreihen  stets 
die  kleinsten  sind^    so  halte  ich  diese  Methode  für  die  zuverlässigste  und 
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habe  ich  mich  derselben  bei  den  folgendeo  Untersuchungea  vorzugsweise 
bedient 

Diese  Unterduchuugen  hatten  den  Zweck,  die  Art  uad  Beschaffenheit 
des  PapierachirmÄ  zu  ermittelo,  welcher  für  diese  Art  photometrischer  Be- 
obachtungen der  ©rapfiodlichste  ist,  d.  h,  bei  welchem  die  oben  erwähnten 
Schwankungen  bei  10  aufeinander  folgenden  Beobachtungen  die  kleinsten  sind* 

Die  verachiedeaeu  bisher  zu  photo  metrischen  Beobachtungen  ange* 
wandten  Papierachirme  lassen  sich  im  Allgemeinen  in  2  Gruppen  theilen* 
Dieselben  bestehen  nämlich  einmal  aus  3  auf  einander  gelegten  Lagen  ein 
und  desselben  Papiers,  die  beiden  ausseraten  Blätter  haben  an  correspon* 
dirender  Stelle  ein  rundes  oder  irgendwie  gestaltetes  Loch ,  so  dass  das 
durchgehende  Licht  an  dieser  Stelle  nur  die  einfache,  an  den  umgebenden 
Stellen  die  dreifache  Papierdicke  zu  durchdringen  hat,  oder  es  ist  auch 
zwischen  zwei  Papiere  ein  rundes  oder  anders  gestaltetes  Papierstückchen 
gelegt  Diese  Papiere,  welche  früher  und  besondeiB  in  England  in  Gebrauch 
waren y  sind  in  neuerer  Zeit  mit  Recht  ausser  Gebrauch  gekommen,  denn 
die  Messungen  mit  denselben  sind  äusserst  unsicher.  Die  jetzt  gebräuch- 
lichen Papierschirme  sind  stellenweise  durch  Fett  transparent  gemachte  ein- 
fache Papiere  und  zwar  ist  entweder  die  Mitte  (runder  Fleck  oder  Streifen) 
befettet  oder  die  Mitte  des  Papierea  ist  unverändert  und  die  Umgebung  mit 
Fett  getränkt.  Bei  dem  einen  dieser  Papiere  erscheint  bei  durchfallendem 
Lichte  die  Mitte ,  bei  dem  andero  ist  die  Umgebung  transparenter.  Ich 
habe  diese  beiden  Sorten  befetteter  Papiere  geprüft,  gebe  aber  den  in  der 
Mitte  getränkten  den  Vorzug  und  theile  im  Folgenden  die  Versuohsresultate 
mit,  welche  ich  sowohl  mit  einigen  sonst  angewandten  als  auch  von  mir  selbst 
gefertigten  Papieren  erhalten  habe-  E«  würde  zu  w^it  führen^  alle  angestellten 
Messungen  ausführlich  mitzuth eilen,  ich  beschränke  mich  nur  auf  die  wich- 
tigeren und  interessanteren. 

Papier,  wie  es  Herr  S*  Ehler  anwendet  Dasselbe  ist  rauhes  Zeichen* 
papier,  querüber  ist  ein  Streifen  unverändertes  Papier  und  die  Seiten  sind 
mit  einer  Auflösung  von  Wallrath  in  Benzin  getränkt.  Ich  habe  mich  dieser 
Papiere  bisher  zu  den  täglich  stattfindenden  Messungen  bedient  Die  Licht- 
quellen  sind  wie  bei  allen  Versuchen  ein  Argandbreoner  und  ein  Einloch- 
brenner* 
15,9     16,0     15,8    15,8     16,2    15,8    15,5     16,3    15,9    15,5    DiflFereng=^0,a 

Papier  von  Herrn  Prof.  Aeipp,  4streitig^  vergL  Journal  für  Gasbeleuch* 
tung  1866  S.  21 
12,9    12,7     13,1     12,5    12,9    13,2    12,3    12,8    13,0    12,6    Difierenz=0,a 

Starkes  weisses  Schreibpapier  mit  rundem  OeMeck  in  der  Mitte, 
12,7     12,4    13,1     12,9    13,0    12,4    13.2    13,0    12,6    12,5    Differenz  =^  0,8, 

Mattes,  starkes  Zeicbenpapier  mit  rundem  Fleek  von  Wallrath  in  der 
Mitte,  der  Wallrath  wurde  in  Benzin  gelöst  aufgetragen: 
14,2     U,2    14,4     14,3     14,3     14,4     14,2     14,6    14,2     14,6    DifferenB=0,4 
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DMselbe  Papier  ^    die  Mitte  des  Papierschirmes  ein  runder  Fleck  un- 
yerftndert,  die  Umgebung  mit  Wallrathlösung  getränkt. 
13,4    13,7    13,4    13,6    13,7     14,0    14,0    13,6    14,1     13,7    Differenz  =  0,7. 

Zeichenpapier  mit  stark  transparentem  Fettfleck  (Wallrath)in  d^  Mitte. 
12,4    12,2    11,8    12,4    12,1     12,5    11,9    12,0    12,2    12,2    Differenz  :=  0,7. 

Dasselbe  Papier  mit  schwach  transparentem  Wallrathfleck  in  der  Mitte. 

12.4  12,5    12,3    12,4     12,5    12,6    12,4    12,3    12,3     12,4  Differenz  r=  0,3. 
Gestreifte   Papiere.     Mattes   Zeichenpapier,    Wallrath  in  Benzin 

gelöst. 

13.5  13,4    13,3    13,0    13,1     13,6     13,4    13,5     13,2    13,3    Differenz  :;=  0,6. 
Dasselbe  Papier,  Streifen  von  Oel. 

13,5    13,7    13,3    13,7    13,8    13,3    13,8     13,7     13,4    13,6    Differenz:^ 0,5. 

Unter  allen  von  mir  untersuchten  Papieren  gab  das  mit  schwach  trans- 
parentem Wallrathfleck  das  befriedigendste  Resultat  und  ist  die  Beobacht- 
ung mit  demselben  auch  für  die  Augen  sehr  wenig  anstrengend.  Aus  den 
Versuchen  mit  gestreiften  Papieren  geht  hervor,  dass  dieselben  wenig  be- 
nütabar  sind,  der  Grund  lieg^  darin,  dass  der  Streifen  in  seiner  ganzen  Aus- 
dehnung niemals  gleichmässig  hell  oder  dunkel  erscheint  oder  auch  bei  der 
andern  Art  der  Beobachtung  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  verschwindet. 
Es  ist  auf  dieseo  Uebelstand  gestreifter  Papiere  schon  von  anderen  Be- 
obachtern aufmerksam  gemacht  worden,  auch  ist  es  von  vornherein  klar, 
dass  gestreifte  Papiere  die  weniger  tauglichen  sind,  da  bei  der  Stellung, 
bei  welcher  die  Mitte  auf  beiden  Seiten  gleich  beleuchtet  erscheint,  dieses 
an  den  andern  Stellen  des  Papiers  nicht  der  Fall  sein  kann.  Denn 
bei  ungleicher  Entfernung  des  Papiers  von  den  beiden  Lichtquellen  ist  es 
nur  die  Mitte  des  Papiers,  welche  von  den  Lichtstrahlen  unter  gleichen 
(rechten)  Winkeln  getroffen  wird,  auf  jeden  andern  Punkt  des  Papiers  fällt 
das  Licht  von  der  einen  Lichtquelle  unter  anderem  Winkel  als  von  der 
andern  und  da  die  Intensität  von  dem  Winkel  abhängt,  unter  welchem  das 
Licht  auffällt,  so  ist  klar,  wenn  fttr  einen  Punkt  der  Mitte  die  Intensität 
des  auffallenden  Lichtes  auf  beiden  Seiten  gleich  ist,  dies  fUr  jeden  von  der 
Mitte  entfernten  Punkt  nicht  der  Fall  sein  kann.  Deshalb  sind  auch,  da  ' 
die  Entfernung  der  beiden  Lichtquellen  vom  Papierschirm  in  der  Regel 
sehr  verschieden  ist,  möglichst  kleine  Papierschirme  mit  kleinem  runden 
Fettfleck  anzuwenden. 

Als  das  für  unsere  Zwecke  vortheilhafteste  Papier  hat  sich  mir  aus 
einer  grossen  Anzahl  von  Versuchsreihen  mit  Papieren  verschiedenster 
Stärke  und  sonstiger  Beschaffenheit  das  unter  dem  Namen  Bischofpapier 
bekannte  Zeichenpapier  herausgestellt.  Dasselbe  ist  sehr  dickem  Schreib- 
papier ähnlich,  ziemlich  glatt,  ohne  besonderen  Glanz  zu  zeigen,  und  rein 
weiss.  Auf  diesem  Papier  wird  ein  kreisrunder  Fleck  von  ungeftlhr  16  bis 
18"*"  Durchmesser  dadurch  transparent  gemacht,  dass  man  mit  einem  Pinsel 
eine  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gesättigte  Auflösung  von  Wallrath  in 
Benzin  erst  auf  einer,  dann  auf  der  andern  Seite  aufträgt.   Nach  dem  Ver- 
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duDsten  des  Ben^mB  erlangt  das  Papier  ao  der  betreffenden  Stelle  den 
nötliigen  Grad  von  Durchscheineoheit.  Oder  noch  beaBer,  man  taucht  eia 
mä3ßig  warmem,  kreisruodeB  oder  elliptisches  Petflchaft  in  schmelzendea 
Wallrath  oder  Stearin  und  drückt  daseelbe  auf  der  Mitte  dea  Papiere:^  ab. 
Bei  einiger  Uebung  erhält  man  so  Fettflecken  mit  sehr  scharfen  Rändern 
und  gleichmäBBiger  überfläclie*  Nach  dem  Erkalten  des  Fettes  wird  der 
Ueber3chuB3  mit  einem  stumpfen  MesBer  abgescliabt  und  durch  nochmaliges 
Erwärmen  de^  Pupieres  eine  durchaus  gleichmäHsige  Transparenz  hergeBtellt. 
Da  das  schmelzende  Fett  das  Papier  vollständig  durclidrlngtj  so  ist  es  über- 
flüssig, auch  die  zweite  Seite  des  Papieres  au  betreffender  Stelle  mit  Fett 
zu  tränken  j  es  gentigt  die  eine  iSeite  mit  Fett  in  unmittelbare  Berfihrung 
zu  bringen.  Daß  auf  diese  Weise  hergestellte  Papier  ist  auf  beiden  Seiten 
durchaus  gleich  und  sind  namentlich  die  Ränder  des  Fettflecks  ganz  scharf, 
jedoch  der  Fettfleck  Ist  zu  transparent.  Es  lässt  sich  aber  ein  beliebiger 
Tlieil  des  Fettes  dem  Papier  wieder  entziehen,  indem  man  dasselbe  zwischen 
Fliesspapier  legt  und  ein  massig  warmes  Plätteisen  darauf  stellt.  Diese  Art 
der  Darstellung  bat  mir  die  brauchbarsten  Papiere  geliefert.  Ein  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  flüssiges  Fett  —  Oel  ~  anzuwenden  ist  nicht  ge- 
ratLen;  da  dasselbe  nachträglich  in  das  umgebende  Papier  weiter  diffundirt 
und  dadurch  der  Fettfleck  über  seine  ganze  Fläche  nicht  gleichraässig  er- 
scheint. Ich  finde  y  dass  bei  einer  bestimmten  geringen  Transparenz  der 
Fettflecken  die  Beobachtung  am  sichersten  ißtt  d*  h.  die  schon  oben  inehr- 
fach  erwähnten  Differenzen  werden  ^ie  kleinsten.  Zum  Beweise  dieser  Be- 
hauptung theile  ich  noch  3  Beobachtuugsreiheo  mit,  welche  ich  mit  3  Papier- 
schirmen  von  derselben  Papiersorte  (Bischof)  mit  verschieden  stark  trans* 
parenten  Fettflecken  angestellt  habe.  Durch  Schmelzen  von  Wallrath  auf 
dem  Papier  wurden  3  gleich  transparente  Papiere  hergestellt  und  zweien 
derselben  durch  verschieden  langes  Pressen  zwischen  Fliesspapier  weniger 
oder  mehr  Fett  entzogen.  Das  Papier  Nr,  1  ist  das  transparenteste,  Nr.  2 
das  weniger  transparente  und  das  Nr,  3  das  am  wenigsten  transparente. 
Selbstverständlich  wurde  am  ganzen  Apparat  nichts  anderes  als  die  Papiere 
geändert. 


Papier  Nr.  1. 
13,0    12,8    13,0    13,1 


12,6    13,0     12,7    13>2     13,0    13,1    Differenz: 


Papier  Nr.  2. 
12,9     13,1     1,?,1     13,0    12,8    12,9     13,0    12,9     12,7     13,2     Differenz  =0,5. 

Papier  Nr.  3< 
13,0    12,9     13,0    12,9     12,8     13,1     13,0    13,0    12,8    13,0    Dlfferenz=0,3. 

Ganz  ähnliche  Zahlenreihen  haben  sich  für  andere  in  ähnlicher  Weise 
hergestellte  Papiere  von  verschiedener  Transparenz  ergeben,  ßo  dass  obige 
Behauptung  das  wohlbegrUndete  Resultat  zahlreicher  Versuche  ist 
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• 
Eb  kdnnte  hier  vielleicht  die  Frage  aufgeworfen  werden,   und  dieselbe 
ist  schon  mehrfach  Gegenstiuid  der  Erörterung  gewesen,  welche  Lichtstärke 
sich    aus  einer  solchen  Beobachtungsreihe  berechnen  Usst    Erörterungen 
über  eine  solche  Frage  setzen  eine  völlige  Unkenntniss  in  der  Handhabung 
physikalischer  Methoden  voraus.    Es  ist  gewiss  nicht  unsere  Aufgabe,  ans 
zwei  sehr  abweichenden  Messungen,    wie  es   bisher  häufig  geschehen,    mit 
Hülfe  einer  weitläufigen  Rechnung  irgend  ein  Mittel  zu  finden,  sondern  wir 
haben  vor  Allem  die  Versuche  unter  solchen  Verhältnissen  und  Bedingungen 
anzustellen,  unter  welchen  der  Beobacbtungsfehler   ein  Minimum  wird  und 
ans  einer  solchen  Reihe  von  Messungen,   wie  ich  sie  auszuführen  mich  be- 
müht habe,  ist  allein  das  arithmetische  Mittel,  das  einzig  berechtigte.    Die 
Abweichungen  von  dem  Mittel  sind  als  unvermeidliche  Beobachtungsfehler 
zu  betrachten,  wie  sie  bei  allen  Messungen  vorkommen  und  liegen  dieselben 
theils  in  dem  Apparat,  theils  im  Beobachter.  Es  ist  vor  allen  Dingen  nöthig, 
dass  sich  jeder  Beobachter  über  die  Grösse  der  Beobachtungsfehler  Klar- 
heit .verschafft,  und  dieses  ist  nur  möglich  durch  eine  Reihe  hinter  einander 
ausgeführter  Messungen.      Bis   zu   welchem  Grade    der  Genauigkeit   aber 
photometrische  Messungen  möglich  sind,  das  geht  aus  obigen  Zahlenreihen 
hervor,  die  mit  dem  Papier  Nr.  3  erhaltenen  einzelnen  Messungen  weichen 
um  höchstens  0,15  vom  Mittel  ab,    d.  h.  ihre  Genauigkeit  beträgt  nahezu 
1  pCt    Dass  sich  diese  Abweichung  der  einzelnen  Messung  bei  einer  Reihe 
von  Messungen  auf  einen  sehr  viel  kleineren  Procentsatz   beim  Gesammt- 
Resultat  reducirt,  ist  selbstverständlich,  die  Genauigkeit  des  Mittels  wächst 
mit  der  Anzahl  der  Messungen.  Um  mir  Gewissheit  darüber  zu  verschaffen, 
dass  das  von    mir  als  das  empfindlichste   erprobte  Papier  auch  für  solche 
Beobachter  das   geeignetste  ist,    welche    mit   photometrischen  Messungen 
^wenig  vertraut  sind,   hat  auf  meinen  Wunsch  ein  Bekannter,  der  mit  den 
Ergebnissen  meiner  Versuche  unbekannt  war,  mit  dem  oben  als  Nr.  1  und 
ITr.  3  bezeichnete  Papier  Messungen  angestellt,  deren  Ergeibnisse  ich  hier 
mittheile. 

Versuche  mit  Papier  Nr.  1. 
13,0    12,6    13,0    12,6    12,5    12,2    12,5    12,5    12,7     12,9    Differenz  0,8. 

Versuche  mit  Papier  Nr.  3. 
12,7    12,4    12,7    12,5    12,4    12,3    12,5    12,3    12,6    12,5    Differenz  0,4. 

Wenn  auch  die  Differenzen  grösser  sind,  als  bei  den  von  mir  ange- 
stellten Versuchen,  so  zeigt  sich  doc£  auch  hier,  dass  das  mit  weniger 
transparentem  Fettfleck  versehene  Papier  das  relativ  empfindlichste  ist. 

Es  ist  oben  schon  erwähnt  worden,  dass  bei  Anwendung  der  Methode  2), 
bei  welcher  der  Papierschirm  so  lange  verschoben  wird,  bis  der  Fettfleck 
einmal  auf  der  rechten,  dann  auf  der  linken  Seite  verschwindet,  die  Be- 
obacbtungsfehler grösser  sind,  als  bei  Anwendung  der  Methode,  bei  welcher 
der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten   zugleich  gleich   dunkel   erscheint.     Es  ist 
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dano  ferner  gezeigt  warden^  wie  man  aua  diesen  beiden  SteOunge 
andere  dazwischen  liegende  berechnen  kann.  Man  würde  alao  bei  Beoh 
tungen  der  3  SteUuögen  Jt?8  Seiiinneü  eine  Coutrolle  haben  und  ich  habe 
durch  besondere  Versnehe  zu  ermitteln  gesucht;  in  wie  weit  das  Resultat 
der  Beobachtung  mit  dem  der  Rechnung  tibereinfttiinrat.  Die  Beobachtungen 
wurden  io  der  Weise  angestellt»  dass  der  Schirm  (mit  der  einen  Lichtquelle) 
von  rechts  aus  in  die  äiisBerste  Stellung  rechts,  dann  in  die  mittlere  Stellung 
und  endlich  in  die  äusserete  Stellung  links  geschoben  wurde.  Darauf  wurde 
der  Schirm  in  derselben  Weise  von  links  aus  iu  die  3  Stellungen  gebracht 
und  so  abwechselnd  weiter,  bis  für  jede  Stellung  6  Beobachtungen  erhalten 
waren*  Dabei  ergaben  sieh  folgende  Werthe^  wobei  die  5  senkrecht  unter 
einander  stehenden  Zahlen  die  3  hinter  einander  ausgeführten  Messungen 
sind»  Die  obere  Zahlen  reibe  gilt  für  das  Verschwinden  des  Flecks  aof  der 
rechten  Papiersei ie,  ilie  untere  für  das  auf  der  linken  Seite  und  die  mittlere 
für  die  Stellung,  bei  welcher  der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten  gleich  dunkel 
erscheint; 

i  11,2    11,6     11,5     11,2    11.5    11,6 

j  13,5    13,4    13,5    13,4     13,5     13,5 

(  15,5    16,2    15,6     15,5    16,3    16,1 
Versuch  mit  andern  Lichtquellen : 

(  10,5    10,7     10,4    10,5     10,3    10,2 
12,5    12,6    12,4    12,6    12,5    12,4 

(  15,4    15,2    14,9     15,0    145     14,2 

Aus  der  ersten  Beohachtungsreihe  berechnet  sich  nach  der  Formel 

X  ^    \^  (x    h  d).(x  —  d» 
für  X  13,45,   während   die   Messung   13,47   gibt,    flir   die  zweite   Reihe   ist 
X  =  12,40  berechnet,  beobachtet  12^50,  ein  Resultat ,    welches  für  die  Ge- 
nauigkeit der  Beobachtungen  spricht. 

Ans  beiden  Beobaehtungüreihen  geht  aber  wieder  das  schon  oben  angeführte 
Resultat  hervor,  dass  die  Beobaclituugsfehler  für  die  Messungen  der  Stell- 
ungen, bei  welchen  der  Fleck  vorschwindet ,  grösser  sind^  als  bei  welchen 
der  Fleck  auf  beiden  Seiten  gleich  erscheint.  Es  folgt  aber  aus  allen  diesen 
Messungen  das  allgemeine  Resultat,  dass  es  dem  Auge  leichter  wird,  zwei 
neben  einander  befindliche  dunkle  Flecken  als  gleich  oder  verschieden  dunkel 
zu  erkennen ,  als  kleine  Unterschiede  in  der  Beleuchtuug  derselben  Fläche 
wahrzunehmen. 

Ich  kann  nicht  unterlassen,  noch  auf  einen  besonderen  Umstand  auf- 
merksam zu  machen,  welcher  sich  bei  den  Measunj^en  ergeben  hat,  bei 
welchen  der  Fettfleck  zum  Verschwinden  gebracht  wird.  Die  Diflferen«  in 
der  Stellung  des  Fapierarhirmes,  wenn  der  Fleck  links  und  wenn  er  rechts 
verschwindet,  ist  um  so  grosser,  je  transparenter  der  Fettfleck  im  Verhält- 
nias  zum  Papier  ist  oder  bei  Anwendung  derselben  Papiersorte  ist  das 
(x  -f-  d)  —  (x  —  d*)    oder  d   -[-  d'    nm    so    grösser,    je   stiirker    man  das 


Mittel  ^  11,40 

Mittel  ^  13,47 

Mittel  —  15,87 

Mittel  =  10,43 

Mittel  :-  12,50 

Mittel  ^  14,86 
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Papier  einfettet  Indem  alle  sonstigen  Verhältnisse  nngeändert  blieben, 
waren  bei  Anwendung  eines  Papiers  mit  wenig  transparentem  Fleck  die 
Mittel  ans  6  Beobachtungen  der  beiden  Stellungen 

8,7  und  12,3    Differenz  =  3,6, 
bei  Anwendung  desselben  Papieres  mit  stark  transparentem  Papier 

7,6  und  13,3    Differenz  =  5,8, 
es  folgt  hieraus,  dass  es  für  derartige  Beobachtungen  äusserst  störend  ist, 
mit  Papieren  zu  beobachten,  bei  welchen  der  Fettfleck  nicht  in  seiner  ganzen 
Ausdehnung  eine  gleichmässige  Transparenz  zeigt,  und  dass  desshalb  Papiere 
mit  verwaschenen  Bändern  untauglich  sind. 

Es  ist  ferner  klar,  dass  mit  abnehmender  Transparenz  des  Fettflecks 
die  Differenz  zwischen  den  beiden  Stellungen  immer  kleiner  und  kleiner 
wird  und  schliesslich  mit  der  Stellung  zusammenfällt,  in  welcher  der  Fett- 
fleck auf  beiden  Papierseiten  gleich  dunkel  erscheint.  Alle  drei  Stellungen 
fallen  völlig  zusammen,  wenn  der  Unterschied  in  der  Transparenz  des  Fett- 
flecks und  Papieres  =0  ist,  d.h.  wenn  das  Papier  gap  keinen  Fettfleck  hat 
Es  folgt  hieraus  aber,  dass  die  Transparenz  des  Fettflecks  eine  gewisse 
Orenze  nicht  unterschreiten  darf,  ohne  die  Beobachtung  unmöglich  zu 
machen. 

In  neuerer  Zeit  wird  in  Frankreich  ein  Photometer  angewandt,  welches 
im  Princip  mit  dem  bekannten  Apparat  von  Ritchie  übereinstimmt  und  von 
FoucauU  herrührt  Dasselbe  ist  beschrieben  in  Dr.  SclUlling*B  Handbuch  der 
Steinkohlengasbeleuchtung,  2.  Aufl.,  S.  60,  und  besteht  im  Wesentlichen 
aas  einer  durchscheinenden  Platte  (Schicht  Stärkemehl  zwischen  zwei  Glas- 
platten), welche  durch  ein  Diaphragma  in  2  Theile  getheilt  wird,  so  dass 
von  den  beiden  zu  vergleichenden  Lichtquellen  die  eine  Hälfte  von  der 
einen,  die  andere  von  der  andern  beleuchtet  wird.  Durch  Verschiebung 
der  einen  Lichtquelle  oder  des  Schirmes  gegen  die  in  verschiedener  Ent- 
fernung stehenden  Lichtquellen  lässt  sich  eine  gleich  starke  Beleuchtung 
der  Plattenhälften  im  durchgehenden  Lichte  mit  grosser  Schärfe  erkennen. 
Dieser  Apparat  ist  gegen  den  in  Frankreich  gebräuchlichen  von  Herrn 
S,  Elster  sehr  wesentlich  verbessert  und  habe  ich  mit  demselben  Versuche 
angestellt  zur  Vergleichung  der  Empfindlichkeit  dieses  Apparates  mit  der 
des  Bunsen'schen  Photometers  von  der  Construction,  wie  ich  sie  oben  be- 
schrieben* Bei  Anwendung  dieses  Apparates  ist  es  eine  unerlässliche  Be- 
dingung, dass  die  Lichtquellen  Licht  von  gleicher  Farbe  aussenden.  Es 
wurde  die  Flamme  eines  Einlochbrenners,  dessen  Ausströmungs-Oeffnung 
mehrere  Millimeter  weit  war,  mit  der  eines  Argandbrenners  verglichen, 
welcher  durch  eine  eigens  zu  diesem  Zweck  angebrachte  Vorrichtung  zur 
Begulirung  des  inneren  Luftzugs  in  der  Farbe  mit  dem  Einlochbrenner 
übereinstimmend  gemacht  werden  konnte.  Versuche  mit  diesem  Photometer 
ergaben: 
18,0    13,1    13,4    13;J    13,0    13,1    13,1    12,9    13,3    13,4   Differenz =0,5. 


2% 
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Mesßongen  mit  dem  BuDaen'achen  Photometer  bei  Aawenduog  derselben 
Lichtquellen  ergaben: 

13,1     13,2    13,3     13,1     13,2     13,2     13,3    13,1     13,2     13,3    Differenz  ^0,2, 


I 


Kb  geht  auB  diesen  beideo  Beobachtungsreiheo^  welche  ich  aus  einer 
grossen  Anzahl  ähnlicher  Reihen  herausgegriffen,  hervor,  dasB  dieser  eine 
Apparat  an  Empfindlichkeit  den  Bunsen' sehen  durchaus  nicht  übertrifft. 
Dasselbe  Resultat  gaben  auch  die  Messungen  anderer  Beobachter.  Dieses 
Photometer  hat  bei  oberflächlicher  Betrachtung  etwas  BeBtechendes,  zumal 
es  den  grossen  Vortheil  gewährt^  dass  mehrere  Personen  zu  gleicher  Zeit 
beobachten  können  und  dass  es  die  Augen  sehr  wenig  angreift  Indessen 
werden  diese  Vortheile  mehr  als  liherwogen  durch  den  Umstand,  dass  man 
mit  demselben  nur  Licht  von  absolut  gleicher  Farbe  vergleichen  kann. 
Wenn  auch  eine  Verschiedenheit  in  der  Farbe  beim  Bunsea'schen  Photo- 
meter stdrend  ist^  so  ist  sie  es  doch  lange  nicht  in  dem  Maasse,  dass  sie  jede 
Messung  unmöglich  maclit,  wie  es  bei  diesem  Apparat  der  Fall  ist.  Die 
Anwendung  farbiger  Gläser,  wie  sie  wohl  bei  photometrischen  Messungen 
ungleich  farbiger  Lichtquellen  vorgeschlagen  ist,  ist  aus  optischen  Gründen 
durchaus  unzulässig.  Dieser  neue  Apparat  zeigt  aber  die  Erscheinung  der 
sogenannten  Contrastfarben  in  sehr  auffallender  Weise^  Wendet  man  näm- 
lich als  eine  Lichtquelle  eine  Kerze,  als  andere  einen  Argandbrenner  an 
und  stellt  den  Schirm  so,  dass  die  Intensitäten  der  durch  beide  Schirm hälften 
gehenden  Lichtracngen  ungefähr  gleich  erscheinen,  so  sieht  die  von  der 
Kerze  beschienene  Hälfte  orangefarben,  die  vom  Argandbrenner  beschienene 
blau  ans.  Sperrt  man  dann  den  inneren  Luftzutritt  des  Arg&ndbrenners 
so  weit  ab,  dass  die  Flamme  fast  zum  Cvlinder  herausschlägst,  so  erscheint 
das  Licht  des  Argandbrenners  atark  rasch  gelb,  das  der  Kerze  dagegen 
entschieden  blau. 

Versuche,  welche  ich  mit  einem  Tangentenphotometer  von  Bothe  ange- 
stellt habe,  fielen  nicht  zu  Gunsten  dieses  Instrumentes  im  Vergleicb  mit 
dem  Buneen'schen  Photometer  aus.  Die  Messungen  strengen  die  Augen 
sehr  an  und  die  einzelnen  Zahlen  einer  Beobachtungsreihe  weichen  beträcht- 
lich von  einander  ab. 

Von  dem  Mechaniker  Be&üga  in  Heidelberg  ward  ein  Apparat  unter 
dem  Namen  des  eigentlich  Bunsen'schen  Photoraeters  gefertigt  Bei  dem- 
selben werden  die  beiden  zu  vergleichenden  LicbtqueUeu  mit  einer  dritten 
Hülfaflamme  gemessen  und  iswar  unter  Anwendung  einer  der  beiden  Stell- 
ungen des  Papierschirm  es,  bei  welcher  der  Fettfleck  verschwindet  Wenn  einmal 
diese  Methode  der  Messung,  wie  ich  oben  gezeigt  habe,  weniger  genau  ist,  als 
die,  bei  welcher  das  Papier  so  gestellt  wird,  dass  auf  beiden  Seiten  der 
Fettfleck  gleich  dunkel  erscheint^  so  wird  durch  Einführung  einer  dritten 
Lichtquelle  auch  eine  neue  Fehlerquelle  geschaffen,  welche  die  ganze  Me- 
thode weniger  empfehlenswertb  macht 
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Ans  Yontehender  ÜDtersuchang  geht  das  Resultat  hervor, 

1)  dass  Ton  den  vorhandeuen  Photometem  das  Bunsensche  in  der  oben 
beschriebenen  Form  das  fflr  die  Messungen  geeignetste  ist, 

2)  dass  das  empfindlichste  Papier  das  sogenannte  Bischofpapier  ist,  auf 
welchem  mit  Stearin  oder  Wallrath  ein  runder  Fleck  von  etwa  18"^ 
Durchmesser  und  nicht  zu  starker  Transparenz  hergestellt  ist, 

3)  dass  die  Messungen  am  sichersten  geschehen,  wenn  man  den  Papier^ 
schirm  so  lange  verschiebt,  bis  der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten  gleich 
dunkel  erscheint 


auB  den 

Protokollen   und  stenographischen  Berichten  der  IX.  Hauptversammlung 

des  Vereins  der  Oasfachmänner  Deutschlands  in  Coburg 

am  27.,  28.  und  29.  Mai  1869. 

Erste  Sitzung  am  Donnerstag  den  27.  Mai  1869. 

Der  Vorsitzende  des  Vereins,  Herr  S.  Schiele  begrüsste  die  erschienenen 
Mitglieder  und  Gäste,  und  eröffnete  die  Versammlung. 

Zu  Schriftführern  werden  von  der  Versammlung  Herr  Zimmermann  von 
St  Oallen  und  Herr  Hess  von  Giessen  gewählt,  und  beginnen  dieselben 
sofort  ihre  Thätigkeit. 

Herr  Schiele  erstattet  Namens  des  Vorstandes  folgenden  Jahresbericht 
über  das  abgelaufene  Vereinsjahr:  ^ 

Geehrte  Herren  1 

Der  Vorstand  des  Vereines  ist  anoh  in  diesem  Jabre  in  der  erfrealiohen  Lage,  Ibnen 
das  Bild  des  Lebens  und  Verkehres  in  dem  Vereine  als  ein  frisches  and  reges  schildern 
sa  können.  Sowohl  Mitglieder  als  Nichtmitglieder  haben  häofig  Gelegenheit  genommen, 
sich  mit  Anfragen,  wegen  Anfschlfissen  and  zu  Anregungen  an  den  Vorstand  zu  wenden ; 
auch  den  Mitgliedern  des  Vorstandes  war  zu  häufigen  Rundschreiben  und  BesohlOsseu  Ver- 
anlassung geboten. 

Die  Vorstandsarbeiten  machten  ein  persönliches  Zusammentreten  seiner  Mitglieder,  zu 
welchem  ancb  noch  einige  andere  Herren  waren  eingeladen  worden,  nöthig,  und  fand  das- 
selbe in  Coburg  statt. 

Gl^cher  Weise  hatte  die  Commission  fSr  Feststellung  von  Normen  für  die  Lichtmessung 
von  Lenebtstoffen  Veranlassung  genommen  zur  Anstellung  von  Versuchen  in  Frankfurt  a.  M. 
sntammen  zu  treten. 

Die  Commission  für  das  Gas-Reinigungsverfahren,  deren  yorigjähriger  schöner  Bericht 
Ihnen  noch  frisch  wird  im  GkdAchtniss  sein,  hat  ihre  Forschungsarbeiten  fortgesetzt  und 
wird  Ihnen  darftber  heute  noch  bericbten. 

Auch  die  Commission  f&r  Lichtmessung  wird  Ihnen  in  der  diesjährigen  Versammlung 
Berieht  über  ihre  nocb  nicht  zu  einem  vollkommenen  Abschluss  gediehenen  Untersuchungen, 
gröastentheils  schwieriger  und  empfindlicher  Natur  vorlegen. 

Der  Vorstand  kam  auch  im  verflossenen  Jahre  in  den  Fall ,  die  Herren  Preisrichter 
fiber  eine  „populäre  Abhandlung  über  Gasbeleuchtung  und  Gasverbrauch  zur  Belehrung 
von  Consumenten^,   nachdem  sie  im  vorigen  Jahre  ihre  mühsame  Arbeit  der  Beurtheilung. 
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der  eiogfilaufetieu  Prebschri fiten  beendet    hatte  ^    nochmAls    um  ihre  Tbitigkeit  in  glelc 
Bmohe  anzugtäben  und  l&nd  williges  Geli5r. 

Die  Uerreo  Lotb&r  Die  hl  io  Müncben  tind  F.  1lgen  in  Qrünstadt  b&tten  sieb  alt' 
Verfa^äor  der  beiden,  als  beste  erkannten  Arbeiten  geoannt  und  konnte  ihnen  der  auageaetat^J 
Betrag  \on  je  125  Tbk.  zugestellt  werden. 

Eine  der  nicht  preisgekrönten  Arbeiten  über  denselben  Gegenfttand  mit  dem  Motto  sJ 
^Ein  Motto  macht  ein  gates  Buch  nicht  be^üer  and  nicht  schlechter'^  ^  wurde  unter  deiAi 
t^iegel  der  Anonymilit  aurück verlangt  und  zurückgegeben;  die  vierte  und  letzte  Arbeit  mllj 
dem  Motto:  „Licht,  mehr  Lieht^  wurde  gar  nicht  zurückgefordert  und  liegt  nun  in  deoij 
Archive  des  Vereins. 

Die  Preisatifgabe :  ^Die  aweckmässigale  Coustruction  eines  Ofens  fdr  Gaa-CoakB'^yj 
welche  die  Jabredversammtung  von  18BB  ungonommeQ  hatte,  wurde  ausgesohriebeu  und 
liefen  auf  dieselbe  etwa  acht  Sendungen  ein ,  von  denen  nicht  gesagt  werdeu  kann,  ob} 
iie  alle  als  Lüaiirtgä versuch  ktSnnea  hetrAcbtet  werden,  weil  eiu  Missversteben  der  Aargabtfl 
mehrere  OfeohU.ndler  sclieiut  veranlasst  %u  bähen  ^  ledigUcb  Beschreibung  ihrer  Preise  fü 
Handelswaare  unter  Einsendung  enisprecbcuder  Zeichnungen,  einxnrcicbeD,  Wurde  doclr^ 
sogar  dem   Vorsitzenden  schon  ein  Ofen   %n   Versuchen   in  das  Haus  geschickt. 

Alle  EiolHufe  werden^  so  wie  sie  gekommen  sind^  den  in  diesem  Jahre  von  Ibnen  au 
ernennendeu  Preisrichtern  au  Übergeben  und  diesen  wird  aaob  die  Entscheidung  über  derexi 
Zulässigkeit  zu  überlassen  sein. 

Wer  den  ausgeselztoD  Preis  von  Thlr.  250  wird  ml  empfangen  haben,  darüber  wird 
elae  VerstAudigung  erst  im  Jahre  1870  einzutreten  haben. 

Ob  eine  und  welche  neue  Freisfrage  und  mit  welchen  Preis-Summen  unser  Verela^b 
eine  solche  in  diesem  Jahre  aufstellen  will,  das  untertiegt  der  Entscheidung  unserer  bearig«a^l 
Jahresvorsammlung. 

Von  den  noch  auf  Lager  heündlicben  Retorten  schab]  onen  vrurde  eine  kleine 
Anzahl  kfiuüicb  abgesetzt ;  huffeiitlich  findet  auch  der  noch  vorhandene  Rest  bei  dem  ge- 
stellten billigen  Preise  bald  willige  Abnehmer*  Ein  wiederholtes  Angehot  derselben  wird 
wohl  daau  helfen. 

In  der  Keuchbuatenfrage  sind  noch  fünf  Beantwortungen  von  mediciniscben 
Fakultäten  im  Laufe  des  Verein sjahreü  eingetroßen,  von  denan  Tter,  München,  Ciessen, 
Koatock  und  Würzburg,  übereinstimmend  mit  den  im  vorigen  Jahre  eiogegangenen  Gut* 
achten  sich  dahin  aussprechen,  dass  ohne  Zuziehung  oder  Erlaubnis»  eines  Arztes  Keuch* 
busteukranke  nicht  in  die  KeinigungsrHume  der  Qaafafariken  sollten  eingelassen  werden. 
Die  medicinische  Fakultät  der  Universit&t  in  Berlin  hat  jede  Antwortertbeilung  abgelehnt, 
weil  aie  solche  überhaupt  nur  auf  amtliche  Requisition  ertheile. 

Es  wird  nunmehr  eine  entsprechende  öiTentliche  Bekanntmachang  au  erlassen  sein, 
mit  der  sieb  Ihr  Vorstand  als  beauftragt  glaubt  betrachten  lu  aollen  ^  falls  nicht  ein  an- 
derer Bescbluss  durch  Sie  wollte  gafasst  werden. 

Nach  Normalkerzen,  welche  »ur  Probe  io  Mttncbeu  waren  s»  Z.  angefertigt  wor- 
den, kamen  in  diesem  Jahre  von  allen  Seiten  starke  Nachtragen.  Um  diesen  zu  entsprechen, 
und  weil  tlher  eine  andere  Normalkerze  noch  kein  Beschluss  unseres  Vereines  vorliegen 
konnte,  machie  der  Vorstand  den  Versuch^  In  München  durch  eine  Nachhestellnng  in  den 
BesitE  einer  frischen  Sendung  au  gelangen  ,  weil  die  wenigen  noch  vorhandeueu  Pakete 
Eur  VerfügiiDg  der  niedergesetzten  Lichtmessungs^Commiaston  mussten  belassen  werden. 
Da  aber  die  Millykeraen- Fabrik  ihre  Besitzer  seit  jener  ersten  Anfertigung  schon  mehrere 
Male  gewechselt  hatte^  die  für  unsere  Rechnung  gemachten  Formen  aber  hei  dem  Besita- 
weohael  abhanden  gekommen  waren,  so  musste  von  der  Bestellung  Ahatand  genommen  und 
motsten  die  Nachfrager  auf  gute  Handelswaare  verwiesen  werden. 

Die  Einpfennigtariff  rage  und  eine  Eingabe  an  den  Reichstag  des  norddeutschen 
Bundes,  angeregt  durch  Herrn  Elasig  iu  Wittenberg,  gaben  Veranlassung,  etwa^  Allgemeines 
SU  tbun  ;  da  aber  von  den  650  auageaandten  Fragebogen  noch  nicht  einmal  die  Hälfte 
Eurückkam,  auf  denen  sich  manche  Aeusserung  gegen  die  Eingabe  sogar  kund  gab  und 
da  die  Antworten  meiatentheils  sehr  lange  auf  sieh  warten  lieaaen,  m  musste  die  Eingabe 
vorUußg  unterbleiben  und  trat  ein  Beaohluas,  ein  ablehnender^  im  Keichstage  ein,  ehe  die 
Eingabe  h&tte  in  Berlin  sein  können. 

Diese  Frage  sowohl,  als  die  Gaabe  Steuerung  sänge  legenbeit  im  Bereiebe  dea 
norddeutschen  Bundes,  welche  die  Herreu  CoUegen  Renner  in  Meiningen  und  Hess  in 
Giessen  achrIfUloh  in  Anregung  brachten,  werden  Gegenstände  unserer  diesjübitgen  Beratb* 
ungen  sein* 

W^ir  haben  noch  In  nnserom  Jahresberichte  einer  Begrüaanng  eu  gedenken:  sie  gilt 
dem  neu  im  vorigen  Jahre  eatatandenen  ^  Vereine  fflr  Minefalöl-Iiidiiitrie'*.    Wie  er|  streben 
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Moh  wir  naeb  Vertrieb  und  VerToIlkommiiaiig  ron  Lenohtotoffen,  wenn  auch  tbeilw^se  in 
reracbiedener  Form.  Wie  er  eine  GhiakommisBion  inr  besseren  Verwertbnng  seiner  weniger 
rerwertbbaren  Ocle  niedergesetst  bat,  so  beben  wir  eine  Licbtmessnngskommission  beaaf- 
tragt,  sieb  mit  Keraenprflfangen  sn  besobäftigen,  deren  Fabrikanten  sn  einem  nicbt  nnbe- 
trlobtlioben  Tbeile  Mitglieder  jenes  Vereins  sind.  Wie  wir,  so  bat  ancb  er  das 
Dr.  8obilling*sebe  Jonmal  fttr  Gasbelenobtnng  sa  seinem  Organe  gemaobt  nnd  nns 
Einsiebt  in  seine  Zwecke  nnd  Ziele  eröffnet.  Wir  begrflssten  ibn  dämm  mitschreiben  als 
Bmder- Verein  nnd  sind  Übersengt,  dass  die  Versammlung  gleicber  Ansiebt  mit  nns  ist. 
Omss  nnd  Willkomm  desbalb  dem  Vereine  für  MineralOl-lndnstrie  mit  seinem  Sitze  in  Halle. 

Die  Zabl  unserer  Vereinsmitglieder,  welcbe  sieb  am  Soblnsse  des  letsten  Vereinsjabres  anf    1 15 

stellte,  nabm  xunäobst  nm 4 

derjenigen  Mitglieder  sn,  welcbe  dnrob  Nacbsabinng  von  rfickstftndigen  VereinsbeitrJigen 
sieb  das  Beebt  sn  erwerben  bestrebt  waren,  wieder  in  das  Mitgliedenrerzeicbniss  des 
Vereins  eingetragen  zu  werden.  Der  Vorstand  glaubte  das  Vereinsinteresse  au  wabren, 
indem  er  der  Wiedereintragung  der  Herren  Pepys,  Cöln —  K ans  1er,  Cannstadt  — 
II gen,  Grünstadt —  und  Hartmann,  Züricb,  bei  denen  tbeilweise  ancb  nicbt tou 
dem  Willen  jener  Herren  abb&ogige  Grfinde  des  VersAumnisses  yorlagen,  ancb  ohne 
▼orgAngige  Anfrage  bei  der  Jahresyersammlnng  entsprechende  Folge  gab. 

Die  VIII.  Jahresyersammlnng  hatte 18 

Mitglieder  neu  aufgenommen, 

so  dass  sieb  eine  Summe  yon         . 137 

Mitgliedern  am  Schlüsse  des  jetzt  abgelaufenen  Vereioijahres  ergeben  würde,  wenn  nicbt  1 
Mitglied,  Herr  Franz  Baltzer,  Gasdirector  in  Andernach,  dessen  Andenken  wir  im 
stillen  Gedächtnisse  bewahren  wollen ,    dem  Vereine  durcb  den  Tod  w&re  entrissen 

worden,  und 2 

andere,  die  Herren  Dir.  Lindenlanb  in  Rayensbnrg  und  Trnlsenin  Hameln,  durch 
freiwilligen  Austritt  zufolge  scbriftlicber  Erklimng  ans  dem  Vereine  geschieden  wären, 

zusammen  also  3 

Am  beutigen  Tage  weist  die  Liste  des  Vereins  demnach  und  tbatsächlicb  134 

Mitglieder  auf.     Möge  sie  durch  Neueintritt  noch  manchen  Zuwachs  im  kommenden 

Jahre  erreichen. 

Unsere  Kassenyerhältnisse,  welcbe  den  Herren  Reyisoren  zur  Prüfung  nnd  demnächstiger 

Berichterstattung  sind  Torgelegt  worden,    dürfen    als   günstig  und  wohlgeordnet  betrachtet 

werden. 

Zn  dem  Torigjährigen  Saldo  yon Thlr.   1538.  22.  2. 

kamen  durcb  yerschiedene  Einnahmen  im  Laufe  des  Vereinsjsbres  „       744.  20.  7. 

binsu  und  yon  der  Summe  yon Thlr.  2283.  12.  9. 

wurden „       628,  22.  3. 

im  Gänsen  yeransgabt,  so  dass  ein  Bestand  der  Rasse  yon  Thlr.  1654.  20.  6. 

am  heutigen  Tage  yerbleibt,  yon  denen  yorläufig  Thlr.  1062.  6.  8.  yerzinslich  bei  der 
Sparkasse  in  Frankfurt  a.  M.  am  1.  Mai  1869  sUnden. 

Sie  sollen,    wie  wir  alle  es  wollen,    der    kräftigen  Forderung   unserer  Vereinsswecke 
dienen  belfen. 

Coburg,  am  27.  Mai  1869. 

Der  Vorstand: 

Simon  Schiele. 
Dr.  Schilling. 
Otto  Kreuser. 

Von   den   neu   angemeldeten  Mitgliedern   werden   durch  Beschluss  der 
Versammlung  in  den  Verein  aufgenommen : 

die  Oasfabrik  in  Eisenacb, 

Herr  RudolphSchäl  vom  Qräfl.  Eiusiederschen  Hüttenwerke  Gröditz, 

Herr  Ludw,  Wintenoerber^  Director  der  Gesellschaft  für  Gasindustrie 

in  Augsburg, 
Herr  Theodor  Gabler  in  Bamberg. 
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Herr  Dr.  Schilling   erstattet   folgenden  Bericlit   über  die   Arbeiten   der 
für  das  ReiDiguDgsverfahren  uiedergesetztea  CommissioQ : 
Geehrte  Herren  I 

Die  ReioigQDgS'Commissioit  Ut  in  der  angenehmen  Lage»  Ihneii  anoh  diesmal  wieder 
fller  eitle  Reihe  eingehender  und  wichtiger  ÄrheiteD  b&rlchten  jeu  können,  welche  im  Laafe 
des  Yerflosscnen  Jahres  über  die  Retnignngs frage  sttir  Äiisführang  gelangt  iind, 

Herr  Generaldirector  Oechelhttoser  hat  dyrch  den  Chemiker  der  Dessaaer  Gesell» 
Schaft^  Herrn  Buhe,  wieder  umfaDgreiohe  Untern achuug&n  ausführen  lasieu ,  welche  Bieh 
nicht  allein  auf  die  Wirkung  der  Reinigungsmaatie ,  sondern  liberhatipt  auf  den  gansen 
Frooess  der  Condensation^  Wasclrnng  und  eigentlichen  Hetnigong  beziehen.  Die  auffallenden 
Resultate,  welche  sich  bei  den  frühercti  Arbeiten  namentlich  über  die  Zunahme  des  Schwefel* 
wasserstofiea  im  Scriibber  und  über  die  der  Kohleutiliure  in  den  Reinigern  ergeben  hatten, 
reranlaasteu  Herrn  Buhe,  die  Untersnchungen  über  diesen  Gegenstand  nuch  einmal  auf- 
lunehroen,  um  einen  möglichat  feÄten  Untergrund  und  einen  guten  Wegweiser  für  die  Arbeit 
über  daa  Heinigungsrauterial  zu  haben.  Nebenbei  «teilte  Herr  Bnbe  einen  Reiniger  mit 
chemiach  reinem  Eisenoxyd  und  einen  aweiten  Reiniger  mit  Laming'scher  Maase  an,  um 
die  Produütö  der  Einwirkung  des  unreineu  Gases  auf  diese  Materialien  in  studiren»  Der 
erste  Tbeil  der  Arbeit  liegt  abgeschloasen  vor^  der  aweite  Tboil  wird  in  nicht  ferner  Zeit 
abgeschlossen   werden. 

Herr  Director  Sohle le  hat  durch  den  Chemiker  Herrn  EmilBresoius  In  Frankfurt 
die  im  Torigen  Jahre  rom  Verein  prÄciae  gestellte  Frage  bearbeiten  lassen  :  „Was  wird 
bei  der  Einwirkung  des  Gases  auf  Eisenoxydhydrat  oder  Laming'sche  Masse  (wobei  voraus- 
gesetzt ist,  dass  diese  keinen  üheri^chüsstgen  Kalk  enthRlt)  aua  dem  Eisen 7*^  Die  sehr 
Interessante  Arbeit  findet  sich  im   Februarheft  des  Qasjournala  abgedruckt. 

Herr  Chemiker  Robert  Gaseh^  Inspector  der  Verancba-Gasanstalt  auf  der  Grub« 
Heinitz  bei  SaarbrOeken ,  hat  einen  ebenfalls  sehr  wichtigen  Beilrag  aur  Heini gnngsfrage 
durch  Bearbeitung  der  Frage  geliefert ,  ob  die  Kohlensäure  durch  den  f^cbwefelwasseratoff, 
oder  letzterer  durch  erstere  aus  den  eutsp rechenden  Verbindungen  mit  Kalk  auage* 
trieben  wird.  Diese  Arbeit  ist  Ihnen  aua  dem  Ga«ijournal,  wo  sie  im  Januarheft  abgedruckt 
steht,  ebenfalls  bereits  bekannt. 

Herr  Chemiker  A,  Wagner  in  München  hat  einige  Ton  ihm  ausgeführte  Versuche 
über  die  Einw^irkung  von  Aetzkalk  auf  alte  Rein igun gsmaase  im  vorjährigen  Dezeinborheft, 
und  weitere  Versuche  über  die  Roinigungsfrage  im  diesjährigen  Mftrzbeft  und  Aprilheft  dei 
Gasjournala  veröffentlicht, 

Herr  Dr.  Schilling  hat  dem  Chemiker  Herrn  C ex  in  München  die  vom  Verein  geatellteu 
3  Fragen  aur  weiteren  Bearbeitung  übergeben.  Von  diesen  Fragen  ist  zunttobsi  die  erste, 
wie  verhält  sich  Eisenoxyd  allein  gegen  Öchwofelwasserstoffj  näher  nnteraucbt  worden,  allein 
durch  das  experimentelle  Ergebnisse  daas  bei  der  Einwirkung  dieser  beiden  Körper  auf 
einander  in  Folge  eines  aoceaaorischen  Processea  unter  Umst  mden  eine  gewisse  Menge 
HchwefebAure  gebildet  wird^  hat  sich  die  Untersuchung  auf  ein  neues  Gebiet  übertragen, 
wo  die  vclUiilndige  Erklärung  für  diesen  Procesi  noch  erwartet  werden  mnss.  Ausserdem 
Ist  eine  Reihe  von  Versuchen  über  das  bekannte  Plus  an  Schwefel  ansgefiihrl,  ob  dasselbe 
sich  ans  einer  Contactwirkung  oder  aus  einer  PermeabilitÄt  der  I^utschukrühreu  ableiten 
lasse.  Ebenso  halte  eine  dritte  Versuchsreihe  sum  Zweck,  die  Menge  des  durch  8ehwefeU 
kohteastoffaussiebaren,  also  freien  Schwefels,  und  im  Zusammenhange  damit,  die  Schwefel ungs- 
itttfe  dei  Eiüena  wi  ermitteln. 

Der  Beriebt  über  die  Arbeiten  des  Herrn  R.  0  o  x ,  soweit  dieselben  bis  jetat  gediehen 
lind,  liegt  vor. 

Herr  Dr,  Deicke  theilt  mit,  daeis  anderweitige  BernfägesohUfte  ihm  leider  nicht  ge- 
stattet haben ,  die  Beantwortung  der  vom  Verein  aufgesielltea  Fragen  zu  beenden  ^  da  er 
dieselben  allgemeiner  zu  bt^handeln  Willens  sei.  Er  glaube  sich  der  Ansicht  des  Herrn 
Brescius  anifohliessen  zu  kennen,  daes  sich  durch  Einwirkung  von  SchwefelwasserstofiT 
auf  Eisenoxydliydr&t  Anderthalb-Schwefeleisen  und  nicht  Einfach-Schwefelcisen  pln»  Schwefel 
bildet  f  gedenkt  aber,  über  die  Resultate  seiner  altgemeiaeren  Verauohe  uns  seiner  S&eit 
weitere  Mittbeiinngen  zu  maoheQ. 

Wird  noch  schliosslioh  erwähnt,  dass  Herr  Ilgen  in  Griinstadt  im  rorjährlgen 
Octoberhcfte  des  Gasjonrnals  ein  Verfahren  in  Vorschlng  gebracht  hat,  an«  der  alten 
Laming'scben  Masse  den  Schwefel  mittelst  schwefligaauren  Natrons  ansanziehen,  ein  Ver- 
fahren^   was  sich  allerdings  des  Kostenpunktes  wegen   wohl  selttrn  emprehlcn  dürfte,  so  ist 
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hiemit  der  Knii  der  Arbeiton  bMetolmet,  welobe  wir  dem  abgeUofeneo  Jähr  fiber  die  Fra^ 
der  Oesreinigiing  cn  yerdankeii  haben. 

Wenn  wir  Teraneben,  daa  Bild,  was  wir  bei  der  roijäbrigen  Yeraammlnng  Ton  dem 
Stand  der  Beinigungafrage  gegeben  haben,  nach  Maaagabe  der  neueren  Foracbangen  zu 
TerroIlatAndigen  und  lu  berichtigen,  so  glauben  wir  uns  dabei  auf  die  weeentlichaten 
Punkte  besohrinken  au  dürfen,  da  Ja  fttr  das  speoielle  Studium  die  einielnen  Arbeiten  im 
Oaijonmal  yerftlfontlieht  werden  oder  bereits  worden  sind« 

In  den  Versuchen  des  Herrn  Buhe  ist  diesmal  nicht  nur  daa  Gas  selbst  mit  den 
darin  enthaltenen  yerunreinigenden  Bestandtheilen  durch  die  Terschiedenen  Stadien  der 
Fabrikation  hindurch  rerfolgt,  sondern  auch  das  Ammoniakwasser,  und  ist  dadurch  nach- 
gewiesen worden,  in  welcher  Weise  das  letztere  an  der  Reinigung  des  Gases  sich  betheiligt. 

Was  das  Auftreten  der  Terschiedenen  Verunreinigungen  überhaupt  betrifft,  so  haben 
sieh  die  im  Torjährigen  Gommissionsberiohte  mitgetheilten  Resultate  bestitigt.  Die  Kohlen- 
slnre  tritt  durchschnittlich  beim  Beginn  der  Destillation  am  stftrksten  auf  und  flllt  nach 
dem  Ende  derselben  hin  ab.  Beim  Schwefelwasserstoff  scheint  gewöhnlich  die  grösste 
Menge  desselben  sich  in  der  Mitte  der  Destillationszeit  su  entwickeln.  Das  Ammoniak 
und  das  Cjan  entwickeln  sich  mehr  gegen  das  Ende  der  Destillation.  Hinter  der  Vorlage 
leigt  sich  im  Allgemeinen  ein  stetiges  Abnehmen  aller  unreinen  Bestandtbeile  im  Gase. 
Hiebei  waren  indess  schon  im  Torigen  Jahre  durch  Herrn  R.  C  o  z  in  München  und  theil- 
weise  auch  durch  Herrn  Buhe  folgende  zwei  auffallende  Unregelmässigkeiten  beobachtet 
worden. 

1)  Der  Gehalt  an  Schwefelwasserstoff    nach    dem  Scrubber  aeigt  sich  stärker,    als  vor 
demselben,  und 

2)  Der  Gehalt  an  Kohlensäure  nach  den  Eisenreinlgem  ist  grösser  als  ror  denselben. 

Diese  beiden  Erscheinungen  finden  sich  nun  durch  die  Versuche  des  Herrn  Buhe 
bestätigt.     Sie  erklären  sich  aus  der  Analyse  des  Ammoniakwassers  folgendermassen : 

ad  1)  Vor  dem  Scrubber  ist  im  Ammoniakwasser  mehr  Schwefelwasserstoff-Ammoniak 
im  Wasser  gelöst,  und  mehr  Kohlensänre  im  Gase,  hinter  dem  Scrnbber  entbilt 
das  Wasser  mehr  kohlensaures  Ammoniak  und  es  ist  mehr  Schwefelwasserstoff 
im  Gase.  Ueberschflssige  gasförmige  Kohlensäure  treibt  aus  wässrigem  Schwefel- 
Ammonium  den  Schwefel  in  Form  von  Schwefelwasserstofi  gasförmig  aus  und 
setst  sich  an  seine  Stelle. 

ad  2)  Vergleicht  man  femer  das  Ammoniak wasscr,  was  sich  im  Wascher  absetzt ,  mit 
demjenigen  aus  dem  Scubber,  so  findet  sich,  dass  dasselbe  an  Kohlensäure  ab- 
genommen, und  an  Sohwefelblausäure  zugenommen  hat,  auch  findet  sich  in  dem 
in  den  Reinigern  sich  absetzenden  Wasser,  wie  in  der  ReiDigungsmasse  fast  gar 
kein  kohlensaures  Ammoniak,  sondern  nur  sehwefelblansaures  Ammoniak.  Dies 
weist  beides  darauf  bin,  dass  die  bedeutend  stärkere  Schwefelblausäure  die  Kohlen- 
säure ausgetrieben  und  sich  für  letztere  snbstituirt  hat,  bo  dass  eine  Vermehrung 
der  Kohlensäure  im  Gase  nach  dem  Reiniger  die  unausbleibliche  Folge  sein  muss. 

Herr  Gasch  hat  in  seinen  Versuchen  nachgewiesen,  dass  Sigespähne^  wenn  Luft 
oder  Leuchtgas  durch  dieselben  geleitet  wird,  ziemlich  reichlich  Kohlensäure  abgeben,  und 
ist  der  Ansicht,  dass  die  Sägespähne  der  Keinigungsmasse,  wenn  auch  nicht  ausschliesslich, 
doch  mit  als  die  Ursache  der  Kohlensäurezunahme  im  Reinignr  anzusehen  seien.  Es  sind 
also  2  verschiedene  Momente  aufgefunden  worden,  aus  denen  sich  die  Kohlensäuresunahme 
in  den  Reinigern  erklfiren  lässt  und  die  yielleicht  mehr  oder  weniger  zusammen  wirken, 
um  die  Erscheinung  zu  yeranlassen.  Bei  früheren  Versuchen,  in  denen  die  Zunahme  des 
Kohlensäuregehaltes  im  Reiniger  beobachtet  worden  war,  bestand  das  Reinigungsmaterial 
aus  Laming'scher  Masse  mit  überschüssigem  Kalk,  es  enthielt  also  kohlensauren  Kalk. 
Damals  war  die  Vermuthnng  ausgesprochen  worden,  dass  auf  die  Erscheinung  vielleicht 
der  Umstand  von  Einfiuss  sei ,  dass  entgegen  der  gewöhnlichen  Annahme  aus  kohlensaurem 
Kalk  durch  Schwefelwasserstoff  die  Kohlensäure  ausgetrieben  werde.  Nach  den  Unter 
suchungen  des  Herrn  Gasch  findet  sich  diese  Vermuthnng  indess  nicht  bestätigt.  Herr 
Gasch  kommt  zu  dem  Resultate,  dass  Kohlensäure  wohl  den  Schwefel wasseitoff  aus  der 
Verbindung  des  Kalks  mit  Schwefelwasserstoff  austreibt,  aber  nicht  umgekehrt  der  Schwefel- 
waaeerstoff  die  Kohlensäure  ans  kohlensaurem  Kalk. 

Was  die  chemische  Reinigung,  resp.  die  Eisenreinigung  betrifft,  so  müssen  wir  daran 
erinnern,  dass  die  grosse  Anhäufung  des  freien  Schwefels  in  der '  Reinigungsmasse,  welche 
mit  der  früher  Üblichen  Erklärung  des  Reinigungs-  und  Regeneration sprooesses  unvereinbar 
war,  die  erste  Veranlassung  zur  näheren  Untersuchung  der  Reinigungsfrage  Überhaupt  ge- 
geben ^t. 
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Vcrsaobe  auf  der  Münchetter  Ganjinstalt,  die  naobber  Toti  Heim  A.  Wagner  tm  La- 
boratorium  fortgesatst  wurden,  batttsn  zoerst  18B6  die  Thataache  ergebeD,  da«g  eicb  bei 
der  Regeneration  der  Laming^ächen  MasAe  gerade  3  Mal  »o  riel  Schwefel  ausschied  »  ata 
»ich  nach  der  früheren  Theorie  ansAcheidBri  durfte,  tind  dies  veranlasste  auf  der  Versamm- 
lung in  Dort  round  1867  die  Njedersetzung  Ihrer  Comraiasion  und  die  Tnangrifi'nafame  aller 
aeiiher  gepflogenen  Unaerauchungen,  Es  iat  im  Laufe  der  Untersuchungen  gefunden  worden, 
dasa  daa  Eiaenoxyd  dea  Kelnigung^matenala  dem  Gase  aogar  noob  etwas  roebr  Schwefel 
entaieht,  ala  sur  Bildung  toq  Andertbalb-ScbwefelelseQ  erforderlich  iat,  und  daaa  bei  der 
BAgeneration  auaaer  dem  freien  Schwefel  auob  geringe  Mengen  Scbwefelslure  in  mnheattnimt 
weiühaeJoden  VerbftltiüaaeD  auftreten^  allein  im  Qrosaen  und  Ganzen  haben  die  Reaultate 
nur  dazn  gedient,  das  uraprünglicbe   Reault&t  zu  beatfitigen. 

Herr  Breactua  bat  die  erate  der  tm  vorigen  Jabre  vom  Verein  geatelUen  beEÜgUcben 
Fragen  studirt,  und  gelangt  isnm  Schluaae^  dasa  der  Bcbwefeluheracbnss,  der  über  die  Bil- 
dung von  ADderlhalb-^chwefeleken  nach  der  Einwirkung  von  Schwefel  wasserst  off  auf  Eisen- 
oxjdhydiat  vorbanden  ist,  von  einer  ^  durch  mitwirkende  Luft  bedingten  Zersetzung  dca 
SchwefelwasaeratofTä  herrührt,  dasa  aber  der  eigentliche  Frohes»  in  der  Bildung  von  Andorlbalh- 
Schwefeleiaen  (nicht  Einfach-Scbwefeleisen  plus  Schwefel)  besteht*  Waa  die  Mitwirkung  der 
Luft  betrifft,  so  bidlt  es  Herr  Ureaciua  für  wuhrftcheinlich ,  daa»  hei  deu  Versuchen  im 
Laboratorium  die  Luft  durch  die  KautacbukriSbren  in  den  Apparat  gelangt  aein  kann,  heim 
grosaeo  Betriebe  tritt  ja  ohnehin  beim  Beacblcken  der   Reiniger  Luft  hinsu, 

Herr  C  o  x  hat  SchwefelwaaserBtofi'  Stunden  lang  durch  eine  in  Bleil^Ssung  gelegte 
Kautäcbukri^hre  streichen  lassen,  dabei  aber  keine  DifTuaiou  beobachtet,  kann  sich  deshalb 
nicht  damit  einverstanden  erklären,  die  Luft  als  die  Ursache  der  ^chwefulbildung  anzuscben, 
er  bäk  ea  vielmehr  für  wahrscheinlich ,  dasa  dasselbe  das  Product  einer  blossen  Contaot- 
Wirkung  in  der  Art  ist,  dasa  i^chwefel  wasserst  off  un^ereetzt  vom  Eiaenoxyd  verdichtet  wird, 
und  aich  in  Berührung  mit  der  Luft  au   Wasser  und  Schwefel  urasetst* 

Den  Beweis,  dass  sich  als  eigentliches  Product  nicht  Einfacb-Schwefeleiaen  plua  Schwefel 
bildet^  erblickt  Herr  B  res  eine  darin,  daaa  Schwefelkohlenstoff  aus  der  Masse  nur  den- 
jenigen Schwefel  auflöst,  welcher  durch  den  eben  besprochenen  nebenher  gt^henden  Froceas 
ausgeschieden  wird,  dagt^gen  keinen  Schwefel  ana  dem  eigentlichen  Prodncte  der  einfachen 
Einwiikung  dea  Schwefelwasserstoffs  auf  Eisenoxydbjdrat.  Wsire  freier  Schwefel  neben 
Einfach  Schwefele iien  Torhanden^  so  müsste  dicker  von  BchwefclkohtenstofT  aufgelöst  werden. 
Es  gibt  zwar  auch  eine  Modifikation  dtis  Schwefels  ^  Wülche  in  Schwefelkohlenstoff  nicht 
Idslich  iat,  allein  dass  diese  Modifikation  in  dem  Product  nicht  enthalten  sei,  schlieast  Herr 
Breacius  daraus  ^  dass  durch  Behandlung  mit  verdünnter  Salzsäure  ein  in  Schwefel» 
koblenatoff  löslicher  Schwefel  ausgeschiedeu  wird,  der  nur  von  dem  chemisch  gebundenen 
dritten   Atom  der  Eiaenverbindung  herrühren   könne, 

Herr  R*  Cox  pßichtet  der  Ansicht  dea  Herrn  Breacinai  daaa  aich  Anderthalb- 
Schwefeleisen  unmittelbar  nach  der  erfolgten  Reaction  bildet,  bei^  allein  nach  seiucn  Ver- 
aacben  ist  dessen  Existens  nur  vorübergehend,  und  wesentlich  von  der  Temperatur  ahhllngig, 
Daa  Andenbalh- Schwefeleisen  aerflllt  unter  Wasser  nach  und  nach  in  Einfacb-Schwefeleiaen 
und  freien,  dnrch  Schwefölkohlenstoff  ausziehbaren  Schwefel.  Ausser  diesem  Processe  voll- 
sieht  aich  indesa  zugleich  noch  ein  accessorischer  in  untergeordneter  Weise  ^  indem  ein 
Theil  des  Schwefels  durch  das  Eisen oxyd  zu  Schwefelsäure  oxydirt  wird.  Herr  Cox  legt 
dem  bei  diesem  Vorgange  aich  ausscheidenden  Sohwefcl,  hier  also  im  atatus  naacens  be- 
ündtlch,  eiue  rcducirende  Wirkung  anf  das  Eiaenoxyd  bei,  welche  in  der  Weise  au  Stande 
kommt,  dass  sich  doj  active  Scbwefelatom  mit  dem  Eisen  des  zeraetxt  werdenden  Eisen- 
oxydes  verhindet ,  der  dabei  disponibel  werdende  Sauerstoff  aber  sofort  das  Schwefeleisen 
welter  oxydirt. 

Wenn  daher  Schwefel  Wasserstoff  wiisaer  aufEisenoxyd  einwirkt,  so  geht  in  Folge  dieses 
lateralen  Processes  eine  gewisse  Menge  achwefelaaures  Eiaenoxyd ul  neben  freier  Schwefel» 
säure  in   wäm&iige   Lösung  über. 

Wirkt  ein  Gaastrom  im  grossen  Betriebe  auf  das  im  Reinigungsapparat  enthaltene 
Eisenoxydbydrat  längere  Zeit  ein,  ao  wird  das  sich  ursprÜDgUch  bildende  Anderthalh- 
^chwofeleisen  YerAnderungen  ciuterliegen ,  die  den  eben  hea proebenen  analog  sind.  Man 
wird  demnach,  wenn  u^an  das  Eiaenoxydhydrat,  das  längere  Zeit  fjedcnfalla  mehrmals 
21  Stunden)  im  Kasten  dem  acbwefelwasaersfüfl  halt  igen  Gasstrom  ausgesetÄt  gewesen  ist, 
herausnimmt,  nicht  mehr  bloaa  Anderthalb-Schwefeieisen,  sondern  eine  coniplicirl  zusammen- 
gesetzte Mischung  haben ,  in  der  die  Ausscheidung  freien  Scbwefela  bereits  mehr  oder 
weniger  um  aiob  gegriffen  bat.  Auf  die  Untersuchung  dieaer  VerbUknisse  näher  einsugeheni 
hat  Uerru  Cox  die  Zoit  bisher  nicht  gestattet. 
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Wm  die  Bildoog  der  Schwefelilure  betrifft ,  so  hat  Herr  A»  Wagner  naohgewiesen, 
Imb  die  Wftrme  dieselbe  begünstigt,  während  das  WaAser  keinen  Einflnss  hiebei  ausübt« 
£s  ist  deshalb,  um  den  S<äwefelsäuregehalt  möglichst  gering  sn  halten,  nöthlg,  die  ge- 
braoobte  Reinignngsmasse  recht  flaoh  anssnbreiten. 

Herr  Br  es  eins  hat  weiter  noch  nachgewiesen,  dass  ganz  troqkener  Schwefel  Wasser- 
stoff auf  gans  trockenes  Eisenozyd  keine  Wirkung  ausübt.  Feuchter  Schwefelwasserstoff 
wirkt  auf  Kisenozjd  nur  langsam  ein,  und  bei  der  Regeneration  wird  der  Theil  des  Eisen- 
ozjds,  der  an  Schwefel  gebunden  war,  in  Hydrat  yerwandelt,  daher  kommt  es,  dass  das 
kfinatUohe  Eisenozyd  (das  Mannheimer  Elisenozyd,  die  Oberurseier  Masse),  natürlich  bis  au 
einem  gewissen  Punkte,  wirksamer  wird,  wenn  sie  regenerirt  worden. 

Die  Erklärungen,  die  man  also  nach  dem  gegenwärtigen  Stand  der  Untersuchungen 
Ton  dem  Process  der  Eisenreinlgung  in  geben  hat,  ist  folgende: 

Bei  Anwendung  Ton  Eisenozydhydrat  bildet  sich  als  eigentliches  Produet  der  Ein- 
wirkung des  Schwefelwasserstoffes  Anderthalb-Schwefeleisen ,  dessen  theilweise  Zersetsung 
aber  schon  sofort  im  Reinigungskasten  wieder  beginnt;  an  die  Luft  gebracht,  yerwandelt 
lieh  die  Masse  unter  Abscbeidung  fast  des  sämmtlichen  Schwefels  als  freier  Schwefel  mit 
Auisohluss  eines  kleinen  Theiles,  der  als  Schwefelsäure  auftritt  —  wieder  in  Eisenozydhydrat. 

Bei  Anwendung  Laming*scher  Masse,  Toransgesetzt,  dass  dieselbe  keinen  Überschüssigen 
Kalk  enthält ,  ist  indifferenter  Oyps  neben  freiem  Ei^enozydulhydrat  Torhanden ,  welches 
sich  aber  alsbald  in  Ozydhydrat  durch  den  Einfluss  der  Luft  verwandelt.  Bei  der  Ein- 
wirkung des  Schwefelwasserstoffes  auf  die  Masse  entsteht  aus  dem  Ozydul  Einfach-Schwefel- 
eisen,  aus  dem  Ozydhydrat  Anderthalb-Schwefeleisen,  es  bildet  sich  also  bei  der  Laming'schen 
Maaae  ein  Qemisch  beider  Schwefelungsstufen  des  Eisens. 

Nach  den  Untersuchungen  des  Herrn  Wagner  über  die  Regeneration  ron  Einfach- 
Sehwefeleisen  trägt  das  Wasser  wesentlich  bei,  dass  sich  die  höhere  Ozydationsstufe  des 
SisenSy  das  Eisenozyd  bildet,  die  Temperatur  übt  jedoch  hiebei  weniger  Einfluss,  als  man 
Termuthen  sollte*  Für  den  Betrieb  ist  es  darnach  rathsam,  die  Masse  bei  der  Regeneration 
nieht  nur  flach  auszubreiten,  sondern  auch  feucht  zu  halten. 

Herr  Wagner  macht  femer  noch  darauf  aufmerksam,  dass  es  YÖrtheilhaft  sein  kann, 
aus  der  alten  Reinigungsmasse,  in  der  sich  ein  bedeutender  Schwefelgehalt  aufgehäuft  hat, 
den  Schwefel  durch  Aetskalk  zu  entfernen  und  dadurch  die  Masse  wieder  brauchbir  su 
BMMshen,  und  gibt  das  Verfahren  an,  was  dabei  anzuwenden  ist. 

Da  durch  die  Eisenreinigung  dem  Gase  nicht  allein  keine  Kohlensäure  entzogen  wird, 
sondern  sich  der  Kohlensäuregehalt  im  Qegentheil  sogar  erhöht,  so  bleibt  in  den  Fällen, 
wo  es  auf  die  möglichst  ToUständige  Entfernung  der  Kohlensäure  überhaupt  ankommt, 
nach  wie  vor  die  Nachreinigung  mit  Kalkhydrat  angezeigt. 

Herr  Gasch  hat  in  Bezug  auf  die  Kalkreinigung  nachgewiesen,  dass  vollkommen  mit 
Kohlensäure  gesättigter  Aetz-Kalk,  wenn  er  feucht  ist,  noch  sehr  energisch  und  viel 
Schwefelwasserstoff  aufnimmt,  ohne  dabei  ein  Gas  abzugeben.  Man  wird  also  unter  Übrigens 
gleichen  Umständen  den  Kalk  am  vortheilhaftesten  ausnützen ,  wenn  man  ihn  zuerst  nur 
zur  Kohlensäure- Aufnahme  und  dann  hinterher  noch  zur  Entfernung  von  Schwefelwasserstoff 
verwendet. 

Mit  diesen  Resultaten,  m.  H.,  ist  für  die  Anforderungen  der  Präzis  die  Reinignngs- 
frage  so  ziemlich  erledigt,  und  die  noch  zu  untersuchenden  Punkte  dürften  zunächst  eine 
mehr  wissenschaftliche  als  practische  Bedeutung  haben. 

Wir  kennen  das  Auftreten  der  verschiedenen  unreinen  Bestandtheile  des  Gases  in  den 
einzelnen  Stadien  der  Fabrikation. 

Wir  wissen,  dass  das  Eisenozyd  in  Form  von  Hydrat  (resp.  auch  das  Manganozyd- 
hydrat)  das  wiricsamste  Mittel  ist,  um  den  Schwefelwasserstoff  aus  dem  Gase  su  entfernen, 
dass  der  Kalk  in  der  Laming'schen  Masse  als  nahezu  indifferenter  Körper  liegen  bleibt, 
und  weder  bei  der  Reinigung,  noch  bei  der  Regeneration  die  Rolle  spielt,  die  man  ihm 
früher  zuschrieb,  dass  also  die  Laming'sche  Masse  keine  Berechtigung  hat,  weil  sie  das 
Eisenozydhydrat  aus  dem  theuersten  Material  herstellt,  und  den  Gyps  als  unnützen  Ballast 
mitschleppt 

Sa  scheint  sich  ferner  zu  empfehlen,  dass  man  die  Sägespähne  durch  ein  anderes  Ma- 
terial ersetzt,  weil  sie  nach  den  Versuchen  des  Herrn  Gasch  durch  ihre  Zersetzung  zur 
Bildung  von  Kohlensäure  beitragen. 

Aach  verdient  es  noch  berücksichtigt  zu  werden,  dass  man  den  Kalk,  der  zur  Ent- 
fernung der  Kohlensäure  aus  dem  Gase  im  Nachreiniger  verwendet  wurde,  nach  den  Ver- 
snoben des  Herrn  Gasch  dann  noch  zur  Absorption  von  Schwefelwasserstoff  verwen- 
den keaiu 
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Hieniit  wfire  eigentlich  die  Tbätigkeit  Ihrer  CommiBdoo  a,U  bododel  antasebeni  weno 
nicht  die  von  den  vorschieden en  Herren  Chemikern  noch  weiter  in  Aussicht  geft teilten  Ar- 
beiti^iif  von  denen  oben  die  Hede  w&r,  es  wünacbenawerth  niäehen  sollten,  dass  von  Seite  des 
Vereins  auch  diesen  die  gleiche  AuftDerksamkeit  würde  ^  welche  den  bisherigen  gewidmet 
worden  ist«  * 

Es  dürfte  sich  empfehlen,  Ihre  Commisaioii  in  diesem  Sinna  auch  für  das  nlohste  Jahr 
noch   fortbestehen  %n  laüaen. 

Wie  im  vorigen  Jahre»  können  wir  Ihnen  sttch  diesmal  die  aisgeoebme  MlttheiluDg 
machen,  dass  der  Vereina-Cftäse  ans*  den  Reinigungsarbeiten  keinerlei  Unkosten  erwachseii 
sind,  indem  die  Herren  Cbemiker  die  ArbeiteD  theils  aus  eigenem  Antrieb  im  Interesse  der 
Sache,  theils  im  Auftrage  und  für  Rechnung  der  hetreßenden  Gasanstalten  ausgeführt  haben. 

Neben  dero  Dank ,  den  der  Verein  und  das  Gasfach  sowohl  den  Herren  ,  die  ihre 
Kenntnisse  und  ihre  Zeit  unserer  Sache  gewidmet  haben,  als  den  uneigennütsigen  Yerwal- 
tuDgeu  der  Gaswerke  schaldlg  ist,  hllt  es  die  Commission  noch  fßr  eine  Ehrenpßioht  des 
Vereins  ^  den  Herren  Chemikern ,  denen  wir  die  bisherigen  schönen  Resultate  verdankea, 
irgend  eine  passende  Anerkennung  ihrer  Verdienste  in  anderer  Form  zu  gewähren*  Die 
nlLhere  Bestimmung  eines  solchen  Ehrengeschenkes  überlassen  wir  natdrlieh  der  Beschtuss» 
fasBung  der  Versammlungi, 

Bei  der  Rtjinigungsfrage  haben  wir  sum  ersten  Mal  Gelegenheit  gehabt,  so  re^bt  innig 
in  Beziehung  zur  strengen  Wissenschaft  su  treten  ^  und  die  Eesnltate  sind  desshalb  von 
um  so  grösserem  Werth  ^  weil  sie  das  Product  sind  der  Durchdringang  ron  Wissenschaft 
und  Praiia. 

Kur  wo  Wissen scbsft  und  Praxis  ticb  verbinden  und  gemeinschaftlich  arbeiten ,  ki 
ein  rationeller  Fortsehritt   erzielt  werden    und   einen   solchen   haben    wir  auf  dem   Gebiei 
unseres  Faches  errungen, 

Coburg,  den  27.  Mai   1869. 
(In  Vollmacht)  Bube,     S.Elster.     Rudolph.     Dr,  SohilUng»     H.  F.  Ziegler. 

(Sohluas  folgt.) 
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Bericht  Aber  die  vierte  Versammltuig  des  Vereins  f3r  Hineraldl-Indiistrie 

€om  it.  Mär^  i869, 

(SchltiBi.) 

Ich  lasse  nun  die  Tabelle  folgen: 

Vergleichende  Tabelle 
der  Kosten  per  Stunde  Brennzeit  von  Paraffin-  Stearin-  nnd  Wachskerzen, 
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Ans  dertelbeD  erhellt»  dass  die  Brennstande 


einer  Waohskerse 

6^  Pf. 

p      I  Stearinkerse 

2,81    , 

.  n 

2,93    , 

.m 

2,68    , 

,      I  Parsffinkense 

2,00    . 

.    11 

2,20    , 

.111 

2^    . 

g     HaTanna 

1,94    » 

kostet. 

Es  sind  femer  die  neaerdiDgs  in  den  Handel  gekommenen  Sternkerzen 
5er  und  6er  151dthige  resp.  per  Stück  2Vio  und  2Vio  Loth  wiegend  mit 
hineingezogen  nnd  stellt  sich  Ton  diesen  Kerzen,  allerdings  bei  einem  Preise  von 
6V«  und  6  Sgr.  per  Carton  resp.  40  Thir.  pr.  Ctr.  der  Preis  der  Brenn- 
stande auf  2,26  resp.  2,30  Pf. ;  bei  einem  Detailpreise  Ton  35  ThIr.  pr.  Ctr. 
würde  sich  der  Preis  nicht  höher  stellen  als  bei  den  ler  Paraffinkerzen. 
Diese  Sternkerze  brennt  sehr  sparsam,  giebt  ein  schönes  Licht  und  gewährt 
den  nicht  zu  unterschätzenden  Vortheil,  dass  sie  gar  keinen  Sumpf  bildet, 
somit  nicht  läuft  und  mit  dem  billigen  Stückpreise  ein  äuserst  elegantes 
Aeussere  yerbindet. 

Ans  der  vorliegenden  Tabelle  ergiebf  sich  nnn  ganz  klar,  dass 

1)  die  Wachskerze  das  theuerste  Beleuchtungs-Material  bildet,  denn 
die  Brennstunde  kostet  mehr  als  das  doppelte  der  Paraffinkerze,  dabei 
brennt  sie  zwar  schön,  jedoch  nicht  heller  als  diese  und  sieht  wenig 
besser  aus.  als  eine  sogenannte  Havannakerze, 

2)  die  Stearinkerze  sich  um  ca.  40  pCt.  theurer  stellt  als  die  1  Paraffin- 
kerze,  wenn  auch  sonst  nichts  gegen  das  Material  und  die  Leucht- 
kraft einzuwenden  ist,  welche  letztere  bei  den  I  etwas  stärker,  bei 
den  n  und  III  jedoch  schwächer  als  bei  den  I  Paraffinkerzen  zu  sein 
scheint, 

3)  stellt  sich  heraus,  dass  die  harte  Paraffinkerze  für  den  Consumonten 
die  vortheilhafteste  ist,  denn  sie  ist  per  Stunde  Brennzeit  ca.  10  pCt. 
billiger  als  die  IL,  biegt  sich  nicht  in  dem  warmen  Zimmer  und  hat 
ein  weit  eleganteres  Aeussere. 

Die  Havannakerzen  erscheinen  sowohl  hinsichtlich  des  Preises  per  Carton 
als  der  Kosten  der  Stunde  Brennzeit  als  die  billigsten,  doch  ist  die  Leucht- 
kraft eine  ganz  erheblich  geringere,  das  nur  halbfertige  Material  verbrennt 
mit  gelber  etwas  rnssenJer  Flamme,  es  bildet  sich  bei  dieser  Kerze  leicht 
ein  Sumpf  um  den  Docht,  der  ab  und  zu  überläuft  und  hat  sie  ausserdem 
ein  schmutzig  gelbes  Aeussere.  Sie  ist  somit  als  Tafelkerze  nicht  zu  empfehlen. 

Ich  habe  ferner  bei  meinen  Versuchen  beobachtet ,  dass  vor  Allem  ein 
guter  egaler  Docht  bei  Paraffinkerzen  die  Hanptbedingung  ist,  dass  ferner, 
je  härter  das  Paraffin,  desto  weisser  die  Flamme,  desto  leichter  vorzehrt 
sich  der  Docht  und  desto  weniger  Sumpf  bildet  sich. 
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Nach  meiDen  Erfahrangen  sollte  der  Fabrikant,  will  er  nur  gute  preis- 
wertbe  Paraffinkerzen  an  den  Markt  bringen,  gar  nicht  unter  53®  Schmelz- 
punkt bei  der  Fabrikation  gehen,  dies  bringt  ihm  ausserdem  den  Vortheil  der 
geringeren  Abnutzung  der  Maschinen,  sowie  der  rascheren  Arbeit,  da  je 
härter  das  Paraffin  desto  rascher  die  Erstarrung. 

Das  Publikum  verlangt  jedoch  jetzt  noch  aus  Unkenntniss  zu  meist  die 
billigere  50er  Kerze.  Dass  es  jedoch  noch  immer  Fabrikanten  giebt,  die 
Kerzen  Ton  47  bis  48®  ja  selbst  bei  45^  Grad  Celsius  Schmelzpunkt  an  den 
Markt  werfen,  ist  im  Interesse  der  Fabrikation  tief  zu  beklagen,  denn  diese 
weichen  Kerzen  blaken,  laufen  und  biegen  sich  schon,  wenn  sie  nur  2  Tage 
in  gewöhnlicher  Zimmertemperatur  auf  dem  Leuchter  stehen.  Wenn  irgend 
ein  Umstand  die  Veranlassung  gewesen  und  noch  ist,  dass  die  Paraffin- 
kerzen immer  und  immer  wieder  in  den  Augen  des  Publikums  discredirt 
werden,  so  sind  es  gerade  diese  weichen  Paraffinkerzen,  die  auch  vorzugs- 
weise denselben  das  sie  verfolgende  Epitethon  des  Krummwerdens  einge- 
bracht haben. 

Dazu  kommt  nun  noch,  dass  der  Deutsche  trotz  seiner  vielberühmten 
Gründlichkeit)  doch  erfahrungsmässig  stets  nach  dem  Billigsten  greift,  ohne 
zu  untersuchen,  ob  er  gut  dabei  fährt  oder  nicht.  Der  Hauptvorwurf  in 
dieser  Beziehung  trifft  jedoch  die  grösseren  Wiederverkäufer ^  welchen  die 
schlechteste  Qualität  die  liebste  ist,  wenn  die  Waare  nur  leidlich  aussieht 
und,  was  die  Hauptsache  ist,  recht  wenig  kostet,  gleichviel  ob  der  Consument 
gut  dabei  thut  odör  nicht. 

Wird  doch  jetzt  von  diesen  grösseren  Wiederverkäufern  an  den  Fabri- 
kanten die  Forderung  gestellt,  statt  der  einmal  durchweg  eingeführten 
Packung  von  150  Cartons  deren  158  bis  160  auf  den  Centner  zu  liefern, 
ein  Ansinnen,  welchen  hoffentlich  kein  Vereins-Mitglied  nachgeben  wird, 
denn  wenn  irgend  etwas  geeignet  wäre,  dem  Handel  mit  Paraffinkerzen 
den  Stempel  der  Unsolidität  aufzudrücken  ^  so  wäre  es  das  Eingehen  auf 
derartige  Zumuthungen,  bei  denen  schliesslich  doch  nur  der  Consument 
getäuscht  wird  und  dies  um  so  leichter,  als  Paraffin  dem  Stearin  gegenüber 
ein  grösseres  Volumen  hat  und  beispielsweise  ein  Carton  Paraffinkerzen 
der  nur  17  Lth.  wiegt,  eben  so  gross  erscheint,  als  ein  Carton  Stearin- 
kerzen von  20  Loth. 

Es  muss  nun  leider  zugegeben  werden,  dass,  abgesehen  von  den  oben 
abgethanen  45® — 48°  Kerzen,  der  Fabrikant  der  jetzigen  Kundschaft  wegen 
förmlich  genöthigt  ist,  ViSecunda  und  nur  kaum  Vi  prima  zu  fertigen ;  nach 
dem  neueren  Verfahren  der  Paraffingewinnung  dürfte  es  nun  aber  wahr- 
scheinlich dahin  kommen,  dass  bei  diesem  statt  wie  bisher  Yt  hartes  und 
Vt  weiches,  '/  hartes  und  nur  Vi  weiches  Parraffin  gewonnen  wird  und  dass 
dann  der  Fabrikant  von  selbst  genöthigt  sein  wird ,  vorzugsweise  harte 
Kerzen  zu  fertigen. 

Da  dann  das  Interesse  des  Fabrikanten  Haud  in  Hand   mit    dem    wirk- 
lichen wohlverstandenen  Interesse  der  Consumenten  geht,  so  dürfte  es  sich 
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empfehlBDy  wenn  schon  jetzt  Seitens  unseres  Vereins  mit  allen  Kräften  dabin 
gestrebt  wird,  dass  der  Consument  über  den  Werth  der  -  härteren  Para£Fin- 
kerze  gegenüber  der  weicheren  und  gegenüber  der  Stearinkerze  mit  allen 
zu  Gebote  stehenden  Mitteln  aufgeklärt  und  ihm  recht  deutlich  Tor  die 
Augen  geführt  werde,  dass  sich  auch  bei  der  Para£finkerze  das  alte  Sprüch- 
-wort  bewährt: 

Wer  das  Beste  kauft,  kauft  am  Billigsten. 

Dann  gelangen  wir  im  Interesse  beider  Theile  Ton  selbst  dahin,  dass 
nur  noch  harte  Parafilnkerzen  fajbricirt  werden  und  dass  dieser  der  um  40  pCt. 
theueren  Stearinkerze  gegenüber,  der  ihr  gebührende  Standpunkt  eingeräumt 
wird. 

Als  Mittel  dieses  Ziel  zu  erreichen,  möchte  zunächst  die  Presse  das 
den  meisten  Erfolg  versprechende  sein,  demnächst  wäre  es  jedoch  wünschens- 
werth,  wenn  sämmtliche  Fabrikanten,  soweit  sie  Vereins-Mitglieder  sind, 
sich  dahin  einigten  auf  jeden  Kerzen-Carton  im  Etiquett  den  Schmelzpunkt 
des  Torwendeten  Parafilns  anzubringen  und  wäre  wohl  ferner  in  Erwägung 
zu  ziehen,  ob  daneben  nicht  vielleicht  in  jedem  Carton  eine  Tabelle,  ähnlich 
wie  die  heute  mitgetheilte  hineingelegt  wird,  damit  jeder  Consument,  sobald 
er  ein  Kerzenpacket  öffnet,  den  Be weiss  in  die  Hände  bekommt,  dass  er 
wohl  thut  nur  harte  Paraffinkerzen  zu  kaufen. 

Die  Versamifilung  nahm  den  Vortrag  des  Herrn  Büttner  mit  grossem 
Beifall  auf.  Unter  Hinweis  auf  eine  von  ihm  in  Dingler's  polytechnischem 
Journal,  Band  168,  veröffentlichte  ausführliche  Arbeit  über  die  Leuchtkraft 
von  Talg,  Stearin,  Wachs,  Paraffin,  bemerkte  Herr  Director  Rahmdohr  aus 
Aschersleben,  dass  die  Ergebnisse  die  der  Herr  Vorredner  aus  dem  blossen 
Material- Verbrauch  gefanden,  auch  in  der  Hauptsache  dieselben  blieben, 
wenn  man  die  einzelnen  Eerzenmaterialien  nach  ihrer  Leuchtkraft  und  schliess- 
lich nach  ihrem  Beleuchtungwerthe  vergliche,  wobei  er  als  Leuchtkraft  den 
Quotienten  ans  Lichtstärke  dividirt  durch  den  Stoffverbrauch  annehme  und 
den  Leuchtwerth  aus  Leuchtkraft  und  dem  Preisverhältniss  der  verschie- 
denen Materialien  berechne. 

In  Erledigung  des  letzten  Gegenstandes  der  Tagesordnung  hielt  Herr 
Director  Ramdohr  seinen  ausserordentlich  interressanten  Vortrag  über  Dampf- 
theer.    Derselbe  lautet  wörtlich  wie  folgt: 

Ueber  Theergewinnung   aus  Braunkohlen  mittelst  über- 
hitzter Wasserdämpfe. 

Meine  Herren!  Wenn  ich  mir  erlaube,  Ihnen  heute  einige  Mittheilungen 
über  die  von  mir  vor  einer  Reihe  von  Jahren  eingeführte  Schweelerei  mit- 
telst überhitzter  Wasserdämpfe  zu  machen,  so  geschieht  dies  ganz  besonders 
in  Folge  eines  wiederholt  geäussersten  Wunsches  meiner  Herrn  CoUegen 
im  Vorstande  des  Vereins;  neuerdings  ist  noch  ein  zweites  Motiv  hin- 
zugekommen, nämlich  die  von  Herrn  Riebeck  gemachte  wichtige  Beobachtung, 
dass  schon  das  Einströmen   gewöhnlicher   Wasserdämpfe   in  liegende 


808 


VleftÄ  Vonunmlang  des  Veraltu  für  Minefftl5l-rndtutri6. 


Betörten  geaßg'ti  um  die  Zeraetzung  der  aus  der  Braankohle  eetwickelten 
Theerdämpfe  theSlweise  zu  verhüten. 

Mit  der  allgemeinereo  Einführung  der  Schweelmethode  des  Herrn  A. 
Riebeck j  welche  gestattet  vorläufig  die  theoren  gusaeiserDeti  Retorten 
beizubehalten^  wird  wohl  das  btsherige  Vorurtheil  gegen  den  sogenannten 
j^Dampftheer*'  immer  mehr  schwinden,  namentlich  auch  die  seit  10  Jahren 
von  mir  bekämpfte  Ansicht,  als  sei  das  speeifische  Oe wicht  der  Braun koblen- 
tbeere  das  wichtigste  Kriterium   zur  Beurth eilung  des  Werlhes   denelben* 

Auf  mein  Thema  nfiher  eingebend,  ersuche  ich  8ie^  mir  zu  gestatten, 
dass  ich  meinen  Gegenstand  nur  gan^  objektiv  behandele  und  eine  Kritik 
anderer  Schweelmetboden  unterlasse. 

Ali  ich  Im  Jahre  1858  die  Leitung  der  Georghiltte  übernahm,  fand 
ich  11  Oefen  vor,  einen  jeden  mit  7  Chamotte-Retorten ,  im  Ganzen  also 
77  Retarten,  welche  genau  so  eingemauert  waren,  wie  es  heute  noch  der 
Fall  ist  bei  den  besten  sogenannten  Sieben er-Oefen  in  Gas* Anstalten  und 
welche  genau  ebenso  von  Oben  und  von  Unten  hellroibglühend  wurden, 
wie  dien  bei  der  Erzeugung  von  Leuchtgas  aus  Steinkohlen  der  Fall  iet 
und  sein  muBB.  Dae  Facit^  m.  H.,  werden  Sie  leicht  errathen:  4  bis  6  Pfd. 
schlechter,  verbrannter  Theer  aua  einer  Tonne  Kohlen.  Di©  Anlage  wurde 
beseitigt  und  statt  derselben  wurden  liegende  Retorten  in  sogenannten 
Zweier-Oefen  (wenn  ich  nicht  irre,  so  rührte  die  erste  derartige  Angabe 
von  Herrn  Dr.  Hiibfier  her)  hergerichtet  Ich  erzielte  durchschnittlich  28 
bis  29  Pfd.  wasserfreien  Theer,  welcher  9  bis  10  pCt.  Paraffin  aller  Härte- 
grade lieferte^  Die  Ascherslebener  Kohle  gehört  zu  den  schwer  schwee- 
lenden  Sorten;  die  Retorten  mussten  ziemlich  hoch  erhitzt  werden  und 
hatten  in  Folge  dessen  eine  geringere  Dauer,  wie  ursprünglich  angenommen 
worden  war;  ausserdem  aber  entsprach  die  Leistungsfthigkeit  der  Anlage 
nicht  unsarn  Wünschen.  Jetzt  allerdings  kennt  man  bedeutend  vervoU- 
kommnete  Oefen  mit  liegenden  Retorten  —  ich  erinnere  an  die  Oefen 
mit  Querfeuerung  nach  dem  System  des  Herrn  Ä.  Riebeck.  — 

Versuche^  die  ein  Jeder  unter  uns,  der  längere  Zeit  in  dem  Fache  ge- 
arbeitet hat,  ausgeführt  haben  wird,  bewiesen  zur  Evidenz,  daas  bei  ganz 
niedriger  Schweeltemperatur  aus  Kohlen  Ton  ganz  gleicher  Qualität  60-^ 
75  pCt  Theer  mehr  zu  erzielen  war,  als  nach  der  bisher  Üblichen,  mehr 
oder  weniger  forcirten  Fabrikations-Methode.  Indess  hatten  jene  Versuche 
fUr  die  Praxis  vorläufig  keinen  weiteren  Wertb,  da  um  diese  niedrige 
Temperatur  inne  zu  halten,  eine  mindestens  24atündige  Schweelzeit  erfor- 
derlich gewesen  sein  würde*  Der  Gedanke  lag  nicht  ferne,  dass  es  möglich 
aetn  müsse,  auf  anderem  Wege  grosse  Quantitäten  von  Kohlen  in  Torhält- 
mssmässig  kurzer  Zeit  auf  die  zur  Theerent Wickelung  nur  unbedingt  erfor- 
derliche Temperatur  zu  erhitzen,  ohne  die  Kohle  selbst  oder  gar 
die  Tbeerdämpfe  mit  glühenden  Retorten  Wandungen  in  Be- 
rührung isu  briDgeu.  (Diese  Schweeltemperatur  ist  in  der  That  viel 
niedriger,  als  diejenigen  Herren  glauben  miJgeu,  die  oicht  Veranlasaung  ge- 
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habt  haben,  dieselbe  mit  der  Sorgfalt  sn  messen,  die  ich  für  .erforderiich 
gehalten  habe,  um  an  der  meiner  Ansiebt  nach  rationellsten  Theerdarstellung 
so  gelangen.  —  Diese  Temperatur  liegt  in  der  That  nicht 
hdher  als  zwischen  230  und  260  Orad  Celsius.)  Um  zu  erreichen, 
dass  weder  Kohle  noch  Theerdftmpfe  mit  glühenden  Retortenwandungen  in 
BerOhrong  kommen,  war  vor  allen  Dingen  noth wendig,  die  Wärme  nicht 
durch  Vermittelung  der  Betorten  wandung,  also  nichtdurch  blosse  Wärme- 
leitnng  yon  Aussen  her,  der  Kohle  zuzuführen,  sondern  die  Wärme 
ganz  direct  in  die  Kohle  hinein  zu  tragen.  Es  musste  also  ein 
Vehicel,  ein  Träger  fbr  die  Wärme  gefunden  werden,  mit  folgenden  Eigen- 
schaften: 

a)  der  Wärmeträger  musste  chemisch  vollkommen  indifferent  gegen  die 
Theerdämpfe, 

b)  er  musste  ein  möglichst  guter  Wärmeleiter,  und 

c)  er  musste  möglichst  billig  herzustellen  sein. 

Da  die  beiden  ersten  Bedingungen  die  Anwendung  heisser  Luft  — 
welche  ja  sonst  das  billigste  Material  gewesen  wäre  —  ganz  unbedingt  aus- 
schlössen, so  blieb  ich  fast  gänzlich  auf  den  Wasserdampf  angewiesen.  Die 
ersten  primitiven  Versuche  fielen  flberaus  günstig  aus,  so  dass  ich  bald  an 
die  Aufstellung  eines  grösseren  Apparates  zu  6  Tonnen  Füllung  denken 
konnte.    Bei  der  Construetion  desselben  kam  es  darauf  an: 

a)  einen  möglichst  wirksamen,  billigen  und  leicht  reparaturfühigen  lieber- 
hitzer,  sowie 

b)  einen  leicht  füll-  und  entleerbaren  Schweelapparat  zu  construiren, 
bei  welchem  eine  absolut  gleichmässige  Yertheilung  des  überhitzten 
Dampfes  in  der  Kohle,  und  zwar  in  der  Richtung  von  unten  nach 
oben,  stattfinde,  und 

c)  auf  einem  kleinen  Räume  eine  möglichst  wirksame  Condensation  ein- 
zurichten. 

A.  Der  Ueberhitzer. 

Als  Material  zu  demselben  musste  Kupfer  unbedingt  ausgeschlossen 
werden,  wegen  des  Kostenpunktes,  wegen  des  erheblichen  Abbrandes,  wegen 
der  Schwierigkeit)  genügend  zuverlässige  Verbindung  der  einzelnen  Theile 
durch  Flanschenverschraubung  herzustellen  und  endlich,  weil  die  Löthungen 
in  den  Kupfsrrohren  durch  Verdampfung  des  Zinks  binnen  wenigen  Tagen 
unbrauchbar  geworden  sein  müssten.  Ich  wählte  also  Rohre  aus  Schmiede- 
eisen und  zwar  zunächst  solche  von  iVt''  Lichtenweite  und  Vt^  Wand- 
stärke; nach  und  nach  bin  ich  mit  der  Wandstärke  etwas  zurück  gegangen 
und  habe  die  Schweissung  in  zweckmässigerer  Weise  herstellen  lassen* 

Der  Ueberhitzer  zu  einem  Schweelapparate  von  8 — ^9  Tonnen  Füllung 
besteht  aus  einer  Anzahl  von  Röhren,  welche  in  drei  Lagen  übereinander 
angeordnet  sind.  IMe  Rohre  der  Mittellage  liegen  über  den  Intervallen 
der  unteren  und  die  der  obersten  aber  den  Intervallen  der  Mittellage;  hier- 
durch wird  die  Flamme  genöthigt,  die  Rohre  möglichst  allseitig  lu  um* 
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Bplllen.  Die  Robre  liegen  alkeitig  nur  1  bis  V/^*'  von  einander  entfernt,'^ 
so  da&s  diu  gau^a  UeberliitKuiigsschlatige  auf  einen  verbäkuiaamtissig  sehr 
kleinen  Raum  zusammen  gedrängt  ist  Die  Verbin dungs^tücke  zwiBchen 
den  Rohren,  sowie  die  Enden  der  letzteren  selbst  auf  2  bis  3"  Länge,  sied 
vor  dem  directen  Feuer  geschützt.  —  Der  Dampf  tritt  mit  35  —  40  Pfd. 
Ueberdruck  im  Obergange  ein  und  im  Untergänge  aus;  dem  entsprechend 
zieht  die  Flamme  ebenfalls  von  oben  nach  unten  durch  das  Rohrsjstem, 
ao  dass  also  die  der  Einwirkung  de^  Feuers  zuerst  ausgesetzten  Rohre  den 
kältesten  Dampf  enthalten,  —  Die  Roätfläche  der  Feuerung  beträgt  47?  Q'- 

Detaillirte  Mittbeilungen  über  die  Feuerungsanlage,  die  Verbindung 
der  Rohre  unter  einander,  tiber  das  Verfahren  bei  Reparaturen  etc.  lassen 
sich  ohne  Zeicboung  nicht  wohl  geben,  indes»  bin  ich  gern  erbötig,  den  für 
diesen  Gegenstand  sich  intcressirenden  Herren  Näheres  mitzutbelten* 

Um  endlich  über  die  Haltbarkeit  dar  Ueberhitzer  ein  Wort  zu  ß&gen, 
bemerke  ich  zunächst,  da^s  die  Abnutzung  an  den  Rohren  fast  aüsschliess- 
licb  von  Aussen  durch  Abbrau d  erfolgt,  von  Innen  durch  Oxydation  des 
Eisens  degegen  viel  weniger,  als  man  zu  vermuthen  geneigt  sein  möchte. 
Anfanglich  allerdings  findet  in  Folge  einer  partiellen  Zerlegung  des  Wassers 
eine  Oxydation  des  Eiseos  statt,  die  erzeugte  Oxydschicht  (genauer  Oxydul- 
oxyd) scheint  indess  sehr  bald  das  Eisen  vor  weiteren  Angriffen  zu  schlitzen. 

Nach  einem  Durchnitt  von  sechs  Betriebsjahren  sind  etwa  in  2^/^  bis  2y» 
Jahre  eämmtliche  Robre  eines  Ueberhitzers  verbraucht,  wenn  dieselben 
V/\  und  in  ca.  3  Jahren,  wenn  sie  V."  stark  sind,  die  Verbindungsstticke 
in  4  bis  5  Jahren,  Es  ist  dies  so  zu  verstehen,  daas  innerhalb  2Vi>  resp, 
3  Jahren  bei  jedem  Ueberhitzer  durchschnittlich  26  Stück  neue  Rohre 
haben  eingesetzt  werden  müssen,  von  denea  die  oberste,  dem  Feuer  zuerst 
ausgesetzte  Lage  die  meisten  verbraucht.  Wem  diese  Abnutzung  hoch 
erscheint,  der  wolle  die  Kosten  derselben  nicht  als  absolute  Zahl,  sondern 
im  Hinblick  aiif  die  in  jenem  Zeiträume  dnrchgeschweelte  Kohlenmenge 
betrachten;  alsdann  stellt  sich  die  Abnutzung  auf  2 Sgr.  0,8  Pf.  für  1  Tonne 
Schweelkohlen  oder  5  Sgr.  2,0  Pf.  auf  1  Centner  Theer  heraus.  Ob  liegende  oder 
stehende  Retorten  günstigere  Zahlen  ergeben,  vermag  ich  nicht  zu  beurtheilen. 
ß*  Der  Sc bweel -Apparat. 

Derselbe  lässt  sieh  als  ein  gusseiserner;  aus  zwei  oder  mehreren  Theilon 
bestehender  Kasten  von  6 — 7  Fusa  Länge,  3—4  Fuss  Breite  und  3V» — 4  Fusb 
Höhe  beschreiben,  dessen  obere  und  untere  Flächen  gewölbt  sind.  In  einer 
bestimmten  Entfernung  vom  Boden  liegt  eine  rostartige  Vorrichtung  auf 
welcher  die  Kohle  2yt — >3  Fuss  hoch  ruht;  am  oberen  Theile  befindet  sich 
ein  genügend  weites  Abzugsrohr  für  Theer  und  Wasserdänipfe ,  welches 
durch  ein  Ventil  mit  dem  Condensator  in  Verbindung  steht.  An  der  vor* 
deren  Stirn  befinden  sich  drei  rectanguläre  Oeffnungen  von  je  30  Zoll  Breite 
und  verschiedener  Höhe;  die  erste  unter  dem  Vertheilungsrost,  um  die 
beim  Entleeren  des  Apparates  durchfallenden  Staubkoaks  entfernen  zu 
ki^nnenj  die  zweite  in    gleicher  Höbe  mit  dem  Rost;    zum  Ausziehen  der 
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Eoaks  und  theilweise  zum  Einwerfen  der  frischen  Kohle,  die  dritte  in 
gleicher  Höhe  mit  der  zu  verschweebnden  Eohlenschicht.  Parch  diese  oberste 
Oeffnang  wird  der  grösste  Theil  der  Kohle  in  den  Apparat  gebracht  und 
die  letztere  mittelst  einer  Krücke  gleichmässig  ausgebreitet.  Sämmtliche 
drei  Oeffnungen  werden  durch  mit  Lehm  lutirte  Deckel  geschlossen. 

Der  überhitzte  Dampf  tritt  in  den  Raum  unterhalb  der  Kohlenschicht 
ein  und  durchdringt  letztere  mit  Hülfe  geeigneter  Vcrtheilungsvorrichtungeny 
▼on  deren  guter  Constrnction  die  erfolgreiche  Wirkung  des  Dampfes  wesent- 
lich abhftngtf  ganz  gleichmässig. 

Der  Schweelapparat  ist  mit  Ausnahme  der  Stirnwand  allseitig  von 
warmen  Mauerwerk  umgeben,  kommt  aber  nur  in  dem  unteren  Theile  mit 
der  von  dem  Ueberhitzer  abziehenden  Feueriuftin  directe  Berührung.  Einer 
Abnutzung  ist  er  demnach  so  gut  wie  gar  nicht  unterworfen. 

Abgesehen  von  den  zu  meinen.ersten  Versuchen  benutzten  kleineren 
Apparaten  hatte  der  erste,  im  Jahr  1860  in  Betrieb  gesetzte  Schweel- 
apparat eine  Füllung  von  6  Tonnen  der  hiesigen  Braunkohlen;  später  bin 
ich  auf  8  Tonnen  Füllung  übergegangen.  Binnen  Kurzem  gedenke  ich 
unter  Anwendung  eines  ganz  neu  construirten  Ueberhitzers  einen  Schweel- 
apparat zu  20  Tonnen  Füllung  aufzustellen,  bei  welchem  die  Conden- 
sation  unter  möglichster  Wasserersparniss  bewirkt  werden  soll. 

Nach  meinen  nunmehr  neunjährigen  Beobachtungen  darf  ich  mich  der 
Hoffnung  hingeben,  mit  einem  derartigen  Apparate  jährlich  nicht 
unter9000TonnenKohle  abzuschweelen,  wobei  die  Beparaturkosten 
pro  1  Ctr.  Theer  nicht  über  2  Sgr.  betragen  werden. 

C.  Die  Condensation 
besteht  ans  dem  eigentlichen  Condensator  und  zwei  gemeinschaftlichen  mit 
mit  einander  mehrfach  communizirenden  Sammelrohren ,  von  denen  das 
erste  durch  eine  eigenthümliche  bereits  im  Frühjahr  1859  von  mir  einge- 
führte Berieselung  mit  einer  ganz  dünnen  Wasserschicht  bedeckt  ge- 
halten wird,  während  das  zweite  nur  Luftkühlung  hat.  —  Bei  der  Constrnc- 
tion des  eigentlichen  Condensators  zwangen  mich  zwar  besondere  örtliche 
Verhältnisse,  demselben  in  einem  kleinen  Räume  eine  verhältnissmässig  be- 
deutende Kühlfläche  zu  geben,  indess  hat  sich  das  ganze  Arfangement  so 
gut  bewährt,  dass  ich  das  Prinzip  desselben  für  kräftige  Kühlung  aller 
Art  bestens  empfehlen  kann.  Denken  Sie  sich  zunächst  einen  allseitig  ge- 
schlossenen Kasten  von  7  Fuss  Länge,  2  Fuss  Breite  und  2  Fuss  Höhe, 
und  denselben  zwischen  der  oberen  und  unteren  Platte  von  einer  Anzahl 
aufrechtstehender,  3  Zoll  weiter,  schmiedeeiserner  Rohre  durchzogen,  welche 
.oben  und  unten  offen  sind;  dieser  Kasten  liegt  in  einem  offnen  Blechbassin, 
mit  ringsherum  3  Zoll  Abstand.  Die  Zwischenräume  und  sämmtliche  Rohre 
sind  mit  Wasser  gefüllt,  welches,  continuirlich  unten  auf  einer  Seite  ein- 
fliessend,  auf  der  entgegengesetzten  oben  abfliesst.  Der  innere  mit  Röhren 
durchzogene  Kasten  communizirt  einerseits  mit  dem  Schweelapparate;  Theer 
und  Wasfierdämj^e  treten  auf  der  dem  Wasserzufluss  entgegengesetzen  Seite 
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lEi  den  inneren  Easten  und  winden  sich  z wischen  den  stets  mit  eircnlireiidem 
Wasser  gefühlten  Rohren  hindurch,  um  zum  groasten  Theil  condensirt^  am 
kältesten  Theile  in  daa  erste  Sammelrohr  überzutreten. 

Das  Eühlwaiser  tritt  mit  lO^lö**  Geis,  in  den  Condensator  und  vertässt 
denselben  mit  einer  Tt-mperatur  von  85—90*  Gels.  In  den  beiden  Sammel- 
röhren  wird  ntir  noch  ein  geringer  Theil  des  Theeres  condensirt,  während 
ein  Theil  des  Wasserdampfcs,  noch  uoeondensirt^  in  Form  eines  dicken 
weissen  Nebels  ans  einem  für  alle  Apparate  gemeinschaftlichen  Rohre  io's 
Freie  entweicht. 

Ein    Schweelapparat   verbraucht  an    Condeusationawasser  incU    der  Be-i 
rieseluQg  des  Sammelrohres  Vi  bis  V^  c'  pro  Minute.  " 

Jede  einzelne  Füllung  beansprucht  zum  vollständigen  Abschweelen  incL 
der  Versäumnisse  beim  Beschicken  und  Entleeren  durch schnitdich  12  bis 
13  Stunden,  wenn  die  üebcrhitzer  gesund  sind,  dagegen  16,  17  Stunden, 
wenn  dieselben  defect  sind.  Durch  eine  sehr  einfache  Vorrichtung  lässt 
sich  der  Verlauf  des  Sc bweelprosesses  jederzeit  bei  jedem  ein- 
zelnen Apparate  beobachten,  so  dass  ein  zu  frühzeitiges  Ausziehen 
der  Koaka  niemals  stattfinden  kann.  Da^  wo  die  fiassigen  Destillations- 
Producte  den  Condensator  verlassen,  um  nach  dem  ersten  Sammelrohre 
hinabzugehen,  belindet  sich  an  der  unteren  Seite  des  betreffe uden  Verbind- 
ungsrobres  eine  kleine  sackartige  Erweiterung  und  an  der  unteren  Fläche 
derselben  ein  \t  bis  y/'  weiter  Hahn,  Wasser  und  Theer  müssen  diese 
Senkung  passiren,  in  welcher  sich  bei  geschlossenem  Hahn  nur  Wasser  be- 
findet, während  bei  geöffnetem  Hahn  alle  flüssigen  Producte  des  betreffenden 
Schweelapparat  es  nicht  nach  dem  Sammelrohr,  sondern  in  ein  untergehal- 
tene.^ Geflss  (Topf  oder  dergl)  flieasen.  Während  der  ersten  IVi  bis  2 
Stunden  nach  dem  Anstellen  des  überhitzten  Dampfes  wird  lediglich  die 
Grubenfeuchtigkeit  aus  der  Kohle  entfernt:  der  Probirhahii  giebt  nur 
Wasser.  Alsdann  zeigt  sich  der  Theer  als  eine  theils  dunkel-oli?engrüne 
theils  hell-kaffebraune  Schicht  über  dem  Wasser  im  Probtr topfe,  welche  im 
weiteren  Verlaufe  der  Destillation  an  Stärke  zunimmt.  Die  Beendigung 
der  S  ch  w  ftel  u  ng  markirt  sich  sofort  durch  das  Schwächerwerden 
der  Theerschicht  und  schliesslich  durch  daa  Erseheinen  einer  gelben  flockigen 
Masse.  An  dieser  Stelle  sei  mir  noch  die  Bemerkung  gestattet ,  dass  bei 
meiner  Schweelmethode  in  jedem  Augenblicke  der  Destillations-Prozess  durch 
Schliessung  des  Dampfzugangi^bahns  sich  sofort  unterbrechen  lässt,  was  bei 
irgend  welchen  plötzlich  eintretenden  Unglücksfällen,  Feuersbrunst  etc. 
nicht  ohne  Nutzen  ist.  Bis  vor  etwa  2  Jahren  bin  ich  leider  sehr  häufig 
in  der  Lage  gewesen,  bei  einigen,  oft  bei  sämmtlichen  Schweelapparaten 
die  Destillation  durch  Abschluss  des  Dampfes  auf  Stunden^  selbst  auf  halbe 
und  ganze  Tage  abzubrechen,  glücklicher  Weiss  jedoch  niemals  in  Folge 
einer  drohenden  Gefahr  oder  dergl.  sondern  lediglich  zu  *Folge  plötzlich 
eintretenden  Wassermangel^^  herbeigeführt  durch  den  Uebel^land,  dass  die 
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F«lH*ik  gaDs  aaasohlieBslich  auf  den  »Betrieb  der  Schachtpampen  auf  der 
stemlicA  entfernt  liegenden  Grube  angewiesen  war. 

Sftmmtliehe  flüssigen  Destillations-Producte  fliessen  nach  einem  gemein- 
flchaiftKcheD  Bassin ;  das  Wasser  scheidet  sich  fortwährend  als  unterste  Schicht 
ab  und  wird  continuirlich  durch  ein  Schwanenhalsrohr  abgeführt,  während 
der  Theer  durchaus  wasserfrei  mittelst  eines  eigenthflmlich  construirten 
Hahns  abgehoben  wird. 

IKe  Therrausbeute  yariirt  zwischen  38  und  49  Pfd.  pro  Tonne;  im 
grossen  Durchschnitt  einer  langen  Reihe  von  Jahren  beträgt  dieselbe  zwischen 
40,6  und  42  Pfd.  Die  tägliche  Production  wird,  wie  ich  beiläufig  zu  be- 
merken mir  erlaube,  auf  der  Georghütte  sorgfältig  gewogen. 

Die  Productions-Selbstkosten  betragen  nach  einem  mehrjährigen  Durch- 
schnitt pro  1  ütr.  wasserfreien  Theer,  bei  einem  Kohleupreise  von 
5'Sgr.  pro  Tonne: 

a)  Schweelkohlen  2,40  To. 

b)  Feuerungskohlen  bei  den  Ueber- 
hitzem  2,09    ,, 

c)  Feuerungskohlen    zur    Dampf- 
erzeugung 3,63    , 

Kohlen  in  Summa  8,02  To.ä5Sgr.   1  ThlrlOSgr  0,6  Pf. 

d)  Arbeitslöhne  —    ,       7  „     0,6  ;, 

e)  Zinsen  ä  5  pCt  und  Amortisation  ä  10  pCt.,  zu- 
sammen 15  pCt.  —    ;,       b  „    11,6  „ 

f)  Beparaturkosten  aller  Art  an  Ueberhitzem,  Schweel- 

apparaten,  Condensatoren,  Dampfkesseln  etc.        —    „       6  „    10,7  ^ 

in  Summa  lThlr.29Sgr.ll,5  Pf. 

Bei  einem  Kohlenpreise  von  nur  3  Sgr.  pro  Tonne  Kohlen,  wie  den- 
selben wohl  die  meisten  Schweelereien  haben,  die  selbst  Kohlengruben  be- 
sitzen, würde  der  Herstellungspreis  auf  nicht  über  V/u — lV>Thlr.  sich  be- 
laufen und  auch  dieser  bei  Anwendung  meiner  neuesten  Constructionen  durch 
Verringerung  des  Anlage-Capitals  und  der  Beparaturkosten  sich  ferner  nicht 
unbedeutend  vermindern.  — 

Der  Dampftheer,  wie  ich  denselben  seit  dem  Jahre  1860  gewinne,  unter- 
ftcbeidet  sich  in  sehr  vieler  Beziehung  von  dem  Betortentheer,  nicht  nur  in 
sonen  physikalischen  Eigenschaften,  sondern  seiner  ganzen  Zusammensetzung 
nach.  Der  Dampftheer  erstarrt  bereits  bei  55 — 60^^  Cels.,  so  dass'er  selbst 
im  Sommer  in  Tafeln  von  5'  Länge,  27;'  Breite  und  6''  Dicke  im  Freien 
aufbewahrt  werden  kann ;  diese  Tafeln  werden  oft  bis  zu  8  Fuss  Höhe  auf- 
geschichtet   Sein  specifisches  Gewicht  beträgt  etwa  0,875  bei  G5<^  B. 

Weit  mehr  noch  ist  der  Dampftheer  in  seiner  chemischen  Constitution 
von  dem  Betortentheer  verschieden.  Meiner  Ansicht  nach  kann,  dem  heu- 
tigen Stande  der  Wissenschaft  und  der  Technik  angemessen,  die  Schwee- 
lerei  nicht  bezwecken,  aus  unseren  Braunkohlen  Bohparafiin  und  Bohöle 
dHh^6ct  darzustellen,  sondern  ihre  Aufgabe  ist  die,  zunächst  nur  das  Bitumen, 
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das  Fflanzenharz,  oder  wie  man  es  sonst  nenDeD  willf  als  die  Basis  filr  die 
ParaäinfabrikatioDf  möglichst  vollkommen  und  möglichst  obue  Zersetzangen 
zu  gewionen.  Deon  es  sind  im  Laufe  der  Verarbeitung  des  Tbeerea  Destil- 
lationen erforderlich,  und  bei  jeder  Destillation  bereits  paraflinhaltige  Körper 
aind  mehr  oder  weniger  tief  gehende  Zersetzungen,  Spaltungen  unter  Aus- 
scheidung von  Kohlenstoff,  ganz  unvermeidlich*  Im  reinen  unzersetzten 
Bitumen  präexstiri  das  Paraffin  als  solches  sicher  nicht,  sondern  es  bildet 
sich  erst  durch  gewisse  Veränderungen^  welche  bei  seiner  Destillation  statt- 
finden. Hieraus  folgt,  dass  ein  Theer,  welcher  bereits  Parafiln-  und  Rohöle 
vorgebildet  enthält,  bei  der  ersten  Destillation  aus  der  Blase  auch  schon 
Zersetzungen  des  Faraf^ns  und  der  Oele ;  mithin  Verluste  daran  erleiden 
muBB^  wohingegen  ein  Theer,  welche  diese  Kohlenwasserstoffe  als  solche 
noch  nicht  enthält,  sondern  nur  aus  dem  reinen  PSanzenharze,  dem  eigent- 
lichen Paraffin bildner  (wenn  ich  mir  diese  Bezeichnung  gestatten  darf) 
besteht,  bei  dar  ersten  —  gut  geleiteten  —  Destillation  aus  der  Blase  einen 
wesentlich  geringeren  Verlust  an  ParaÖin  erleiden  wird,  insofern  e  das  letz- 
tere noch  gar  nicht  vorhanden  war,  vielmehr  erst  durch  Erhitzung  des 
Theeres  zur  öiedetemperatur  sich  erzeugt*  Die  Erfahrung  beweist,  wie 
wir  später  sehen  werden,  die  Richtigkeit  meiner  Ansicht  vollkommenj  denn 
ich  habe  seit  dem  Jahre  1860  stets  prozentisch  die  höchste  Paraffinausbeute 
Hüter  allen  Fabriken  der  Provinz  Sachsen  erzielt. 

Es  gibt,  meine  Herren,  ein  sehr  einfaches  Mittel,  um  zu  erkennen^  ob 
ein  Tbeer  wirklicher  Theer,  d*  h,  reines  Pfianzenharz,  ist,  oder  ein  Gemisch 
von  diesem  mit  Rohölen  und  Robparaffin.  Der  reine  Theer  ist  ein  Körper, 
welcher  insofern  die  Eigenschaften  einer  —  schwachen  —  Säure  besitzt, 
al»  er  sich  mit  Alealien  chemisch  verbinden,  sich  verseifen,  lässt.  Die  aus 
ihm  durch  Zersetzung  erzeugten,  indifferenten,  neutralen  Körper^  Mineralöl 
und  Paraffin  theilen  diese  Eigenschaft  nicht*  Retortentheer  lässt  sich  nur 
t  heil  weis  verseifen;  bei  der  Behandlung  desselben  mit  cauatiacher  Kali* 
oder  Natronlauge  wird  ein  Theil  (bis  zu  80%)  als  neutraler  Körper  obei^ 
halb  der  Theerseife  sich  ausscheiden:  es  ist  dies  dasjenige  Rohöl  und  Roh- 
Paraffin,  welche  als  abnorme^  weil  schon  innerhalb  der  Retorte  entstandene 
ZersetzungBproducte  aus  dem  ursprünglich  aus  der  Kohle  entwickelten  Theer 
zu  betrachten  sind«  Bei  gutem  Dampftbeer  werden  Sie  eine  derartige  Er- 
scheinung nie  beobachten  können,  vielmehr  enthält  derselbe  fertig  gebildet 
keine  Spur  von  Oel  oder  Paraffin.  —  Hiemach  glaube  ich  die  Behauptung 
aufstellen  zu  dürfen,  dass  man  die  Güte  eines  Theers  viel  weniger  nach 
dem  specifischen  Gewichte,  als  vielmehr  nach  dem  Nichtvorhandensein  von 
flüssigen  und  festen  Kohlenwasserstoffen  beurtheilen  solle.  Wie  unpassend 
die  bisher  fast  ausschliessliche  Anwendung  des  Aräometers  gewesen,  werden 
diejenigen  Herren  am  besten  beurtheilen,  die  bereits  angefangen  haben, 
nach  der  Methode  des  Herrn  Riebeck  Dampf  in  die  Retorten  zu  führen  und 
in  Folge  der  dadurch  bewirkten  Abkühlung  der  Retorten  nun  Tbeer  er- 
zielen, welcher  sich  meinem  Ideal  eines  wirklich  guten  und  normalen 
Tbeerea  bedeutend  nähert. 
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Die  Anfiurbeitiuig  des  Dampftheeres  habe  ich  bis  snm  Frühjahre  1868 
mit  seitweisen,  nicht  wesentlichen  Abftndemägen  in  folgender  Weise  bewirkt: 
Der  Theer  wurde  destillirt  nnd  das  Destillat  summarisch  snerst  gelangt, 
dann  gesinert  (selbstverständlich  erfolgten  nach  jeder  dieser  Operationen 
die  erforderlichen  Wasserwaschen);  die  so  yorbereitete  Masse  wurde  dann 
der  ersten  fractionirten  Destillation  unterworfen,  dieOele  ohne  alle 
weitere  Behandlung  mit  Ohemicalien  direct  über  Natron  rectificirt,  die 
ParafEinmasse  dagegen  zur  Krystallisation  gebracht  Die  von  dieser  Masse 
abgetropften  und  resp.  abgepressten  parafFinhaltigen  Oele  wurden  in  der 
überall  üblichen  Weise  durch  fractionirte  Destillationen  wiederholt  einge- 
mengt und  resp.  so  oft  zur  Erjstallisation  gebracht  ^  als  dies  vortheilhaft 
erschien.  Ich  habe  bei  dieser  Fabrikation  anerkannt  sehr  schöne  Paraflfine 
erzielt  nnd  zwar  im  etwa  6jährigen  Durschschnitt  1&%  vom  Theer,  davon 
ca.  10%  erstes  Product  von  53—54®  C,  und  5Vo  aweites  und  drittes  Product, 
von  38 — 48®  C.  in  yerschiedenen  Zwischenstufen.  Oele  wurden  Alles  in 
Allem  ca.  40^/o  vom  Theer  gewonnen. 

Wenngleich  die  Paraffin- Ausbeute  fQr  jene  Zeiten,  die  der  jetzigen 
Sturm-  und  Drang-Periode  vorangingen,  die  höchste  gewesen  sein  dürfte, 
die  in  unserer  einheimischen  Industrie  je  erreicht  worden,  so  genügte  mir 
dieselbe  mit  Bücksicht  auf  die  Beschaffenheit  meines  Dampftheeres  doch 
nicht  im  Entferntesten;  indess  wollten  die  Versuche,  nach  nur  einmaliger 
Destillation  des Theeres  direct  ein  schönes  Product  zu  erzielen,  eine  ganze 
Zeit  lang  nicht  zu  einem  sichern  und  befriedigenden  Resultate  führen.  Die 
Quantität  des  Paraffins  habe  ich  schon  vor  3 — 4  Jahren  auf  25Vo  ^^°^  Theer 
gebracht,  aber  das  Product  war  so  difficil  in  Bezug  auf  die  Farbe,  dass  ich 
auf  weitere  Vervollkommnungen  in  der  Aufarbeitung  denken  musste.  End- 
lich im  Jahre  1866  fand  ich  die  Orundzüge  der  Verarbeitungsmethode, 
die  ich  jetzt  seit  fast  einem  Jahre  anwende  und  neuerdings  nicht  unerheb- 
lieh  verbessert  habe. 

Nach  einem  neunmonatiichen  Durchschnitt  habe  ich  schwankend  zwi- 
schen 22  und  24%  fertiges  Paraffin  (davon  ca.  15%  erstes  Product  von 
66-68*Cel8.,  und  7— 9%  Nachproducte  von  38— 47«  Geh.)  und  ca.  86—38% 
Oele  aller  Sorten  erzielt. 

Ich  habe  die  beste  Aussicht,  pro  futuro  die  Ausbeute  aus  meinem 
Dampftheer  auf  28—30%  Paraffin  aller  Härtegrade  und  ca.  32—34%  Oele 
berechnen  zu  können. 


Nachdem  Ilerr  Ramdohr  geendet,  richtete  der  Theerschweelereibesitzer 
Herr  OUo  die  Frage  an  ihn,  ob  der  Dampf  bei  dem  beschriebenen  Schweel- 
processe  nicht  Eohlentheilchen  mit  in  den  Theer  ftihre  nnd  ihn  mit  diesen 
veninreinige« 

Herr  Ramdohr  erwiderte,  dass  solches  m  früheren  Zeiten  allerdings  der 
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Fall  gewesen  sei,  dass  es  bei  den  jetzigen  Einrichtungen  jedoch  nicht  mehr 
vorkomme. 

Da  zu   dem  letzten  Gegenstande  der  Tagesordnung  Niemand  weiter 
das  Wort  ergriff,  erklärte  der  Vorsitzende  die  Yersammlnng  geschlossen. 


Verzeichniss  der  Mitglieder 
des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie  zu  Halle  a  S.  . 

a)  Beschliessende  Mitglieder, 

1.  Carl  Brömme  in  Weissenfeis. 

2.  Fr.  Brandt  in  Halle. 

3.  F.  L.  Bauer  meist  er  &  Co.  in  Bitterfeld. 

4.  Franz  Fischer  in  Halle. 

5.  A.  Fleischhauer  in  Merseburg. 

6.  Mineralöl-  u.  Paraffinfabrik  Behmsdorf,  vertreten  durch  Dr.  B.  H  ü  b  n  er 

in  Zeitz,  Vorstands-Mitglied  und  Berichterstatter  des  Vereins. 

7.  R.  Herr  mann,  in  Zeitz,  Vorstandsmitglied. 

8.  J.  C.  John  in  Höhnstedt. 

9.  Elostermann  &  Bauermeister  in Rattmannsdorf ,   vertreten  durch 

Elostermann. 

10.  Julius  Enorr  in  Weissenfeis. 

11.  Eühling  &  Reussner  in  Halle. 

12.  Eöttnitz  &  Co.  in  Hohenmölsen. 

13.  Mineralöl-  und  Paraffinfabrik  Georgshütte  bei  Aschersleben,  vertreten 

durch  L.  Ramdohr,  Vorstandsmitglied. 

14.  Mineralöl-  und  Paraffinfabrik  Andreashütte  zu  Edderitz  bei  Cöthen, 

vertreten  durch  Dr.  Müller^  Vorstandsmitglied. 

15.  Fr.  Müller  in  Eisleben. 

16.  Julius  Meissner  in  Dörstewitz. 

17.  Fr.  Otto  in  Halle. 

18.  J.  A.  Pröschel  jun.  in  Teutschenthal. 

19.  A.  Rieb  eck  in  Halle,    Vorstandsmitglied  und  Stellvertreter  des  Vor- 

sitzenden des  Vereins. 

20.  Rauhe  &  Meissner  in  Rossbach. 

21.  W.  &  C.  Rieb  eck  in  Teuchern  und  Halle. 

22.  Rossner,  Schneider  &  Co.  in  Zeitz. 

23.  Sachs.  Thüring.  Actien-Gesellschaft  für  Braunkohlen- Verwertbung,  ver- 

treten durch  C.  Büttner,   Vorstands-Mitglied  und  Vorsitzender  des 
Vereins. 

24.  Suppe  &  Co.  in  Zeitz,  vertreten  durch  H.  Schade. 

25.  6.  Schneider  in  Zeitz. 
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26.  L.  SchilliDg  in  HaUe. 

37.  Stange •&  Bej  in  Battmannsdorf. 

28.  Heinrioh  Otto  Schmidt  in  Zeitz. 

29.  Schultz  &Philipp8born,  Paraffin- and  Solaröl-Fabrikin  Wildschtttz, 

vertreten  dnrch  Martens. 

30.  Schlägel  &  Co.  in  Merseburg. 

31.  F.  A.  VehrigB  &  Söhne  in  Teochern. 

32.  Dr.  H.  W.  Weber  in  Zeitz. 

33.  £.  Wer  nicke  in  Merseburg. 

34.  Werschen-WeissenfeUer  Braonkohlen-Actien-Gesellschaft,  vertreten  durch 

Bergrath  a.  D.  Bischof  in  Weissenfeis,  VorBtandamitgUed. 

b)  Berathende  Mitglieder. 

1.  Angermann  &  Benemann  in  Halle. 

2.  C.  A.  Blei  &  Co.  in  Halle. 

3.  M.  Benemann  in  Zeitz. 

4.  A.  Biermann  in  Halle. 
3.  August  Biel  in  Leipzig. 

6.  L.  Bartenstein  in  Naumburg. 

7.  Bindel  &  Wiegner  in  Halle. 

8.  Bunge  &  Corte  in  Halle. 

9.  Wil.  Bode  in  Halle. 

10.  A.  L.  G.  Dehne  in  Halle. 

11.  Ferd.  Dehne  in  Halle. 

12.  E.  Däweritz  in  Kauern. 

13.  Carl  &  Stallmann  in  Gera. 

14.  Hermann  Eger  in  Chemnitz. 

15.  Engelcke  &  Krause  in  Trotba. 

16.  H.  Fuhst  in  Halle. 

17.  Carl  Fleck  in  Magdeburg. 

18.  C.  Förster  in  Halle. 

19.  V.  Falke  in  Edderitz. 

20.  Herrn.  Fischer  in  Magdeburg. 

21.  Ferd.  Grttnert  in  Magdeburg. 

22.  Grotowsky  in  Kopsen. 

23.  Herm.  Gruhl  in  OberröbUngen. 

24.  Heck  er  in  Halle. 

2ö.  Hin^zl  &  Klinke  in  Halle. 

26.  F.  Hadersold  in  Hamburg. 

27.  C.  Heinze  in  Bitterfeld. 

28.  Hermann  &  Spring  in  Leipzig. 

29.  G.  A.  Hillebrandt  in  Halle. 

30.  E.  Herzfeldt  Ejdam  &  Co.   in  Berlin. 

31.  Jacobi  &  Krause  in  Mageburg. 
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32.  B.  Jacobi  in  Halle. 

38.  Hermann  Klingebeil  in  Zeitz« 

34.  Kind  &  Besser  in  Halle* 

35.  Selmar  Enlp  in  Qaedlinbnrg. 

36.  Oscar  Erng  in  Trebnitz. 

37.  Ohr.  Kind  in  Hallo. 

38.  Körner  &  Pleitz  in  Weissenfels. 

39.  Albert  Kobe  in  Weissenfeis. 

40.  Ohr.  Kunze  &  Sohn  in  Halle. 

41.  Koch  in  Halle. 

42.  Dr.  F.  LoBsen  in  Halle. 

43.  H.  F.^Lehmann  in  Halle. 

44.  H.  Lippmann  in  Halle. 

45.  B.  Liebermann  in  Halle. 

46.  Lenz  m  Hannover. 

47.  Liebrecht  in  Weissenfeis. 
4a  Fr.  Langenthai  in  Erfurt 

49.  Leopold  in  Halle. 

50.  Möves  &  Leutert  in  Oiebichenstein. 

51.  Eduard  Müller  in  Zeitz. 

52.  0.  Müller  in  Zeitz. 

53.  G.  H  Metting  in  Hamburg. 

54.  W.  L.  Mennicke  in  Halle. 

55.  J.  Martini  in  Bothenburg. 

56.  0.  Mehlis  in  Zeitz. 

57.  Nehmitz  in  Halle. 

58.  L.  Neudeok  &  Oo.  in  Oorbetha. 

59.  Philipp  Nagel  in  Leipzig. 

60.  Niewandt  in  Halle. 

61.  F.  Neu b Arger  jun.  in  Dessau. 

62.  Philippsbo.rn  in  Berlin. 

63.  Patzsche  in  Zeitz. 

64.  Pfaffe  Franz  in  Halle,  Vorstandsmitglted. 

65.  Prössdorf  &  Koch  in  Leipzig. 

66.  O.  Bothe  in  Zeitz. 

67.  Dr.  Bolle  in  Gerstewitz,  Vorstandsmitglied. 

68.  Ludwig  Polborn  in  Berlin. 

69.  Biedel  &  Kemnitz  in  Halle. 

70.  L.  E.  Bichter  in  Berlin. 

71.  G.  Beiz  in  Halle. 

72.  B.  Steckner  in  Halle. 

73.  Dr.  Schade berg  in  Halle. 

74.  A.  Schlauch  in  Schkeuditz. 

75.  W.  Stahl  in  Weissenfeis. 
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7&  0.  H.  Schals  in  Berlin. 

77.  A.  So  der  in  Magdeburg. 

78.  Sehröcker  in  Zeits. 

79.  Seiter  &  Blosser  in  Berlin. 
8a  M.  Triest  in  Halle. 

81.  a  Talwitzer  in  DöUnitv. 

82.  TeuBcher  &  Vollmer  in  Halle. 

83.  W.  Winkler  in  Teachern. 

84.  E.  A.  Wolf  in  WeisMnfels. 

85.  Walther  in  Halle. 

86.  H.  Weibesa  hl  in  Magdebarg. 

87.  Weigel  &  Zeeh  in  Dresden. 

88.  Otto  Arnold  in  Magdebarg. 

89.  Becker  &  Steeb  in  Oftenbach  a.  ML 
9a  Friedrich  in  ZeiU. 

91.  H.  Hüb n er  in  Zeits. 

92.  Eahlenberg  in  Haue. 

93.  Kessler  &  Sohn  in  Bembarg. 

94.  Ernst  Keil  in  Halle. 

95.  E eilmann  in  Bernbarg. 

96.  Ernst  AQgvM[Ai^i^  ui  Magdeburg. 

97.  Ohr.  Meyer  in  Halle. 

98.  0.  Biadling  in  Naumburg. 

99.  Schilling  &,  Walter  in  Dresden. 

100.  Julius  Schotte  in  Halle. 

101.  Oarl  Schwärs  in  Berlin. 

102.  Thiele  &  Barnieske  in  Halle. 

103.  Ernst  Winkler  in  Teucbern. 

104.  fiebert  Weichsel  in  Magdeburg. 

c)  Ehrm^Mitglieder. 

Oberbttrgermeister    von  Voss   in  Halle ,    Professor   Knoblauch    das., 
Professor  Anschttts  das.,  Dr.  Eohlmann  das.,  Berghauptmann 

Huyssen  das. 
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Anhang« 

Zum  IL  Berichte  der  Gas^Commisiian  des  Mineralöl- Vereins. 

Resultate 
der  Versuchs-Gaa- Anstalt  zu  Zeitz. 


Material 

1 

3 

3 

s 

Dauer          11 
der  Vergasung  |j 

bB 

O 

pr.  100  Pfd. 
erzeugtes  Gras 

a 

°  ■ 

o 
a 

(y 

Pfd. 

To. 

c' 

20y2 

Paraffinöl 

77 

0,864 

6 

IV. " 

l'A 

650 

844 

29 

4 

23/2 

Rohöl 

85 

0,876 

9 

l'/V 

lA 

750 

852 

28% 

8 

25/2 

Parafflnöl 

100 

0,890 

9'A 

1'/." 

l'A 

900 

900 

29V, 

9 

26/2 

• 

58 

0,890 

7 

ly." 

1 

600 

1034 

16 

7 

27/2 

fff 

63 

0,890 

7 

l'A" 

l'A 

650 

1031 

23 'A 

8 

2/3 

RoBdl 

52 

0,886 

6     ' 

1" 

1% 

600 

615 

12 

7% 

4/3 

» 

80 

0,872 

8% 

IV." 

l'A 

900 

1125 

27 

8 

5/3 

m           1 

60 

0,872 

6 

l'A" 

1 

600 

1000 

21 

6 

G/3 

it 

58 

0,872 

6 

l'A" 

1 

550 

948 

23 

7 

Igt  HfkMMiMk««!  fM  Dr.  G.  Wt 


!■  MbcImb.  —  BItraUtaer:  E.  Olieabeaif  !■  Maekti. 


Br.  7.  JnU  186d. 

Journal   für  Gasbeleuchtung 

and 

verwandte  BelenohtiingsarteiL 

Orfcan 

des  Veniu  vm  fiMfadiaUmwn  DnrtseUaiids  nd  leiiier  Zweigfereine 

sowie 

des  Yerems  für  Mineralöl-Indiistrie. 
Monatschrift 

Ton 
Dr.  N.  H.  Schilling, 

DIrector  ier  euWlrachftiiifi-fl«Mllseh«ft  !■  UbcImb. 

MÜBohea.    TerlAf  von  Rudolph  Oldenboiiiv* 


ibiiieiMitt. 

JArUch  4  EthU.  tt  Rfr. 

■dkükrUch  S  Etkir.  1t  Rfr. 

iUm  H«BAt  «mktlBt  tla  ■•11. 

Hu  AktumMt  kaan  stattJnAwi  M  «llea  Buh- 

haadluffta  uiPMtUitorBDmtsekludsiai  iMAulaaies. 


Dtr  toseratitMprais  kttrift: 

fir  ata«  gaaia  Oetatmlta    0  Ethlr.  —  ITfr. 

f»  *•••   aaattl        ^  ^     t»      *~    »» 

KlalMca  irachlkaUa  aU  tlaa  AcfeUlMiU  kinaai  nicht 

¥arflekslc^fat  verAaa;  Ui  Wlt4arhalaaf  etoes  laseratas 

wira  aar  üaUlfta  Wraehaet,  fflr  llmlbaa  Jedocb  aaeh 

4ia  aakaastahaaAa  Inara  tatta  4m  Uaschlaffas  haaltit 


Soctötö  de  prodoits  r^fractaires  de  Saint-GbislaiD  (Belgiqiie)« 

ßesellschait  fflr  feuerfeste  Prodacte 

In  Salnt-Ohlftlaln  (Bels^en). 

Preis-Medaillen; 

Paris  1867. 1863. 1857. 1855.    liOndon  1862.  1851.    Brflsftel  1847. 

Unser  EtablissemeDt;  eines  der  grossartigsten  des  Continents,  im  Jahre 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  relelilialtigen  Tbongraben»  dicht  an  der  französischbel- 
gischen  Nordbahn,  an  der  Canal- Wasserstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  geleffen,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfah- 
rungen,  billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilhafter  Transportwege. 

Als  Specialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  nnsere 


Jeder  beliebigen  Forns  n.  Grösse  von  wlrklleli  nnfibertreff- 
lleher  Qnalltit,  ebenso  Steine  und  Forntstfleke  aller  Art  für  Gasöfen. 
Ferner:  B15cke  und  Steine 

in  beliebigen  Dimensionen  für  Hob«  9  Scbwelss-,  PnddeI-9  Coke* 
und  tijpmMtJOL  jeden  Systems;  gebrannte  nnd  ungebrannte 
Stfteke  fftr  OlasbAtten»  feinste  Tbonerde  fttr  Olas-  nnd 
SlnUlfltten  Cement  etc.  za  sehr  vortheilhaften  Preisen. 

Zeichnungen,  Preislisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Ansknnft 
ftberFrs^btsfttseete.  stehen  gerne  su  Piensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc. 

ä  JSaint^'GMahitn  (Belgique)  zu  adressiren. 
(^7)  UadmmisitatBUir  dÜeguS,  Gustave  de  Savoye. 
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obne  Glas-Rcilex. 


Fateit-Inbftl»«r  und  Fabrikant 

TOtt  Ga^ubren,  Pri?at-  und 

StrMseQ-Latemeu-EegnlaWren 

etc.  eic. 

Die  TOD  mir  gefertigten  Gasuhren  sind  in  England ,  sowie 
fast  auf  dem  ganien  Continente  patentirt,  zeiolinen  sieh  durch  die 
nnträglicli«  Richtigkeit  ihrea  GaDgen  von  allen  bisher  bekannten 
Gaaahren  aus,  da«  Princip  dieser  Uhr  ist  ein  einfaehes  und  dooh 
TDlIkomtDen  seinem  Zwecke  entaprechendea^  wie  solches  ron  Tielen 
AntoriClten  dnreh  Atteste  anerkannt  worden. 

Um  eine  besondere  Eigenschaft  herverzuhehen,  wird  hemerkt, 
dass  eine  Differens  des  Oftsoonsums  nnter  allen  UmitAnden  nie 
2  Pfoienl  übemteigen  kann. 

Ein  fernerer  Vereng  dieser  Uliren  ist.  daas  sieb  naaae  Gas- 
uhren anderer  Constmotion  ohne  grosse  Schwierigkeiten  in  dies 
4|naat.  Princip  amlindem  lassen.  Darchscbn.  %  d.  tut»  Or« 

In  Folge  des  grossen  Beifalls  welchen  meine  Gas-UhroD  üherall  gefunden  nnd  der 
mir  zugewandten  grossen  Bestellnngen  habe  ich  meine  Fabrik  nnd  IH&schinenkrilfte  der 
Art  Termebrtf  da^s  ich  jetzt  im  Stande  bin,  jede  Ordre  auf  Uhren  sn  eFiiil|«sl^|4»ii 
Fi'elBeii  |iroiiii»t  auszuführen,  eine  ^ttlirlge  Garantie  zu  übernehnien  nnd  soll- 
und  frachtnrel  im  ZollTerein  zu  liefern  r 

lit«tloiia«GaB*lJlireii  niid  Regulatoren  fertige  in  jeder  heliehtgen  Gröase^  m 
kürzester  Frist  an^  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Faob  sohlagenden  Artikel  Atteste 
über  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  Diroctionen 
hedenteuder  Oasati stalten  zu  Diensten.  — 

Troelceiie  OaAre^latoren  für  Strassenlatemen  sowie  firr  Privatlei tnngeo,  —  Die 
von  mir  conatruirten  hmbea  sieb  seit  ihrem  Bestehen  eines  ungetheilten  Beifalls 
EU  erfrenen  gehabt,  und  liegen  Zeugnisse  vor,  dass  durch  dieselben  eine  Ersparnng 
von  15  bis  SK  pCt,  nach  Verhaitnisa  des  Druckes  erreicht  wurde  und  n&iuent» 
lieb  bei  Strasse nlater neu  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  nnd  ohne  Glasreflector  angefertigt 

Büelier  mit  Eelebnungeil  und  Preiscurant,  aftmmtlicber  von  mir  cotiitruirtan 
Gdgenaülnde  werden  auf  Wunsch  franco  zugesandt 

Ei  Smith. 

Mambnrg^  Crrasbrook^ 

Fabrikant  von  trocknen  und  nassen  ßasuliren, 
0a«  nnd  Wa^ iierfi tt i n i;s ,  KxperlmentaliF 
und  §tatloiii»-I.Jhreu-Regnlaloren»  Gamilir^ 
pro birap parate,  Pampen  neuester  Constraction 

uud  aller  in's  meehaniaehe  Fach  acMagender 
Artikel 

Eisen-  &  Messing^-Giesserei 


(636) 


j 


^3 

^)  Fabrik 

emaillirt  nnd  ohne  Schwand 

Ton 

LOXnS  BOUSQUET  &  CT 

li^on-Talse 

(FraDkrek-h.) 

SHne  der  bedeutendsten  f  abriken  Siuropa's. 

Sflberne  Prels^Iedaine 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Di«  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  Ij]ron«T»Üie »  gegründet  Yon  den  Herren 
IiOHiS  BoviMtmt  A  de.  im  Jahre  1854  einpfiefaU ,  tioh  dmoh  diei  Vortnofflsekkeit 
ihrer  Fabrikate,  welche  heute  in  gani  Europa  bekannt  sind. 

Die  stets  sunehmende  Zahl  der  Gasanstalten,  welche  die  Betorten  der  Herren 
IiOUto  Bousquet  dfc  €^e.  in  Ijjon-VnUie  benütsen ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Tonflge  i^esor  BetOiton  Tor  anderen  Fabrikaten. 

^n  besonders  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
auBserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  yerfahren  wird,  haben 
es  AMor  Fa)Nrik  ermögliohi,  mit  ihren  Produkten  den  ersjben  Bang  su  erreichen.  So  |^at 
auch  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  1867  ihr  die  erste  silberne 
Bednille  Mos  für  Betorten  suerkannt. 

Gasanstalten,  welche  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Retorten  bu  machen  geneigt 
wiren,  stehen  Beyerensen  der  folgenden  Fabriken  bu  Diensten: 

(ficbweia) 


Asch,  Bfthmen. 

Kempten. 

Lausanne 

Baden-Baden. 

Kauibeuren. 

Lusern 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 
Veyey 

Biberach. 

Memmingen. 

CannsUdt. 

Beutlingen. 

Lorges 

jCpWpM. 

8chi«eii»furt. 

Locle 

Culmbach. 

Straubing. 

Soleure 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint-Imier 

Eisenach. 

Schwab.  Gemünd. 

Winterthur 

EichstUdt. 

Traunstein 

Njon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                    (Seh 

weif.) 

Basel 

Freiburg 

n 

Thun 

Hersfeld. 

Genf 

n 

Zürich 

Hau  (Wüttemberg). 

KoIb^^lnen 

n 

St.  Gallen 

Ingolstadt. 

La  Chans  ie  Foul 

1» 

Sion 

Die  Retorten  der  Herren  |«.  Bonsqnet  de  €^e.  sind  für  Gas  ToUkopimen  un- 
durchdringlich. Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstütst,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  Tcrfertigt  nach  eingesandten  Maa«sen  Steine  Jeder  Art  nnd 
Grtase  für  Oefen  aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  für  Fenemnicen. 

Aufträge  wolle  idad  an  die  Herren  li*  Bousquet  &  Cle«  ft 
lijron-TAise»  IMp.  du  Bla4ne  (Franee)  richten. 
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(585)  Fabrik 

feuerfester  Produete 


voa 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


ID 


BÜISBÜRO 

am  BheiiL 


Silberne  Freis-Medaüle 

bei  der  mtemationalen  AnsstellnDg  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jabre  1856  gegründet.  Es  liegt 
immittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden* 

« 

Fabricirt  werden: 

Betörten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glaskt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  Schweißö-,  Pnddel-,  Gas^,  Cupol-  und  Gnssstahlöfen. 

Vlegel 

zu  Gußsstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelznngen* 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 


826 


StAttia 


^^'  Fabrik  fiir  Gasmesser  und  Apparate  ^*'  *^'* 
zur  Gasfabrikation  ^- 


mi  pin 


Filiale  Dreid«B 
Friedrioh-8tr.  9. 


in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
der  BretlMier-StrMse 


FIUaIo  Breslau 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  CtaMineMier  Ton  2  -löO  Flammen  in  Oebansen  Yon  starkem  selbst  yer- 
sinntem  Bleoh,  ebenso  seine  p«tentirton  CtaMineMier  gleicher  Grösse  ohne  Preis- 
erhöhung ,  welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
und  ToUstandige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gewahren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  vielen  Städten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stirke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  yon  4  Jahren  lu  fibemehmen. 
BUMonmgmmnkemmer  mit  gnsseissemem  Gehäuse  fdr  1000—80.000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  von  welcher  letsteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thatigkeit  sind; 
bis  8000  e'  per  Stunde  halte  ich  Btationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  su  liefern  im  Stande  bin.  Stedtreffalstoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Begnlssinren  fAr  kleinere  Leit- 
ungen su  Glycerin-  und  WasserfKllung.  Exltssastaren  nach  BeaTschem  System  12 — 24', 
mit  Yon  mir  Yerbesserter  SchieberTorrichtung.  Begnlssinren  dasu  2,  3.  4"  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Belptese  yon  5"  bis  su  Jeder  ge- 
wfinschten  Rohrweite.  WechselMthne  tou  ein^cher  Rohrabsperrung  bis  su  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätse  Yersinnt  und  unverainnt.  Wm^chApparAte,  einfacher 
sehr  practischer  Construction.  Schieber  vnd  hjdr»iilisehe  BUUine  Jeder  Rohr- 
dimension. TentUey  neu  und  praktisch,  su  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  yer- 
wendbar,  absolut  dicht  15— >20  pCt.  billiger  als  Schieberhahne,  vorläufig  in  Dimensionen 
von  2  —  15''  Rohrweite.  Hanometer  Jeder  Art.  Besonders  erlaabe  mir  auf  meine  neu 
eonstruirten  Manometer  auftnerksam  lu  machen,  welche  ich  ffir  2— >12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
gehe Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
Mmmtltehe  Bleeharhelten  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Beinigungskastendeckel, 
Wechselhahnhanben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
yendnnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Versin- 
nerei  können  Platten  yon  8'  x  4'  yeninnt  werden.  StTMisenlAtemen  sechseckige, 
sur  Stadtbeleuchtnng ,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jahrlieh 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitsem  und  Dirigenten  yon  Gasanstalten  sammtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstande  ,  welche  sum  Betiiebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
sweokmaesigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  yerbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  y erwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen Jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  yon  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  yielseitige 
Versuche  geprüft  habe,  und  ffir  die  ich  gleichfklls  eine  4Jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  yorrathig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  yielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  gOnstig 
über  die  Zweckmassigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  yon  der  hiesigen,  sowie  yon  yielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  lur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  «oUde  «nd 
gnie  CtaMineMier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preisoouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  lu  Diensten.  (ö9l) 


JlteiTHiOBWÜ 

empfiehlt  ihre  Prodticte  ron  bewährter  Gftte 

buUu. 

Von  Thonretorteii  halte  ich  too 
den  gangbiLrereo  von  mehr  «b  50  vorsobiedünen 
Formen  in  der  B^gel  Vorrtth  unä  wird  jede  belie- 
bige andere  Form  prompt  geliefert*  Die  gute 
Brauchbarkeit  meiner  Retorten  und  deren  lusBer&t 
correkle  Form  hftt  lieh  seit  einer  Reibe  voniahreQ 
in  einer  grossen  Anzahl  Fabriken  bette  Anerkeun* 
ung  verachAfftf  wortiber  gerne  Zeugnisse  zu  l>ien* 
Hten  stehen,  —  VertnOge  der  besonders  sorg- 
fftltlg  gearbeiteten  ganjä  glatten  und  riss- 
freien inneren  Flächen  wird  die  Graphit«Ent- 
fcmung   in  hohem   Qrade  erleichtert. 

Ganz  besonders  kann  ich  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Nach  einer  sehr  grossen  Anzahl  ron  Versuchen  ist  es  mir  gelungen  |  eine  in 
jeder  Beziehung  vollkommene  Glasur  hersastellen,  welche  die  Entfernung  des  Graphitd  aoi 
Gewölbe  der  Hetorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kurxen  2eit  des  Ausbrenncna  ,  wozu  meine  Anabrennemiilden  itittt 
gute  Dienste  leinten. 

Die  Vortbeile  gut  glaiiirter  Retorten  haben  sich  durch  die  Praxii 
als  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Ferner  liefere  ich: 
POrinstellie   wovon  ober  800  Modelle  vorr  tbig  sind^  in  allen  Grössen  bis  lu   10  Ztr. 

pr.  Stück  von  vorsiiglicher  feuerbeständiger  nicht  aihwindender  Qualität» 
V^ eil 61" reute   filteine  gewöhnlicher   Form  sind  stets  vorrätldg. 

Ferner  empfehle  ich  i 
Steine  für  Eisenwerke  zu  Hohöfen,  Scbwcbsüfen  etc.,  für  Glasfabriken,  PorEclIanfabriken 
etc   dann  Glassscbmelzbäfen,  KalTeln,  RiShren  etc. 

Für  cheniisehe  Fabi'ik<*n: 
t§(äaregefas«(e,   Rohren^    Slelno    ron    besonders   geeigneter    Qualität    fQr  Soda- 

SChmelZÜfüO    und  alle  in   diese»   I  ach  einschlagende  Artikel. 
Abtritt-  und  WaNserleitungi-Rölirpnf   Kaininauf^^ätze,   etc. 
Fftiicrfesten  Thoii    beater    Qualität  aus  eigenen  Gruben 
MiirtelniaHj^a  fein  gemahlen   von  geringster  8chwindung. 

Diu  ?rGi»i3  stelle  ich  eutspreobend  hilligFl  nnd  hin  ich  dorell  liedeuteilde 
YeFgrÖftiiemilg  mfinus  Etablisiemonts  in  den  Stand  genest^  auch  die  umfangreichsten 
Aufträge  promptest  zu  erledigen«  v      n        g^      *^1. 

(608)  J«  Jttt  Ireitlli   Gaafabrikant 


(688) 


SOBER-lDDilLLB 

ALLGEMEINE  AUßSTELLÜNG,  PABI8  1867. 


Fabrik- 


L.  L. 


Zeichen. 


Lloyd  &  Lloyd 

ALBION  TUBE  WORKS,  BIRMINGHAM 

Fabrikanten  von 

PATENT  ÜBEREINANDER  OESCHWEISSTEN 
EISERNEN  SIEDER  ÖHREN 

und 

VERBESSERTEN  HOMOGEN-METALL-RÖHREN 

für  Locomotiven,  Schiffskessel,  Locomobilen  etc. 

SCHNIGDEEISCRNBN  ROHREN   und  VKRRINDUNGSSTOCKEN 

2a  Gas-  Dampf-  und  Wasserleitungen 

8GENEIDEKLUPPEN  und  ALLE  ARTEN  vm  WERKZEUOEh 

für  Gasarbeiten. 


NIEDERLAGEN  IN 
LONDON,  LIVERPOOL,  MANCHESTER,  PARIS,  LILLE 


AGENTEN: 


F.  Bell^antaine,  Lüge 
W.  Braun^  8t.  Petersburg 
TL  Börman,  Stockholm 
D.  Hanseny  Christiania 
Carl  Madsen^  Copenhagen 


J.  E.  Bemhuber,  Wim 

Josef  Schmidl,  Prag 

J.  A.  RödigsTy  Triest 

A^  Centurtni,  Genua 

Miguel  de  Bergue  ^  Co,^  Barcelona. 
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(''')     Die  Ghamott- Retorten-  und  Stein -Fabrik 

von 

F.  S.  OESrS  Wittwe  &  Coniii. 

in  Berliii,  Schönhauser-Ällee  Nr.  128, 

erlaubt  licli  ihre  Fmbrikate,  »\b  ChjLmott-Rctorten,  im  Innern  mit ,  auch  ohne  Em&ille ,  sor 
Gfts-  und  Mine nlöl-Bcrei  tun g,  so  wie  CbAmottateine  in  jeäer  belieblgea  Form  und 
Orfiftie  sn  empfebli^n.  Von  den  gAngbarsten  Sorten  wird  Lager  gehalten  und  für  «olobe  eo- 
wohl  mlfl  für  etwa  beateilte  Gegenatliide  die  billigsten  Preise  berechnet  Anfbrftge  werden 
ohne  Tersüg  eflektuirt. 

Auf  Yerl&rtgen  bescbetnige  ich  hiermit,  daes  die  von  F.  B.  OOBt^B  WIttwe  U. 
COBip.,  hierselbst,  Sehöiihauser-AUee  Nr,  128^  zu  den  hiesigen  städtischen  6&s-£rleucb(- 
nnge-Anstalten  gelieferten  Chamott-Gas-Retorten,  sich  bisber  vorzüglich  gut  bewähren.  Ote 
Oefen  mit  den  dazu  gelieferten  Chamottsteinen  gebauet,  fortlaufend,  meist  2  '/^  ^*s  ^  Jahre 
im  stärksten  Feuer  aa^gebalten  haben,  so  dasi  ich  das  Fabrikat  tn  dem  besten  xäble»  was 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  und  solches  nach  meiner  unTorgreiflichen  Ansicht 
mit  Recht  als  vorsüglich  gut  empfehlen  kann. 

Bertia,  am  Bh  Januar  1859.  Kühneli, 

Baumeister  und  teehnlscher  Dirigent 
der  Berliner   Coinmunal<Gaawerke* 

Chamott-Retortei  im  Isneni  mit  Emaille. 

Es  ist  uns  gelungen,  für  das  Innere  der  Cbamott-Qas-Retorten  eine  Emaille  berxnilellen, 
welche  allen  Anforderungen  lui  dieselben  entepricbt.  Nach  den  Ermitietungen  der  biesigan 
stidtischen  und  auswärtigen  Gasanstalten ,  die  sieb  dergleicheD  emaillirter  Retorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  Maaaastabe  bedieneii  ^  gewähren  dieselben  wesentliche  Yortbeile, 
nämlicb : 

Die  Emaille  ist  mit  de?  Chamottmasse  der  Retorten  so  innig  verbunden,  dass  sie  nicht 
abspringt,  und  beim  Anfeuern  der  Retorten  soll  dn  Reissen  der  Wandungen  fast  gar  nicht 
Torgekommeu  sein,  daher  auch  keine  Gasyerluste  stattgefunden  haben. 

Der  Ansats  Ton  Graphit  ist  ein  viel  geringerer  ^  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten  ; 
derselbe  läsat  sich  sehr  leicht  lösen  und  bedarf  nicht  des  vorherigen  Ausbrennens  ^  daher 
in  6 — S  ßtunden  7  Beiorten  iu  einem  Ofen  vollständig  gereinigt  und  xum  Weitergeb rauch 
hergestellt  werden  können-  so  dass  die  bisber  im  Betriebe  durch  das  Ausschlacken  Tef> 
anlasaten  Störungen  fast  ganz  wegfallen« 

Voraussichtlich  werden  die  emaillirten  Betörten  viel  länger  im  Feuer  aushalten,  als 
nicht  emaillirte:  da  aie  dem  Boiasen  und  Bpringen  viel  weniger  und  fast  gar  nicht  unter- 
werfen sind. 

Wir  erlauben  uns  bieruacb  die  Herren  Directoren  von  Qaeanitalten  au  ereuoben,  mit 
den  besagten  Retorten  Versuch  zu  machen  und  halten  uns  üb«n£eugt|  dass  die  erwähnten 
Vortheile  bestätigt  befunden  werden;  auch  würden  wohl  die  Herren  BaumeiBtar  Kühnell 
und  Sohnuhr^  welche  sich  unserer  emaillirten  Betörten  bei  den  hiesigen  stidtischen  Gas- 
Anstalten  am  llngsten  bedient  haben,  so  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  gewünschte 
Auskunft  £u  geben. 

B<wb  achtungsvoll  und  ergeben  st  leicbnet 

dia  Ghamolt*Retorteu  und  Ohamottstein-Fabrik 

F.  S.  Oesfs  Wittwe  &  Comp. 

SohSnhaaser-Alles  Nr    138. 
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BEoflQniaiin  A  (itlch 

Speckstein- GaBbrenner-Mannfaktur 


m 


Nflnberg 

empfehlen  ihre  Specksteingasbrenner  aller  Art,  wie: 

Beludti;-»  I^oeli-,  Ftdlbas-,  Petrolemii-  A  BramtkoUen- 

theergas- Brenner    eigCDer  Construktion    zu    den    billigsten 

Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Selinlttbrenner  mit 

ausgehöhltem  Kopfe  aufmerksam,  der  eine  mnde  Flamme   ohne  Spitzen 

erzeugt,  und  nur  bei  'vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtes  Verlangen  gratis.  (592) 


C.  &  W.  WALKEE'S 
GAS-VENTILE. 


Diene  mit  Recht  berühmten  nnd  allgemein  bekannten  Qas-Ventile  werden  in  allen 
Theilen  der  Welt  angewendet.  In  Constmetlon  und  AasflkliraiiK  sind  sie  die 
▼olUKOnmiensten    nnd  Qaa-Direotoren    werden    nicht  nnr  betrftclitlteli  Geld   er» 

sparen«  wenn  sie  sie  anschaffen;  sie  werden  sich  dadurch  auch  vollkommen  dlelite  Gas- 
Ventile  sichern,    was  von  der  grteaten  Wlehtlgkeli  fdr  Gasanstalten  ist. 

A  Dieses  oberirdische  Schranben-Gas- Ventil  mit  Tcrbessertem  Indioator,  der  an- 
leigt  ob  das  Ventil  geschlossen  oder  offen  ist,  ist  das  beste  Ventil  für  Beini- 
gnngsapparate ,    wo   die    grössto  Dichtheit    eiforderlioh    ist,    und   fiberhanpt 
snm  Widerstand   gegen  grossen  Druck. 
B   Unterirdisches  Schrauben-Gas- Ventil  für  seichte  Röhren. 
C    Inneres  Zahnstangen-Gas- Ventil  mit  Trieb  Yon  homogenen  Metall. 
D  Gewöhnliches  Zahnstangen-  nnd  Trieb- Gas  Ventil   mit  starker,  nnierstörbarer 
Zahnstange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  sich  zwischen   10  nnd  11  Shilling   pr.  Zoll   des  Durohmessers 
der  Bohrung  frei  an  Bord  des  Schiffes  in  irgend  einem  englischen  Hafen. 

Midland  Iron  Works,  Donniogton,  Newport,  Shropshire,  England. 
London  E.C.  Nr.  $i  Fiosbury  Circu&  (623) 
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i8e7 

rhemtilftE 

£rster  Preis 

für     HerfttellöTig     y  o  r- 

£  Ci  g  1 1  c  h  g  e  g  0 1  s  e  D  e  r 

und  e  in  a  i  1 1  i  r  t  e  r 

W  a  B  B  e  r  -  und 

Gasleitiings- 

K  0  b  r  e. 

Eisenhütten-  u.  EmaiUirwerk 

Taii;;!;ei' 

bei  IVTag^debtirg 

1  ief ert: 
GasleituugHr Obren ,     senkre^lit    stebend    and    lu    getreekneten    Formen 
gei^osBen «    unter    Garant le    für  Oicbtlgltelt    zu    den    bllllgflten  Prelaen    und 

liftU  ämvou  ein  Stets  wabla^sortlrtes  Lager.  Alle  Appnrate  und  Fai^on- 
ntücke  werden  prompt  angefertigt,  —  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  Candelaber, 
Iiaternenarme  ntcli  einem  reichen  ^odelllnventar,  und  dient  auf  Verlangen 

gern  mit  dem  betreffenden  Hfnster bliebe.  Die  Au^debtiung  des  Werkes  ermdgliobt 
die  Erledigung  der  belaogreichsten   Liefertingsobjecte  in  der  kürzesten  Zeit. 

Alle   unsere    Waaren    werden    aus    deoa    Cupolofen    aus    TorzQglichen    fQr    die    bft- 
treff&Ddeti  Zwecke  geeigneten  HobeiaenniiBcbungen  gegessen,  (622) 


(589)  Retorten  und  Steine 

rtn  r«uerfeiiteni  Thouf  iu  alka  Formen  und  Bimfngioneni 

J.  SUGG  &  COMP,  m  GENT 

BELGIEN, 
{vormals  Atberi  Keller.) 

Diese  Fabrikate  haben  auf  allen  Gaswerken,  wo  sie  benutzt  norden,  volle  Aaer- 
kounung  gefandeu,  und  gind  die  Preise,  troti  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anferti^ng 
TSTwendet  wird,  sistir  Tortb«ilhaft. 

fias-Feldschmieden 

mit  Ventllatar  In  jeder  beliebt  gen 
Grösse  und  Form,  welche  sich  dadurch 
vortheilbaft  empfehleD ,  dass  der  ganze 
inuere  Raum  zu  Werkzeugapinden  und 
Schubkaateu  ein  gerieb  tel  ist^  bauen 

Roessemann  <fc  KiihnemanD 

(611)  Berlin 

21.     Gartenstrasse     21* 


63} 

Simon  Freund  jnnior. 

Herlln^  JüTeueiibiirg^erstrasse  S 

empfiehlt  seine  Fabrik  von 

A)  DlehtangsmatoriaUeit  aas  Hanf. 

Die  Theerstricke  werden  aus  kräftigstem  neuen  Hanf  (ohne 
Beimischung  von  Zupfwers  aus  altem  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  und  liefere  dieselben  in  solcher  Beschaffenheit;  dass 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  gprosse  Anzahl  anerkennender  Zeugnisse  von  renommirten  Gas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  zur  Seite. 

Bestellungen  werden,  da  fortwährend  Lager  halte ,  umgehend  aus- 
geführt. 

B)  liederbandagen  fftr  Blemensclielbeit)  zur  Verhütung  des 
Grteitens  und  Herabfallens  der  Treibriemen  und  Conservirung  derselben. 

Der  groiae  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  für  jede 
Fabrik  mit  Riemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  womber  die  glänzendsten  Zeugnisse  auf- 
weisen kann. 

Die  Mehrleistung  der  Apparate  bei  Anwendung  derselben  beträgt 
15— 60^/p. 

C)  Treibriemen  aus  bestem  rheinischen   Keroleder-    Iq  Men  Dimen- 
sionen per  Zollpfund  trockene  Waare  IVe  Tblr.  (624) 

Die  ;  " 

Gesellschaft  für  Speckstein -Fabrikate 
I^anboeck  A  Hilpert 

in 

Nttmboif^ 

empfiehlt  ihre 

in  den  Terschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken;  dass  stets  yon  den 
courantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
Ordres  sofort  effeotoireii  su  ktaaea.  (583) 


(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


m 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie- Ausstellung  in  München 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1863)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhafteh ,  in  jeder  beHeDtgen  Form  yerfertigten 

Speckstein-Grasbreiiiier 

Argand-  und  DainMi«KiPemmer  mit  vnd  ohne  Messing- Oamituren, 
yon  Schtüori^sche ,    von  Bunsen^sche  Röhren  und  Koehi^pArate* 
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Gas-  und  Wasser- 
Aiilagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungeai 

l»iiiiipf-Kot  h%  Bade-  und 

Heiz-Anlasen. 
Gas -Koch- Apparate. 


mm 


Gasbeleiiclituugs- 
(iegeuBtände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln. 
Wandarme,  Laternen  etc* 

Hasroiirenj  Kahne,  Brenticr. 

Fittißgs  II.  Wftrheiigt  aller  Art, 

Fontaineii« 
Bleiröhreti,  Pumpen^ 


''ABBIK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

BetAll- y erkauf:    Leipziger  Str.  42. 


Pumpen 


jeder   ConstructioD    liefert    ab    auaschliesaliclie 
Spezialität  dii?  Mascbinenfabrik  von 

MfiUer  A  mum,  Berlin^ 

Zinimer»truee  88.  (594) 


(ö87)  Cra!»lellimg^röliren 

gUBBeiBernei  seoU recht  in  getrockneten  Formen  geg'ossen,  nebst 
allen  guBBeisernen  Apparaten  und  Fagonstlicbeii «  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leituu^  des  Gases  nöthig  sind,  aämmtlicli  unter  Ga- 
rantie der  DichtigReit  und  unter  Hin  Weisung  auf  die  von  ihr  in 
jÜDgäter  Zeit  belieferten  Neu-Änlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungB-BauteB^  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  zn  Hölheim  a.  d.  Rohr. 


(579) 


l^te  Werkzeagfabrlk 

(Specialität  Gaswerkzeuge) 


■wm 


Carl  Zipsliausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

«mpfiebk: 
Bohrabschneiderj   Bohrzangen  ^    Fitter-    resp.  Brenndrzangeu ,   Gaskluppen, 
Bohrknarren,  Schraubstöcke,  Schraubenschlüisel,  Gussatahlfeilen  auf  Garantie, 
englischen  Gussatahl    zu   Haudmeisael ,   Coaka-Schaufeln ,    KohleuscbaufelO| 
Dreckschaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge. 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen:  Guisrohrschmider ^    resp.  Rükt- 
»clmeider  fiir  StrasMem-ohre, 


1 
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Billigste  fias-Reifflgiing. 

Obenirseler  Gasreinigungsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Eilogr.  per OubicMeter,  ist  fein  sertbeilt,  fertig 
mwum  Ctobraaeli  (aaeb  eliiie  Beiminchiiog  von  Sägespähnen  oder  der- 
gleicben)  hat  sich  yorzüglicb  bewährt  and  kostet,  frei  ab  VrmnMfiart  a«  H« 
in  Waggonladmigeit :  ä  100  oder  200  Centnern : 

per  Centner   h  SO  Kllogr.  1*/   Francs    =  lO  Bgr. 
=  80  kr.  sttdd.  W.  =  SO  kr.  dsterr. 
Anfragen  und  Bestellungen  geflllligst 

an  das  Bureau  der 
*  Ghasgesellschait  Oberursel 

(6^)  In  Frankflirt  a.  M. 

JOS.  CO  WEN  &  C^ 

BlaydoD  Barn 

Newcastle  on  Tyne. 

Fabrikanten  feuerfester  C^amott-Ütelne^ 

Marke  „Ck>wen^ 

Retorten  für  Gas- Anstalten  ond  alle  Arten  feuerfester  Gegen^ 
stände  fär  Hohöfen,  Cokesöfen  &c.  SCo. 

Job.  Cowen  dk  Co,  waren  die  einzigen  Fabrikanten ,  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  freii-HedsUle  für 
,y6as-lUtsrteB  ud  andere  feierfeste  fiegeutlide^^   beehrt  wurden. 

Jos.  Cowen  &  Co,  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis-Me- 
daille für  ^^Gas-Rettrtei.  feverfegte  Steiae  ete.,  fir  Ttrtreflickkdt  ier  QvaUtlt«^ 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Grossbritannien.  (586) 


Gas- Anstalt  ^ii  irerkaiiftii. 

Meine  io  Foreblieim  (bajr.  ProYins  UnterfrenkeD)  seit  1965  im  Betrieb  befindliche 
Gas-Anstelt  aetie  ich  dem  Verkaof  aas 

Ernstliche  Liebhaber  wollen  sich  an  mich  wenden. 

teauara  KLisumter^ 

(645)  Qaswerkonternehmer  in  Osnnstatt  bei  Stuttgart. 


Kennaim  i^ehombii]^ 

PorzeUan-Hannfäctnr 

(liamott-Steinc-  und  Retorteu-Fabrik 

Berlin,  Alt  Moabit  Nr.  20 

empfiehlt  anerkanot  haltbarste,  mit  Porzellao*Glasur  versehene 

Chaiuott-Retorten 

m  jeder  gewtioschten  Form  und  Grösse  aus  den  reinsten  und  feuerbestän- 
digsten Materialien.     Desgleiclien  alle  Sorten 

Chamott-Steine 

gewöhnliche  und  aussergewöhnlicbe  Formatöj  nach  Maaas  und  SkizsEen,  za 
soliden  Preisen,  bei  coulanter  Bedienung, 

Die  angestellten  Vergleichsversuche  in  den  hiesigen  städtischen  Gas- 
Anstalten  haben  mein  Fabrikat  als  bisher  unerreicht  constatirt,  was  die 
Herren  Betriebs-Directoren  auf  Wunsch  gern  bestätigen  werden.  (626) 

(630)    Zu 

C^asleltimgeii 

von  2  bis  16  Zoll  Durchmesser  empfehlen  unsere 

Asphaltröhren 

in  vorzüglicher  Qualität  mit  absolut  dichten  Verbin duugenj  welche  bei  ihrer 
dichten  homogenen  Textur,  Nichtoxydirbarkeit,  und  als  schlachte  Wärme- 
leiter die  dauerhafteste  Leitung  ergeben.  Frospeete,  Preis- Cour  ante,  Proben 
stehen  zu  Diensten,     Technische  Vertreter  gesucht. 

Die  Asphalt-Rlibreit  niid  Dachpapiieii-Fabrik 

iii  Hamburg. 


Auf  Elsen  einaillirte 

Strassenschilder,  Hausnummern ^  Firma- 
Schilder,  ferner  durch  »chöneres  helleres 
Ijicht  ausgezeichnete  Lampen-  inid 
Laternen  -  Blenden  für  Locomotiven, 
Signale  etc.  etc. 

(596)  •#•€?.  S        ■ 


an 


6as-Manstoren 


10  Tfalr.  pr.  mgl  Zoll  der  Röhrenweite. 

C.  SeMele's  neueste  Constmetioii  w.  1898. 

Freier  DarcbgaDg  beim  Stillstehen,  kräftige  Theerabaonderer ,  starke  Con- 
struction,  Staolbttgel  und  Flanschenverbindung.  Nöthige  Triebkraft  kaum 
Vt  irgend  anderer  ähnlicher  Exhaustoren.  Bewein  in  Selbstprobe  an  einem 
Dchmiedefener,  mit  einem  Ventilator,  Rad  etc.  12Thlr;  benser  als  Blasbälge 
und  doppelt  so  stark  blasend  als  irgend  and're  Ventilatoren. 

C.  Schieie, 

Ingenieur  in  Frankftart  mWL. 
(634)  neue  Mainzerstrasse. 

erscheint  monatlich  einmal.  Preis  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francs. 
Directeur   ilir.    Mütnii  MMurand  ^    9  9    Faubaurg  .ftont^ 

wnarire  in  Puritt^ 
Itfe  Constractenr  d'usines  ä   gaz,   eine  Sammlang   tob  Plänen.    Preis 

pr.  Jahrgang  Francs  25 

Controle  pratique  de  la  qualit^  du  gaz     ....  «3 

Becaell  de  jurisprudence  speciale  ....  n      ^^ 

liCgislatlon  speciale „       A: 

Golde  de  Tabonn^  au  gas .         1  50 

Etaloit  l^gal  mesure  de  la  lumi^re  du  gaz  »        ^ 

Breveto  de  1791  ä  1844  „  5 

Verlag  von  Tt.  Oldenbourg  in  Münclien. 
Za  beziehen  darcb  jede  Buchandlang. 

Statistische  Mittheilungen 

über  die 

Gasanstalten  Deutschlands, 

der  Schweiz  und  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

herausgegeben  von  Dr.  H.  H.  Bclillllitg. 

Zweite  stark-vermehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Octav.    geheftet. 

Preis  f&r  Abnebmer  des  Gasjournals Rihlr.  2«  —  fl*  S«  SO* 

Ladenpreis  für  Nicbtabonennten  des  Gasjournals      .     .     Rthlr.  2.  20    Ngr.  fl.  4.  40« 

Die  Bedeutung  einer  ausfübrlicben  Statistik  der  Gasindustrie  für  diese  selbst  und  für 
alle  Gebiete  der  Tecbnik ,  welcbe  zu  derselben  in  Besieh ung  stehen ,  bedarf  keiner  Aus- 
einandersetsung.  Ein  Blick  in  das  obige  Werk  zeigt,  welche  Wichtigkeit  die 
darin  enthaltenen  Mittheilungen  haben.  In  demselben  wird  von  mehr  als  700  Gasan- 
stalten genaue  Mittbeilung  über  ihre  Geschickte,  Einrichtung  und  ihren  technischen  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  MittbeÜungen  fast  fiberall  auf  direoten  Angaben  dieser  Anstalten 
beruhen,  so  eignet  ihnen  die  grösste  Zuverlässigkeit.  8ie  sind  in  dieser  VoUstftndigkeit 
nur  in  der  Gasindustrie  möglich,  denn  für  alle  anderen  Industriezweige  sind  so  ausge- 
dehnte Angaben  über  Betrieb  und  technische  Einrichtungen  der  einzelnen  Etablissements 
schon  desiregea  nicht  erreichbar,  weil  bei  denselben  die  nur  in  der  Gasindustrie  nicht  vorhan- 
dene Eifersucht  der  Concurrenz  sie  aussohliesst. 


336  ^^^^K  Söndicliin* 

DIE    GLYCERm-FABRIK 

G.  A.  B&xmamm  augsburg 

empfiehlt  iljr  —  zam  Folien  der  Gasmesser  —  geit  Jahreo  bewälutes  Präparat 
den  sehr  verehrlicbeü  Herren  Gaswerk  vBeäitzem  uod  Directoren  zugeneigter 
Verwendung. 

Ihr  sorgfältigsl  gereinigtes  spiegelklares  Glycerin  gefriert  erst  bei  einer 
Temperatur  von  — ^2:1"  H.  und  verdunätet  äusserst  wenig.  —  Die  Gasuhr ^ 
mit  frag lich&fn  Stoff*  gefüllt  f  iat  für  den  Winter  —  da  die  Flüasigkeit  nicht 
gefriert  —  wie  für  den  Sommer  —  weil  das  öftere  Nachfüllen  erapart  lat, 
nnd  die  Uhr  ihren  gleiehmässigen  Gang  beliält  —  stets  vortfieilhaft  versorgt^ 
und  ist  dieses  Glycerin  daher  gleich  zu  erstmaliger  Füllung  jedes  neuen  Ap- 
parates sehr  zu  empfehlen. 

NB.  Schon  in  Gebrauch  gewesene  Gasuhren  müssen,  vor  Benützung 
des  Glycerins  als  Füllmittel,  aufs  Genaueste  gereinigt,  nene  Gasmesser 
durch  öfteres  Ausspülen  mit  heissem  Wasser  von  dem  noch  häufig  anhängenden 
liöthsalze  befreit  werden.  (631) 

(649)  Eine  GasanstaU  wird  zu  paehten  und  bei  gtinstigen  Be* 
dingnngen  zu  hänfen  gesucht. 

Offerten  unter  H.  O*  IG  bittet  man  der  Expedition  des  Gasjournals 
einzusenden. 

(648)     Ein    in   technischer   und    administrativer   Hinsicht    bewanderter 
Gaübeleuelttungs-IMreotor 

sucht  eine  Anstellung.  Offerten  unter  V.  Nro.  648  besorgt  die  Expedition 
des  Gas-Journalsi 

(650)  Ein  erfahrener  (^ÄstechBiker ,  Direktor  zweier  Gaswerke  in  Siiddetitschknd, 
deutsch  und  franzbrnsch  »pietibend,  sucht  wegeti  Verkauf  des  blaherigeD  WirkuDgäk reise» 
andere  SteUaog.  —  GefKlli^e  OfTerteti  sind  unter  Cbifire  F,  T.  G.  an  die  Expeditioii  des 
Gaajeurnils  erbeten. 
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n. 

Gemeindegaaan« talten  oder  Privatbetrieb? 

Wir  wollen  nun  versuchen,  die  Fragii  zu  erörtern,  ob  ea  zweckmässiger 
ist,  die  Gasanstalten  auf  städtische  Kosten  zu  errichten  und  zu  betreiben, 
oder  sie  der  Privatindustrie  zu  überlassen. 

Als  die  Gasbeleuchtung  noch  in  den  Windeln  lag,  als  man  noch  wenig 
oder  gar  keine  Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete  der  Industrie  gesammelt 
hatte,  und  das  Risico  eines  derartigen  tJnternehmena  überschätzt  zu  werden 
pöegte^  hatte  die  Privatindustrie  freien  Spielraum,  und  man  war  in  den 
meisten  Fällen  froh,  wenn  sich  überhaupt  Unternehmer  oder  Actiengesell- 
Schäften  fanden,  die  es  wagten,  mit  ihrem  Kapital  die  Gasbeleuchtung  an 
einem  Ort  einzuführen.  In  den  ersten  Jahren  überliess  man  das  Feld  sogar 
bereitwilligst    den  Engländern,     und    so    kam   es,     dass   die    Gasanstalten 


in  den  HanptBt&dten  Deutschimnds,  in  HaDnoTer,  Berlin,  Aachen,  COln, 
Wien,  von  der  engliiichen  Imperial  Continental  Gas -Association  er* 
baut  wurden,  und  tbetlweise  von  dieser  Gesellschaft  heute  noch  betrieben 
werden.  Die  ersten  Versuche  deutscher  Unternehmer  hatten  mit  grossen 
Schwierigkelteh  au  kämpfen,  Knoblauch  und  Schiele  in  Frankfurt  a.  M* 
konnten  ihr  Werk  nur  unter  den  unerhörtesten  Anstrengungen  durch- 
fishren,  Bloehmann  hatte  wohl  bereits  1828  die  Strassen  und  Plätse  um  das 
kgL  Schlots  in  Dresden  herum  mit  Gas  beleuchtet,  und  im  Jahre  1833, 
ab  die  Beleuchtung  sich  auf  die  Hauptstrassen  der  Altstadt,  auf  die  Brücke 
und  in  die  Neustadt  hinein  ausgedehnt  hatte,  wurde  die  BlochmamtkBcht 
kleine  Anstalt  von  der  Stadt  als  Eigenthum  übernommen ,  aber  erst  im 
Jahr  1839  wurde  die  gegenwärtig  bestehende  Anstalt  in  der  Altstadt  gebaut, 
und  trat  mit  ihr  die  eigentliche  Beleuchtung  der  Stadt  Dresden  ins  Leben. 
Im  Jahre  1836  fasste  die  Commune  Leipzig  wohl  den  Entschluss,  nach  dem 
Vorgang  Dresdens  eine  städtische  Gasanstalt  zu  errichten,  allein  auch  dies 
war  eigentlich  mehr  ein  Versuch,  als  ein  eigentliches  Unternehmen,  die 
Anstalt  yersorgte .  1841  bei  ihrer  Eröflfnung  nur  877  Strassenflammen  und 
1189  Privatflammen,  auch  fand  in  den  folgenden  Jahren  ein  wesentlicher 
Zuwachs  an  Privatflammen  nicht  statt  In  Berlin  ging  noch  im  Jahre  1844 
die  Stadt  nur  mit  Zagen  an  den  Entschluss,  eine  Gasanstalt  für  eigene 
Rechnung  zu  bauen,  und  wenn  die  englische  Gesellschaft  nur  halbwegs 
billige  Bedingungen  gestellt  hätte,  so  hätte  manauf  den  Selbstbetrieb  damals 
gerne  verzichtet. 

Nachdem  nun  freilich  durch  Jahrzehnte  hindurch  sich  die  Gaswerke 
ab  rentable  und  solide  Unternehmungen  praktisch  bewährt  haben,  nachdem 
einheimische  Techniker  sich  des  Faches  vollkommen  bemächtigten,  und  die 
ausgiebigsten  Erfahrungen  nach  allen  Richtungen  hin  vorliegen,  verlor  sich 
die  Aengstlichkeit,  und  Gasanstalten  wurden  nicht  allein  für  die  Privat- 
speculation  zu  gesuchten  Objekten,  sondern  auch  die  Städte  nahmen  gar 
keinen  Anstand  mehr,  Anstalten  auf  Regie  zu  bauen  und  zu  betreiben. 
Während  nach  der  „Statistik  der  Gasanstalten  Deutschlands'^  vom  Jahre 
1862  unter  266  Audtalten  nur  66  aufgeführt  sind,  die  damals  auf  Regie  be- 
trieben wurden,  finden  sich  in  der  neuesten  Ausgabe  dieser  Statistik  vom 
Jahre  186S  unter  ca.  600  Anstalten  179  städtische  Werke  aufgeführt.  Und 
nicht  nur  Städte,  welche  überhaupt  erst  Gasanstalten  neu  errichten,  bauen 
sie  auf  eigene  Rechnung,  soudern  auch  solche  Städte,  die  schon  seit  langer 
Zeit  mit  Gas  beleuchtet  waren,  benutzen  vielfach  den  Ablauf  der  bestehenden 
Verträge,  um  die  Anstalten  zu  erwerben,  und  den  Betrieb  zu  übernehmen.^) 

Wenn  man  allgemein  von  den  Vortheilen  und  Nachtheilen  des  Regie- 
betriebes oder  Privatbetriebes  spricht,  so  lassen  sich  natUrUch  nur  prinzipielle 


*)  N*ch  der  SUtistik  voo  1868  standen  von  567  deutschen  Gasanstalten  179  ganz 
and  ohne  Cononrrenz  in  städtischem  Betriebe,  in  drei  derselben  haben  die  Commonen  mehr 
oder  minder  hetohrftnkte  Concurrens  daroh  Friyat-GaFgesellscbafien,  in  20  Stftdten  sind   die 
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Aiwichteii  geltend  machen,  die  sich  nach  den  jedesmaligen  looalen  Verhftli- 
nifisen  wesentlich  modificiren  müssen.  Im  Allgemeinen  kann  man  gegen 
den  Privatbetrieb  geltend  machen,  dass  es  schwierig  ist,  über  die  Befrie- 
digung eines  fortdauernden  öffentlichen  Bedürfnisses  auf  längere  Jahre 
hinaus  einen  Vertrag  abanschliessen ,  ein  Monopol  auaugesteheni  wfthreod 
die  in  der  Zukunft  eintretenden  Verhältnisse  noch  gar  nicht  übersehen  werden 
können.  Dieser  Umstand  wird  nicht  mit  Unrecht  geltend  gemacht,  und  es 
ist  gar  Jceine  Frage,  dass  fast  alle  unsere  alten  Gasverträge  von  der  Zeit 
längst  überholt  worden  sind,  dass  eine  Gasanstalt  die  sich  stricte  an  die 
Bestimmungen  alter  Verträge  halten  wollte,  den  gerechten  und  billigen  An- 
forderungen der  Gegenwart  nicht  mehr  wflrde  genügen  können«  Die  Er> 
fahrung  zeigt  aller  Orten,  dass  die  Gasanstalten  im  Laufe  der  Jahre  sowohl 
in  Betreff  der  Gaspreise,  als  in  Betreff  der  Leuchtkraft  und  anderer  Haupt- 
punkte Concessionen  gemacht  haben,  durch  welche  ihre  Leistungen  weit 
ober   die    Grenzen  des  Vertrages  hinausgehen.     Kann  man  es   also   den 


Commiineii  mit  gröateren  oder  kleineren  Bommen  an  den  bestehenden  Gaswerken  und  bei 
deren  Verwsltnng  betheiligt,  die  flbrigen  Städte  werden  daroh  Priyatgaswerke  versorgt. 

Die  Städte,  in  welohen  Commonslgaswerke  ohne  Concorrens  bestehen,  kOnnea  in  fol> 
gende  Abtheilongen  gebracht  werden: 

1)  nnter  8,000  Einwohner 

2)  Yon     8,000   bis   8,999   Einwohner 
8)      ,      4000    „    4,999  , 

4)  ,      6,000     ,     6,999 

5)  ,      7,000     „     8,999  „ 

6)  „      9,000     »  11,999  „ 

7)  „     12,000     „  14,999  „ 

8)  „     15,000    „  19,999  „ 

9)  „     20,000     „  29,999  „ 

10)  „     80,000     „  89,999  „ 

11)  n     60,000     »  69,999  „ 

12)  „     70,000    „  99,999  „ 
18)       9  100,000  Einwohner  nnd  darüber 

Samme  179,  von  denen  14'Yerpaohtet  sind. 
Die  Städte,  bei  welohen  die  Gonunanen  an  dem  Capital  der  Gaswerke  betheiligt  sind, 
stellen  sich  anter  Beibehaltung  Yorstehender  Einwohnerzahlen,  wie  folgt: 
2)  1  Anstalt. 

8)  1  n 

4)  4  AnsUlten. 

ö)  3         „ 

6)  ^        » 

7)  2        , 
.8)  8        , 

9)  1  Anstalt. 

11)  1  n 

Summa  20  Anstalten 
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stidtischen  VerwaltüDgaorganeD  nicht  verargeii,  wenn  sie  bei  Absch^oBS 
neuer,  oder  bei  Verlängerung  alter  VertrILge  auf  die  damit  verbundene 
Schwierigkeit  und  Verantwortung  das  grösate  Oewicht  legen ,  dass  sie  nur 
mit  Zagen  daran  gehen,  sich  selbst  und  die  sämnitlichen  Bewohner  ihrer 
Stadt  wieder  auf  längere  Zeit  zu  binden,  so  ist  dagegen  andererseits  su  be- 
denken, dasa  ftar  einen  Vertragsabschluss  ein  gewaltiger  Unterschied  besteht 
fwiachen  der  Gegenwart  und  zwischen  der  Zeit,  wo  die  alten  Verträge  ab- 
geschlossen worden  sind.  Die  alten  Verträge,  die  in  den  letzten  Jahreir' 
abgelaufen  sind,  oder  in  den  nächsten  Jahren  zu  Ende  gehen  werden, 
stammen  sämmtlich  aus  der  ersten  Zeit  der  Gasbeleuchtung  her,  wo  die 
Technik  des  Faches  noch  in  der  ersten  Entwickelung  begriffen  war,  wo 
die  Betbeiligung  eine  sehr  schwache  war  und  noch  keine  Ahnung  zuliess 
▼on  den  Dimensionen,  die  sie  nach  und  nach  anzunehmen  berufen  war, 
wo  überhaupt  die  sämmtlichen  Verhältnisse  der  Gasbeleuchtung  noch  nicht 
auf  dem  positiven  Boden  der  Erfahrung  standen,  sondern  in  der  Luft  schwebten. 
Was  wusste  frisier  ein  Stadtmagistrat,  wenn  er  Gasbeleuchtung  einfahren 
wollte,  von  den  Verhältnissen,  die  auf  den  Preis  des  Gases  von  Einfluss 
sind,  oder  von  der  Leuchtkraft,  wie  sollte  er  sich  ein  Urtheil  bilden  ober 
die  Leistungen,  die  einer  Gasanstalt  billigerweise  zugemuthet  werden  konnten 
und  sollten?  Einige  Vergleiche  mit  den  Kosten  der  bis  dahin  bestehenden 
alten  Oelbeleuchtung ,  einige  Mittbeilangen  aus  anderen  Städten,  deren 
Verhältnisse  aber  natürlich  von  den  localen  mehr  oder  weniger  verschieden 
waren,  einige  bereits  bestehende  Verträge,  die  man  sammelte  und  ohne 
eigentliche  Kenntniss  der  Sache  für  die  eigenen  Zwecke  etwas  zustutzte, 
das  waren  die  Anhaltspunkte,  die  man  damals  bei  der  Einführung  der  Gas- 
beleuchtung zur  Verfügung  hatte.  Das  ist  Alles  anders  geworden.  VITer 
sich  jetzt  über  die  Verhältnisse  der  Selbstkosten  des  Gases,  ober  die  Leucht- 
kraft, die  man  mit  den  gegebenen  Rohstoffen  erreichen  kann,  über  die  Be- 
dingungen, denen  ein  Gas  in  Bezug  auf  seine  Reinheit  entsprechen  muss, 
unterrichten  will,  dem  ist  dazu  die  gründlichste  Gelegenheit  geboten,  jede 
Behörde  kann  sich  durch  Befragung  unpartheiischer  Sachverständiger  in  die 
Lage  setzen,  genau  beurtheilen  zu  können,  welche  Leistungen  von  einer 
Gasanstalt  billigerweise  beansprucht  werden  dürfen,  und  ob  die  Offerten, 
die  ihr  vorliegen,  diesen  Ansprüchen  genügen  oder  nicht.  Die  Fortschritte 
welche  die  Gasindustrie  fernerhin  noch  machen  kann,  um  die  Productions- 
kosten  ihres  Fabrikates  zu  ermässigen,  werden  nicht  entfernt  mehr  den- 
jenigen gleichkommen,  die  sie  seit  der  Einführung  der  Gasbeleuchtung 
seither  gemacht  hat.  Die  Kohlenlager,  die  zur  Gasbereitung  geeignete 
Kohlen  geben,  sind  aufgeschlossen  und  in  vollem  Betriebe,  eine  rationellere 
und  billigere  Gewinnung  des  Rohmaterials  ist  kaum  zu  erwarten,  im  Gegen- 
theil  dürften  die  Kosten  der  Förderung  mit  der  fortschreitenden  Ausbeutung 
der  Kohlenlager  eher  steigen  als  fallen,  den  Eisenbahnen  ist  in  Bezog  auf 
die  Frachtermässigung  auch  eine  natürliche  Grenze  gesetzt  und  wenn  man 
auch  nicht  behaupten  kann,  dass  diese  Grenze  bereits  erreicht  ist,  so  werden 
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die  noch  zu  erreichenden  FrachtreductioDen  im  Allgemeinen  eine  wescn 
liehe  Ermässigxing  der  Kohleopreise  nicht  melir  zur  Folge  haben ,  die  Ver- 
werthuiig  der  Nebenproductß  hat  weuig  Aussicht  auf  Steigerung,  denn  wenn 
sich  auch  yielteicht  für  Theer  und  Ammoniakwasser  uoch  eine  rationellere 
Verwendung  erwarten  lässt,  so  ist  dagegen  von  dem  hauptsächlichaten  Neben- 
product  kaum  eine  Werthateigeruiig  an2unehmeu,  im  Gegenthell  die  Er- 
fahrung steigt,  dass  die  Cokepreise  nach  uüd  nach  sinken,  wie  dieEiutÜhning 
anderer  Brennmaterialien,  der  Braunkohle,  8teinkohle,  etc.  aleigt.  und  der 
Bezug  dieser  concurrirendeu  Stoffe  erleichtert  wird.  Die  Fabrikation  des 
GaaeB  seibat  ist,  wenn  sie  in  Bezug  auf  Wiasenächaftlichkeit  auch  noch 
Vieles  zu  wünschen  übrig  lässt,  doch  in  Rücksicht  auf  die  finanzielle  Seite 
des  Betriebes  auf  einem  Punkt  aagelani^t,  wo  sich  grosse  Eraparungeu  nicht 
mehr  voraussehen  lassen.  Mit  eioem  Wort^  die  Gasindustrie  befindet  sich 
gegenwärtig  in  eioem  Stadium  der  Entwickelung,  wo  weitere  pecuniäre  Er- 
folge im  Betrieb  nur  mehr  tropfenweise  zu  erreichen  sein  werden.  In  Bezug 
auf  Rentabilität  hat  daa  Gasweieu  seine  Lehrzeit  durchgemacht,  und  wir 
brauelien  uns  sicherlich  nicht  dem  Vorwurf  auszusetzen,  dass  wir  dem  Er* 
findungHgeist  und  dem  wissenschaftlicben  Streben  zu  weuig  Vertrauen 
schenken,  wenn  wir  behaupten ,  dasa  die  gegenwärtigen  VerhältnisBe  der 
Gasindustrie  vollkommen  geeignet  sind,  um  auch  für  eine  Reihe  weiterer 
Jahre  als  Norm  dienen  zu  könneo.  Man  schlage  in  den  Buchern  rationell 
betriebener  Gasanstalten  nach,  una  wie  viel  aeit  den  letzten  10  Jahren  die 
Selbstkosten  für  lOOÜ  z*  Ga^  gefallen  sind,  und  man  wird  finden,  dass  sich 
dieser  Betrag  auf  wenige  Kreuzer  reducirt;  anders  wird  es  —  soweit  mensch- 
liche Voraussicht  reicht  —  in  den  nächsten  10  Jahren  auch  nicht  werden, 
Wohl  ist  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen ,  dass  durch  Einführung 
gans  neuer  Rohstoffe,  ganz  neuer  Betriebsraethoden,  die  Gasbeleuchtung 
eine  roUkommene  Umgestaltung  erfahren  kann,  allein  ein  solclier  denkbarer 
—  nicht  gerade  wahrscheinlicher  —  Fall  kann  kein  Uinderniss  sein,  die 
Gasbeleuchtung  auf  eine  Reihe  von  Jahren  dem  Privatbetriebe  zu  über- 
lasaen.  Taucht  wirklich  eine  bessere  und  billigere  Beleucfitung  auf,  so 
würde  die  Veränderung ,  die  ihre  Einfuhrung  in  der  Anlage  der  Fabrik, 
des  Röhrennetzea  und  der  Beleuchtungsapparate  nöthig  macht,  ebensogut 
eine  atädtiaehe  Anstalt  treffen,  als  eine  Frivatgasanst^lt-  Zeigt  sich  ,  dasa 
ea  für  eine  städtiache  Anstalt  rentabel  sein  würde ^  auf  die  neue  Beleuch- 
tungsart  Überzugehen,  ao  besteht  das  gleiche  Verhältniss  für  die  Privatgas- 
anstalt,  und  es  wird  gar  kein  Hinderniss  bestehen  .  mit  der  letzteren  eine 
Vereinbarung  zu  treffen,  um  die  Einführung  wirklich  zu  be  werk  stell  igen. 
Dasa  es  sich  hier  natürlich  nicht  um  Neuerungen  handeln  kann,  die  ab 
unbewährte  Projekte  alle  Augenblicke  auftauchen,  um  eben  ao  schnell  wieder 
ins  Meer  der  Vergeasenheit  hinabzusinken,  versteht  sich  von  selbst,  in  dieser 
Beziehung  kann  es  sogar  von  Vortheil  sein,  wenn  sich  die  Gasanstalt  im 
Besitz  von  Privaten  befindet,  die  durch  ihr  Interesse  ganz  besonders  darai 
angewiesen  sind,  vorsichtig  £U   sein.     Uns   iat   eine  Stadt  bekannt,    die    zu 
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Anfug  der  ftlofoiger  Jahre  daran  dachte,  ihr  Steinkohlengas  gegeo  Hola* 
gas  omanUiiBoheD.  W&re  die  Anstalt  im  Besitz  der  Stadt  gewesen,  ao 
hatte  diese  wahrscheinlich  den  vorliegenden  vortheilhaften  Gutachten  gegen* 
ttber  nicht  nmhin  können ,  anf  die  Umänderung  einsugehen.  Die  Oeeell* 
sehafti  deren  ESigenthum  die  Steinkohlengasanstalt  war,  sah  voraus,  dass 
der  Betrieb  mit  Hol«,  wenn  er  auch  vielleicht  im  Augenblicke  vortheilhaft 
sein  mochte,  sich  auf  die  Daner  nicht  bewähren  konnte,  sie  weigerte  sich 
g^endie  Umänderung,  und  diese  Weigerung  war  ein  Gewinn,  ein  Gltlck 
fiir  die  Stadt. 

£b  Hauptbedenken,  welches  gegen  d^i  Regiebetrieb  geltend 
gemacht  wird,  liegt  in  der  Natar  der  atädtischeu  Verwaltung.  Eben- 
sowenig, als  es  sich  fflr  den  Staat  empfiehlt,  industrielle  Unternehmungen 
au  betreiben,  ist  es  auch  fttr  die  städtische  Verwaltung  der  Fall.  Die  Ge- 
meindebehörde hat  wohl  die  Aufgabe,  für  die  Befriedigung  der  allgemeinen 
Bedürfoisse  der  Gemeindeangehörigen  Fürsorge  zu  treffen,  sie  sucht  den 
Besug  der  Lebensbedürfnisse  durch  geeignete  Mittel  zu  regeln  und  sicher 
zu  stellen,  allein  so  lange  es  vermeidlich  ist,  hält  sie  sich  fem  von  jeder 
Seibetproduktion,  denn  dadurch  stellt  sie  sich  mehr  oder  weniger  auf  den 
Standpunkt  |edes  Produzenten,  der  das  Interesse  hat,  die  Befriedigung 
der  Abnehmer  zugleich  als  Mittel  zu  betrachten,  um  selbst  einen  Vortheil  aus 
dem  Unternehmen  ziehen  zu  können.  Man  pflegt  wohl  zu  sagen,  die  Ver- 
sorgung mit  Wasser  und  Gas  seien  nicht  als  eigentliche  Industriezweige  au 
betrachten.  Beim  Wasser  ist  das  allerdings  einigermassen  richtig,  denn 
bei  einem  Wasserwerk  fällt  die  Production,  die  Herstellung  und  Speculation 
weg,  Wasser  wird  höchstens  filtrirt  und  die  Verwaltung  eines  Wasserwerkes 
ist  eine  höchst  einfache  Sache.  Das  ist  aber  bei  einer  Gasanstalt  nicht  der 
Fall,  die  Gasfabrikation  ist  ein  Industriezweig  im  eigentlichen  Sinne  des 
Wortes,  und  der  rationelle  Betrieb  einer  Gasanstalt  ist  nicht  so  einfach| 
als  dies  vielleicht  auf  den  ersten  Blick  scheinen  möchte. 

Auch  von  der  rechtlichen  Seite  betrachtet,  bringt  der  Betrieb  der  Gas- 
anstalten in  Regie  eine  städtische  Behörde  ihren  Gemeindeangehörigen  gegen« 
ttber  eigentlich  in  ebe  schiefe  Stellung.  Die  Behörde  kann  fUr  die  Leist- 
ungen ihres  eigenen  Betriebes  keine  weitere  Garantie  bieten,  als  die  mo« 
raliSche,  wird  dagegen  die  Gasbeleuchtung  durch  Dritte  besorgt^  so  werden 
die  erforderlichen  ganz  bestimmten  Leistungen  durch  Vertragsstipulationen 
in  rechtlicher  Form  garantirt,  die  Consumenten  sind  bei  nachgewiesenen 
Minderleistungen  nicht  auf  den  guten  Willen  der  Behörden,  die  zugleich 
ihre  Lieferanten  sind,  angewiesen,  sondern  sie  haben  in  den  V«rtragsbe- 
stinuBungen  die  rechtliche  Handhabe,  und  in  der  Behörde  das  Organ,  um 
eine  Abhälfe  rechtlich  erzwingen  zu  können. 

Femer  ist  die  Organisation  der  Behörde  gewiss  nicht  vortheilhaft  fftr 
den  Beirieb  industrieller  Unternehmungen.  Die  Gemeindebehörde  bedarf 
der  Mitwirkung  grosser  GoUegien  und  sehr  strenger  ControUen,  und  wird 
dadareh  nothwendig  schwerfälliger,  als  es  sich  mit  dem  Betriebe  industrieller 
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Unternehmungen  Terträgt.  Gerade  die  in duetri eilen  Oescbäfte  Terlangen 
eine  grosse  Beweglichkeit^  eine  grosso  Freiheit  in  der  Leitung,  die  bei 
einer  behördlicbeD  Organisation  entweder  gar  nichts  oder  nur  durcb  eine 
gftDS  besondere  Äusnahmeatellung  theilweise  zu  erreichen  ist*  Es  wird 
selbst  von  den  entscbiedenen  Anhäugerü  der  städtischen  Gasanstalten  zuge- 
geben,  dasa  die  Verwaltung  der  Gaaaustait  eine  selbstständige,  von  der 
ökonomischen  Verwaltutig  der  Stadt  getrennte  sein  muss,  dass  die  Stadt 
etgeiitlieh  nur  mit  ihrer  Kreditfähigkeit  einzutreten  habe,  um  die  2ur  An- 
lage nöthigen  Capitalien  aufzubringen.  Es  ist  aber  nicht  so  leicht ^  im 
itädtischen  Verwaltungs-Organtsmus  eine  solche  Ausnahmestellung  wirklich 
durchzuführen,  es  ist  eine  schwierige  Aufgabe  für  den  technischen  Leiter 
einer  städtischen  Gasanstalt,  mch  die  Selbstständigkeit  zu  schaffen  und  zu 
erhalten,  die  er  zu  einem  möglichst  vorth eilhaften  Betrieb  des  Geacbäfte» 
bedarf.  Wir  wollen  gewiss  Niemandem  zu  nahe  treten,  allein  wir  berufen 
und  beispielsweise  auf  das  eigene  Zeugntss  des  Directors  einer  städtischen 
Gasanstalt^  welches  in  einem  gedruckten  Bericht  desselben  vor  uns  liegt, 
und  wo  es  heisst:  ^Dass  die  Grenze  zwischen  Administration  und  Direction 
der  Werke  hier  ganz  anders  gezogen  wird,  als  anderwärts ,  dass  hier  auch 
über  technische  Fragen  im  engsteo  Sinne  des  Wortes  die  vorgesetzte  Dienst- 
behörde, beziehendlich  unter  Zuziehung  von  Deputalionsmitgliedern  ent- 
scheidet, dass  hier  der  Vorsitzende  Stadtrat  h  mit  der  Beleuchtuugs* 
Deputation  Director  der  Gasaustalt  ist,  der  Ober-Ingenieur  aber  häufig 
lediglich  durch  deren  Beschlüsse,  bei  welchen  er  nicht  einmal  mitstimmt,  in 
.  Ausführungen  und  Verbesserungen  behindert  ist*'*  Wir  erwähnen  der  in 
der  deutschen  Gemeindezeitung  Nro.  8  von  1868  veröffentlichten  „neuen 
Instniction  für  die  Beleuchtungs-Deputation  der  Dresdener  Gasanstalten,*' 
nach  welcher  diese  Deputation  aue  einem  Rathsmitglied  besteht,  dem  4  an- 
dere Rathsmitglieder  und  4  Stadtverordnete  zur  Seite  stehen,  und  worin 
ea  n  A.  heisst:  Der  Deputation  Bteht  die  endgültige  Beschlussfassung  su 
über  Feststellung  der  Minimalpreise  der  Nehenproducte ,  über  Abschlösse 
bezüglich  Anlieferung  von  Betriebamaterialien,  Maschinen  ^  Apparaten  etc* 
für  die  Gasfabriken j  vonOel  und  anderen  Beleuchtungsstoffen,  in  Reguliruug  der 
Fuhr-  und  Arbeitslöhne,  wegen  Gratificationen,  in  Disciplinarstrafsachen 
bezüglich  der  Beamten  und  Arbeiter  n.  s,  f*  Eine  solche  Einmischung  der 
Behörde  in  die  specielle  Betriebsverwaltung  kann  doch  unmöglich  für  das 
Gedeihen  eines  industriellen  Etablissements  von  Vortheil  sein.  Wir  erin* 
nern  ferner  an  die  im  Journal  für  Gasbeleuchtung  vom  Jahre  1860  veröf- 
fentlichten Vorgänge  in  Leipzig,  wo  man  dahin  gekommen  war,  die  Abgabe 
weiterer  PrivatSammen  sistiren  zu  müsaenj  weil  man  es  unterlassen  hatte, 
für  die  erterderlicbe  Erweiterung  der  Anlagen  rechtzeitig  Vorsorge  zu  treffen, 
und  wo  man  etwa  anderthalb  Jahre  gebrauchte,  um  sich  durch  verschiedene 
Gutachten  den  Nachweis  liefern  zu  lassen,  dass  die  Leipziger  Anstalt  dem 
derzeitigen  Stande  der  Gaaiudustrie  nicht  mehr  entspreche*  ^H 

Wir  sind  weit  davon  entfernt,  behaupten  zu  wollen,  dass  gegenwärtig  ^^ 
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die  bestehenden  städtischen  Ghtsanstalten  sohlechter  yerwaltet  werden  als 
endere  Privatwerke,  ja  wir  verwahren  uns  ansdrflck  lieh  gegen  die  Unterstellang, 
als  wollten  wir  hier  eine  Kritik  über  einzelne  Oasanstalten  flben.  Wir 
spreohen  Aber  Prin^ipfragen,  und  unsere  Absicht  geht  lediglich  dabin,  nach- 
snweiseny  welohe  Schwierigkeiten  die  Organisation  einer  städtischen  Ver- 
waltung für  den  Betrieb  einer  Oasanstalt  im  Allgemeinen  mit  sich  flihrt 
In  Beaug  auf  Organisation  befindet  sich  jedes  industrielle  Unternehmen 
*also  aneh  eine  Oasfabrik ,  am  Tortheilhaftesten  in  den  Händen  eines  ein- 
ngen  BesitaerS|  weniger  vortheilhaft  schon  sind  die  Gompagniegeschäfte, 
dann  kommen  die  Actienuntemehmungen,  und  zuletst  die  Verwaltungen 
städtischer  und  staatlicher  Behörden. 

Ein  Vorzug  der  städtischen  Oasanstalten  vor  den  Privatwerken  kann 
darin  gefunden  werden,  dass  im  Allgemeinen  die  Communen  Capitalien  zu 
billigeren  Bedingungen  anschaffen  können,  als  Private.  Eine  Stadt  nimmt 
Oeld  zu  einem  massigen  Zinsfuss  auf,  und  wenn  sie  das  Prinzip  befolgt, 
dass  sie  aus  der  Oasfrage  keine  Steuerfrage  macht,  dass  sie  das  Oas  wirk- 
lich um  den  Selbstkostenpreis  unter  Zuschlag  der  billigen  Quote  fsr  Ver- 
zinsung und  Amortisation  abgiebt,  dann  wird  sie  vielleicht  in  der  Lage 
seb,  ein  wohlfeileres  Oas  zu  liefern,  als  es  eine  Privatgasanstalt  vermag. 
In  Berlin  z.  B.  ist  bei  der  Errichtung  der  städtischen  Oasanstalten  als 
Grundsatz  aufgestellt  worden,  es  solle  die  Stadtkasse  ans  den  Ueberschüssen 
derselben  keinen  Nutzen  ziehen,  und  es  haben  auch  wirklich  seither  diese 
Ueberschüsse  bloss  dazu  gedient,  die  flir  die  Erweiterungen  erforderlichen 
Kosten  zu  decken.  Ja,  man  war  ktlrzlich  sogar  auf  den  Punkt  angelangt, 
dasa  die  Ergebnisse  Air  die  Erweiterungen  nicht  mehr  ausreichten.  Die 
Stadt  Berlin  hat  aus  ihren  Anstalten  bis  jetzt  noch  nicht  einen  Thaler  ge- 
zogen, sondern  lediglich  ihr  Vermögen  um  ein  bedeutendes  industrielles 
Besitzthum  erweitert.  In  Königsberg  wurde  vor  einigen  Jahren  in  der 
städtischen  Verwaltung  der  Antrag  gestellt,  auf  eine  Ermässigung  der  Oas- 
preise hinzuwirken,  weil  die  OasauBtalt  keine  Einnahmequelle  für  die  Stadt 
sein  solle,  sondern  zur  Annehmlichkeit  und  Bequemlichkeit  der  Einwohner 
geschaffen  sei.  Solche  EntschlicBSungen  der  Stadtverwaltungen  oder  An- 
träge von  Stadtverordneten  stehen  übrigens  bis  jetzt  vereinzelt  da,  und  der 
Orund  davon  liegt  in  den  steigenden  Oeldbedürfnissen  der  Communal- Ver- 
waltungen. Es  ist  sowohl  f&r  den  Staat,  wie  fUr  die  Commune  zu  allen 
2ieiten  ein  missliches  Ding  gewesen,  die  bestehenden  directen  Steuern  zu 
erhöhen,  und  das  Auskunftsmittel,  sich  auf  dem  Wege  der  indirecten  Be- 
steuerung Oeld  zu  verschaffen,  ist  bereits  in  einer  solchen  Ausdehnung  an- 
gewandt worden,  dass  in  manchen  Staaten  die  directe  Steuer  noch  nicht 
Vi  der  Steuerlast  bildet,  die  der  Bürger  zu  tragen  hat.  Und  merkwürdiger 
Weise  sind  es  gerade  die  in  der  Cultur  am  weitesten  fortgeschrittenen 
Staaten,  die  in  der  indirecten  Besteuerung  das  Orösste  leisten.  In  den 
meisten  Städten,  wo  die  Oasanstalten  der  Commune  gehören,  fliesst  der 
Uebemchuss  aus  dem  Betriebe  in  den  Stadtsäckel,  die  Consumenten  werden 
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SU  einer  indirecten  Steuer  heraDgezogen ,  und  das  ist  auch  mit  der  Ornnd  ^Ij 
warum  io  Wirklichkeit  die  Gaspretse  der  Communfilwerke  durchschoittlich  ^^ 
nicht     niedrieger    sind,    als    diejeeigeu    der     Privatwerke.     Gas    aber    ist 
kein  Luxusartikel,  soudern  ein  LebenabedilrfDiss;  Lieht  ist  Arbeit^  und  eioe 
Besteuerung  desselben  ist  volkswirlhscbattticli  ebeu  so  weoig  20  motiviren, 
als  die  Beateueniug  von  Brod^  Wasser  und  Luft. 

Wenn  auch  die  Stadtcommuneu  in  der  Lage  sind,  die  Capitalien  billig 
2 u  beschaffen,  und  mit  einem  uiedri^ereu  Zinsfuss  zu  arbeiten  als  Private,  so 
fällt  dagegen  bei  den  Privataustalteu  wieder  ein  andereB  Moment  ins  Ge- 
wicht Alle  beat^heuden  und  rationell  betriebenen  Privatanstalten  haben 
während  der  Zeit  ihres  Bestehens  wesentliche  Amortisationen  und  Abschreib- 
ungen an  ihrem  Anlagecapital  vorgenommen,  ja  es  giebt  manche  Änstalteui 
die  ihr  Capital  ganz  oder  fast  ganz  amortisirt  haben*  Namentlich  jene  An- 
stalten, welche  bei  Ablauf  ihres  Vertrages  in  ihrer  Fortexistenz  nicht  ge- 
aicbert  waren,  die  das  Risico  hatten,  dass  sie  mit  dem  Schlues  ihrer  Vertrags- 
massigen  Concessionsdauer  ihr  Geschäft  vollständig  einzustellen,  oder  eine 
drückende  Concurrenz  einzugehen  gezwungen  werden  können ,  waren  ge- 
nötblgt,  stark  zu  amortisiren.  Wo  es  sich  daher  nicht  um  die  erste  Einrichtung 
eines  neuen  Werkes,  sondern  um  die  Fortsetzung  ablaufender  Verträge 
handelt,  wird  sehr  hHufig  der  Fall  eintreten,  dass  das  Capital^  mit  dem  die 
bestehenden  Privatgasanstalten  zur  Zeit  noch  heiastet  sind^  bedeutend  nied- 
riger iatj  als  das  Capital,  welches  die  Stadt  aufwenden  müaBte,  um  eotweder 
neue  städtische  Anstatten  zu  bauen  oder  die  bestehenden  W^erke  anzu- 
kaufen. In  solchen  Füllen  ist  dann  die  alte  Privatunternehmung  im  Stande 
hilligere  Offerten  zu  stellen,  als  die  Stadt  bei  eigenem  Betrieb  machen 
könnte,  und  bei  richtiger  Würdigung  der  Verhältnisse  ist  dieser  Grund 
auch  meistens  allein  schon  ausreichend,  um  die  iStädte  zu  einer  Erneuerung 
der  Vertragsverhältnisae  zu  veranlassen. 

Im  Allgemeinen  und  vom  prinzipiellen  Standpunkt  aus  üesse  sich  sowohl 
für  den  Regiebetrieb  als  für  den  Privatbetrieb  noch  manches  pro  und  contra 
anführen,  allein  von  prinzipiellen  Grundsätzen  bis  zu  localen  Fragen  ist 
bekanntlich  ein  weiter  Weg,  und  so  ist  es  denn  auch  keineswegs  unsere 
Absicht^  aus  dem  Vorstehenden  den  Bchluss  ziehen  zu  wollen,  dass  nicht  < 
Fälle  vorkommen  können ,  wo  der  Itegicbctrieb  voUkanamen  motivirt  ist. 
Es  gibt  Städte,  die  von  vornherein  unzweifelhaft  darauf  angewiesen  sind, 
auf  Regie  zu  bauen  und  zu  betreiben,  es  sind  dies  namentlich  kleinere  Städte 
für  die  sich  ein  Unternehmer  schwer  findet,  für  manche  Städte  ist  der  Bau 
eigener  Anstalten  das  letzte  HilfsmitteU  um  auft  unleidlichen  Verhältnissen 
herauszukommen  u*  s.  f.  Kurz  es  verkugen  die  örtlichen  Verhältnisse  jedes- 
mal aufs  Eingehendste  in  Betracht  gezogen  zu  werden. 

Gerade  die  richtige  Beurthetlung  der  örtlichen  Verhältnisse  aber  ist  ea, ; 
die  fast  bei  jeder  üasfrage  mit  grossen  practischen  Schwierigkeiten  ver*j 
bunden  ist.  W^enn  auch  die  Daten  vollständig  vorhanden  sind ,  welche  ftlr] 
eine   objective    Erwägung   der  Frage    den   Ausschlag    zu    ^eben   haben,    so 
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werden  aie  doch  selten  von  vorneherein  richtig  erkannt;  und  es  entspinnen 
sich  vielfach/  namentlich  über  Preis  und  Rentabilität,  auch  über  Leucht- 
kraft;  die  heftigsten  Controversen.  Es  ist  natürlich  nicht  unsere  Aufgabe 
SQ  unterancfaen  wie  weit  hieran  Mangel  au  Sachkenntniss,  Misstrauen  oder 
länfluss  fremder  Interessen  Schuld  ist.  Wir  wollen  aber  versucheu,  soweit 
als  thunlich  die  Factoren  zu  bezeichnen,  die  maassgebend  sind,  und  werden 
8un&chst  in  einem  weitern  Artikel  die  Momente  erörtern,  die  berOcksichtigt 
werden  müssen,  wenn  man  sich  eine  richtige  Ansicht  über  locale  Preisver- 
hältiiitee  bilden  will. 


Ueber  Kittnngen. 

Jedem  Gasfachmann  ist  es  bekannt,  welche  wichtige  Rolle  die  Ver- 
kittungen spielen,  sowohl  im  Betriebe,  als  auch  bei  der  Zusammensetzung 
eines  Ofens  und  da  ganz  besonders  bei  dem  Ansetzen  der  Retortenköpfe. 
Zu  letzterem  Zwecke  fand  ich  nun  bis  heute  keinen  besseren  Kitt  als  den  allbe- 
kannten Eisenkitt  mit  etwas  Zusatz  von  Thon,  und  versteht  es  sich  von  selbst, 
dasa  er  mit  dem  Kittstämraer  gut  und  sauber  eingetrieben  wird.  Es  kommt 
jedoch  zuweilen  vor,  dass  trotz  sorgfältiger  Arbeit  sich  hin  und  wieder 
zwischen  den  Fugen  Gas  durchdrückt;  dieses  nun  zu  verhindern,  gebrauchte 
ich  schon  manchen  Kitt,  bis  ich  einen  fand,  der  mit  Recht  den  Vorzug  be- 
hielt, und  der  besteht  aus  Seh  werspath-Pulver  und  flüssigem 
Wasserglas  oder  ersteres  und  Borax-Auflösung.  Mit  diesem  Kitte  wer- 
den nnn  die  Fugen  nochmals  inwendig  mit  einem  Pinsel  im  Zustande  der 
Buhe,  mit  einem  Kordelwischer  im  Betriebe,  gut  verstrichen. 

Aach  kann  man  diesen  Kitt  noch  weiter  gut  verwenden,  wenn  man 
demselben  */,  Theile  Thon  zusetzt,  und  steht  er  alsdann  in  der  Glühhitze 
recht  gut.  Anstatt  des  flüssigen  Wasserglases  und  der  Borax-Auflösung 
kann  man  in  letzterem  Falle  recht  gut  und  weit  billiger  durchkommen, 
wenn  man  gestossenes  weisses  Glas  zusetzt. 

Dass  die  Kittung  mit  Schwerspath-Pulver  eine  vorzügliche  ist,  beweist 
die  Glasur  in  den  gusseisernen  Kochgeschirren  u.  s.  w. ,  sie  besteht  aus 
demselben. 

Darmstadt,  im  Juni  1869.  J.  L  Friedrich, 
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346  Heber  den  Einäass  des  Leuol&tgMe«  auf  die  Vegetation. 

Ueber  den  Einiüss  des  Leicbtgases  auf  die  Vegetatioi* 

(Aus  der  Deatseben  Oemeiade-Zeituiig.) 

Die  FragG  nach  dem  Einflüsse  des  Leochtgases  auf  die  Vegetation  tat, 
so  oft  man  sie  erörterte,  fast  immer  dahin  beantwortet  worden ,  es  sei  die 
AuftauguRg  dieses  Gases  durch  die  Wurzeln  für  die  Bäume  in  de u  Strassen 
grossser  Städte  oachtlieilig  und  sogar  tödtltch.  Dieser  Annahme  entsprechend 
hat  der  MagiBtrat  Berlins  neuerdings  die  Idee  gehabt,  den  Wurzel  ballen  der 
Bäume  ;,unter  den  Linden*'  mit  Mauern  zu  umgeben,  nm  die  Absorpiion 
des  Gases  zu  verhindern  und  dem  allmabUgen  Absterben  dieser  prächtigen 
Linden  Einhalt  zu  thun* 

Gegen  jene  Annahme  aber  und  diese  Absicht  richtet  sich  eine  Denk- 
schrift des  Dr.  Poselger  und  verurtheilt  auf  Grund  mehrfacber  Versuche  und 
Beobachtungen  den  ziemlich  weit  Terbreiteten  Verdacht ^  dass  das  Leucht* 
gas  die  Wurzeln  der  Bäume  vergifte,  als  unhaltbar. 

Wir  entnehmen  diesem  höchst  interessanten  Schriftstücke  Folgendes: 

Die  Frage  aber,  welchen  Einfluss  das  Äufällig  ausströmende 
Gas  auf  die  Wurzeln  von  Bäumen  hat,  ist  für  unsere  Stadt  von 
ungleich  grösserer  Wichtigkeit  Um  hierüber  in's  Klare  zn  kommen,  stellte 
ich  folgende  Versuche  an.  Bereits  im  ersten  Frühjahr  1866  hatte  ich  in 
einen  S  Fuss  langen  und  17  Zoll  breiten  hölzernen  Kasten^  welcher  8  Zoll 
hoch  mit  Erde  gefüllt  war,  acht  ganz  junge  Bäumchen  gepflanzt,  nämlich 
zwei  LindeUj  zwei  Ahornj  zwei  Kastanien,  eine  Buche  und  eine  Eiche*  Der 
Kasten  hatte  unten  einen  Boden  und  hatte  P/^  Zoll  über  demselben  an  den 
schmalen  Seiten  zwei  correspondirende  runde  Oeffnungen,  durch  welche  ein 
Blecbrohr  gesteckt  wurde,  das  also  durch  den  Kasten  in  seiner  ganzen 
Länge  hindurch  ging  und  an  beiden  Seiten  hervorragte.  Der  Thdl  des 
Rohrs,  welcher  sich  im  Kasten  befand^  war  auf  seiner  ganzen  Oberfläche 
mit  feinen  Löchern  Tersehen,  so  dass,  wenn  das  eine  Ende  des  Rohrs  durch 
einen  Kork  verschlosaen  und  in  das  andere  Ende  Gas  eingeleitet  wurde, 
der  letztere  noth wendig  sich  in  der  Erde  des  Kastens  ver breiten  und  die 
Wurzeln  der  darin  befindlicben  Bäumchen  bespUlen  musste.  —  Nachdem 
so  weit  filles  vorgerichtet  und  der  Kasten  frei  in  den  Garten  gestellt  war, 
wartete  ich  die  Entwicklung  der  Bänmchen  ah.  Diese  ging  aber  sehr  unvoll- 
kommen und  langsam  vor  sich,  weil  die  Bäumchen  erst  frisch  eingesetzt  worden 
waren*  Um  hierdurch  nicht  zu  falschen  Resultaten  geleitet  zu  werden,  Itesa 
ich  den  Kasten  mit  den  BäumcheD  im  Sommer  1866  ruhig  stehen  und  ver- 
ßchob  die  Versuche  mit  dem  Gase  bis  auf  das  folgende  Jahr.  Im  Jahre  1867 
hatioQ  sich  meine  Bäumchen  zeitig  ganz  normal  entwickelt  und  prangten 
in  völliger  Gesundheit  und  Frisch©. 

loh    begann  die  Versuche  Mitte  Juli    und  setzte    sie    bis  gegen  Ende 
August  fort.     Es    wurde    an   das  Blechrohr    im  Kasteu   ein  Kautsch ukrohr 


ü«b«r  den  Binfliiw  des  L«iic]itgM«i  auf  die  VegeUtion*  347 

lafltdicht  mogebracht  and  dnrch  dasselbe  jeden  Tag  drei  Standen  lang 
Leuchtgas  in  den  Kasten  geleitet. 

Dasselbe  verbreitete  sich  alsbald  in  der  Erde  des  Kastens  und  die 
Oberflftohe  roch  sehr  stark  nach  Gas.  Machte  man  aber  an  irgend  einer 
Stelle  des  Kastens  mit  einem  Stabe  ein  Loch  in  die  Erde;  so  kam  ein 
penetranter  Gasgeruch  zum  Vorschein.  Es  konnte  abo  kein  Zweifel  sein, 
dass  in  allen  Theilen  des  Kastens  sämmtliche  darin  befindliche  Wurzeln 
den  directen  Einwirkungen  des  Gases  ausgesetzt  waren.  In  dieser  Weise 
wurden  die  Versuche  40  Tage  lang  fortgesetzt.  Aber  weder  im  Anfange 
noch  im  Verlauf  der  Versuche  konnte  irgend  eine  Einwirkung  auf  die 
Bäumchen  bemerkt  werden.  Sie  hörten  auch  nicht  einen  Augenblick  auf, 
sich  kräftig  weiter  zu  entwickeln,  sie  yerloren  keine  Blätter ,  welche  stets 
ihre  frische^  grüne  Farbe  behielten,  und  zeigten  auch  nicht  die  geringsten 
Spuren  beginnenden  Absterbens.  Es  schien  beinahe,  als  ob  die  beiden 
Ahorn  noch  üppiger  zu  wachsen  anfingen,  aber  diese  waren  den  übrigen  im 
Wachsthum  voraus  gewesen.  Auch  in  diesem  Jahre  entwickelten  sich  die 
Bänmohen  wieder  vollkommen  normal  und  bekundeten,  dass  sie  durch  die 
Gasexperimente  nicht  gelitten  hatten. 

Ich  glaube  nun  wohl  mit  Recht  hieraus  den  Schluäs  ziehen  zu  können, 
dass,  wenn  bei  vierzigtägiger  Einwirkung  des  Leuchgases  auf  die  Wurzeln 
auch  noch  nicht  eine  Spur  nachtheiliger  Folgen  auf  die  Vegetation  der 
Bäume  zu  bemerken  war,  auch  bei  längerer  Einwirkung  ein  Absterben  der- 
selben nicht  eingetreten  sein  würde. 

Wenn  man  nun  aus  diesen  Versuchen  eine  Anwendung  auf  die  Bäume 
in  unseren  Strassen  machen  will,  so  ist  leicht  einzusehen,  dass  sich  meine 
Bäumehen  in  einem  viel  ungünstigeren  Verhältnisse  befanden,  als  die  Strassen- 
bäume.  Denn  bei  jenen  waren  sämmtliche  Wurzeln  vom  Gase  umspült, 
bei  diesen  aber  kann  es  immer  nur  ein  verhältnissmässig  sehr  kleiner  Theil 
ihrer  Wurzeln  sein,  der  den  Einwirkungen  desselben  ausgesetzt  ist.  Denn 
jeder  Baum  breitet  seine  Wurzeln  in  einem  Kreise  um  seinen  Stamm  aus, 
dessen  Durchmesser  allermindestens  dem  seiner  Krone  gleich  kommt. 

Kommt  ein  Gasleitungsrohr  mit  den  Wurzeln  in  Berührung,  so  kann 
dasselbe  doch  immer  nur  eine  kürzere  oder  längere  Sehne  des  Wurzelkreises 
durchschneiden,  während  der  ganze  übrige  Theil  der  Wurzeln  unberührt 
bleibt.  Es  ist  aber  eine  bekannte  Thatsache,  dass  ein  gesunder  Baum,  selbst 
dadurch,  dass  ihm  die  Wurzeln  auf  einer  Seite  gänzlich  geraubt  werden, 
wie  dies  bei  Fundamentirungen  zu  Neubauten  häufig  vorkommt,  nur  sehr 
wenig  oder  gar  nicht  leidet,  denn  er  ersetzt  den  Verlust  sehr  bald  durch 
reichlichere  Wurzelbildung  auf  der  andern  Seite.  Dasselbe  würde  vermuth- 
licb  stattfinden,  wenn  ihm  die  Wurzeln  auf  einer  Seite  durch  etwaige  zu 
starke  Gasausströmungen  beschädigt  worden  wären. 

Es  lassen  sich  auch  mit  leichter  Mühe  sehr  viele  Beispiele  anführen, 
wo  die  Bäume  frisch  und  gesund  gedeihen,  trotzdem  die  Gasleitung  in  ihrer 
unmittelbaren  Nähe  vorüber  führt  und  die  Laternen  dicht  unter  ihren  Kronen 
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brennen.    So  z.B.  an  vielen  Orten  im  Thiergarten,  in  der  Thiergartenfitratsey 

am  Braodenbyrj^er  Tliore,  auf  dem  Wey;e  nach  Kroll  etc. 

Ganz  besonders  beweisend  ist  aber  der  Kroirsclie  (iarten  Belbst»  Hier 
gedeihen  zwischen  einem  Netzwerk  von  Gasröhren  und  in  deren  unmittel- 
baren Nähe^  zwischen  Tansenden  von  kleinen  Gasflämmchen»  eämmtliche 
dort  befindliche  Gewächse  in  üppiger  Weise,  Der  dort  die  Beete  Uber- 
ziehende  Epheu  ist  prächtig;  die  beiden  unmittelbar  über  den  Gasflämm^ 
eben  eich  erhebenden  mächtigen  Schirme,  die  dicht  rait  altem  wilden  Wein 
überaugeD  sind,  zeigen  Jiich  seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  stets  in 
herrlicher  Frische  und  an  den  im  Garten  befindliclien  alten  Bäumen  ist 
auch  nicht  eine  8pur  von  beginnendem  Absterben  zu  bemerken* 

Dagegen  ist  es  leider  Thatsacbe^  dass  die  alten  schönen  Linden,  welche 
unserer  sciiönaten  Strasse  ihren  Namen  gegeben  haben,  immer  mehr  ab- 
sterben. Aber  auch  die  dort  stehenden  Kastanienbäume  gehen  denselben 
Weg  und  selbst  die  grosse  alte  Pappel  vor  der  Akademie  der  Künste  wird 
in  kurzem  das  Zeitliche  segnen.  Sogar  die  AhornhUurae^  welche  viel  mehr 
Unbilden  zu  ertragen  im  Stande  aind,  sterben  ab,  sowohl  hier,  als  auch  im 
Lustgarten  zwischen  der  Schloaabracke  und  dem  Museum ,  an  welchem 
letzlern  Orte  wenigstens  die  mittleren  Baumreihen  unmöglich  Gas^einflüssen 
unterworfen  sein  können.  Auch  auf  der  Schönhauser  Allee  sind  ganze 
Reihen  alter  Linden  abp:estorben. 

Wenn  es  also  nicht  der  Einfluga  des  Gases  ist,  was  ist  dann  die  Ur- 
sache des  Abstcrbens  aller  dieser  alten  und  schönen  Bäume?  Meiner  Mei- 
nung nach  sind  die  Ursachen  zweierlei  Art, 

Betrachtet  man  die  stärkeren  Bäume  unserer  Stadt  genauer,  so  wird 
man  bemerken,  dass  die  ra einten  sehr  grosse  Schäden  zeigen-  In  der  Regel 
findet  sich,  dass  die  Riude  etwa  2  Fuss  über  dem  Erdboden  sehr  angegriffen 
ist.  Entweder  hat  sich  ein  mehr  oder  weniger  länglich  rundes  Loch  ge- 
bildetj  durch  welches  das  innere  ebenfalls  angegriffene  Holz  sichtbar  ist, 
oder  es  ist  bereits  eine  groi^sve  dreieckige  Oefi'nung  mit  breiter  Basis  ent- 
standen und  auf  einer  Seite  des  Baumes  die  Borke  schon  ganz  verschwunden. 
Dabei  sind  die  dieser  Oeffuung  nah©  liegenden  Theile  der  Rinde  feucht^ 
brüchig  und  ubel  riechend.  Ich  nahm  ein  solchoH  Rindenstack  mit  nach 
Hause,  unterwarfen  der  chemischen  Untersuchung  und  fand  darin  2,23  p  Ct. 
Amraoniaksalze.  Es  wird  hiernach  wohl  nicht  weiter  bezweii'elt  werden 
kennen,  dass  bei  einem  solchen  Salzgehalt  der  Baumrinde  eine  fernere  Ve- 
getation an  dieser  Stelle  unmöglii-h  ist*  Der  Baum  fängt  an  zu  kranken 
und  quült  sich  so  hiuge,  bis  die  Rinde  an  seinem  Fusse  in  ihrem  ganzen 
Umfange  zerstört  worden  istj  dann  stirbt  er  ab.  Denn  die  Saftcirculation 
dcH  Baumes  findet  dicht  unter  der  Rinde  statt.  Ist  er  der  letzteren  rings- 
umher beraubt  worden,  so  hört  die  Safthewegung  und  mit  ihr  das  Leben 
des  Baumes  auf. 

Der  Grund  dieser  Rindenzerfttörung  ist  aber  der^  dass  bevor  in  Berlin 
BedUrfnissanstalleu  errichtet  waren,    sich  jedermann   an  die  dickern  Bäume 
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atellte;  um  seine  Nothdnrft  zu  yerrichteni  und  jetat,  aeitdem  Bedürfbias- 
Anstalten  errichtet  sind,  hat  sich  die  Sache  nicht  sehr  geändert,  da  solcher 
Anstalten  viel  zu  wenige  und  sie  gerade  unter  den  Linden,  an  der  Schlosa- 
brflcke  und  andern  Orten  noch  gänzlich  fehlen.  Daher  sind  es  fast  nur  die 
dickeren  Bäume,  welche  von  diesem  Unheil  betroffen  sind,  denn  an  die 
jüngeren  stellt  sich  so  leicht  niemand,  da  sie  noch  nicht  hinreichenden  Schutz 
gewähren.  Auffallend  ist  dieser  Umstand  besonders  auf  der  Schönhauser 
Allee.  Hier  sind  die  Bäume  fast  ausschliesslich  nur  am  Ausgange  der  zahl- 
reichen Brauereien  zu  Grunde  gegangen  und  zwar  in  der  Richtung  nach 
der  Stadt  hin,  stets  sechs  bis  acht  hinter  einander,  in  der  Richtung  nach 
Pankow  dagegen  nur  ein  bis  zwei«  Offenbar  haben  dies  die  aus  den  Brauereien 
schwer  beladen  heimkehrenden  Qäste  verschuldet,  die  sich  stets  an  diesen 
.Bäumen  erleichterten. 

Diesem  unglücklichen  Einflüsse  sind  in  der  Stadt  fast  alle  stärkeren 
Bäume  unterworfen ;  wozu  noch  kommt^  dass  die  Erde  an  ihrem  Stamme 
stets  mit  Urin  getränkt  ist  und  in  Folge  davon  die  mit  dieser  Feuchtigkeit 
in  Berührung  kommenden  Saugwurzeln  unfehlbar  absterben  müssen.  Die 
Linde  namentlich  ist  in  der  Beziehung  ein  etwas  empfindlicher  Baum;  aber 
wo  sie  mit  Urin  verschont  bleibt,  entwickelt  sie  sich  selbst  in  unserer  Stadt 
trotz  aller  Oasröhren  in  ihrer  alten  Pracht  und  Schönheit.  So  z.  B.  in  den 
Oartenanlagen  auf  dem  Leipziger  Platze  am  Potsdamer  Thore.  Kann  man 
etwas  Schöneres  sehen  als  diese  alten  Linden  ?  Hier  stehen  sie  noch  in  ihrer 
ungeschwächten  Kraft  und  Fülle ;  ihre  Zweige  berühren  fast  den  Erdboden 
und  der  Blüthenreichthum  im  Sommer  verbreitet  weithin  seine  aromatischen 
Düfte!  Auch  die  alten  Kngelakazien  im  Lustgarten  verdanken  ihrer  ge- 
schützten Stellung  ihre  noch  ungestörte  Gesundheit. 

Der  zweite  Umstand,  welcher  das  Gedeihen  der  Bäume  in  der  Stadt 
beeinträchtigt,  liegt  darin,  dass  die  meisten  derselben  im  Sommer  zu  grosser 
Hitze  ausgesetzt  sind,  während  sie  zu  gleicher  Zeit  Mangel  an  Wasser  leiden. 
Wenn  man  auch  den  Sommer  dieses  Jahres  als  ganz  ungewöhnlich  bei 
Seite  lässt,  so  ist  es  doch  bekannt,  dass  in  jedem  Sommer  die  Temperatur 
in  den  Strassen  fast  unerträglich  wird.  Die  Hitze  fängt  sich  zwischen  den 
langen  Reihen  hoher  Häuser.  Trottoir  uud  Strassenpflasser  werden  glühend 
heias  und  strahlen  Wärme  von  allen  Seiten.  Dabei  trocknet  das  Erdreich 
sehr  schnell  bis  zu  einer  Tiefe  von  mehreren  Fuss  völlig  aus.  Fällt  nun 
auch  ein  heftiger  Sommerregen,  so  fliesst  das  Wasser  schnell  vom  Pflaster 
oder  dem  mit  Kies  bestreutea  Boden  ab,  ohne  Zeit  zum  Eindringen  zu 
haben.  Zwar  befindet  sich  um  jeden  Baum  ein  ungepflasterter  Raum  von 
ein  paar  Fuss  Durchmesser;  dieser  ist  aber  bei  weitem  nicht  hinreichend, 
am  das  für  den  Baum  nöthige  Wasser  aufzunehmen,  um  so  weniger  als 
durch  die  Krone  des  Baumes  gehindert,  der  Regen  nur  in  sehr  geringer 
Quantität  auf  diese  Stelle  fallen  kann.  Statt  dedscn  wird  dem  nach  Wasser 
lechzenden  Baume  nur  jene  urinöse  Flüssigkeit  geboten,  von  der  oben  die 
Bede  war.  —  Man  hat  zwar  in  neuester  Zeit  angefangen,  diese  ungepflAster- 
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ten  Stellen  bei  NeupflanzüDgen  etwas  zu  vergrössem,  bo  2.  B.  in  der 
KÖDiggrätzerfttrasse,  bei  den  neti  gepflaiVÄten  junjjjen  Linden,  wobei  nicht 
recht  einzuaehen  lat,  warum  ein  Bilumchen  um  das  andere  doch  wieder 
eineo  kleineren  Raum  erhalten  hat;  aber  wenn  auch  diese  Oeffnuogen  im 
Pflaster  für  den  Baum ,  so  lange  er  jung  ist.  und  im  Frühling  und  Herbat 
auch  wohl  für  den  älteren  Baum  ausreichend  sind,  so  werden  sie  doch 
während  der  Sommerhitze  völlig  unzureichend* 

Die  Folge  davon  ist,  dass  unsere  Bäume  z,  B.  ^^unter  den  LioJen*^  zeitig 
im  Hochsommer  ihr  Laub  verlieren.  Die  Kastanienbäume  stehen  regel- 
mässig in  jedem  Jahre  schon  Anfangs  August  mit  völlig  gebräuntem  Laube 
da  und  werfen  dasselbe  noch  während  des  Monats  ab.  Treten  dann  endlich 
die  Herbstregen  ein,  so  erwacht  uuzeitig  bei  ilmen  die  Vegetation  aufs 
neue,  der  eigentlich  er^^t  für  das  nächste  Frühjahr  bestimmte  Trieb  ent- 
wickelt sich  und  sie  bedecken  sich  mit  neuen  Blättern  und  Blüthen.  Ein 
solches  un zeitiges  NacbblüheD  im  Herbst  ist  fUr  jeden  Baum  schädlich  und 
muss  Bchliesslich  den  Baum  ganz  ruinircu  ^  wenn  es  viele  Jahre  hinter  ein- 
ander stattfindet. 

Gegen  diesen  Uebelatand  gibt  es  kein  ander cb  Mittet,  als  regelmässige 

und  sehr  reichliche  Bewässerung  der  Bäume  während  des  Sommers. 

Aus  dem  Gesagten  geht  wohl  ^ur  Genüge  hervor;  das» 
man  sich  einer  argen  Täuschung  hingeben  würde^  wenn  man 
glauben  wollte,  dass  durch  Umgehen  der  Bäume  mit  Mauer- 
werk das  Absterben  derselben  auf  dieDauer  verhütet  werden 
könnte.  Ja^  es  ist  im  Ge gentheil  zn  vermuthen^  dasa  durch 
ein  solches  Mauerwerk,  in  welchem  sich  die  Bäume  g e wisse r- 
massen  wie  in  einem  grossen  Blumentöpfe  befinden,  das  Ab- 
sterben derselben  früher  als  sonst  herbeigeführt  werden 
könnte.  Denn  man  darf  nicht  glauben^  dasa  ein  Baum  gewaltsam  ge- 
zwungen werden  könne ,  seine  Wurzeln  in  bedeutende  Tiefen  2U  senden« 
Es  bleiben  vieiraehr  die  Wurzeln  aller  unserer  nordischen  Bäume  nur  in 
geringer  Tiefe  unter  der  Erdoberfläche,  breiten  sich  aber  dafür  nach  allen 
Richtungen  hin  so  weit  wie  möglich  aus.  Werden  sie  auf  ihrem  Wege 
durch  ©in  Mauerwerk  gehindert;  so  können  zwei  Fälle  stattfinden.  Entweder 
die  Wurzeln  dringen  durch  die  Mauer  und  sprengen  sie  schlieaslich ,  oder 
sie  werden  durch  die  Mauer  wirksam  an  fernerer  Ausbreitung  gehindert. 
Im  ersten  Falle  war  die  Mauer  überflilssig,  im  zweiten  dem  Baume  nach- 
theilig. Man  beabsichtigt^  den  Baum  zu  schützen  gegen  vermeintliche 
Gasausströmuogen  j  die  ihm  ^  wie  man  glaubt,  vielleicht  nachtheilig  sein 
könnten  und  man  fOgt  ihm  einen  sichern  Nachtheil  zu^  indem  man  ihn  an 
der  ihm  durchaus  noth wendigen  Ausbreitung  seiner  Wurzeln  hindert.  Steht 
aber  ein  Baum  einmal  in  einem  solchen  Mauerkranze  ^  so  ist  ihm  eine  um 
so  reichlichere  Bewässerung  im  Sommer  durchaas  notliwendig,  da  es  ihm 
unmöglich  gemacht  ist,  sich  sein©  Nahrung  in  der  Ferne  zu  suchen, 
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leb  mxLBS  hier  noch  eines  wichtigen  Umstandes  Erwähnung  thun,  der 
leider  fijür  die  neu  gepflaozten  Bäume  eine  noch  viel  kürzere  Lebensdauer 
in  Aussicht  stellt,  ab  die  alten  hatten,  an  deren  Stelle  sie  getreten  sind. 
Eis  ist  nämlich,  vom  wissenschaftlichen  Standpunkte  aus,  nicht  zu  billigen, 
dasseinjunger  Baum  ohne  Weiteres  an  dieselbe  Stelle  gepflanzt  wird,  wo  sein 
Vorgänger  gestanden  hat  Denn  noch  in  weit  höherm  Masse  als  das  Getreide 
auf  dem  Felde  bedarf  ein  Baum  zu  seinem  Gedeihen  der  sogenannten  Ascben- 
bestandtheile,  welche  er  nur  aus  dem  Erdreiche  aufnehmen  kann,  welches  er 
mit  seinen  Wurzeln  zu  erreichen  im  Stande  ist  Der  Boden  aber,  auf  dem 
die  Stadt  Berlin  steht,  ist  an  sich  schon  ein  überaus  dürftiger  Sandboden, 
der  einer  jeglichen  Humusschicht  völlig  entbehrt  Hat  nun  ein  Baum  yielleicht 
80 — 100  Jahre  an  einer  Stelle  gestanden,  so  ist  anzunehmen,  dass  er  aus 
dem  Boden  nach  und  nach  so  zioqilicb  aU^  mineralischen  Bestandtheile  auf- 
genommen hat,  so  dass  für  seinen  Nachfolger  wenig  oder  nichts  davon  mehr 
übrig  ist  Wie  man  nun  aber  einen  Acker  sehr  gut  auflockern  und  sehr 
stark  düngen  muss,  wenn  man,  auch  nur  2  Jahre  hinter  einander,  dasselbe 
Getreide  mit  günstigem  Erfolge  davon  ernten  will,  so  mUsste  auch  eine  Um- 
grabung  in  weitem  Umkreise  und  eine  sehr  reiche  Düngung  des  Bodens  mit 
thierischem  und  mineralischem  Dünger  vorangehen,  ehe  man  einen  jungen  Baum 
an  dieselbe  Stelle  pflanzt,  welche  von  einem  alten  ausgesogen  wurde.  Auch 
dieser  Umstand  wirkt  noch  um  vieles  ungünstiger,  wenn  der  Baum  in  einem 
durch  eine  Mauer  verhältnissmässig  eng  begrenzten  Räume  gepflanzt  wird. 

Um  noch  einmal  auf  die  Gasausströmungen  aus  undiphten  Stellen  zurück 
«i  kommen,  so  ist  es,  wie  schon  oben  angedeutet,  aus  Gründen  der  speci- 
fischen  Schwere  unwahrscheinlich,  dass  sich  das  Gas  auf  weitere  Entfernungen 
io  horizontaler  Bichtung  im  Erdboden  verbreiten  könne.  Doch  ist  diese 
B^auptung  durch  das  Experiment  noch  nicht  bewiesen.  Wollte  man  jedoch 
annehmen,  dass  eine  solche  Verbreitung  möglich  sei,  so  wird  ihr  sicherlich 
durch  eine  Mauer  kein  wesentliches  Hindemiss  bereitet  werden  können,  d^ 
die  Porosität  der  Ziegelsteine  der  Diffusion  des  Gases  keinen  bedeutenden 
Wiederstand  entgegen  zu  setzen  im  Stande  ist 

Will  man  also  in  der  That  wirksam  für  die  Erhaltung  unserer  schönen 
Bäume  sorgen,  wie  dieses  doch  nicht  allein  aus  ästhetischen  Rücksichten -höchst 
wünschenswerth,  sondern  auch  für  die'  Gesundheit  der  Einwohner  von  Ein* 
flnss  ist,  so 

erriohte  man  vor  allen  Dingen  in  den  Strassen  und  auf  den  Plätzen 
wo  sich  Bäume  befinden,  Bedürfnissanstalten  in. hinreichender  Anzahl; 

man  belehre  sodann  die  Bevölkerung  über  den  Nachtheil,  den  sie  un- 
wissentlich den  Bäumen  zufügt,  wenn  diese  zu  den  betreffenden  Ausliefer- 
ui^en  benutzt  werden; 

man  errichte  keine  neuen  Mauerwerke,  um  die  Wurzeln  einzuschliesaen ; 

man  vergrössere  dagegen   die  ungepfiasterten  Stellen  um  die  Stämme; 

man  bewässere  die  Bäume,  wenigstens  die,  welche  in  gepflasterten 
Strasaen  stehen,  regelmässig  und  reichlich  vom  lö.  Juli  an  bis  auqi  20.  Aogust; 
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man  grabe  den  Erdboden  in  grossem  Umkreise  tief  nnd  sorgftitig  um 
and  dünge  ihn  sehr  reichlich,  wenn  man  junge  Bftume  an  die  Stelle  Ton 
alten  abgestorbenen  setzen  will;  auch  den  alten  Bäumen  würde  eine  alle  2 
oder  3  Jahre  erfolgende  Düngung  sehr  zuträglich  sein ; 

endlich  würde  man  eine  bedeutende  Anzahl  alter,  schon  stark  beschädigter 
Bäume  vielleicht  noch  retten  können,  wenn  man  die  von  der  Rinde  bereits 
entbldssten  Stellen  durch  Aufstreichen  einer  starken  Lehmschicht  mit  einefr 
schützenden  Decke  versähe« 


AiuuEfige 

aas  den 

Protokollen  und  stenographischen  Berichten  der  IX.  Hauptversammlung 

des  Vereins  der  Oasfachmänner  Deutschlands  in  Coburg 

am  27.,  28.  und  29-  Mai  1869. 

(Fortsetsnng.) 

Erste  Sltaimg  am  Donnerstag  den  27.  Mai  1869. 

An  diesen  Bericht  schlössen  sich  folgende  Bemerkungen  an: 
— Y^  Herr  Buhe.    Nach  den  Arbeiten  des  Herrn  Wagner  trägt  das  Fencht- 

faalten  der  Masse  bei  der  Regeneration  dazu  bei,  dass  sich  die  höchste 
Oxjdationsstufe,  das  Eisenoxjd  bildet,  und  hat  die  Temperatur  auf  die 
Oxydation  weniger  Einfluss,  als  man  vielleicht  vermuthen  sollte.  Herr 
Wagner  empfiehlt  aus  letzterm  Orunde  für  die  Praxis  die  Masse  zur  Re- 
generation gut  auszubreiten.  Ich  habe  bei  Versuchen  im  Laboratorium  das* 
selbe  Resultat  erhalten,  wie  Herr  Wagner^  die  Praxis  indessen  wider- 
spricht  diesen  Ergebnissen.  Die  Masse  regenerirt  im  Allgemeinen  besser 
gehäuft  als  flaeh  ausgebreitet.  Der  Orund  mag  folgender  sein:  Bei 
Versuchen  im  Laboratorium  hat  man  gewöhnlich  eine  Temperatur  über 
12®  R«,  bei  dieser  Temperatur  ist  es  gleichgültig,  ob  dieselbe  noch  etwas 
gesteigert  wird,  es  hat  die  Steigerung  dann  keinen  Einflass  auf  die  Re- 
generation. Anders  sind  die  Verhältnisse ,  wenn  man  die  Masse  im  Zimmer 
bei  10^  R.  und  darunter  ausbreitet,  sie  regenerirt  dann  weniger  oder  gar 
nicht  Im  Sommer  mag  es  daher  gleichgültig  sein,  ob  man  die  Masse  aut- 
breitet oder  nicht,  im  Winter  dagegeq,  wo  man  die  erforderliche  Temperatur 
von  12®  R.  nicht  hat,  ist  es  nothwendig,  dass  man  sich  die  nöthige  Tempe- 
ratur durch  künstliche  Wärme  (Oxjdations-Wärme)  verschafft.  Und  dies 
geschieht  dadurch,  dass  man  die  feuchte  Masse  in  Hauten  liegen  und  rege- 
neriren  lässt. 

Femer  widerspricht  die  Ansicht  des  Herrn  Gasch,  dass  kohlensaurer 
Kalk  Schwefelwasserstoff  aufnehmen  kann,  ohne  ein  Oas  abzugeben,  de» 
bisherigen   Erfahrungen   in    der   Chemie.     Wenn   Schwefelwasserstoff  auf 
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kohlensmuren  Kalk  einwirkt,  so  wird  Kohlensäare  ausgotriebeD.  Dass  diese 
KohloDsfiure  aber  nicht  als  freie  Rohlensäare  auftritt  ^  hat  seinen  Onind 
darin,  dass  sie  sich  mit  dem  noch  vorhandenen  feuchten  kohlensauren  Kalk 
sofort  wieder  zu  doppelt  kohlensaurem  Kalk  verbindet;  während  der 
Schwefelwasserstoff  an  die  frei  gewordenen  Atome  Kalk  tritt.  Nur  so  ist 
es  erklSrlich,  dass  kohlensaurer  Kalk  Schwefelwassersto^  aufnimmt,  würde 
man  statt  einfach  kohlensaurem  Kalk  doppelt  kohlensauren  Kalk  anwenden, 
so  würde  sich  bei  der  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  freie  Kohlen- 
siure  entbinden. 

Auf  Antrag  des  Vorsitzenden  wird  die  Commission  ersucht,  auch  fttr 
das  nächste  Jahr  ihre  Arbeiten  in  der  Reinigungsfrage  fortzusetzen. 

Die  Versammlung  nimmt  den  Antrag  des  Herrn  Ziegler  b,\i,  dass  es  dem  Vor- 
stände überlassen  werden  soll,  für  die  Herren  Chemiker,  welchen  der  Verein 
die  bisherigen  werthvollen  Arbeiten  verdankt,  ein  Honorar  in  passender 
Form  zu  wählen. 

Es  wird  zum  fünften  Gegenstand  der  Tagesordnung  übergegangen, 
betreffend  die  Ergebnisse  des  ReinigungsTerfahreas  Bit  seg.  Oberarseler  Masse  lid 
der  Versaehe  sor  Verwerlhaag  aabrattchbar  gewsrdeaer  EiseB-Keinigangsaasse. 

Herr  Dr.  Schilling.  Bezüglich  des  Verhältnisses  der  Oberurseier  Masse 
zum  Mannheimer  Eisenoxyd  kann  ich  Ihnen  folgende  zwei  Analysen  des 
Herrn  A,   Wagner  in  München  mittheilen: 

Oberurseier  Masse:  In  der  untersuchten  Probe  zeigten  sich  sehr  viele, 
siemlich  grosse,  deutlich  ausgebildete  Quarzkrystalle,  ferner  noch  unzersetzte 
Eisenfeile.  In  Salzsäure  blieben  un gelöst  36,5 Vo!  dagegen  lösten  sich  26,6  Fe. 
=  38Vo  VtO^  und  8,2  Mn  =  ll,7Vo  Mn.O,. 

Mannheimer  Eisenoxyd  war  nahezu  reines,  geglühtes  Eisenoxyd.  Das* 
selbe  löste  sich  in  Säuren,  allerdings  erst  nach  sehr  langem  Kochen,  bis  auf 
einen  ganz  unbeträchtlichen  Rückstand  auf,  und  bestand,  abgesehen  von 
einer  geringen  Menge  Kalk,  aus  Eisenoxyd.  Die  Probe  enthielt  68,6%  Fe 
=  9»>/t  Fe»03. 

Dem  Metallgehalte  nach  verhält  sich  also  die  Oberurseler  Masse  sor 
Mannheimer  wie  34,8  zu  68,6  oder  nahezu  wie  1  :2. 

Herr  Schiele.  Ich  erlaube  mir,  Ihnen  folgende  Resultate  mitzutheilen, 
die  ich  mit  verschiedenen  Reinigungsmaterialien  beim  practischen  Gebrauche 
erhallen  habe. 

Bezeichnung  Gewicht  von  Die  Masse  reinigte 

der  Reinigungsmasse  1  engl,  c'  Masse    pr.  1  c'  engl.  pr.  100  Pfd. 

Mannheimer  Eisenoxyd  33  Pfd.  1808  c'  Gas  5431c'  Gas 

Eine  desgh  Masse  33    „  1438  „    „  4356  ^'  „ 

Laming's  Masse  38    ^  1684  ,,     .  4442  „     „ 

Oberurseler  Masse  46V,  „  1584  .     „     «         3467  „     „ 

Dr.  Deicke's  Masse  41     „  1470  „     „  3600  ^     „ 

bei  jedesmaliger  KasteufÜHung  und  im  Durchschnitte  von  6  Monaten. 
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Was  die  Verwertliting  alter  unbrauchbar  gewordener  Reioigungfima! 
betriflPt,  so  wlioi*chc  ich  Sie  auf  ein  Verfahren  ayfraerksam  zu  machen,  w 
Herr  6'ajff/j  aufgefunden  hat,  und  was  seinem  Zweck  zu  oiit.-^preehen  scheint. 
Herr  Gusch  hat  mit  alter  ReinigungiiraaBse  in  zweifacher  Richtung  Versuche 
gemacht,  er  hat  ver&ucht,  einmal  die  unangenehmen  Eigenschaften  derselben 
zu  zerstören ,  und  zweitens  die  zurückbleibende  Masse  in  irgend  welcher 
Weise  verwerthbar  zu  machen.  Die  Proben,  die  zur  Besichtigung  aus- 
gelegt sind,  haben  zu  der  Ueberzcugung  geführt,  das»  das  Verfahren 
vollkommen  gut  ist.  Ich  kann  über  das  Verfahren  «elbst  natürlich  keine 
MiUheilung  machen  j  weil  Herr  Gasch  dasselbe  noch  als  sein  Geheimnis^ 
betrachtet^  ich  bemerke  nur,  dass  es  dahin  zielt,  aus  der  Masse  entweder 
wieder  ein  brauchbares  Eisen oxyd  zu  gewinnen,  und  zwar  ahne  Volumen- 
Vermehrung,  so  dass  man  nicht  nöthig  hat,  wie  bei  der  Z/n'cite'scheu  Me* 
thode  durch  UinzufUgung  neuer  Stoffe  Material  anzuhäufen,  oderFarbstoöe 
zu  gewinnen,  die  von  Anstreichern,  denen  ich  sie  zur  Prüfung  übergeben 
habe,  als  vollkommen  brauchbar  anerkannt  worden  sind.  Das  gewonnene 
Roth  soll  sogar  dai  seitherige  an  Feinheit  und  Leichtigkeit  der  Verstreich- 
bark ei  t  weit  übertreffen. 

Herr  Gasch,  Ich  habe  zwei  verschiedene  Verfahren.  Bei  dem  einen 
erhält  man  aus  der  unbrauchbar  gewordenen  Masse  diesen  gelben  oder 
jenen  rothen  Farbstoff  als  Nebenproduct.  Es  wird  zwar  durch  Entziehung 
des  Nebenproductes  die  Masse  um  das  Gewicht  des  Farbstoffes  geschwächt, 
sie  kann  aber  durch  Zusatz  von  ebenso  viel  neuer  Masse  wieder  auf  den 
ursprünglichen  Standpunkt  gebracht  werden.  Bei  dem  zweiten,  einfacheren 
Verfahren  gewinnt  man  diese  Nebenproducte  nicht,  dagegen  eine  sehr  in- 
tensive Masse  von  grosser  Leistungsfähigkeit  Beide  Verfahren  sind  sehr  , 
einfach,  auf  jeder  Gasanstalt  leicht  ausführbar  und  billige  und  tragen  Hurch 
ihre  einzelnen  Modificationen  den  verschiedenen  Verhältnissen  Rechnung. 

Herr  Buhe  erwähnt  behufs  Entfernung  des  Schwefels  aus  der  Masa^ 
eines  Verfahrens,  wobei  die  Masse  bis  über  den  Schmelzpunkt  des  Schwe- 
fels  1 10"  unter  Wasser  erhitzt  wird.  Wenn  man  dabei  die  Masse  tüchtig 
umrühre,  so  sammle  sich  der  geschmolzene  Schwefel  am  Boden ,  und  man 
könne   ihn  ablassen. 

Herr  Schleie  hat  dies  Verfahren  bereits  versuchen  lassen,  es  rentire 
sich  aber  nicht,  weil  der  Schwefelgehalt  ein  zu  geringer  sei- 

Der  sechste  Gegenstand  der  Tagesordnung  betrifft  die  V^rwertkJiarkeU 
dft»    AmiuoBiak Walsers  uad   euipfehleiniwcrlkeHte  Aarstelluiiisweiae  \m  schwefeliaurea 

Herr  KümmeL     Ich    habe    seit    Dezember   1867   eine    Fabrik   zur   Vor*  i 

arbeitung  des  Amtnoniakwassers  eingerichtet.  Ein  alter  Dampfkessel  ist  in 
gewöhnlicher  Weise  eingemauert.  In  diesen  wird  das  Ammoniak wasier  mit  Vor- 
sicht inn^epumpt,  denn  es  muss  vnnTheer  rein  sein.  Der  Kessel  hat  unten 
ein  «elir  weitCü*  AbHusr^rohr,  welches  geöffnet  wird,  nachdem  die  Destillation 
des  Wassers  4  Stnudcu  taug  fortgesetzt  worden    ist.     Das  zurückbleibende 
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Wasser  Iftuft  ohne  AusUdcI  duroh  einen  Can»!  in  einen  Bach,  und  belästigt 
in  keiner  Weise.  Die  Ammoniakdämpfe  werden  darch  ein  langes  Schlangen- 
röhr  geftlhrt,  welches  in  einem  Kühlfasse  angebracht  ist.  Zar  Abkühlung 
gehdrt  Yiel  Wasser,  und  wer  das  nicht  hat,  wird  die  Fabrikation  schlecht 
einriebten  können.  Aus  dem  Ktthlstraog  geht  das  Ammoniak  direkt  in 
eine  steinerne  Vorlage,  die  mit  Salzsäure  gefüllt  ist,  und  in  dem  Troge 
bildet  sieh  unter  heftiger  Entwickelung  Ton  Schwefelwasserstoff  eine  wäs- 
serige Lösung  Yon  Salmiak.  Der  Schwefelwasserstoff  wird  unter  die  Feue- 
ruog  geleitet,  und  geht  mit  den  Feuergasen  in  den  Schornstein.  Die  ge- 
wonnene Lösung  wird  in  grossen  Bleipfannen  abgedampft,  in  Fässer  yer- 
paekt,  und  an  eine  chemische  Fabrik  verkauft, 

Herr  Schiele.  Am  besten  unterziehen  sich  wohl  die  Oasanstalten  selbst 
der  Mühe,  ihr  Ammoniakwasser  zu  verarbeiten.  An  manchen  Orten  scheint 
man  Chemiker  zu  engagiren,  die  auf  dem  Grund  und  Boden  der  Gasanstalt 
das  Wasser  verarbeiten,  ich  meinerseits  würde  nicht  in  der  Lage  sein,  einen 
Dritten  auf  meiner  Fabrik  arbeiten  zu  lassen. 

Herr  Kreueer  theilt  seine  Erfahrungen  aus  Stuttgart  mit,  bemerkt,  dass 
die  Verwendung  von  Salmiakgeist  sehr  in  Aufnahme  komme,  namentlich  in 
Färbereien,  und  empfiehlt  namentlich  den  grösseren  Gasanstalten,  sich  auf 
Darstellung  von  Salmiakgeist  einzurichten. 

Herr  Dr.  Schilling.  Wir  hören  es  dringend  empfehlen,  dass  die  Gas- 
anstalten ihr  Ammoniakwasser  selbst  verarbeiten  sollen.  Diese  Diskussion 
ist  sehr  niederdrückend  für  diejenigen  Fachgenossen,  die  überhaupt  nicht 
in  der  Lage  sind,  ihr  Ammoniakwasser  zu  verwerthen,  sondern  die  noch 
Geld  dafür  bezahlen  müssen,  dass  sie  es  nur  los  werden.  Es  ist  Thatsache^ 
dass  sich  manche  unserer  Anstalten  in  dieser  Lage  befinden;  ich  gehöre 
auch  zu  diesen.  Der  Grund  liegt  wohl  in  den  Vorurtheilen,  die  in  Betreff 
der  Ammoniakwasser-Verarbeitung  sowohl  noch  im  Publikum,  als  nament- 
lich bei  den  Behörden  existiren.  Eine  Behörde  decretirt  hinter  dem  grünen 
Tisch,  dass  die  Verarbeitung  des  Ammoniakwassers  belästigend  oder  nach- 
tbeilig  ist,  und  dagegen  lässt  sich  dann  Nichts  machen.  Ich  möchte  glau- 
ben, dass  es  im  Interesse  dieser  Anstalten  von  Werth  sein  könnte,  wenn 
die  Versammlung  es  ausspräche,  dass  die  gefahrlose  Verarbeitung  dbs 
Ammoniakwassers  bereits  vielfach  besteht,  und  dass  die  Gründe,  welche 
dagegen  geltend  gemacht  werden  wollen,  —  vorausgesetzt,  dass  die  Ver- 
arbeitung rationell  ausgeführt  wird  — •  eben  nur  auf  Vorurtheilen  beruhen. 

Nach  einer  längeren  Diskussion  Über  die  Möglichkeit  und  Bäthlichkeit 
einer  derartigen  Erklärung  wird  der  Antrag  des  Herrn  Meyer  zumBeschluss 
erhoben,  dass  der  Vorstand  des  Vereins  beauftragt« werden  soll,  die  ihm 
geeignet  scheinenden  Mittel  zu  ergreifen,  um  die  Vorurtheile  nach  Kräften 
beseitigen  zu  helfen. 

(Pause.) 

Der  nächste  Gegenstand   betrifft  die  DM&iileniig  ier  GasMester  aifHetsr- 
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Herr  Schiele.  Die  Umänderung  kann  io  verschied  euer  Weise  gi 
Bchehen,  Entweder  werden  dem  Gasmesserfabrikaüten  die  Uhren  ÄUg 
Bchickt,  voratisgeaetzt,  dasa  nicht  auf  der  Gasaii.italt  selbst  eine  WerkBtai 
für  Gasuhren  beateht,  oder  der  Fahrtkant  atellt  Arbeiter,  die  innerfaall 
eine»  j^ewisaen  Rayons  eine  Reparaturwerk  statte  bähen,  und  die  Äbäridei 
ung  der  Uhren  vornehmen,  Einig©  Sehwiciigkcitcii  liegen  in  der  Veraehi 
denheit  der  Constructioa  bei  den  in  Gebrauch  büfindlichen  Gasuhren.  Es 
Hiad  z.  Bi  viele  Uhren  von  Fabrikanten  aua  England  bezoj^en  worde 
die  nur  schwer  abgeändert  werden  können.  Wa«  die  Fraj^o  in  der  G 
aetzgebung  selbst  betrifft,  so  habe  ich  gehört,  da:^s  man  den  Gasfabrike 
eine  sehr  lange  Frist  für  die  Umänderung  gehen  will,  man  spricht  sogai 
von  10  Jahren  für  die  Uebergangsperiode.  Dieser  Zeitraum  scheint 
»ehr  lang;   er  entapriclit  der  Uurchschnittsdauer  der  Oasraesser, 

Herr  PifitscL  Nach  meiner  Aasich t  ist  es  achou  durch  Hunianitätsrilekrj 
eichten  geboten,  daas  die  Behörden  die  grösstc    mögliche  Hücksicbt  walte: 
lassen»     Bei    der   Uraändcrnng   vom    englL-^chen  Maass   ins  preussiache    h 
man  oft  4  Wochen  warten  mlissen^    bis    die   eingeschickten  Uhren  geaicht^ 
waren. 

Herr  Schiele,     Wenn  die  Regierungen   ersucht  werden  ,    zu    gestatten 
dass  man  auf  den  Centralstationen,  die  gebildet  werden^  Aicbungsapparat 
aufstellt,    die    von  Bevollmächtigten  der  Aichungsarheiten  benutzt   werdea 
dürfen,  so  wird  dadurch  das  Verfahren  abgekiirat 

Herr  Elster.  Was  ich  in  der  Sache  tlmn  kann,  das  ist,  das  Interesse^ 
der  Gasanatallen  raöglichst  zu  schützen.  Die  Normal-AichongÄCommiasion, 
Äu  welcher  die  Herren  Prof,  l}r*Forsier^  Prot  fiar marsch ,  Repsotd  und  Proi 
Dr.  Hülse  gehören,  theilt  dieselbe  Ansicht^  und  würjscbt,  daas  derartige  FVocesi 
vermieden  werden^  wodurch  die  Aicliung  der  Gasuhren  im  Jahre  1 
veranla&fit  wurde.  In  der  Verhandlung  in  Preussen  im  Jahre  18Ö2  übei 
die  Aichung  ist  festgestellt  worden,  dass  ein  höherer  Wasserstand  als  der 
normale,  in  einer  Gasuhr  nicht  möglich  sein  dürfe.  Es  ist  dagegen  vom. 
Rheinland,  von  Sachsen,  Hamburg  reraonstrirt  worden ,  und  man  empfahl 
das  Prinzip  von  IK.  Smith  als  das,  welches  im  Interesse  der  Gasanstalten 
liege,  und  ist  darnach  in  Hamburg  und  verschiedenen  anderen  Städten  geaicl 
worden«  In  dem  Theile  der  Rheinprovinz,  wo  französische  Maasse  bestehen,  hal 
man  Nachsicht  geübt,  und  die  Zusm^nde  auf  Metermaas  möglichst  belasseiii 
Es  ist  daher  der  Fall  denkbar,  dass  Uhren  in  Ooblenz,  auf  das  Metermaass  ein- 
gerichtet, ^ar  nicht  abgeändert  zu  werden  brauchen.  Was  nun  die  Frage  au- 
betrifft;  ob  die  Umänderung  ra^ch  geschehen  soll  oder  nicht,  so  wird  dies  wesent- 
lich von  den  Gasanstalten  abhängen.  Wenn  mehrere  verschiedene  Maasse  neben 
einander  Statt  finden,  so  müssen  Collisionen  entstehen,  und  für  jede  Gas- 
anstalt wird  es  w^ünschenswerth  sein  ,  den  Uehergaug  möglichst  rasch  za 
macben.  Ich  will  nur  noch  auf  einen  Punkt  aufmerksam  niacben,  das  sind 
die  Reparaturen,  die  zugleich  mit  der  Umänderung  der  Gasuhren  auftreten 
werden,     Jeder  weiss,  dass  es  nichts  Widerwärtigeres  giebt,    als  die  Repa- 
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ratoren  an  den  Gasahren.  Eb  scheint  dafür  der  einzig  richtige  Weg  zu 
seio,  dass  auf  der  Oasanatalt  oder  unter  Aufsicht  der  Gasanstalt  vorher 
geoao  festgestellt  wird,  welche  Reparaturen  etwa  an  den  Gasuhren  vorzu- 
nehmen sind.  Ein  Vertreter  der  Gasanstalt  niuss  vorher  bestimmen,  was 
er  an  den  Uhren  gemacht  haben  will,  und  das  muss  dann  nach  festen 
TariftätzeB  berechnet  werden.  Die  Zulassung  der  trockenen  Uhren  zur 
Aicbnng  scheint  in  Aussicht  genommen  zu  sein,  aber  die  Bedingungen  da- 
fbr  werden  etwas  schwieriger  Natur  sein.  Man  verlangt  Sicherheit  und 
Unveränderlichkeit  des  Messraumes.  Da  ist  vorgeschlagen,  die  Uhren  beim 
kleinsten  und  grössten  Consum  zu  probiren,  und  zu  sehen ,  ob  die  Differenz 
sich  innerhalb  der  gesetzlich  zulässigen  27o  bewegt,  femer  soll  in  den 
Bftlgen  kein  Wasser  stehen  bleiben  können,  was  zu  einer  Veränderung 
des  Raumes  Veranlassung  geben  würde. 

Herr  Spielhagen  hat  auch  gehört,  dass  ein  Zeitraum  von  10  Jahren  für 
die  Umänderung  in  Aussicht  genommen  ist,  und  empfiehlt,  für  dieAichung 
der  Uhren  den  Zeitpunkt  innerhalb  der  10  Jahre  zu  benutzen,  wo  ohnehin 
eine  Reparatur  nothwendig  wird.  Dass  aber  die  Constaiirung  des  Um- 
fanges  und  Betrages  der  Reparatur  durch  die  Direction  der  Gasanstalt 
vorher  erfolgen  solle,  hält  Herr  Spielhagen  für  überflüssig,  da  man  sich  auf 
die  Reellität  der  Fabrikanten  verlassen  könne. 

Herr  Pintsch  stimmt  Herrn  Spielhagen  bei. 

Herr  Elster,  Ich  Habe  noch  anzuführen,  dass  im  Jahre  1852  bei  der 
Aichung  der  Uhren  in  den  Provinzen  und  den  Städten,  wo  kein  Aichungs- 
beamter  vorhanden  war,  namhafte  Techniker  vereidet  worden  sind,  um  auf 
den  Gasanstalten  Reparaturen  und  Aichungen  vorzunehmen.  Ganz  dieselbe 
Erleichterung  würde  auch  jetzt  für  die  Gasanstalten  Statt  finden  können. 
Es  würde  also  in  jeder  Stadt  Jemand  bezeichnet  werden  können,  z.  B.  ein 
Lehrer  an  einer  Gewerbeschule,  der  fürr  die  Prüfung  vereidigt  würde,  und 
es  würde  dadurch  ein  Mittel  gegeben  werden,  auf  den  Gasanstalten  selbst 
in  leichter  Weise  die  Aichung  der  Uhren  durch  zuverlässige  vereidete  Be- 
amte stattfinden  zu  lassen. 

Herr  Spielhagen  glaubt  nicht,  dass  der  Staat  sich  darauf  einlassen 
würde.  ^ 

Herr  Kümmel  wünscht  Aufklärung  darüber,  in  welcher  Weise  die  Um- 
änderung der  Uhren  vorgenommen  werden  soll,  ob  die  Trommeln  durch 
andere  ersetzt  werden  sollen,  oder  ob  man  nur  Zählwerk  und  Zifferblätter 
verändern  will. 

Herr  Kromschröder  glaubt,  dass  die  Veränderung  an  der  Trommel  vor- 
genommen werden  wird. 

Herr  Schiele  hält  es  nothwendig,  dass  im  Wasserstand  und  beim  Zähl- 
werk die  Abänderung  geschehen  muss. 

Herr  Spielhagen  will  nur  Zählwerk  und  Zifferblatt  geändert  wissen. 

Herr  AiAe.  Was  die  technische  Seite  der  Frage  betrifft,  so  ist  wohl  bei  den 
preoBsischen  Fabrikanten  eine  bekannte  Thatsache,  dass  die  Trommel  derselben 
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Uhreüsorte  den  gleichen  Inhalt  hat,  eie  mag  fabriKirt  sein,  wo  sie  will. 
Das  Yerhältniss  zwischen  dem  englischen  und  franÄÖsisclien  Maass  ist  fol- 
gendes: 1  Cnbikmeter  ist  35,3in  Cubikfuss  englisch,  daa  lässt  sich  durch 
eine  Uebersetzung  niciit  herBtellen.  Di©  Uhren,  nach  dem  engliBcben 
System  fabrizirt,  lassen  sich  leicht  umändern,  dagegen  werden  die  Pariser 
Uhreu  mehr  Umstünde  verursachen,  Die  Hauptumänderung  wird  im  Zähl- 
werk liegen,  es  bleibt  aber  immerhin  noch  eine  kleine  Differenz  auf  andere 
Weise  auszugleichen. 

Nächster  Gegenstand  der  Tagesordnung  ist  die  Bfleathtuüg  der  Bahnliob- 
weiGhfD  mit  fias ;  Herr  FJssig  in  Wittenberg  hat  über  dieeen  Gegenstand 
eine  Anzahl  Fragen  an  den  Verein  gerichtet. 

Herr  Krakow.  Die  rheinische  Eisenbahn  erlenchtet  die  Weichen  dei 
Bahnhöfe  säm ratlich  mit  GaSj  und  in  der  Zeit  seit  6  bis  7  Jahren  hat  sich 
kein  Uebclstaod  ergeben,  der  die  Verwaltung  veranlassen  könnte,  von  der 
Gasbeleuchtung  abzugehen.  Bei  einem  Gaspreis  von  2  Thlr.  und  darunter 
für  1000  c'  preuasisch  hat  sich  die  Gasbeleuchtung  billiger  gestellt,  als  die 
Beleuchtung  mit  üel  oder  Petroleum»  wozu  auch  der  Umstand  beiträgt, 
dass  letztere  gestohlen  werden  können,  daa  Eri*tere  aber  nicht.  Ferner 
hat  in  Betreff  der  Sicherheit  die  Gasbeleuchtung  eben  so  wenig  einen  An- 
stand. Die  rheinische  Bahn  hat  auf  ungefähr  24  Stationen  ihre  Weichen 
mit  Gas  beleuchtet,  aber  es  ist  noch  nirgends  vorgekommen^  dase  die  Be- 
leuchtung aus  dem  Grunde  gefehlt  hatte,  weil  die  betreffenden  Fabriken 
kein  Gas  liefern  konnten.  Ein  Zufrieren  der  Röhren  ist  allerdings  nicht 
ganz  zu  vermeiden,  mau  kann  aber  dagegen  durch  grosse  Aufraerkaamkeit 
viel  thun,  auch  int  der  Nachtheil  des  Frostes  beim  Gel  ganz  ähnlicher  Art. 
Gusseiserno  Röhren  empfehlen  sich  für  Bahnhofsleituugen  nichts  weil  der 
Boden  fortwährenden  Erschütterungen  ausgesetzt  ist  Auch  Blei  röhren 
sollte  man  nicht  anwenden,  weil  sie  bei  den  vielfachen  Aufgrabungen  auf 
den  Bahnhöfen  leicht  durchgehauen  werden.  Ich  wende  nur  seh  mied  e- 
eiaerne  Bohren  an.  Was  die  Apparate  betrifft,  so  beateljeu  auf  den  Statio- 
nen^ wo  die  Beleuchtung  der  Weicheu  schon  vor  12  Jahren  eingerichtet 
wordeu  ist,  unpractische  Einrichtungen,  dagegen  ist  die  neuere  Anordnung', 
bei  welcher  ein  2zöüiges  schmiedeeisernes  Rohr  die  Weicheniaterne  trägt, 
und  dieses  Rohr  sich  um  die  feststehende  Gasröhre  dreht,  bestens  zu 
empfehlen. 

Herr  Krakow  erklärt  sich  mit  Vergnügen  bereit,  noch  speciellere  Aus- 
kunft zu  gebeu,  falls  es  gewünscht  werden  aollte. 

Folgender  Gegenstand:  Die  Erriclkttuig  einer  Versuchs-fiasaDfitalt 
Herr  Grahn, 

M.  H*  leb  darf  vorauMetzon,  dass  Sie  flimmtitch  den  von  mir  s»  Z.  vcr&ffentlichieti 
Aufdatz  im  Gaeyournal  gelogen  babüu  werden.  Die  Idise  igh  einer  Yemu^ihüanätiLlt  istt  bei  mir  an» 
dem  practiäcben  Ilednrfnis»  ent^iUnden.  Ich  woboe  In  Esi^en  ^  inmitieü  des  Ruhrkohlen* 
districts,  in  welcbem  die  llauptfdrdurung  vuii  GnAkoblün  «teLnlind<.vt.  861 1  einer  Reibe  ron 
Jabren  biu  ich  ZeugG  der  sebr  mftugetbaften  Ki;Dntni^d  der  Zechen  üb«»r  die  Qu&litit  ibrer 
Koble  für    G asberei tu nga» wecke.     Durch    mehrfache    Verbuche,    die    ich    för  Terschiedene 
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Zeebea  aotgefllhrt  hebe,  bebe  ich  die  ErfebruDg  gewonnen,  dees  des  Renommee  einer  Zeobe 
darolum  nicht  die  Garantie  für  die  Qualität  ihrer  Gaekohle  gibt.  Ich  habe  sa  Terechie- 
deB«a  Seiten,  ron  rereobiedenen  Zechen,  die  einen  groseen  Namen  ale  Gaskohlensechen 
haben,  IMilenproben  direct  ron  den  Zechen  und  auf  indirectem  Wege  besogen  and  geprüft. 
Ich  habe  so  viele  Abweichungen  in  den  yon  denselben  Zechen  als  Gaskohlen  gelieferten 
Kohlen  geftinden,  dass  ich  sur  Ueberzeugung  gekommen  bin,  dass  es  nicht  anders  möglich 
ist,  sich  die  Garantie  einer  gleichen  Gaskohlenqualität  so  yerschaffen,  als  wenn  man  durch 
stete  Versuche  dem  Lieferanten  einen  Riegel  yorschiebt. 

Die  Mittel,  mit  denen  ich  die  Versuche  ausgeführt  habe,  waren  siemlich  einfiusher 
Art.  Natürlich  habe  ich  nicht  aus  chemischen  Analysen  auf  die  Qualität  schliessen  wollen, 
sondern  die  Kohlen  in  einer  besonderen  kleinen  Anstalt,  in  einem  Ofen  abgetrieben,  durch 
besondere  Apparate  das  Gas  gereinigt  und  dasselbe  zur  Untersuchung  zur  Photometerkaramer 
geleitet«  Wenn  die  so  erlangten  Resultate  auch  nicht  die  des  grossen  Betriebes  sein  können, 
•o  geben  sie  doch  fSr  yerschiedene  Kohlensortec  relatiy  yergleichbare  Werthe.  Zugleich 
ist  es  durch  derartige  yergleichende  Versuche  möglich,  die  Zechen  auf  das  Vorhandensein 
wirklich  brauchbarer  Gaekohlen  in  einzelnen  Plötzen  auftnerksam  zu  machen,  yon  deren 
Eigensehaften  sie,  mit  anderen  Kohlen  gefördert,  gar  keine  Ahnung  haben  können. 

loh  kenne  eine  Zeche,  die  ein  ausgezeichnetes  Gaskohlenflötz  besitzt,  yon  dessen  Vor- 
handensein sie  nur  auf  solche  Weise  unterrichtet  wurde,  und  gewiss  ist  sie  dankbar  dafür, 
die  Kohlen  dieses  Flötzes  als  Gaskohlen  zu  einem  höheren  Preise  auf  den  Markt  bringen 
zu  können.  Es  liegt  beim  Bedürfniss  nach  Gaskohlen  nicht  allein  für  uns  die  Nothwendig- 
keit  yor,  uns  Gewissheit  zu  yerschaffen,  dass  die  gelieferten  Kohlen  auch  Gaskohlen  *ind, 
sondern  auch,  dass  alle  Kohlen,  die  als  Gaskohlea  zu  gebrauchen  sind,  als  solche  auf  den 
Markt  gebracht  werden.  Das  wachsende  Förderquantum  der  Gaskohlen  steht  keineswegs 
im  Verhältniss  zum  wachsenden  Consum  an  Gaskohlen.  Die  Zechen  sind  effectiy  dazu 
geewungen,  um  der  Nachfrage  entsprechen  zu  können,  Kohlen  als  Gaskohlen  zeitweise  auf 
den  Markt  su  bringen,  die  gar  keine  Gaskohlen  sind.  Dieser  Uebelstand  also,  stellenweiser 
Verbrauch  yon  Nichtgaskohlen  zu  Gasbeleuchtungszwecken  und  Verbrauch  yon  Gaskohlen  zu 
gewöhnlichen  Heizzwecken,  liegt  allein  darin,  dass  es  dem  Producenten  und  dem  Consumen- 
ien  sehr  erschwert  ist,  ein  richtiges  unpartheiisches  Urtbeil  über  die  Qualität  der  yer- 
schiedenen  Kohlensorten  zu  Gasbereitungszwecken  sich  yerschaffen  zu  können.  Von  den 
Versuchen,  die  im  grossen  Betriebe  angestellt  werden,  weiss  jeder,  dass  sie,  wenn  auch  für 
den  Betriebsmann  selbst  yortheilhaft,  doch  zur  Beurtheilung  der  y erliegenden  Frage  nicht 
geeignet  sind.  Denn  es  wirken  auf  den  grossen  Betrieb  eine  solche  Menge  yon  Umständen 
ein,  die  das  Endresultat  irritiren,  dass  kein  Mensch  es  riskiren  wird,  diese  für  yerschiedene 
Kohlensorten  gefundenen  Zahlen  als  relatiy  richtig  hinstellen  zu  wollen.  Nicht  yiel  mehr 
wird  es  Jemandem  einfallen,  die  Zahl,  die  er  mit  der  Kohlensorte  erreicht  zu  haben  glaubt, 
mit  den  Zahlen,  die  auf  andern  Anstalten  mit  derselben  Kohlensorte  erreicht  sind,  gleich- 
stellen oder  yergleichen  zu  wollen.  Sie  können  nicht  mit  einander  stimmen,  weil,  wie  ge- 
sagt, SU  yersehiedene  Factoren  auf  das  Endresultat  einwirken.  Gewiss  wird  Jeder  yon  Ihnen, 
der  seitweise  Gelegenheit  genommen  hat,  sich  mit  eingehenden  Beobachtungen  zu  befassen, 
die  Ueberseugung  gewonnen  haben,  wie  ungeheuer  schwer  es  ist,  eine  sichere  Zahl  aufzu- 
steUeo.  Selbst  die  einfachste  Beobachtung  yerlangt  eine  Präcision ,  eine  Kenntniss  aller 
dabei  yorkommenden  Verhältnisse,  dass  ihr  Resultat  niemals  als  mathematisch  richtig  auf- 
geetellt  werden  kann,  abgesehen  dayon,  dass  stets  die  Indiyidualität  des  Beobachters  eine 
bedeutende  Rolle  bei  jedem  Versuche  spielt.  Ausser  diesen  Schwierigkeiten  tritt  der  An- 
stellung yon  Versuchen  aber  noch  der  nicht  unbedeutende  Aufwand  an  Geld  und  der  sehr 
bedeutende  Aufwand  an  Zeit  entgegen. 

Auf  meinen  Artikel  im  Gasjournal  ist  mir  s.  Z.  eine  öffentliche  Entgegnung  und  eine 
Zuschrift  priyatim  geworden,  die  beide  gegen  das  yon  mir  angeregte  Project  gerichtet 
sind.  Bei  näherem  Studium  derselben  bin  ich  zu  der  Ueberzeugung  gekommen ,  dass  es 
meine  beiden  Widersacher  sind,  die  am  besten  für  mich  sprechen. 

Herr  Hörn  spricht  den  Versuchsresultaten  jeden  practischen  Werth  ab,  da  es  nur 
auf  den  grossen  Betrieb  ankomme  und  das  Resultat  der  Versuchsanstalten  das  Gas  für 
den  grossen  Betrieb  nicht  yerbessere.  Es  ist  allerdings  richtig,  dass  man  im  Allgemeinen 
im  groesen  Betrieb  weiss,  ob  die  Kohlen  gut  oder  schlecht  sind.  Ein  definiti?es  Urtheil 
kaiui  die  Kohle  weder  yerbessern  noch  yerschlechtern.  Es  gibt  aber  für  später  einen  An- 
halt df  für,  ob  die  Kohle  dem  Renommee  entspricht,  oder  ob  nur  das  Renomm^  der  Kohle 
den  Käufer  yerschafft  hat.  Dass  der  Werth  des  Gases  yor  allen  Dingen  yon  dem  Worthe 
der  Kohlen  abhängt,  yorausgesetzt,  dass  die  Kohle  richtig  vergast  wird,  ist  klar.  Aber 
m.  .H.  wissen  wir,  wie  die  richtige  Vergasung  überhaupt  yor  sich  gehen  niuss?   Sind  wir 
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in  der  Lagßi  beurtbelkn  »u  kilnnßn  ^  den  Hity.ugrml ,  den  die  Kcvhio  cur  Erzielung  dei 
giiiiHtigsCea  KesiilUitGä  verl&ngt  ^  die  Zeit  dar  VergftHung,  i>b  diirch  I&iigcrea  Ltgern  düe 
QaaliiJlt  des  Gisea  verbenöert  oder  vprscliIeühtPit  wird  ?  Winsen  wir^  ob  wir  durch  längere« 
LiegenlaHsen  der  Kobleo  im  Ofen  da»  Gas  verbessern  oder  vcracblecbt*ini  ?  Ob  wir  di« 
QuAlitftt  Äuf  Kosten  der  Quftntitäi  und  iun;;ekehrt  forcirea  sollen?  Wissen  wir,  welcbe  Be- 
dingungen aur  Eneiülung  des  besten  Coak«ertrtges  zu.  erfüllen   sind? 

Ich  glaube,  dass  der  ganiÄe  VergasntjgspröcesM  noch  in  ein  DunVel  gehtlllt  ist*  Die 
dartlber  aufgea  toll  ton  AoÄicbten  sind  eben  weiter  nichts,  ab  noeh  nicht  widerlegte  Theorien, 
denen  die  Prüfung  durch  practi^scbe  Beobfichtuegen  mangelt.  Ebenso  verhält  es  sich  mit 
der  chemiscbon  AuAlyso,  der  Herr  Hurn  den  practisehen  Wertb  abspricht.  Ich  »tebe  voll- 
siftndig  Mit  dem  Standpunkt  der  Praxiif  und  HLlU  e^  mit  nicht  ein,  meine  Kuhlen  analysiren 
XU  wollen  und  ans  der  Analyse  Scblfi^äe  ayf  deren  QualitÜt  zn  sieben.  Aber  woran  liegt 
da«?  —  Weil  die  Analysen  noch  nicht  in  dem  Umlange  angestent  sind»  um  deren  Reauf- 
tate  practiach  deuten  zu  können.  Es  ist  eine  Lücke  uöch  nicht  ausgefüllt^  die  ausgefüllt 
werden  muss  und  wird,  wenn  die  Analyse  als  wi.klicber  Wertbmesser  auftreten  »oll.  Ich 
erinnere  nur  an  die  Rolle ^  die  die  Annlyse  jetzt  in  der  Eisenindustrie  spielt.  Das»  man 
im  Allgemeinen  weiss,  oh  diese  oder  jene  Kühle  gut  ist,  dan,  m.  IL,  su  erfahren,  habe  ich 
vorigen  Winter  Gelegenheit  gehabt,  wo  ich  von  einer  Zeche,  die  nach  dem  Rufe  und  nach 
von  mir  angeatelhen  Proben  ein  sehr  gtite^  Gaj^kablenflütÄ  hiitj  grBitftere  Quantitäten  be«og, 
deren  welcb^elnde  QuuJitlLt  mich  aber  nach  Ablauf  den  cnntructlichen  Terminen  veranlaastCt 
auf  neue  Lieferungen  nicht  einsugebeu,  —  !>cr  Vertreter  dieser  Zeche  btdmierte,  meine 
Einwürfe  nicht  früher  gekannt  zu  haben,  belbouerte,  dass  sttmmtliche  Kohlen  aua  demnolben 
Flütz,  freilich  in  verschiedenen  Hoben  ontnonimcn  seien  und  bat  mich,  VerHUche  mit  den 
von  verechiedenen  Puukten  entnommenen  Kobkn  anzustellen,  um  Ihm  die  Gewissbelt  an 
Yeraohafleni  ob  er  überhaupt  sich  noch  auf  den  Vertrieb  von  öaskohlen   werfen  künne, 

Daita  die  Vef^uch^aiiütalten  keinen  Nutsen  haben  sollen,  weil  man  nicht  wcIbs^  ob  man 
diesetben  Kohlen  erhUlt,  die  dort  untersucht  aiud  ,  wml  die  Resultate  ganz  andere  wie  die 
heim  ViTsucbe  sein  kUnnun,  i^t  nicht  richtig.  Die  Vertuobsanätaltcn  können  nur  relative 
Ecäuitale  liefern  ^  nur  al^  Wtirtbmesaer  verüchiedcni^r  KobUn  unter  einander  dienen,  aber 
niemals  eine  auf  den  grosi^en    Betrieb  zu  Übertragende  absolute  Zahl  aufscellen. 

Es  kommt  darauf  an,  daas  man  beim  Einkanf  seiner  Kohleiii  klug  ist,  damit  man  die- 
seihe  Kohle  erbSlt.  die,  gleichgültig,  ob  in  einer  Verauchs-  oder  in  der  eigenen  Anstalt, 
versucht  ist.  Dafür  kaun  natürlich  nur  die  Suliditüt  des  Lioföraiiten  und  auch  selbst  diese 
nicht  allein  die  notbige  Garantie  geben.  Die  Verifucbäan»talt  nimmt  nur  die  Stelle  eines 
Controleura  ein.  Wie  in  einer  Stadt  die  Strassen  mit  Polizei  bcsefat  sind  j  damit  keine 
Betrügereien  vorkommen,  iit  die  Ver.'^uclisanatalt  eine  Polizei  den  Zechen  gegenüber,  derwn 
Aufgabe  nicht  nur  in  der  Entdeckung  von  Verbrechen,  sondern  auch  in  der  Verhinderung 
de«  Gedankens  an  die  Ausfuhrung  von  Verb  rechen  besteht  und  gerade  auf  letzterem  Felde 
den   Hanptsegen   ihrer  ThÄtIgkeit  entwickeln  kann. 

Dass  jcdtT  Gasfachmann  es  seine  Aufgabe  ^^ein  lasi^en  uiuss,  sich  von  der  Güte  setner 
Kohlen  za  Überseugen,  glaube  ich;  aber  nicht^  dttss  jeder  in  der  Lage  ist,  d&a  als  seine 
Hauptaufgabe  zu  betrachten.  Es  wAre  das  eine  Arbeit,  für  jeden  oinzelnen  Waggon  aus- 
geführt, die  alle  menf4cblicbe  Arbeitskraft  übersteigen  würde.  T)ass  die  QualitlltsprQriing 
nur  so  weit  getrieben  werden  soll,  als  die  HenUiigiing  des  Prüfers  es  gestattet,  ist  klar 
und  dürfte  ott  da»  Resultat  der  Prüfung  auf  sehr  labile  Basis  stellen  ;  doch  will  ich  dacn 
nichts  weiter  sagen. 

M.  ILl  Der  scweite  mir  zugegang#;ne  Einwurf  geht  dabin,  wie  eine  Versuchsanatalt 
eingerichtet  sein,  wo  sie  errichtet  werden  und  wer  sie  leiten  solL  Ich  bin  damit  ein  ver- 
stände)], dass  dafür  nicht  ein  Chemiker  die  geeignet©  Persün liebkeit  ist,  sondern  ein  ge- 
wiegter Gasfacbmann  dazu  gehört,  der  ein  gehöriges  Maass  chemischer  und  technischer 
Kenntnisse  besitzt  und  genau  aus  dem  groBsen  Betriebe  weiss  ,  welche  Verhältnisse  ihm 
aufstoHsen  und  worauf  er  hauptsächlich  sein  Augenmerk  zu  richten  hat  bei  seinen  Be- 
nrlheilungen.  Wo  soll  eine  solche  Anstult  errichtet  werden?  ist  eine  untergeordneto  Frage, 
die  sich  verschieden   beantworten  Ifisst, 

Ein  anderer  Punkt  ist  der,  oh  ein  Mann  tu  finden  ist,  der  von  »aramtÜchon  Fach- 
männern das  Vertrauen  besitzt,  um  ihm  eine  derartige  Leitung  üborlragen  zu  können,  — ' 
Es  lÄsst  sich  nicht  Inngneu,  dass  jeder  Beubaehter  durch  Einseitigkeit  des  ürtheila,  durch 
individueMc  ßerähigung,  immur  Fehlerquellen  bietet,  die  nicht  unhedetitend  sein  können. 
Diese  werden  aber  geringer,  sobald  sie  nur  bei  relativen  lieobachtiLingeu  auftreten,  und 
werden  das  Resultat  viel  weniger  als  boi  mehreren  verschiedenen  Ikohachlrm  beinfiusscn. 
Es  dürfte  nicht  so  seh  wer  sein,  einen   Qasfachmann   zu   ßnden  ,    dem   man   dieses  Vertrauen 
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lelieiikon  und  detten  Venaohen  man  einen  relativen  Werth  beimessen  könnte.  Dam  Vor- 
Mehe  In  anderen  Zweigen  der  Wissenschaft ,  namentlioh  in  der  Chemie ,  oft  za  den 
schreiendsten  Widersprüchen  führen,  gibt  den  Beweis  dafür,  das«  wirklich  viele  Fehler  auf- 
treten, die  individaellen  Ursprungs  sind.  Es  wird  stets  ein  unabh&ngiger  oinselner  Be- 
obachter für  Versuchsreihen  bessere  Resultate  ersielen ,  als  eine  fieihe  von  BeobachterD, 
die  Jeder  auf  eigene  Faust  hin  arbeiten. 

Ea  wird  mir  femer  in  dem  Einwurf  gesagt,  dass  prinzipiell  für  die  Theilung  der  Ar- 
bdt  gesorgt  werden  muss  und  jeder  Versuch  für  sich  sein  soll.  Zum  Beweis  wird  ange- 
führt, dass  ähnliche  Versuchsanstalten,  wie  ich  sie  anstrebe,  bei  grösseren  Anstalten  schon 
errichtet  sind  und  dass  namentlich  jetzt  eine  solche  Versuchsanstalt  im  Saargebiet  in  Thätig- 
keit  ist.  Ich  glaube,  das  beweist  am  besten,  dass  das  Bedürftiiss  nach  Versuchsanstalten 
und  nicht  nach  Versuchern  vorhanden  ist. 

Dass  die  Verstreut  auf  ganz  verschiedener  Basis  angestellten  Beobachtungen  und  Er- 
fahrungen zur  Oeffentlichkeit  gebracht  werden  sollen ,  glaube  ich ,  brauche  ich  nicht  zu 
widerlegen.  Es  ergibt  sich  von  selbst,  dass  diese  zerstreut  gemachten  Beobachtungen  und 
Versuche,  die  ohne  einheitliches  Versuohsverfahren  gemacht  sind,  ziemlich  werthlos  in  der 
Veröffentlichung  sind,  ja  mehr  zur  Verwirrung  als  zur  KlArung  des  Urtheils  beitragen  müsseur 

Eine  andere  Zuschrift  ist  mir  von  dem  Leiter  der  Versuchsanstalt  in  Heinitz  bei 
Neunkirchen  geworden,  von  Herrn  Gas  eh.  Herr  Gasch  ist  anwesend  und  ich  bitte  ihn 
deshalb,  Gelegenheit  zu  nehmen,  seine  Ansicht  auszusprechen. 

Dieser  Herr  leitet  eine  Versuchsanstalt,  kennt  die  Schwierigkeiten,  weiss  aus  Er- 
fahrung, worauf  es  ankommt  und  wird  Ihnen  vielleicht  noch  einige  Mittheilungen  darüber 
machen. 

Ich  habe  auch  derzeit  Gelegenheit  genommen,  mich  an  den  Vorsitzenden  des  Vereins 
für  bergbauliche  Interessen  im  Regierungsbezirk  Dortmund,  Herrn  Dr.  Hammacher  zu 
wenden  in  Betreff  dieses  Gegenstandes  und  hat  sich  derselbe  Namens  des  Vorstandes  sehr 
gern  bereit  erklärt,  Kohleninteressenten  zu  bezeichnen,  die  bereit  dazu  wären  mit  uns  die 
Frage  selbst  und  deren  practische  Ausführung  zu  berathen.  Der  Einfluss  und  die  Leistungs  • 
f&higkeit  dieses  Vereines  ergibt  sich  daraus,  dass  gerade  jetzt  beschlossen  ist.  in  Bochum 
eine  Versuchsanstalt  für  Steinkohlen  zu  errichten.  Auf  ihre  Verdampfiingsfähigkeit,  auf  den 
Grad  ihrer  Verbrennlichkeit,  auf  ihre  Gasen t Wickelung,  auf  die  Transportfähigkeit,  (ob  sie 
dabei  in  Stücke  und  Staub  zerfallen),  auf  ihr  relatives  Gewicht,  auf  die  Rückstände  bei 
der  Verbrennung,  sollen  dort  die  Kohlen  des  Ruhrgebietes  untersucht  und  ausserdem  auf 
ihre  chemische  Zusammensetzung  Bezug  genommen  werden.  Für  diese  Versuchsanstalt,  die 
mit  der  dortigen  Bergschule  verbunden  wird,  hat  dieser  Verein  die  Anlagekosten  und  zu 
den  jährlichen  Betriebskosten  einen  bedeutenden  Posten  bewilligt,  so  dass  die  Untersuchung 
für  Steinkohlen  im  Allgemeinen  dort  zur  Ausführung  kommen  werden  und  dadurch  die 
Möglichkeit  geschaffen  ist,  wenigstens  für  grössere  Kohlenquanta  Proben  vornehmen  zu 
lassen.  Das  Gaskohlenquantum  ist  viel  zu  gering,  als  dass  man  einen  solchen,  dem  ge- 
sammten  Interesse  gewidmeten  Verein  zumuthen  könnte,  an  den  Kosten  bedeutend  zu 
partioipiren. 

Die  jährlichen  Unterhaltungskosten  der  Bochumer  Anstalt  sind  auf  Thlr.  1500,  und 
die  erste  Herstellung  auf  Thlr.  4020  veranschlagt.  Es  sind  das  nicht  unbedeutende  Posten ; 
und  wenn  der  Zweck  und  der  Nutzen  der  Einrichtung  von  Versuchsanstalten  keiner  weitem 
Discussion  bedarf^  so  ist  die  Hauptsache,  das  nöthige  Geld  für  solche  Zwecke  zu  beschaffen. 

Die  Mitglieder  unseres  Vereins  repräsentiren  eine  jährliche  Production  von  4000  Mill.  c'. 
Wenn  nun  schon  eine  Anstalt  von  100  Mill.  c'  es  für  vortheilhaft  finden  kann,  die  Kosten 
für  Betrieb  und  Anlage  einer  solchen  Anstalt  aufzuwenden,  so  wird  jedenfalls  ein  Verein 
von  4000  Mill«  c'  viel  leichter  dazu  in  der  Lage  sein ,  namentlich  wenn  er  im  Auge  be- 
hält, dass  er  nicht  der  einzige  ist,  der  davon  profitirt,  sondern  zur  Bezahlung  auch  noch 
andere  Leute  mit  heranziehen  kann.  Ich  glaube,  dass  derartige  Versuchsanstalten  ihren 
Segen  und  materiellen  Vortheil  auch  auf  ausserhalb  unseres  Vereines  stehende  Anstalten 
ausdehnen  könnten.  Es  würden  verschiedene  Zechen  mit  Freuden  Gelegenheit  nehmen, 
Beiträge  zur  Unterhaltung  und  Einrichtung  einer  solchen  Anstalt  zu  leisten.  Durch  solche 
Versuchsanstalten  werden  wir  dahin  kommen  können,  ein  einheitliches  Bureau  für  unsere 
Zwecke  zu  schaffen,  wie  es  gewiss  Jeder  von  uns  als  dringendes  Bedürfniss  empfindet. 

M.  H.l  Ich  empföhle  den  Vorschlag  der  Errichtung  von  Versuchsanstalten  nicht  zur 
Annahme,  es  würde  das  sehr  gewagt  sein,  ohne  die  Frage  eingehender  erörtert  zu  haben, 
ohne  die  Leistungsfähigkeit  und  die  Kosten  und  deren  Dockung  specieller  geprüft  zu  haben. 
Ich  bitte  nur  und  stelle  den  Antrag  dahin,  dass  Sie  beschliessen  wollen,  aus  unserer  Ver- 
sammlung eine  Commission  niederzusetzen,    die    die  Frage   der  Errichtung  von  Versuchs- 
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Aniitiilteii    iti  Beratbting   ciehen    möge    und    mit  den  Re«iilt«teii  ibr«r  Erdrtertmg    an«  änä 
oächäte  Jabr  eDtgegenkoiTimt, 

Herr  Grohmann  spricht  sich  gegen  «iie  Yersuchagasanstalt  aus.  Im 
Allgemetneii  sei  jede  Gaaauatmit  über  die  Qualität  ihrer  Kohlen  hinlänglich 
iDtormut,  dann  aber  kdnoen  die  Resultate,  welche  eine  Versuchsanstalt 
mit  Probekohlen  oder  Alusterkohlen  erhalte ,  nicht  maa^sgebend  sein  für 
den  Betrieb  im  Grossen  ,  well  die  Lieferung  einer  Wagenladung  Probe- 
kohlen durchaus  dafür  keine  Garantie  biete,  dass  die  nachherigen  Liefer- 
ungen dieser  Probe  wirklich  eDlsprechen.  Auch  sei  vorauszusehen ,  dass 
Lieferanten  auf  Grund  solcher  Probevergasungen  gute  Zeugnisse  zu  erlangen 
suchen  würden,  während  sie  vielleicht  gar  nicht  im  Staude  seien,  eine  gros- 
sere  Quantität  der  eigentlich  guten  Gaskohlen  zu  liefern.  Sie  müssen 
dann  von  Naehbarzechen  geringere  Sorten  zu  Hülfe  nehmen,  uod  die  Gas- 
anstalten werdeo  getäuscht.  So  könne  die  Versucbsgasanstalt  nicht  allein 
den  Werthj  den  man  ihr  vindiclre ,  eiubü^seo,  sondern  sogar  direct  nach* 
theilig  für  die  Gasanstalten  wirken. 

Herr  Dr.  Schilling  begrüsst  mit  Freuden  die  Idee,    welche  Herr  Grahn 
angeregt  bat,  glaubt  aber  auch,  daas  der  Verein  sich  für  die  Thätigkeit  einer 
Versuchagaaanatah    zunächst  einen    genaueren    Plan    machen    müsse.      Die 
Untersuchung  der   Kohlen   habe   nach   zwei  Richtungen   hin  ein  Interesse, 
einmal  für  die  Kohlenzechen^  und  dann  für  die  Gasanstalten.     Die  Zechen 
müssen  darüber  klar  sein,  was  sie  uns  zu  bieten    haben  ^    und    wir    oiüssen 
wissen,  was  wir  von  ihnen  bekommen.     Was  das  Interesse  der  Zechen  be- 
trifft,   so  zeige    das  Beispiel   in  Saarbrücken   deutlich,   was   zu    geschehen 
habe,  um  diesem  zu  entsprechen.  Gerade  so,  wie  für  die  Saarhrücker  Gruben 
eine  Versuchsanstalt  in  Heinitz  besteht,  können  und  werden  auch  für  andere 
Kohlenreviere  derartige  Anstalten  errichtet  werden;  das  sei  aber  Sache  der 
Zechen,   und   wenn  auch    der  Verein   diese  Anstalten   nach   Kräften    unter- 
stützen möge,  ao  sei  es  doch  nicht  seine  Aufgabe,  sie  ins  Leben  zu  rufen. 
Waa  das  Interesse  der  Gasanstalten  betrifft,  so  können  diese  sieb  diejenige 
Auskunft,    die  sie  für  ihren  Betrieb  gebrauchen ^   auf  verschiedene   Weise 
verschaffen.     Eine    Gasanstalt  kann    sich    entweder   eine   eigene   Versuchs- 
anstalt errichten,  oder  wenigstens  einen  Versuchsapparat  aufstellen,  der  ihm 
für  seinen   grossen    Betrieb   die   wesentlichsten   Anhaltspunkte    gibt      Ein 
solcher  Apparat,    der   in  die    grossen    Betriebseinrichtungen    eingeschaltet 
wird,  und  der  im  Gasjournal  (Jahrg.  1863.   S.  120)  auaföhrllcli  beschrieben 
steht,  ist  wenig  kostspielig,  und  kann  von  jeder  einigermassen  bedeutenden 
Anstalt  angescbafft   werden.     Kleine  Gasanstalten,    die   nicht    in    der  Lage 
sind,  sich  derartig  einzurichten^  können  sich  um  Auskunft  an  die  zunächst 
liegenden  grösseren  Anstalten  wenden.     Nichts  desto  weniger  wUrden  aber 
für  eine  eigene  Versucbsgasanstalt^  wenn  sie  zweckmässig  eingerichtet  und 
geleitet  würde,  noch  eine  Menge  von  Arbeiten  übrig  bleiben,    deren  Erle- 
digung für  unser    Fach    von    allgemeinem    Nutzen   wäre.     Eine    derartige 
Versuchsgasaoslalt,  deren  Aufgabe    es  sein  würde,    Fachfrageo    von    allge- 
meiner Bedeutung  %\x  lösen,  wOrde  sehr  im  Interesse  des  Faches  liegten* 
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Harr  SeUele  spricht  fQr  den  Plan  des  Herrn  Grahn^  und  wünscht  eine 
nnpartheiische  Versnchsanstalt,  die  Ton  den  Gaswerken  wie  von  den  Zechen 
benfttst  werden  könne.  Die  Anstalt  solle  Sendungeni  die  beanstandet  wer- 
den» untersQcben,  ohne  zu  fragen,  aus  welchen  FlöUeh  die  Kohle  stammt 
und  sa  welcher  Zeit  sie  daraus  entnommen  ist  Was  sie  findet,  tbeilt  sie 
einfach  den  Betreflfenden  mit,  ohne  sich  über  den  Zweck  weiter  zu  beküm- 
mern. Die  Versuchsanstalt  in  Heinits  sei  nicht  sugftnglichi  weil  sie  eine 
Staatsanstalt  sei.  Die  im  Ruhrgebiet  beabsichtigte  Anstalt  werde  sich  auf 
eine  Prüfung  der  Kohlen  besttglich  des  Gaswertbes  wohl  nicht  einlassen. 
Eine  besondere  Versuchsanstalt  sei  allerdings  ein  kostspieliges  Object,  der 
Verein  als  solcher  würde  nicht  die  Mittel  haben ,  sie  au  errichten  und  zu 
unterhalten,  er  würde  auch  nicht  in  der  Lage  sein,  für  die  Verwerthung 
des  erzeugten  Oases  zu  sorgen.  Er  (Redner)  erwarte,  dass  eine  Commis- 
ston  niedergesetzt  werde,  die  zu  untersuchen  habe,  ob  eine  Versuchsanstalt 
überhaupt  zweckmässig  sei,  ob  der  Verein  die  Anlage  derselben  überneh* 
men  solle,  oder  ob  er  sich  bei  einer  bestehenden  Anstalt  betheiligen  und 
einen  Theil  der  Kosten  übernehmen  solle.  Mit  Bezug  auf  diese  letztere 
Modalität  theilt  Herr  Schiele  mit,  dass  er  in  der  Lage  sei,  eine  kleine 
Filialgasanstalt  in  Frankfurt  zu  bauen,  dass  sein  Verwaltungsrath  sich  in 
der  zuvorkommendeten  Weise  bereit  erklärt  habe,  diese  Filiale  genau  dem 
Verlangen  des  Vereins  entsprechend  bauen,  und  alle  Vorsuche  gegen  Ver- 
gütung der  Auslagen  vornehmen  zu  wollen.  Er  (Redner)  würde  mit  Ver- 
gnügen eine  solche  Anstalt  führen  und  die  Versuche  überwachen,  ohne  dafür  für 
seine  Person  im  Geringsten  Etwas  in  Anspruch  zu  nehmen,  nur  würde  er 
bitten,  ihm  noch  einige  unpartheiische  Facbgenossen  an  die  Seite  stellen  zu 
wollen,    um  fQr  die  Resultate  die  grösstmöglichste  Sicherheit   zu  erlangen. 

Herr  Ga$ch  betont  die  Schwierigkeiten,  die  bei  den  Kohlenuntersucb- 
ungen  vorkommen,  und  kann  sich  einen  directen  Nutzen  von  diesen  Unter- 
suchungen in  nächster  Zeit  kaum  versprechen,  meint  aber  auch,  dass  sich 
die  Versuchsgasanstalt  mit  anderen  techni;»chen  Problemen,  deren  Lösung 
nicht  so  schwierig  sei,  und  von  denen  ein  practischer  Erfolg  viel  schneller 
zu  erwarten  sei,  vortheilhaft  beschäftigen  könne. 

Herr  Grahn  wünscht,  dass  seine  Idee  einer  allseitigen  gründlichen 
Ueberlegung  gewürdigt  werde. 

Herr  Sc&te/e  unterstützt  die  Niedersetzung  einer  Commission,  welcher  die 
Angelegenheit  zur  weiteren  Verfolgung  übergeben  werde. 

Dieser  Antrag  wird  angenommen,  und  die  Wahl  der  Commissionsmit- 
glieder  auf  den  zweiten  Versammlungstag  verschoben. 

Der  Vorsitzende  schliesst  die  Sitzung  um  2'/«  Uhr. 


Zweite  Sltevng  am  Freitag  den  28.  Mai  1869. 
Der  Vorsitzende  eröffnet  die  Sitzung  um  97?  Uhr. 
Herr  EUter  erstattet  folgenden  Berieht  der  Lichtaeggoig-GiMmisgitB. 
Nachdem  die  Commission  am  31.  März   d.  Js.  in  Frankfurt  a./M.  zu- 
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sammengetretOD  war,  haben  sich  die  Mitglieder  derselben  über  Folgendes 
geeinigt: 

1)  Die  Flammenböbe  bei  normaler  Verbrennung  ist  das  genaueste 
Maass  für  die  Leuchtkraft  der  Eereen. 

2)  Die  normale  Verbrennung  der  Kerzen  erfolgt  von  dem  Momente 
ab,  wo  der  Doebt  in  die  oxydirende  Zone  der  Flamme  eintritt  und 
SU  glimmen  beginnt,  bis  au  dem  Punkte,  wo  er  aus  der  Flamme 
austritt.    Jeder  Luftaug  stört  die  normale  Verbrennung. 

3)  Die  bei  normaler  Verbrennung  resultirende  Flammenhöbe  ist  pro- 
portional der  Leuchtkraft  und  dem  Consum. 

4)  Von  den  au  Lichtmessungen  üblichen  Kerzen,  als  Wachs-^  Stearin^, 
Wallrath-  und  Paraffinkerzen  ergaben  die  längste  Periode  normaler 
Verbrennung  die  Paraffinkerzen. 

Da  der  wechselnde  Docht  das  Hinderniss  ftir  die  normale  Verbrennung 
ist,  so  so  sind  die  Paraffinkerzen  als  deutsche  Normalkerzen 
in  erster  Reihe  zu  empfehlen.  Dieselben  ergaben  bei  108  Troy 
grains  oder  7  Gramm  Verbrauch,  und  46"""  Flammenhöhe  das  Licht  der 
englischen  Normal- Wallrathkerze  von  120  Troy  Grains  (7,7  Gramm)  Ver- 
brauch und  ebenfalls  46""""  Flammenhöhe. 

Die  Versuche  der  Commission  umfassen  im  Wesentlichen  folgende 
Kerzen : 

a)  Die  cannellirten  Paraffinkerzen,  vom  Vorstande  bezogen,  6  und  4 
Stück  auf  1  Pfund.  Die  mittlere  Flammenhöhe  war  48"'"',  und  ihr 
Verbrauch  118  Troy  Grains  bei  einer  Leuchtkraft  von  1,1  engl.  Nor- 
malkerze. Wurde  der  Docht  ein  wenig  geputzt,  und  bei  der  Flam- 
menhöhe von  46*"*"  photometrirt,  so  war  die  Leuchtkraft  gleich  der 
engl.  Normalkerze  mit  gleichfalls  46""'  Flammenhöhe.  Die  schwä- 
chere Kerze,  6  auf  1  Pfund,    entspricht  der  englischen  Kerze  besser 

'  als  die  stärkere,  4  auf  1  Pfund.     Bei  gleicher  Flammenböbe   geben 

beide  gleichen  Leuchtwerth. 

b)  Die  von  Herrn  Elster  allein  untersuchten  cannellirten  Kerzen  von 
Herrn  Riebeck  (6  auf  1  Pfund),  sogenannte  non  plus  ultra,  sowie 
dessen  Spermaceti-Paraffinkerzen  von  sternförmigem  Querschnitt.  Das 
Verbalten  derselben  war  ein  ähnliches,  doch  gaben  letztere  grössere 
Ungleichheiten,  in  Folge  des  sternförmigen  Querschnittes,  als  die 
cannellirten  Kerzen. 

c)  Von  Herrn  Dr.  Hübner  in  Zeitz  bezogenen,  von  Herrn  Elster  allein 
untersuchte  Paraffinkerzen ,  4  auf  1  Pfund ,  sowie  dessen  Normal- 
kerzen  von   der    Form    der  englischen  Normal- Wallrathkerze,  6  auf 

.  1  Pfund.  Auch  diese  zeigten  ein  gutes  Verhalten,  und  sind  nament- 
lich die  letzteren  schon  jetzt  gleichmässiger,  als  die  englischen  Nor- 
malkerzen. Sie  verlangen  aber  mitunter  ein  geringes  Putzen  des 
Dochtes,    wenn   die   Flammenhöhe   von  46""°  überschritten  wird. 

d)  Wallratbkerzen,  und  zwar  die    vom  Vorstande  bezogenen  amerikani- 
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sehen  nnd  englisohen  Wallrathkerzen,  4  auf  1  Pfand,  sowie  die  in 
Berlin  übliche  englische  Normalkerze  von  Fieldy  6  auf  1  Pfund.  Das 
Verhalten  dieser  Kerzen  ist  im  Allgemeinen  ein  gleiches.  Der  Docht 
ist  naheza  doppelt  so  stark;  wie  bei  den  Paraffinkerzen,  and  das 
Verglimmen  des  Dochtes  in  der  Flamme  fand  bei  keiner  vollkommen 
Statt;  es  mussten  daher  diese  Kerzen  geputzt  werden,  om  für  gleiche 
FlammeDhifhe  gleiche  Leuchtkraft  zu  bekommen«  Bei  allen  Kerzen 
fand  dann  bei  46""'  Flammenhöhe  eine  gleiche  Leuchtkraft  Statt. 
Die  amerikanischen  Kerzen  hatten  den  verhältnissmässig  dünnsten 
Docht,  und  eine  längere  Dauer  normaler  Verbrennung.  Die  6er  und 
4er Kerzen  unterscheiden  sich  im  Wesentlichen  nur  durch  ihre  Länge; 
sie  scheinen  gleichen  Docht  zu  haben ,  der  auf  die  verschiedene 
Stärke  der  Kerzen  nur  geringen  Einfluss  ausübt 

e)  Stearinkerzen.  Von  diesen  ist  constatirt,  dass  für  eine  gleiche  Flam- 
menhöhe bei  normaler  Verbrennung  eine  gleiche  Leuchtkraft  stattfindet^ 
während  der  Consum  der  Stearinkerze  142  Troy  Orains  beträgt, 
gleichwerthig  mit  einer  Normal-Wallrathkerze  von  120  Grains  Ver- 
brauch. Die  zum  Versuch  gekommenen  Mttnchener  Stearinkerzen, 
6  und  4  Stück  auf  1  Pfund,  vom  Vorstande  bezogen,  geben  genau 
dieselben  Resultate,  wie  die  Berliner.  Die  kleinere  Sorte,  6  auf  1 
Pfund  ist  vorzuziehen.  Die  Verbrennung  des  Dochtes  erfolgte 
schlechter,  als  bei  der  Wallratbkerze ;  die  einzelnen  Fäden  sind 
fester  geflochten.  Die  Stearinkerzen  verlangen  desshalb  ein  öfteres 
Putzen,  als  die  Wallrathkerzen. 

f)  Wachskerzen.  Diese  sind  fttr  photometrische  Messungen  fast  un- 
brauchbar, denn  wenn  sie  nicht  geputzt  werden,  so  findet  fast  nie 
eine  normale  Verbrennung  Statt,  weil  der  Docht  nicht  in  der  Flamme 
verglimmt.  Es  kann  vorkommen,  dass  die  Leuchtkraft  auf  die 
Hälfte  reduzirt  wird,  trotz  gleicher  Flammenhöhe.  Werden  aber 
die  Kerzen  geputzt,  so  ergiebt  sich  innerhalb  gewisser  Grenzen  auch 
hier  für  gleiche  Flammenhöhe  gleiche  Leuchtkraft. 
S.  Elster  E.  F.  Grahn,  S.  Schiele. 

Herr  Schiele.  Bezüglich  der  Herstellung  der  Paraffinkerzen  hat  sich 
der  Vorstand  an  den  Vorstand  des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie  in  Halle 
gewandt,  und  eine  Reihe  von  Fragen  gestellt,  deren  Beantwortung  zur 
Zeit  entgegen  gesehen  wird. 

An  die  Kerzenfrage  schliesst  sich  zunächst  folgender  von  Herrn  Dr. 
Schilling  eingebrachter  Antrag: 

jyDiejenige  Kerze,  welche  die  Lichtmess-Oommission  als  die  geeig- 
netste Normalkerze  für  photometriscbe  Messungen  anerkennt,  wird 
als  deutsche  Normalkerze  von  den  Mitglied ern  des  Vereins  für 
ihre  Lichtmessungen  angenommen.  Der  Vorstand  des  Vereins  über- 
nimmt es,    darüber  zu  wachen,    dass  der   Bezug  der  Kerzen   aus 
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eiDer  und    derielben    Fabrik    und   in   gleicher   Qualität    sicher    ge- 
stellt wird.*' 

Herr  Sckwar^r  wümacht  die  englische  Spermacetikerze  als  Normalkerze 
aDgenommen  zu  haben. 

Herr  Schiele  macht  darauf  aufmerksam^  dass  die  englische  Spermaceti- 
kerze  bei  den  Versuchen  grössere  Schwankungen  gezeigt  habe ,  als  die 
Paraffinkerze,  die  ja  ohnehin  in  der  Leuchtkraft  mit  jener  tibereinstimme. 
Auch  sei  es  vorzuziehen,  wenn  wir  die  Kerze»  aus  dem  Inland  bezieheo 
kdnnteuj  statt  uns  nach  England  wenden  zu  müssen. 

Die  Versammlung  (aast  zunächst  den  Bescbluäs^ 

^dass  überhaupt  eine  Normalkerze  angenommen  werden  aolle*" 

Herr  MehUs  (zugleich  Mitj;lied  des  Vereins  für  MiQeralöl  Industrie) 
spricht  sich  auf  Befragen  bezüglich  des  Materials  der  Kerzen  aus*  Redner 
verkennt  die  Schwierigkeiten  nicht,  welche  mit  der  Herstellung  von  Nor- 
mal-ParafTinkerzen  verbunden  sein  werden,  gibt  indesa  die  Versieh erung, 
das«  der  Verein  für  MineralöMudnatrie  es  sich  zur  Aufgabe  machen  wird, 
die  8ache  gründlich  und  ausführlich  zu  bebandeln ,  und  dass  er  suchen 
wird,  ein  Material  herzustellen,  welches  den  Ansprüchen  der  Gastechoiker 
entspricht.  Die  Schwierigkeiten  werden  Daraentlich  in  dem  Umstand  lie- 
gen, dass  das  Paraffin  bei  der  Fabrikation  mit  sehr  verscbiedeneD  physi^ 
kalisehen  Eigenacliaften  Huf tritt,  so  dass  es  ganz  von  dem  ricbtigeu  Misch - 
ungsverhättniss  abhängen  wird,  ob  man  im  Stande  ist,  ein  gleichmässiges 
Material  zu  erzeugen ,  sowie  ferner  in  der  Verschiedenheit  der  Systeme, 
nach  welchen  die  einzelnen  Fabriken  arbeiten.  Trotzdem  wird  es  wohl 
Mittel  gehen,  um  die  Aufgabe  nach  Wunsch  zu  lösen* 

Herr  Dr.  Schilling,  Wir  arbeiten  bereits  3  Jahre  daran^  zn  einer  deut- 
schen Normalkerze  zu  gelangen  Wir  haben  die  Eigenschaften  der  ver- 
fichiedenen  Kerzen  ausführlich  erörtert,  wir  sind  nun  klar  über  die  Schwie- 
rigkeiten^ welche  ihre  Herstellung  bietet,  sollten  wir  denn  wirklich  noch 
nicht  im  Stande  sein,  einen  Entachluss  fassen  zu  können?  Unsere  Licht- 
mess-Commission  ist  zu  dem  Resultat  gekommen,  dass  die  Paraffinkerze 
sich  von  allen  als  die  beate  bewährt  hat^  weil  sie  für  die  längste  Zeitdauer 
ein  coQstantes  Licht  giebt,  wir  haben  ferner  constatiren  hören,  dass  sich 
die  6er  Kerze  besser  eignet,  als  die  4er  Kerze,  wir  haben  endlich  gehört, 
dass  die  Leuchtkraft  dieser  Kerze  bei  46"""  Flammenhöhe  und  7  Gramm 
(108  Troj  Grains)  Consum  per  Stunde  der  Leuchtkraft  der  englischen 
Normaläpermacetikerze  entspricht^  was  hält  uns  also  ab^  diese  Kerze  als 
deutsche  Normalkerze  anzanehmeD? 

Herr  Oechelhaeuser  glaubt  auf  die  Schwierigkeiten,  welche  Herr  MekliM 
betreffs  der  Herstellung  gleichmässiger  Paraffinkerzen  hervorgehoben  hat, 
grosses  Gewicht  let;en  zu  müssen,  wünscht  desshalb,  dass  die  Lichtmess- 
Commission  sich  zunächst  betreffs  dieser  Punkte  mit  dem  Verein  für  Mine* 
ralöMndustrie  näher  verständige,  und  auf  Grundlage  der  Verhandlungen 
weitere  Vorschläge  io  der  nächstjährigeu  Sitzung  mache. 
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Herr  Schiele  betont^  dass  von  den  vielen  Kersen,  die  znr  Untersuch - 
QOg  gesogen  worden  sind,  die  Paraffinkerze  schon  jetzt  eine  weit  grössere 
Constanz  der  Flamme  zeigt,  als  jede  andere  J^erze,  und  ist  überzeogt,  dass 
die  Schwierigkeiten,  welche  bei  ihrer  Herstellung  vorhanden  sein  mögen, 
gewiss  überwunden  werden  können.  Er  erkläre  sich  desshalb  entschieden 
ftür  die  Ger  Paraffinkerze. 

Herr  Mehlis  will  durchaus  nicht  in  Abrede  stellen,  dass  sich  eine  ge- 
eignete Paraffinkerze  wird  herstellen  lassen,  wundert  sich  indess  darüber, 
dass  die  im  Handel  bezogenen  Kerzen  die  von  der  Commission  constatirte 
Gleichmissigkeit  gezeigt  haben. 

Herr  Elster  erklärt  dies  dadurch^  dass  Air  die  Versuche  überhaupt  nur 
die  besten  und  härtesten  Parafftnkerzen  bezogen  worden  sind. 

Herr  Dr.  Schillmg  hält  die  Annahme  einer  Normalkerze  für  die  wich- 
tigste Aufgabe,  welche  der  Verein  in  seiner  diesjährigen  Versammlung  zu 
lösen  habe,  und  würde  Nichts  mehr  bedauern,  als  wenn  der  Verein  zum 
dritten  Mal  ohne  Resultat  auseinander  ginge.  Nach  dem  Berichte  der  Com- 
mission habe  er  gar  kein  Bedenken,  die  6er  Paraffinkerze  anzunehmen,  und 
zwar  um  so  wenig€|r,  als  es  dem  Verein  ja  noch  immer  frei  stünde,  die 
^eichwerthige  englische  Normal-Spermacetikerze  dafhr  zu  substituiren, 
wenn  sich  für  die  Anfertigung  wirklich  noch  wesentliche  Schwierigkeiten 
und  Hindernisse  ergeben  sollten. 

Herr  Schiele  macht  noch  darauf  aufmerksam ,  dass  ein  hoher  Schmelz- 
punkt eine  wesentliche  Bedingung  für  eine  Normal-Paraffinkerze  sein  wird. 
Hierauf  werden  folgende  Anträge  angenommen: 
1)  Antrag  des  Herrn  Dr.  Schillii^: 

Es  wird    die   Paraffinkerze,    6    auf  1  Zollpfund,  welche    in  ihrer 
Leuchtkraft    der    englischen  Normal-Spermacetikerze   gleichkommt, 
ids  deutsche  Normalkerze  angenommen. 
3)  Antrag  des  Herrn  Schiele: 

Es  wird  der  Lichtmessungs-Commission  aufgegeben,  sich  mit  der 
Beschaffung  solcher  Kerzen  zu  beschäftigen.  Sobald  diese  Aufgabe 
gelöst  ist,  werden  die  Mitglieder  des  Vereins  bei  dem  Verkehr  unter 
einander  und  bei  ihren  Veröffentlichungen  im  Vereins- Organe  nur 
diese  Kerzen  zu  Orunde  legen. 
Im  Anschluss  an  die  Normalkerzenfrage  sind  von  Herrn  Dr.  Schilling 
noeh  folgende  weitere  Anträge  eingebracht  worden: 

2)  Der  VonUad  des  Yereins  lieet  aaf  Kosten  des  Vereins  dareh  drei  von  der  Ver- 
Bsrnmlang  zn  bestimmende  SschTerständige,  die  unabhängig  von  einander  arbeiten, 
das  Verhältniss  der  Leuchtkraft  swischen  den  Messkersen  der  einseinen  Sttdte  und 
der  deutschen  Normslkerse  feststellen.  Aus  den  Resultaten  der  drei  Sachrerstln- 
digen  wird  das  arithmetische  Mittel  genommen  und  dieser  Mittelwerth  als  msss- 
gebend  betrachtet.  Auch  das  Verhftltniss  sur  englischen  Normalspermaoetikerse  und 
snr  Pariser  Carcellampe  wird  auf  gleichem  Wege  ermittelt. 
8)  Um  die  deutschen  Städte  allmihlig  sum  Uebergang  auf  die  deutsehe  Normslkerse 
■a  reraalassen,  werden  simmtlicha  Stadtmagistrate  und  Oasanstalten  durch  den 
Vorstand  des  Yereins  ron  den  Beschlossen  sub  1  und  2  in  Kenntniss  geseut 
und  anlJi^rdert,  sechs  KeneUt  wie  solche  bisher  in  den  betreffenden  Stadien  den 
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Verträgen  sa  Qrunde  liegen  und  sar  Liehtmessang  rerwandt  werden,  an  den  Vor- 
stand des  Vereins  einsusenden.  Die  Identität  der  eingesandten  Kenen  mit  den 
▼ertragsmissigen  Messkersen  ist  durch  ein  mit  einsusendendes,  von  Magistrat  und 
Oasanstalt  gemeinschaftlich  nnteraeiohnetes  Attest  su  bestätigen. 

4)  Die  Resultate  der  ron  den  SaohTerständigen  ausgefflhrten  yergleiohenden  Messungen 
werden  durch  den  Vorstand  des  Vereins  nicht  allein  den  betreffenden  Magistraten 
und  Gasanstalten  mitgetheilt,  sondern  auch  durch  das  Organ  des  Vereins  sofort 
▼eröffentlicht. 

5)  Das  von  der  Lichtmess-Commission  als  das  sweckmässigste  anerkannte  Photometer- 
Papier  und  die  sweckmässigste  Einrichtung  des  Photometers  werden  von  den 
Mitgliedern  des  Vereins  angenommen  und  den  übrigen  deutMohen  Gasanstalten  und 
Stadtmagistraten  durch  den  Vorstand  des  Vereins  gleichfalls  snr  Annahme  empfohlen. 

Herr  Dr.  Schilling  verlieat  die  schriftlichen  Zostimmungen,  welche  ihm 
bezüglich  dieser  Anträge  von  19  Grasanstalten  zugegangen  sind  und  em- 
pfiehlt die  Anträge  selbst  der  Berücksichtigung  der  Versammlung. 

Nach  einer  eingehenden  Discui^sion ,  an  welcher  sich,  namentlich  die 
Herren  Oechelhaeüser,  Hess^  Dr.  Schilling,  Schiele  und  Kümmel  betheiligen, 
werden  auf  Orund  der  Anträge  folgende  Beschlüsse  gefasst 

2)  Der  Vorstand  des  Vereins  lässt  durch  drei  von  ihm  zu  bestimmende 
Sachverständige,  die  unabhängig  von  einander  arbeiten,  das  Verhält- 
niss  der  Leuchtkraft  zwischen  den  Messkerzen  der  einzelnen  Städte 
und  der  deutschen  Normalkerze  auf  deren  Verlangen  und  Kosten 
feststellen.  Aus  den  Resultaten  der  Sachverständigen  wird  das 
arithmetische  Mittel  genommen,  und  dieser  Mittelwerth  als  mass- 
gebend betrachtet.  Auch  das  Verhältniss  zur  Pariser  Carcellampe 
wird  durch  die  Sachverständigen,  aber  gemeinschaftlich  ermittelt. 

3)  Dieser  Passus  wird  gestrichen. 

4)  Die  Resultate  der  von  den  Sachverständigen  ausgeführten  verglei- 
chenden Messungen  werden  durch  den  Vorstand  des  Vereins  durch 
das  Vereinsorgan  sofort  veröffentlicht 

5)  Wird,  da  die  Lichtmess-Commission  bezüglich  des  Photometers  und 
Photometerpapiers  noch  keine  definitiven  Vorschläge  zu  machen  in 
der  Lage  ist,  bis  auf  Weiteres  ausgesetzt. 

Der  nächste  Gegenstand  ist  die  Gassteuer  frage. 

In  Anbetracht  des  Umstandes,  dass  die  Annahme  einer  Gassteuer  im 
norddeutschen  Reichstag  durchaus  nicht  wahrscheinlich  ist,  wird  von  einer 
eingehenden  Diskussion  dieser  Frage  vorläufig  Abstand  genommen,  auf 
Antrag  des  Herrn  Oechelhaeuser  indess  beschlossen,  den  Vorstand  des  Ver- 
eins zu  beauftragen,  dass  er  für  den  Fall,  wenn  abermals  derartige  un- 
wirthschaftliche,  und  den  Interessen  der  Gasindustriellen  wie  der  Consu- 
menten  schädliche  Steuerpropositionen  auftauchen  sollten,  den  kräftigsten 
Widerstand  dagegen  organisiren  wolle. 

Folgt  als  nächster  Gegenstand  die  Eautschukdichtungen. 

Herr  Knoblauch, 

M.  H. !  Wie  Sie  Alle  wissen,  stehen  sich  die  Ansichten  über  die  Gummiringe  nnd 
deren  Verwendung  als  Diohtangsmaterial  so  gegenfiber,  dass  eine  vollständige  Spaltung  in 
zwei  Lager  sich  ergibt.  Sogar  Fiftchmänner,  die  früher  von  der  Qäta  der  Ringe  übersengt 
waren,  sind  von  ihrer  Ansieht  dnroh  Üble  Erfahrungen  snrflckgekommen  nnd  sur  Dichtung 
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mit  Tbeerstridken   and  Verstemmang   mit  Blei    oder    einem  Mastix    und  VorMti  Ton  Blei 
Hbergegmngen. 

Ich  selbst,  ich  gestehe  es  gerne  in,  glaubte  nicht  Unger  mit  Gummiringen  dichten 
BU  sollen,  als  ich  in  Frankfurt  a.  M.  Gummidichtungen  in  förmlich  breiartige  Massen  ser- 
flossen  sah. 

Id&  suspendirte  daher  die  Legung  mit  Gummiringen  und  bin  erst  in  neuerer  Zeit 
wieder  auf  die  Dichtungsart  surückgekommen,  nachdem  ich  im  rorigen  Herbste  Gelegenheit 
hatte,  eine  10  Jahre  alte  Röhrenlage  heraussunehmen,  um  dieselbe  durch  eine  stärkere  su 
ersetien. 

M.  H.  I  loh  fand  dabei  den  Ton  mir  in  frflheren  Versammlungen  schon  aufgestellten 
Sata  wiederholt  bestätigt,  dass  wirklich  gute  Gummiringe,  richtig  g^egt,  ein  unschätabares 
Dichtungsmaterial  sind. 

Sie  werden  mit  Recht  fragen ,  welches  sind  gute  Gummiringe  und  woran  erkennt 
man  sie?  —  Ich  wiederhole  Ihnen  freilich  nur  früher  Gesagtes,  wenn  ich  Ihnen  sage,  die 
Ringe  müssen  mindestens  während  4  Wochen  nach  Empfang  in  die  trockene  Luft  gehängt 
werden,  und  wenn  sie  sich  alsdann  beim  Umdrehen  um^  ihre  innere  Fläche,  gleich  der  Ma- 
nipulation, welche  sie  beim  Einschieben  in  die  Röhren  durchzumachen  haben,  nicht  hart, 
spröde  oder  gar  rissig  seigen,  dann  sind  die  Ringe  bei  gleich  guter  Vulkanisirung  insbesondere 
dann  als  gut  su  erkennen,  wenn  sie  noch  dieselbe  Dehnbarkeit  wie  beim  Empfang  aus  der 
Fabrik  leigen. 

Ich  will  ihnen  sagen,  m.  H.!  wie  ich  jederzeit  su  guten  Gummiringen  gekommen 
bin.  —  Ich  bin  nämlich  nicht  der  Billigkeit  nachgegangen,  habe  auch  niemals 
die  Ringe  nach  Gewicht  gekauft.  —  Die  Folge  davon  war,  dass  ich  stets  Ringe  ron  aus- 
geseichneter  Qualitfit  bekam ,  welche  nicht  durch  künstliche  Mittel  recht  schwer  gemacht 
waren.  Zu  diesen  Verfälschungen,  möchte  ich  es  nennen,  diente  insbesondere  Blei  weis  oder 
ein  demselben  sich  ähnlich  rerhaltender  Stoff,  wodurch  die  Ringe  eine  in  Gas  leichte  Lös- 
barkeit erhielten   und  welchem  ich  hauptsächlich    die    vorgekommenen  Unftille  susch reibe, 

Sodann,  m.  H.  I  habe  ich  nie  versäumt,  die  Ringe  Jahr  und  Tag  voi^räthig  zu  haben, 
ich  kann  Ihnen  jetzt  noch  12jährige  Ringe  zeigen,  die  vollständig  tauglich  sind,  während 
ich  mir  untaugliche  Ringe  aufgehoben  habe ,  die  ich  beim  Empfang  als  solche  schon  er- 
kannt habe;  die  Ringe  fallen  schon  dadurch  ins  Auge,  dass  sie  beim  Vulkanisiren  meist 
schon  verbrannt  sind  ,  sie  zeigen  alsdann  eine  blaugraue  Färbung ,  fühlen  sich  trotz  des 
gelblieh-weisslichen  Staubes,  welcher  in  dieselben  künstlich  eingerieben  ist,  um  ihnen  das 
Ansehen  guter  Qualität  zu  geben,  härter  an  und  sind  schon  nach  14  Tagen  bis  3  Wochen 
so  hart,  resp.  haben  so  viel  an  ihrer  Dehnbarkeit  verloren,  dass  sich  beim  Umdrehen  kleine 
Risse  an  der  Oberfläche  zeigen. 

Die  Ringe  sind  in  jedem  Boden,  selbst  unter  Wasser  verwendbar;  —  als  ich  vor 
7  Jahren  eine  mehrere  100  Fuss  lange  Leitung  unter  dem  Flussbette  der  Lahn  ausführte, 
habe  ich  diese  achtzöllige  Leitung  mit  Gummiringen  gedichtet  und  obgleich  der  Wasserstand 
schon  15  Fuss  über  der  Rohrlage  gewesen,  Ist  noch  nie  ein  Tropfen  Wasser  durchgedrungen, 
so  wenig  wie  dies  dem  Gas  ein  Ausströmen  ermöglicht  hatte. 

Die  Röhrenleitung  in  Asohaffenbnrg,  im  Jahre  1858  ausgeführt,  ist  heute  noch  so 
dicht,  wie  zur  Zeit  der  Legung  derselben.  Hier  habe  ich  zur  Vorsicht,  um  vor  den  Ein- 
flössen des  Erdreichs  bewahrt  zu  bleiben,  vor  die  Ringe  noch  eine  Cementdichtung  ange- 
bracht, obgleich  auf  dieselbe  weniger  Sorge  als  Dichtungs-,  sondern  nur  als  Schutzmaterial 
gelegt  wurde. 

Die  Ringe,  nachdem  sie  10  Jahre  gedient  haben,  sind  noch  vollständig  elastisch, 
sie  haben  sich  an  den  Wandungen  mit  dem  Eisen  verbunden  (wahrscheinlich  in  Folge  des 
Schwefels,  der  denselben  anhing),  und  wenn  ich  Ihnen  jederzeit  den  Beweis  su  liefern  im 
Stande  bin,  dass  meine  Gasproduction  und  Ghisabgabe  nahezu  dieselbe  ist,  sicher  dieselbe 
nicht  übersteigt  in  Monaten,  wo  die  Temperaturwechsel  nicht  in  grossen  Gradunterschieden 
statthaben ;  wenn  Sie  sich  durch  die  übersandten  Proben  von  der  noch  guten  Quslität  überzeugen, 
so  werden  Sie  mir  zugeben  müssen,  das  solche  Resultate  nirgends  mit Theerstricken  und 
Blei  erreicht  werden  können ,  oder  nicht  auf  eine  solche  Reihe  von  Jahren  sich  anfänglich 
dichte  Leitungen  in  gleicher  Weise  dicht  erhalten  haben. 

Welchen  Vortheil  also  Gummidichtungen  insbesonders  bei  Leitungen  in  kleinen 
Städten  haben,  wo  bei  jetzt  so  gedrückten  Gaspreisen  auf  jede  irgend  mögliche  Erspamiss 
Rücksicht  genommen  werden  muss,  brauche  ich  wohl  nicht  des  Näheren  auseinander  zu 
setsen.  —  Würden  alle  Gasverluste  im  Röhrensystem  so  vermieden,  wie  dies  durch  gute 
Gummidiehtungep  geschehen  kann,  so  würde  die  Rente  mancher,  besonders  kleinerer  An- 
stalten wesentlich  erhöht  werden. 

loh  kann  ieehalb  die  Gammidichtnngen  wiederholt  nur  auf  s  Wtfrmste  empfehlen. 
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Herr  Schiele. 

Meine  Herren I  Eb  iat  bekannt,  dass  ich  in  der  Gummifrmgo  imnier  mitgesprochen 
haBo,  und  Sie  werdtjn  ea  mir  nicbt  Obel  noirnien  ^  wenn  ich  auch  diesma!  darin  spreche. 
Ich  bin  nämlich  auch  der  Ansicht^  das»  die  Verwendbarkeit  der  Gammiringe  zur  Dichtung 
dtirchaufi  zultUHig  ist,  daa»  dnrcbaufl  kein  Grund  Torhanden  Ist,  der  ein  ahBolotes  Absprechen 
der  Tauglichkeit  der  Gummiringe  als  DichtungsmatGrial  niütivirt;  aber  nichtsdestoweniger 
bin  ich  der  Ansichi|  daas  man  mit  der  ndtbigen  Vorsicht  tn  Werke  geben  sollte,  Ea  durfen 
n&mlich  diejenigen,  welche  ein  schweres  Gas  gebende  BtofTe  verarbeiten,  oder  die  englische 
Cannelkohle  oder  Plaltelkohle  in  grosser  Menge  mitverwcnden,  nicht  unbeachtet  laaseni  dass 
sie  bei  der  Frage  »ehr  Torsichtig  su  Werke  gehen  soUten.  Weniger  ist  das  bei  reinen 
BteJnkohlengasfabriken  der  Fall.  Ich  babe  in  der  vorigen  Jabresäitzung  mir  erlaubt,  meine 
Ansicht  über  die  Kautschukdichtungen  dahin  abzugeben,  das»  da^^  »ich  verdichtende  Oel 
sich  hinter  dem  ICautachuk  absetat,  d^n  unteren  Theil  des  Kinges  im  Kohr  erweicht^  zerstiirt  und 
dann  nach  Aussen  hin  in^s  Erdreich  dringt,  nnddajssdie  faserartige  Bildung,  die  nach  aussen  hin 
entsteht,  theilweise  von  anegeBchiedenen  lieimiscbun gen  herrührt  die  in  den  KautHchnkringen 
alndi  theilweise  aber  ans  den  Theilen  des  Erdreichs  ^  die  fiich  an  die  klebrige  Masse  au* 
hängen.  Um  das  Nähere  zu  ergründen,  habe  ich  eine  Kohrleitnng,  iBti^Uigi  die  unmittelbar 
Ton  der  Fabrik  ansgebt,  heraasnehmen  tind  BfTuen  lassen,  auf  eine  Strecke  von  etwa  2000'f 
eo  weit,  bis  sich  eine  Erweichung  der  Kautschuk  ringe  nicht  mehr  fand ,  bis  ich  wosste, 
dass  die  Ringe  noch  gut  waren.  Schon  bei  der  Legung  der  Rohre  fand  ich,  dass  bei 
grösseren  Rohrdimensionen  als  vielleicht  10'^  das  Einlegen  der  Kautschuk  ringe  in  die 
Böhrenleitung  mit  grossen  Schwierigkeiten  verbunden  ist.  Je  grösser  die  Dimensionen  sind» 
desto  unregelmäasiger  ist  die  ringförmige  Oeffimng.  Die  Katitscbukringe,  die  alle  gleich 
gemacht  werden ,  schliessen  in  die  eine  Röhre  hinein ,  während  sie  in  einer  andern  nicht 
au  gebrauchen  sind;  und  dadurch  kommt  man  oft  in  die  allerscblimmste  Lage.  Bei  grossen 
weiten  Röbrenleitungen  sind  die  Kautschuk  ringe  nicht  auzu  wenden^  atich  deshalb,  weil  die 
CondensatioosQftche  im  Verhftltniss  lur  Ringöffnung  zwischen  dem  Rohr  ungübeuer  gross 
ist.  Die  Condensationsütiche  bringt  eine  grosse  Menge  von  condensirtem  Oel  hinter  die 
Ringoi'nung.  Wir  haben  Ringe  aus  demselben  Rohr  untersucht  und  das  Stück  oben  heraus- 
genommen, haben  es  chemisch  untersucht  und  es  hatt^  keine  Spur  von  Oel  aufgenommen^ 
wftbrend  das  andere  Stück  unten  berau^genommen  Ha^lb^/^Oolh^tiQ  von  0,8  spec«  Gewicht* 

Um  zu  finden  ^  ob  es  richtig  ist ,  dass  das  Oel  allein  diesen  Kautschuk  aufgelöst 
habe,  hat  man  ihn  sorgf34ltig  ausgeschnitten,  unter  Wasser  geworfen  und  destillirt,  bis  beim 
iiedepnnkl  des  Wassers  kein  Oel  mehx  mit  überging*  Ich  habe  ein  Quantum  von  Kaut- 
schukmasse  destiUirt  und  man  fandf  dass  16,75^  ^^  Oel  von  dem  Kautscbnk  waren  anfgenommen 
worden.  Die  Rückstände  werden  klebrig  und  enthalten  noch  Gele,  die  erst  bei  höherer  Tempera- 
tur übergehen.  (Redner  seigt  einen  Ring^  der  in  einer  Entfernung  von  20000^  ron  der 
Fabrik  10^12  Jahre  iu  der  Erde  gelegen  hat^  und  bemerkt,  dass  das  eine  Stnckchen  keine 
6ptir  iron  Oel  enthalten  habe,  während  daa  andere  Htüokchen  ,  welches  aus  der  Erde  ge> 
nommen  wurde  und  klebrig  gewesen  sei    ©in  Maximum  von  3,80  Vi  Oel  aufgenommen  habe. J 

Der  Schluas,  m.  Q.l  ist  folgender:  Für  Steinkohlengas  bähen  sich  die  Kautschuk- 
diohtangenf  die  sich  bei  den  Dimensionen  bis  8^^  vollkommen  gut  darstelleu  lassen  ,  voU- 
kommen  gut  gedichtet  und  leisten  bis  auf  den  bentigen  Tag  noch  dasselbe ,  was  sie  am 
ersten  Tage  geleistet  haben.  Ueberscbreiten  dagegen  die  Dimensionen  8"  oder  verwenden 
die  Gaafabriken  eine  grössere  Menge  über  (25  ^^g)  Zusatz  von  schweres  Gas  gebendem  Roh* 
Stoffe,  daon  dürfte  die  Verwendbarkeit  des  Kautschuks  ganz  entschieden  sieb  absprechen 
lassen  ,  nicht  für  alle  Ffille  ^  aber  doch  für  die  meisten  Fälle.  Für  Steinkoblengas  halte 
ich  sie  für  vollkommen  anwendbar;  nur  das  Eine  ist  dabei  berücksicbtigenswertb ,  dais 
man  nämlich  auf  eine  Entfernung  Yon  1000  Fnss  von  der  Fabrik  aus  das  Hauptrohr  nicht 
in  Kautschuk  dichtet,  sondern  sich  da  der  Bleidichtung  bedient.  Ich  selbst  lege  kein  Rohr 
mehr  mit  Kautschuk,  weil  die  Oelcondensation  bei  dem  Mischgase  so  colossal  ist,  dasa  nach 
mehreren  Jahren,  seihst  auf  grössere  Entfernungen,  ich  erwarten  muss,  dass  die  Eautacbuk- 
ringe  erweicht  werden.  Aber  von  meiner  ursprünglichen  Ansicht  habe  ich  mich  noch  nicht 
bekehren  können,  daas  der  KautschnJc  verwerthbar  für  unsere  Zwecke  ist. 

Herr  Ziegler, 

Ea  scheint  anerdlngs,  dass  die  Zahl  der  Gtim miminner  in  der  Praxis  immer  mehr 
abnimmt ;  Ich  gestehe  aber  offen  dasa  ich  noch  au  ihnen  gehöre»  Die  Resultate  aus  meiner 
Praacis  gehen  dahin  ,  dass  ich  seit  beinahe  19  Jahren  sfimmtliobe  Gasrohren  mit  tTummi 
Terdiohtet  habe  und  dass  sie  mit  wenigen  Ansnabmen  durchaus  gut  und  dicht  sind,  dergestalt, 
dass  ich  im  letalen  Jalire  nur  «inen  Verluat  von  3^1%  meiner  Production    gehabt  habe. 
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In  der  nnnittelbmfen  Nähe  der  Fabrik  hatte  ich  im  Torigen  Jahr  8  oder  4  Verbindnogen, 
die  mioh  yeranlMsten,  dieee  Strecke  tob  der  Fabrik  bis  an  den  enten  Wassereamniler 
an  öffnen  und  da  habe  ich  allerdingt  jedoa  Jahr,  sowohl  im  Frfll^ahr  als  im  Herbste, 
eine  nicht  unbedeutende  Menge  Condensationsflässigkeit  absupnmpen  gehabt,  die  ans  feinem 
Theeröl  besUnd*  Also  bis  dahin  hat  snm  Theil  ein  ISJähriger  Bestand  der  Rohre  statt- 
gefunden, die  wenigen  undichten  Stellen,  die  anf  dieser  Strecke  Torkamen,  ersetste  ich 
desuhalb  durch  Bleidichtungen*  Im  Uebrigen  ist  die  ganse  Stadt  mit  Gummidichtungen  yer- 
sehen  und  es  hat  noch  nicht  an  einer  einsigen  Stelle  eine  Auflösung  stattgeftinden,  obgleich 
ich  schweres  Gas  mit  25%  Cannelsusata  liefere*  loh  kann  also  die  Gummiringe  nur 
aufs  W&rmste  empfehlen  und  wenn  sie  nur  20  Jahre  halten  sollten,  so  machen  sie  sich 
bis  dahin  besahlt,  abgesehen  dayon,  dass  die  Leichtigkeit  der  Legung  nicht  unbedeutende 
Ersparniss  gegen  die  Bleidichtungen  herbeiführt* 

Herr  Schiele. 

Es  interessirt  Sie  yieUeicht,  Näheres  Aber  die  chemische  Untersuchung  der  Kantsohuk- 
ringe  zu  erfahren.  Die  fraglichen  mehr  oder  weniger  erweichten  Kautsohukringe  wurden 
gesäubert  und  klein  geschnitten  und  mit  Wasser  so  lange  destillirt,  bis  nur  noch  reines 
Wasser  fiberging. 

Der  Kautschuk  yon  der  Leitung  snnächst  der  Fabrik  (etwa  2000  Fuss  entfernt,  und 
seit  etwa  6  Jahren  gelegt)  ergab  durch  die  Destillation,  welche  an  12  Stunden  dauerte, 
ans  1  Pfd.  5%  Lth.  =:  16,4%  ^^^^^  Koblenwasserstoffoeles ,  welches  ein  spec.  Gewicht 
Ton  0,8718  hatte,  und  dessen  anfänglicher  Siedepunkt  bei  115®  C.  lag,  der  aber  nicht 
constant  war,  sondern  allmählig,  indem  das  leichtere  Oel  abdestillirte,  höher  stieg.  Da  die 
Destillation  des  Kautschuks  mit  kochendem  Wasser,  also  bei  100®  G.  Torgenommen  wurde, 
so  kam  dabei  das  Oel  nicht  zu  seinem  Siedepunkt,  und  wurde  mehr  mechanisch,  als  durch 
Destillation  yon  dem  Kautschuk  getrennt.  Der  Kautschuk  Tom  Röderberg  (ca.  12000  Fuss 
Ton  der  Fabrik,  yor  etwa  12  Jahren  gelegt]  enthielt  3,5%  eines  Oeles,  dessen  spec.  Ge- 
wicht und  Siedepunkt  aber,  der  geringen  Menge  wegen,  nicht  bestimmt  werden  konnte. 
Der  Kautschuk  yon  der  Ecke  der  Hanauer  Landstrasse  und  Obermain-Anlage  (etwa  10,000  Fuss 
Ton  der  Fabrik  und  10  Jahre  alt)  enthielt  nur  Spuren  des  Oeles,  die  nicht  bestimmt  wer- 
den konnten. 

Sämmtlioher  Kautchuk  enthielt  einen  bedeutenden  Znsatz  unyerbrennlicher  Substanzen, 
die  im  Wesentlichen  ans  Zinkozyd  bestanden,  welchem  etwas  Kalk  und  Sand  beigemischt 
war,  so  dass  der  Zusatz  wahrscheinlich  eine  Art  Galmai  oder  irgend  ein  unreines  Zinkozjd, 
Tielleicht  ein  Abfall  yon  der  Zinkbereitung,  war. 

Herr  Geith. 
Ich  habe  bei  jeder  Versammlung  Gelegenheit  genommen,  mich  ungfinstig  fiber  die 
Anwendung  der  Gummiringe  auszusprechen,  und  auch  heute  muss  ich  darauf  zurflckkommen. 
Ich  habe  meine  Er&hrungen  in  dieser  Beziehung  noch  weiter  yeryollständigt.  Ich  habe 
mich  genöthigt  gesehen,  meinen  Haaptstrang  gänzlich  umzulegen  und  habe  bei  der  Offen- 
legung oonstatiren  lassen,  wie  yiel  Verbindungen  undicht  gefunden  wurden,  und  es  ergab 
sich,  dass  unter  8  Dichtungen  5  undicht  waren.  Ausserdem  habe  ich  in  yerschiedenen 
Theilen  der  Stadt  Gummiringe  herausnehmen  müssen,  und  da  fand  ich,  dass  sie  zum  gjrosen 
Theile  zerstört  waren.  Ich  bemerke  noch  —  was  mit  den  Erfahrungen  ,  die  wir  gehört 
haben,  flbereinstimmt  —  dass  iiberall,  wo  die  Rohrleitung  sehr  trocken  liegt  und  je  grösser 
die  Entfernung  yon  der  Fabrik  wird,  so  dass  die  Oele  nicht  mehr  so  hineingelaufen  können, 
die  Dauer  der  Gummiringe  eine  grössere  ist.  Aber  auch  auf  grössere  Entfernungen 
werden  die  Ringe,  die  in  feuchtem  Terrain  liegen,  yiel  rascher  zerstört,  als  wo  sie  trocken 
liegen.  Diese  Erfahrung  habe  ich  durchgängig  gemacht.  Aus  dem  Grunde  bin  ich  —  mit 
den  Erfahrungen  anderer  Herren  tibereinstimmend  —  zur  Ueberzeugung  gekommen,  dass 
es  eine  Dichtung  ist,  die  man  nach  meiner  Meinung  nicht  mehr  empfehlen  kann.  Es 
handelt  sich  lediglich  um  die  kürzere  oder  länj^ere  2ieit,  in  welcher  das  Material  zerstört 
wird,  während  doch  Jeder  wfinschen  muss,  ein  Material  zu  haben,  das  eine  nngemessene 
Zeitdauer  hat,  und  deswegen  soll  man  die  Gummiringe  nicht  anwenden. 

(Pause.) 
Hienach    wird   zur  Besprechung  der  Sparbrsaier  uad  Regülatorei   über- 
gegangen. 

Herr  Schiele  . 
Es  war,  m.  H.  I  ursprünglich  meine  Absicht,  einen  Vortrag  iiber  die  Entwickelnng 
der  ganzen  Frage  su  halten,  eine  geschichtliche  Entwickelnng  zu  geben,    nm  auf  die  Art 
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und  Weise  ku  kommen,  wie  ib&il  bestrebt  ist,  ßparbroBiier  «u  verbreiten,  Uniere  Zeit  Ist 
aber  zxi  kostbar,  micb  bei  einer  aolcben  nebensÄcblicben  Frtgo  anfKahalten  j  wir  können 
dus  auf  eine  aplLteroZeit  verapareQ.  Ich  werde  mich  daber  auf  einige  wenige  vergleiobeti de 
^Üttbei Jungen   and  Me^ksiingen  bescbiUnkei], 

Wir  wollen  mit  dem  Brönner^schen  Brenner  ^  anfAngen ,  ala  dem  verbreitetsten 
der  iogenaonten  Sparbrenner,  den  ich  mir  «o  bergerichtöt  habe,  dase  ich  einmal 
den  Ünick,  der  vor  dem  Brenner  herrscbt ,  messen  konnte,  und  dann  den,  der  hinter  dem 
Brenner  henrsobt»  Bei  allen  V^erauchen  habe  ich  einen  Regnlator  angewandt,  der  entschieden 
nach  den  Versuchen  f«ir  derartige  feinere  Mesnungen  der  beste  ist,  und  ich  habe  anch 
wirklich  auf  die  Dauer  den  Gasdruck  vor  dem  Brenner  vollkommen  coöafant  erhalten.  Um* 
deu  Druck  zu  messen,  ist  das  einscig  feine  Instrument^  waa  wir  bis  jetst  besitzen,  der  Zug- 
und  Drnekmesfier  von  Dr,  Lisst,  deo  ich  zur  Ansicht  hier  aufgestellt  habe.  Wenn  Sie 
sich  von  der  Empfindlichkeit  desgelbeu  fiberzengen  wollen,  so  dürfen  Sie  nur  den  Kaut«tcbuk- 
schlauch  Eindrücken,  und  8)e  werden  sehen,  daaa  der  einfache  Bcbluss  des  Bohres  die  Luft 
so  uomprimift,  dass  die  Luftblasen  aicb  In  der  Druckrichtung  fert bewegen.  Streichen  Sie 
hinauf  an  der  KautacbukrÖhre,  so  worden  Sie  bei  Zuhaltung  der  Oeffoung  die  vollkommene 
Beweglichkeit  der  Wasserblase  finden.  Wir  sind  im  Stande  j  aaf  diesem  Instrumente  von 
einem  Vieitel  MillimiHer  bis  zu  einem  Ceutimeter  den  Druck  ganz  genau  abzulesen.  Da- 
mit sind  alle  diese  verschiedenen  Bronner  und  verschiedenen  Sorten  von  Regulatoren  probirt 
worden,  Sie  sehen  überall  ein  kurzes  Enierohr  angel^lhct,  an  das  der  Kautschukschlaucb  äuge* 
steckt,  vermittelst  dessen  die  Beobachtung  selbst  gvmaebt  wurde.  Der  Unpartbeilichkeit  der 
Bache  wegen  habe  ich  nicbt  allein  experimentirt,  ich  habe  die  eine  Hälfte  der  Beobachtungen 
vorgenommen,  die  zweite  IlÄlfte  habe  ich  einem  gowandteu,  zuverlässigen  Ingenieur  über- 
geben, der  ganz  unabhängig  von  mir  gearbeitet  bat.  Jeder  hatte  die  Hälfte  der  Beobach- 
tungen und  nichtsdestoweniger  haben  wir  ganz  übereinstimmende  HesuUate  erzielt.  Es 
konnte  nicht  meine  Sacbe  äein,  nachzuweisen  ,  welchen  Einüuss  der  Druck ,  welcher  vor 
dem  Brenner  herrscht,  auf  die  Leuchtkraft  des  Gases  bat.  Wenn  man  nur  das  Druokver- 
hältnisB  kennt,  welches  in  dem  Zuleitungsrohre  und  vor  dem  Brauner  existirt^  dann  weiss  mim 
auch,  wenn  der  Regulator  aufhört  zu  wirken,  ob  Gleichförmigkeit  Torbanden  ist  und  ob  man 
sich  mit  Sicherheit  auf  die  Apparate  verlassen  kann.  Von  ^rornherein  war  ja  zu  erkennen, 
und  wir  wiaeen  das  aus  der  Praxis  sehr  wohl,  dass  die  Brenner,  bei  denen  eine  unverinder- 
lichi^  OelTnuDg  vorher  geschaffen  ist,  sei  es,  in  welcher  Form  es  wolle,  eine  regelmässige  Re- 
gulirung  der  nachststehenden  Flamm©  nicht  bewirken  können«  Der  Qrund  ist  der  ,  djua 
die  Durchströraung  durch  die  feine  Oefinung  absolut  vom  vorhergebendcn  Druck  abhängig 
ist.  Das  ist  anders  bei  den  Regulatoren.  Diese  haben  lediglich  den  Zweck  ,  den  Druck, 
der  hinter  ihnen  herrscht,  stets  auf  gleicher  Hi>be  zu  erhalten.  Noch  muss  ich  bemerken, 
dass  ich  bei  allen  Versuiben,  die  ich  vorgenommen  habe,  einen  Maximaldruck  genommeu 
habe,  der  65 — 68  Millimeter  nicht  überstieg.  Dann  habe  ich  von  10  zu  10  Millimeter  reduzirt 
und  habe  btiobnchtet,  welcher  Druck  unmittelbar  vor  dem  Brenner  herrschte^  und  dann, 
welcher  Verbrauch   sich  in  der  Stunde  bei  brennender  Flamme  herausstellte. 

Der  BrÖnner'schc  Patentbrenner  ergab  folgende  Resultate  t 


Druck 

Druck 

Verbrauch 

vor  dem 

Regulator 

vor  dem 

Brenner 

des  Brenners 

60  MiUim. 

3.75  Millim. 

3.30  &  engl. 

50 

n 

S.25 

3>00  „      ^ 

40 

n 

2,50 

2,50  „      ^ 

SO 

n 

2,00 

240  „      , 

20 

n 

1,50 

1,70  „      , 

10 

» 

1,00 

1|10   n       n 

5 

» 

0,75 

0.65  ,      ^ 

2,5 

n 

0,50 

n 

040  ,      , 

ebe 


Sie  sehen,  dass  dieser  Brönner^sche  Brennerj  dht  eine  tinveränderlicbe  Oeßbung  hat, 
Regulirung  gar  nicht  zulässL 
Anders  verhält  sich*s  mit  den  Regulatoren.  8ie  sehen  hier  den  von  Bugg,  welcher  um  ur- 
flprüngUch  aus  England  zugekommeu  ist  Herr  Friedleben  bat  ihn  angewendet  und 
hat  ihn  eingeführt;  ich  habe  ihu  früher  nicht  gesehen;  die  Versuche  damit  siud  unbekannt 
gebliehen.  Sie  sehen  hier  zwei  ReguliroiTnungen  und  zwei  Membrane  ,  an  denen  kloine 
Kegel  hKngen,  die  in  den  Oeff'nungcn  auf-  und  abgehen.  Der  AbschlusB  ,  den  man  sonst 
mit  Quecksilber  herstellte,  ist  hier  durch  die  Membran  bewirkt,  und  iwar  durch  eine 
sehr  dicke  Membran.  Der  eine  der  Regulatoren  ist  oeusUnt  belastet,  er  Iftsst  nicht  so, 
äuBti  eine  gri^ssere  Spannung  im  Apparat  hergeattillt  wird,  als   überhaupt  für  die  Thfttigkeit 


fttigkeit  J 
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iiBB  Begnlaton  snllsiig  ist     Der  zweite  Theil  ist  ebenso  wie  der  erste  eonstmirt  und  hat 
oben  ein  kleines  Sohftlcben,  in  dem  Gewiobte  liegen;  er  istder  eigentlicbregnlirendeTbeiL 

Folgendes  sind  die  Resultate,  die  icb  mit  diesem  Regaletor  erbalten  babe: 

Doppel-|tegalator  fflr  Privetflammen  tou  Sagg  in  London 
bei  einer  Belastung  des  Regulators  mit 


Druck 

0.000  Pfd. 

0,005  Pfd. 

0,010  Pfd. 

0,020  Pfd. 

0,050  Pfd. 

Tor  dem 
Regul. 

Druck 

T.d.Fl. 

Verbr. 

Druck 

Verbr. 

Druck 

Verbr. 

Druck 

Verbr. 

Druck    Verbr. 

Millim. 

Millim. 

0' 

mm. 

0' 

mm. 

c' 

miu. 

c' 

mm.          o' 

60 

7,26 

1,80 

7,75 

2.05 

9,00 

2,40 

1125 

2,65 

regulirt  niobt 

50 

6,50 

IJO 

7,50 

2,10 

8,50 

2,15 

11,00 

2,60 

17.25       3,70 

40 

6,50 

1.85 

7,50 

2  00 

8,50 

2,20 

11,00 

2  65 

16;75      8,75 

30 

6,50 

1,80 

7,50 

2,00 

8,50 

2,20 

11,00 

2,65 

17,00       8,75 

20 

6,50 

1,80 

750 

2,00 

8,50 

2,20 

11,50 

2,80 

16,50      3,50 

10 

7,00 

175 

7,75 

2,00 

8,75 

2,20 

9,25 

2,30 

regulirt  nicbt 

Wir  wollen  den  folgenden  betraobten ,  weil  er  sich  direct  an  den  Sugg*schen  an- 
scbliesst.  Die  Membran  sehen  Sie  hier  einfach  angebracht.  Es  ist  eine  andere  Membran, 
die  nicht  so  dick  und  offenbar  aus  ganz  feinem  Leder  gemacht  ist.  Der  Friedleben*sche 
Brenner  bat  richtige  Regulirungsgrenzen ,  die  zwischen  50  und  20  Millimeter  im  Haupt- 
robre  liegen.     Die  Ergebnisse  hiermit  sind  folgende  : 

Trookener  Regulator  für  Strassenflammen  von  Sugg-Friedle  ben. 


8pec. 
Druck 
Tor  dem  Regulator 
65  Millim. 
60       „ 


Gewicht  des  Gases  bei  14<^  C.  =  0,523. 

Druck  Verbrauch 

Tor  dem  Brenner  des  Brenners 

13,4  Millim.  3,15  c'  engl. 


[Diff.  :0,7  c' 


12,6  „  3,00 

50       „  11,75  „  2.8 

40       ^  11,75  „  2,8 

30       ,,  HJ5  ^  2,8 

20       ,  11,5  ,  2,7 

10       „  9,5  ,  2,3 

Zwischen  6  bis  7  Millimeter  Druck  hört  die  Druckminderung  auf. 

Damach  kommt  der  Elster'sche.  M.  H.  I  Wfthrend  wir  beim  ersten  Regulator 
dickes  Leder  gesehen  haben,  das  fast  aussieht  wie  Fischhaut,  hat  der  Elster*sche  noch 
eine  andere  Membran;  dieselbe  besteht  aus  Fischblase.  Diese  Fischblase  —  das  ist  eigent- 
lich der  Vorzug,  den  er  fär  seine  Re^rulatoren  beansprucht  —  wird  mit  Gly- 
cerin  so  präparirt,  dass  während  dort  die  Fette  möglicherweise  hart  werden  können  und 
die  Regulirung  nachlassen  kann  ,  hier  durch  die  mit  Glycerin  getränkte  FiscbblaFC  ein 
derartiges  Festwerden  nicht  eintritt.  Hier  geht  auch  das  austretende  Gas,  wie  Sie  erkennen 
können,  nicht  tou  innen  heraus,  sondern  das  Gas  ist  seitlich  herausgeführt  durch  das 
Bogenrohr  und  hier  wird  der  Brenner  aufgesetzt.  Der  Vortheil,  den  diese  Einrichtung  hat, 
ist  der,  dass,  wenn  Sie  die  Schraube  oben  aufmachen  und  drehen  die  oberen  Theile  herum, 
Sie  im  Stande  sind,  durch  Abheben  des  Deckels  die  Membran  und  den  Conus  zu  rei- 
reinigen ,  und  zu  erfahren,  was  etwa  nicht  in  der  Ordnung  ist.  Der  Elster*sche  Regula- 
tor hat  in  seiner  Regulirung  Folgendes  geleistet: 

Trookener  Regulator  für  Strassenflammen  tou  Sigmar  Elster. 
Spec.  Gew.  =  0,523. 


Druck 

Druck 

Verbrauch 

Tor  dem 

Regulator 

vor  dem 

Brenner 

des  Brenners 

68  Millim. 

7.00  Millim. 

2.00  c'  engl. 

60 

» 

6,75 

n 

1  90  „      „^ 

50 

n 

6,50 

» 

1,80  „      , 

40 

» 

6  25 

» 

1,80  „      „   j. 

80 

» 

600 

n 

IJO  „      „  ^ 

20 

» 

5,75 

n 

1,65  „      „ 

10 

n 

6,00 

ft 

1,70  ,      „ 

5 

» 

4,25 

» 

1,25  ,      „ 

4 

» 

2.75 

n 

0,95  „      , 

Diff.:0,2o' 


Bei  8  Millimeter  hört  die  Druekminderung  auf 
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Die  Betracbtang  dieser  Zahlen  ergibt,  djws  die  BegalirangsfUbiglieit  dea  Els(er*fel 
blfl  68  Millim.  liegt ;  hött«r  hiDJiiif  acheiat  er  nicht  zu  gehen,  und  d&6ä  ei' gestattet,    lOMilUm*'^ 
Druck  Tor  dem   Brenner  im  Strasäeurolir  ku  gebüu,  d.  h,  das»  er  mit  AuiiAAliHie  der  Doppel- 
Keguiatoren  die  giüante  Grenze  der  RegiilirungJiniliLgkeit  hut. 

Der  Sraith'acbe  HoguUtor  ist  in  Ü  ürösÄen  vorhanden*  Beide  baben  genau  dieselbe 
ConMruction.  leb  will  bierbel  bemerken,  dass  ich  mich  lediglich  auf  die  Regulatüien  be- 
aefaränkt  habe,  die  »ur  Regulirung  einer  Flamme  beniiUt  werdeo.  Der  Grund  davon  war, 
weil  alle  Sparbrenner,  die  verkauft  werden,  jn  nur  für  eine  einzige  Flamme,  nicbt  aber 
für  eine  Reibe  von  Flammea  sind.  Daas  sie  bis  zu  gewissen  Grössen  auch  weiter  geliefert 
werden  können  und  auf  eine  vcrhättDiAemAssig  gröstiere  Zahl  v^n  Flammen,  haben  Sie  an 
den  von  Herrn  Elater  aufgesteillen  E^xempVaren  geaehen*  Die  andern  FabrikaDten  werden 
in  den  GrQsjien  ebenfalls  weiter  gehen  künnen ,  obgleich  durch  die  FiacbblaaeD  gewiaae 
Grenzen  gegeben   werden* 

Troekener  Regulator  filr  IStraasenfl  am  men  von  Edm«  Smith  In  Hamburg, 

Spec.  Gew.   =   0,523. 
Grössere  Sorte, 

Verbrauch 
des  Brenners 
4,20  c'  engL^ 
4  tO  , 


Druck 

Druck 

Ter  dem  Regulator 

▼or  dem 

Bronn er 

57  Mülim. 

17.50  Mülim 

50        n 

15.2J 

n 

40       „ 

14,50 

if 

30       „ 

15,00 

» 

20       , 

15,00 

n 

10       , 

9,00 

n 

Bei  5  Millim. 

hdrt  die  Druckminderung  auf* 

Kleinere 

Sorte, 

Drnck 

Druck 

Tor  dem  Regulator 

Tor  dem 

Brenner 

56  Millim. 

24,00  MiUim. 

50       „ 

22,00 

9 

40       , 

22JÖ 

n 

30       „ 

23,00 

i 

W       „ 

18,25 

n 

10       „ 

9.25 

n 

3.50 
350 
3,50 

2,40 


Diff.:  1,8  0 


Verbrauch 

deB  Brenners 
4,90  e'  engl 
4J0  n       n 


4,60 
4.60 
4,00 
2,40 


»Diff.:  2,5  c^ 


Bei  6  Millimeter  hört  die  Druck  rainderung  auf. 

Bei  dem  grossen  Regulator  glaube  ioh^  war  der  Brenner  im  VerhUltnia»  aur  RegU' 
liningeöfi'nung  zu  klein-  der  kleine  dagegen  hat  eine  hei^sere  RegulirnngeÜbigkeit  ergeben. 
DaSi  m.  HA  sind  die  Grenzen.  Wenn  i^ie  vorher  nicbt  überzeugt  waren,  dasa  der  Regu- 
lator unter  alku  VerbÄltniHscn  jedem  Sparbrenner  vorzuziehen  ist,  so  werden  Sie  es  dadurch 
werden,  wenn  Sie  die  Flainmenzabl,  die  durch  einen  Regulator  regulirt  werden  soll,  multi* 
pliziren  mit  der  Zabl  dor  ^übergruachen,  die  ^ie  bezahlen  müaäen  für  die  einzelnen  Spar* 
brenner.  Vergleichen  Sie  diia  mit  der  Ausgabe ,  für  einen  Regulator ,  ich  will  annehmen, 
um  25  Flammen  zu  speiaco,  so  werden  Sie  aUts  finden,  daas  zur  Erlangung  gleicher  Ziele 
BrönnerWhe  Brenner  mindestens  das  Doppelte  und  Dreifache  von  dem  kosten,  was  ein  ein- 
ziger Hegutator  kostet. 

Herr  Oechelhaeuser, 

Die  Äusserst  interesaanten  Mitthoilungen  Über  die  genauen  Untersucbungen,  die  mit 
Yerschledenen  Regulatoren  gemacht  worden  siod.  kann  ich  VürvollstHndigen  durch  Mittheil- 
ungOD  aus  der  Praxi}^.  Ich  muas  zunächst  voraudschickeu,  dasa  um»ere  Resultate  nicht 
blos  thcüiettach,  sondern  auch  praktisch  mit  den  mitgetbeilten  Keaultaten  Übereinstimmen. 
Was  zunkchst  die  Sparbrenner  betrifft  ,  so  kann  wohl  darüber  bei  Jedem,  der  überbanpt 
Versuche  damit  gemacht  hat,  keine  Meinungavcrschiedenheit  sein,  dass  sie  in  Wirklichkeit 
keine  Regnlatoren   vorstellen  können. 

Was  die  Regulirtlthigkeit  der  Regulatoren  betrifft,  so  werden  natürlich  auch  bei 
diesen  gewisse  Schwankungen  stattfinden,  und  diese  Schwankungen  wurden  weniger  den  ver- 
schiedenen Systemen  zuzuschreiben  sein,  aU  jedesmal  von  der  Beschaffenheit  des  einzelnen 
Apparates  abhängen,  Im  Allgemeinen  kann  eonstatirt  werden,  dass  mit  Hülfe  des  Regula- 
tors der  Flammeuconsum  constant  erhalten  wird,  und  dass  dieso  Frage  sowohl  tbeorethiscb 
als  praktiach  gelöst  zu  betrachten  ist.  Ich  habe  schon  vor  3  Jahren  in  England  20— 30,000 
dieser  Apparate   in  ThJitigkeit    gesehen.      Allerdings    waren  dieselben  fast  ohne  AnanAhme 
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unter  der  Controle  der  Lieferanten,  nicht  der  Oae- Anstalten.  Wenn  ein  sdkher  Apparat 
sebadhaft  ist,  flbernimmt  der  Fabrikant  die  Verpflichtung,  ihn  durofa  einen  andern  an  er> 
setsen.     In  England  war  damals  schon  die  Frage  Tollkommen  gelöst. 

Wie  werden  nun  diese  Brenner  bei  unseren  olimatischen  Verb&ltnissen  sich  yer- 
balten  ?  Dies  war  der  nllobste  Gegenstand  meiner  Beobachtungen.  200  Exemplare  wurden 
an  13  Anstalten  vertheilt,  unter  diesen  sind  Lemberg  und  Warschau,  wo  wo<^enIang  eine 
Kilte  Ton  20^80  Grad  herrscht  und  diese  Anstalten  sind  maassgebend  fBr  die  Versuche. 
Nur  Ton  dner  einsigen  Anstalt  wurden  Zweifel  erhoben,  wfthrend  die  Berichte  Ton  allen 
anderen  Anstalten  ohne  alle  Ausnahme  Tollst&ndig  günstig  lauten,  dass  sich  die  Regulatoren 
selbst  im  kältesten  Winter  in  jeder  Beziehung  bew&fart  bitten.  Nach  den  so  angestellten  Ver- 
suchen haben  wir  im  Torigen  Jahre  bei  Herrn  Friedleben  1200  weitere  Stftck  bestellt 
und  uns  darauf  beschrftnkt,  auf  solchen  Anstalten  resp.  in  den  Theilen  des  Rohrsystema 
diese  Regulatoren  anbringen  zu  lassen,  wo  im  Laufe  der  Brennzeit  die  Druckdifferenz  mehr 
als  1  Zoll  betrftgt.  Jetzt  sind  1500  in  Thfttigkeit.  Die  Regulatoren  lassen  sich  bei  uns 
in  jeder  Beziehung  praktisch  anwenden  und  die  Sache  ist  als  einer  der  wichtigsten  Fortschritte 
zu  empfehlen,  und  zwar  zunftchst  schon  wegen  der  Erspamiss.  Um  ein  Beispiel  zu  ge- 
ben, müssen  wir  bisher  den  Consum  der  Strassenflammen  so  einstellen,  dass  bei  einem 
Minimaldruck  die  ToUe  Flammengrösse  Torhanden  ist.  In  der  Nfthe  Ton  Anstalten  müssen 
wii  also  bedeutend  mehr  Gas  durch  die  Flamme  oonsumiren  lassen,  als  bezahlt  wird.  Ich 
habe  berechnet,  und  es  ist  dies  ein  thatsächliches  Verhftltniss,  dass  bei  unseren  Anstalten 
durchschnittlich  eine  öffentliche  Flamme  8000  c'  consumirt  und  dass  in  einem  einzigen 
Jahre  bei  1  2k>ll  Dmckachwankung  der  Brenner  sich  durch  die  Ersparnis«  an  Gas  be- 
zahlt macht. 

Der  zweite  Punkt  ist  noch  wichtiger  und  zwar  deswegen,  weil  endlich  ein  Mittel 
gefunden  ist,  den  Diflbrenzen  mit  den  Magistraten  und  Stidten  über  das  Quantum  Gas, 
was  sie  Terbrauchen,  ein  positives  und  definitives  Ziel  zu  setzen.  Die  Herren,  die  in  der 
Lage  gewesen  sind ,  die  Differenzen  mitdtA-chmachen  zu  müssen ,  werden  wissen ,  wie 
man  sich  seit  Jahren  mit  dem  Problem  beschäftigt  hat.  Die  Sache  schien  in  der  Praxis 
fast  unmöglich,  denn  alles  Messen  mit  Schablonen  oder  Gasuhren,  alle  dieee  Versuche  führten 
zu  Resultaten ,  die  nach  keiner  Richtung  befriedigten.  Jetzt  aber  kann  die  Frage  gelöst 
werden.  Wenn  auch  keine  Anstalt  yerpfltclitet  werden  kann,  alle  Strassenlatemen  mit  Re- 
gulatoren zu  versehen,  so  wird  es  genügen,  wenn  bei  rielleicht  20  oder  30  Laternen  Regula- 
toren aufgesetzt  werden,  die  vorher  geprüft  wurden.  Es  haben  dann  nicht  blos  die  Magistrate, 
sondern  das  ganze  Publikum  die  Regulatoren  im  Auge ;  sie  sehen,  dass  diese  Flammen 
eine  bestimmte  Grösse  haben,  an  der  nicht«  geändert  werden  kann,  und  sie  können  dann 
durch  eine  einfache  Vergleichung  mit  dem  Auge  leicht  schätzen,  ob  die  übrigen  Flammen  dieselbe 
Grösse  haben  oder  nicht.  Es  ist  dies  einer  der  wichtigsten  Punkte,  um  die  yielen  Differenzen, 
die  zwischen  den  Magistraten  und  den  Gasanstalten  bestehen,  vollständig  aufzuheben,  und 
ich  kann  deshalb  meinen  Herren  Collegen  nicht  blos  der  Ersparniss  an  Gas  wegen,  sondern 
auch  vom  Standpunkt  der  Zweckmässigkeit  aus  diesen  Regulator  empfehlen,  weil  an  vielen 
Orten,  wo  jetzt  Miss  Verhältnisse  bestehen,  dadurch  ein  zweckmässiges  Mittel  an  die  Hand 
gegeben  wird,  diesen  für  die  Zukunft  ein  Ziel  zu  setzen. 

Was  die  Qualität  der  Lieferung  betrifft,  so  habe  ich  grössere  Parthieen  von  Herrn 
Friedleben  uud  von  Herrn  S.Elster  bezogen,  die  ganz  ausgezeichnet  sind,  nachdem  ich 
vorher  eine  kleinere  Anzahl  von  Will.  Sugg  erhalten  hatte,  die  nach  den  bisherigen  Erfahr- 
ungen jenen  vollständig  gleich  stehen.  Man  hat  eine  Auswahl  von  vorzüglichen  deutschen 
Fabrikanten,  denen  man  ohne  Bedenken  jede  derartige  Lieferung  anvertrauen  kann. 

Bezüglich  der  Gaskraf tmascbine  von  Otto  ^  Langem  theilen  die 
Herren  SchieUj  Grahn  und  Meier  ihre  Erfahrangen  mit. 

Herr  Oechelhaeuser  berichtet,  dass  in  Dessau  3  solcher  Maschinen  in 
Betrieb  sind,  und  vorzügliche  Resultate  liefern.  Es  ist  vorgekommen,  dass 
eine  Maschine  ly,  Jahre  ununterbrochen  in  Thätigkeit  war.  Einzelne  mögen 
im  Anfang  Schwierigkeiten  gemacht  haben,  theils  weil  die  Maschine  noch 
neu  war,  theils  weil  beim  Kolben,  ehe  derselbe  eingearbeitet  war,  Störun- 
gen vorkamen*  Wenn  das  überwunden  ist,  leistet  die  Maschine  vollkommen 
das,  was  sie  verspricht.  Auch  in  den  übrigen  von  der  deutschen  Continen- 
tal-Gesellsehaft     beleuchteten    Städten     sind    bereits    mehrere    Oaskraft- 
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maschinell    im     Gange,     znra     Betriebe     von    Brennereien,    Druckereien, 

Möbelfabriken  und  kleinen  mechanischen  Werkstätten.  Redner  empfiehlt 
die  Maschine  aufs  Dringendste,  und  fordert  auf,  die  Bemühungen  zur  Ein- 
fübrung  derselben  im  Interesse  des  Faches  fortzusetzen. 

Herr  Rahles  betätigt,  das^i  die  Betriebsstörungen,  die  in  der  ersten  Zeit 
vorgekoramen  seien,  daher  rührten,  da^s  der  Warter  nicht  ordentlich  mit 
dem  Schmieren  umging  und  nicht  zu  putzen  verstand. 

lieber  die  E  x  haustorenf  r  age  bemerkt  Herr  *Sc Ate /^,  dass  Herr  Jtfcier 
beschäftigt  sei,  eingehende  Versuche  anzustellen^  dass  diese  Versuche  indes» 
noch  nicht  zumAbsehluss  gekomraen  seien.  Der.^elbc  hat  sich  erboten,  im 
nächsten  Jahre  darüber  einen  Vortrag  zu  halten.  Sehr  interessante  Versuche 
sind  auch  von  Herni  (Jrahn  gemacht  worden.  Im  Allgemeinen  hat  sich 
herausgestellt,  dass  es  bei  den  SeAt>/e*Hchen  Exhaustoren  vortheilhaft  sei, 
wenn  man  zwei  hinter  einander  gehen  lässt 

üeber  die  Füllung  der  Gasuhren  mit  Glycerin  hat  Herr 
Hortiig  im  letzten  Jahre  ungünstige  Erfahrungen  gemacht. 

Die  Anfrage,  ob  im  Vereinsbezirke  Gasanstalten  bestehen,  welche  zur 
Abführung  der  beim  Entleeren  der  Retorten  entsteheDden  Dämpfe  statt  der 
üblichen  Satteldächer  Schlote  auf  einem  geschlossenen  Dache  an- 
wenden, wird  mit  ,,Nein"  beantwortet. 

Zur  Hebung  des  Coke*G  es  chäftes  der  Gasanstalten  wünscht 
Herr  Hornig  eine  Broschüre  über  den  Werth  und  die  Behandlung  derCoke, 
sowie  über  Cokc-Oefen  verfasst  und  veröffentlicht  zu  haben. 

Hqtt  Schiefe  weist  darauf  hin,  dass  der  Zeitpunkt  zur  Behandlung  dieser 
Frage  gekommen  sein  werde,  wenn  die  Preisrichter -Commiasion  »ich  über 
die  Gascokeöfen  ausgesprochen  habe.  Werde  ein  besonderer  Ofen  ange* 
Dommen  und  empfohlen ,  so  köaoe  man  dann  zugleich  Etwas  über  Coke 
sagen. 

Ueber  Sdlar*s  Gerne  nt  theilt  Herr  Schiele  seine  Erfahrungen  mit. 
Wenn  die  Retorten  kalt  verkittet  werden,  so  bewährt  sich  der  Cement 
vortrefflich. 

Betreffs  derMaass-  undGewich  tsangaben  für  Veröffentlich* 
11  o  g  e  n  ist  von  Herrn  Dn  Sdiillmg  der  Wunsch  ausgeBprochen  worden,  es 
möge  eine  Vereinbarung  auf  der  diesjährigen  Versammlung  in  der  Richtung 
angestrebt  werden,  dass  wir  wenigstens  theilweise  einmal  aus  dem  heil- 
losen Wust  von  Maassen  herauskommen*  Herr  Schiele  empfiehlt  dringend, 
das  Metermaass  für  die  Veröffentlichungen  anzunehmen. 

Der  Wunach  wird  von  der  Versammlung  angenommen,  und  der  Vor- 
stand beaut^ragt,  eine  Beductionstabelle  aufzustelle q  und  den  Mitgliedern 
zuzusenden» 

Es  sind  BegrÜsaungstelegramme  Ton  den  Herren  Bhchmanm^  Braun, 
HaasCf  Kühnell  sen.,  Kornhardi^  Mahr^  Pep^s  und  FöuUry  eingelaufen ,  die 
sümmtlich  geschäftlich  verhindert  sind,  der  Versammlung  beizuwohnen, 

Herr  Schiele  zeigt    einen    Lateruenaufsatz    von    Herrn    Dr*    Wolperi  in 
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SMtrbrttcken  vor,  und  empfiehlt  denselben  für  solche  Pl&tse,  wo  die  Later- 
nen heftigem  Zug  aasgesetzt  sind. 

Herr  Kreuser  fragt  an,  ob  Jemand  Erfifthrnngen  über  die  Beleuchtang 
▼on  Eisenbahnwttgen  mit  Oas  habe. 

Herr  Friedleben,  Die  Brüsseler  Eisenbahnwaggons  sind  mit  comprimir- 
tem  Gas  beleuchtet ,  die  Züge  von  Brüssel  nach  Ostende  sind  mit  einer 
solchen  Füllung  versehen^  und  ist  das  Reservoir  so  berechnet,  dass  es  für 
die  gewöhnliche  Zeit  der  Wechsel  genügt.  Der  Hauptcjlinder  enthält  das 
Oas  unter  einem  Druck  von  8  Atmosphären.  Aus  diesem  Cjlinder  tritt 
das  Oas  durch  einen  Regulator  in  die  Leitungsröhre,  die  aber  die  Wägen 
hinläuft^  far  die  einzelnen  Waggons  sind  Verbindungen  hergestellt,  und 
die  Flammen  brennen  in  der  Mitte  der  Waggons.  Ueber  jeder  Flamme 
itft  ein  Refleotor  von  emaillirtem  Eisenblech  hergestellt,  und  die  Beleuch- 
tung ist  so  schöU;  dass  man  in  den  Waggons  lesen  kann.  Wenn  der  Zug 
sich  in  Bewegung  setzte ,  brannten  die  Flammen  etwas  stärker,  was  aber 
dnrch  eine  Regulirvorrichtung  alsbald  wieder  ausgeglichen  wurde. 
Schluss  der  Sitzung  um  2  Uhr. 
(Bohlofls  folgt.) 


Statistische  und  finanzielle  lüttheilüngen. 

Lfdi.  Unsere  nahe  der  deutschen  Orenze  gelegene  gewerbreichste  Stadt 
des  ehemaligen  Königreichs  Polen  mit  ca.  41,000  Einwohnern  erhält  durch 
die  englischen  Unternehmer  W.  C.  Holmes  ^  Co.  und  unter  Oberleitung  des 
technischen  Directors  der  Hamburger  Oasanstalt,  Herrn  B,  W.  Thurston^  eine 
Oasanstalt.  Das  Unternehmen  ist  ein  Actien- Unternehmen,  und  das  Capital 
beträgt  300,000  Rubel  Silber  in  600  Actien  ä  500  Rub^l.  Die  Oesellschaft 
wird  in  Lodz  den  Betrieb;  theilweise  auch  noch  die  Ausführung  der  Oas- 
fabrik übernehmen.  Die  Zahlung  der  Zinsen  und  Dividenden  auf  die  Actien 
erfolgt  in  Berlin  und  Hamburg,  am  letzteren  Orte  hat  auch  die  Oesellschaft 
ihren  Sitz. 

Kllii.  Der  Oberbürgermeister  gibt  dem  Stadtverordneten-Gollegium 
Kenntniss  von  einem  Rescript  des  k.  Handelsministeriums  auf  die  Eingaben 
der  städtischen  Verwaltung,  welche  gegen  eine  frühere  Verfügung  der  k. 
Regierung  in  Bezug  auf  die  Benutzung  der  Staatsstrassen  für  Oasleitungen 
und  den  Oaspreis  für  den  Consum  in  fiskalischen  Oebäuden  gerichtet  waren. 
In  demselben  wird  hervorgehoben,  dass,  wenn  die  Stadt  Köln  die  vorhan- 
dene Oasanstalt  zum  Eigenthum  übernehme,  durch  die  factischen  Verhält- 
nisse eine  wesentliche  Oarantie  dafür  geboten  werde,  dass  eine  zweite  nicht 
angelegt  werden  könne.  Abgesehen  von  dem  Vortheil,  den  der  gesicherte 
Absatz  des  Beleuchtungsmaterials  für  die  sämmtlichen  Strassen  der  Stadt 
nnd  für  alle  städtischen  Oebäude  der  städtischen  Oasanstalt  gewähre,  komme 

48 


37  ä  Statktiiobe  und  fiiuniielle  MittbaHnngfin. 

derselben  ein  factischea  Monopol  auch  für  die  VerBorgang  von  Privatgebänden 
mit  Gas  dadurch  zu  Gute,  dass  eine  solche  in  irgend  erheblichem  Umfang 
ohne  die  MitbeoutzuDg  von  BtädiBcbem  Eigenthum^  namentlich  von  dem 
städtischen  Str aasen terrain  nicht  ausführbar  aei,  die  Siadtverwaltting  daher 
immer  in  der  Lage  sein  werde,  durch  Versagung  der  GenehraiguDg  hierzu 
die  Nutzbarmachung  einer  zweiten  Gatanstalt  zu  verhindern,  ao  lange  nicht 
etwa  der  Fall  eintrete,  dass  eine  solche  Anlage  aus  Gründen  des  Gemein- 
wohls für  noth wendig  zu  erkennen  und  demgemäss  durch  Ertheilung  des 
Expropriatiousrechta  für  da»  zur  Eöhrenleitung  erforderliche  Terrain  zu  be* 
günstigen  wäre.  Wenn  demnach  nicht  zu  erkennen  sei»  dasa  die  städtischen 
Behörden  an  der  Zusage,  dass  während  eines  ZeitraumeB  von  20 — 25  Jahren 
keinem  anderen  Unternehmer  die  Erlaubnis  zur  Röhrenleitung  in  Besug 
auf  die  Staats-  und  BeztrkaatrasseD  in  Köln  ertheilt  werden  solle,  ein  wirk- 
liches Interesse  haben,  da  auf  die  Röhrenleitnng  in  diesen  allein,  ohne  Mit- 
benutzung der  städtischen  Strassen,  ein  concurrenzfähigea  Project  niiht  ge- 
gründet werden  könne,  so  sei  auch  auf  der  anderen  Seite  die  Staatsregierung 
nicht  in  der  Lage,  durch  eine  solche  förmliche  Zusage  sich  die  Hände  zu 
binden  und  dadurch  ein  schon  factisch  bestehendes  Monopol  zu  einem  ex- 
cluaiven  Privilegium  zu  sanctioniren,  während  sich  nicht  übersehen  lasse, 
welche  Aenderungen  in  den  localen  und  den  Verkehrsverhältniaaen  während 
eines  Zeitraumes  von  20 — 25  Jahren  eintreten  könnenj  die  eine  andere  Be- 
handlung der  Sache  für  geboten  erscheinen  lassen  möchten,  Die  städtische 
Verwaltung  könne  aber  sich  versichert  halten»  dass  ohne  die  dringendste  Ver- 
anlassung weder  die  gänzliche  Eutfernung,  noch  eine  Abänderung  der  Lage 
der  bereits  mit  polizeilicher  Genehmigung  hergerichteten  Röhrenleitungen 
werde  verlangt  werden,  dass  vielmehr  die  Staatsbehörden  bei  der  im  Interesse 
des  öffentlichen  Verkehrs  und  einer  ordnungsmässigen  Unterhaltung  dei 
Stras^^enpflasters  ihnen  obliegenden  Controle  über  die  Röhrenlegungen  in  den 
ötTtsutllcben  Strassen  auch  die  Gremeiude-Interessen  stets  im  Auge  behalten 
werden.  Die  k.  Regierung  sei  aogewieeen,  die  localen  Bau-  und  Polizei- 
Beamten  nach  diesen  Gesichtspunkten  über  das  bei  Nachsuchnng  der  Ge- 
nehmigung zu  neuen  Röhren  anlagen  zu  beobachtende  Verfahren  zu  rnstruiren* 
Zum  Schluss  verweist  das  Rescript  auf  den  Miniaterialerlass  vom  4*  Juli  1362, 
wodurch  vorgeschrieben  sei,  dass  bei  städtischen  Gasanstalten  die  Benutzung 
der  StaatsstrasAen  zur  üasröhrenlegung  an  die  Bedingung  geknüpft  werde, 
dass  die  Unternehmerin  alle  diejenigen  Preisermässigungen  oder  sonstigen 
Begünstigungen  oder  Erleichterungen,  welche  sie  den  begünstigsten  dritten 
Abnehmern  gewähre,  jederzeit  auch  dem  Fiscus  für  seine  Gebäude  und  An- 
lagen einrilume*  Ein  Mehrer  es  werde  auch  von  der  Stadt  Köin  nicht  ver- 
langt werden,  und  werde  das  Ansinnen  nicht  unbillig  gefunden  werden 
können,  dass  die  fiscaJische  Verwaltung,  welche  die  Gasanstalt  durcii  die 
Gestattung  von  Röhrenlegungen  in  dem  fiscalischen  Strassenterrain  be- 
günstige, bei  ihrem  Gasverbrauch  mindestens  nicht  ungünstiger  behandelt 
werde,  als  Private  (D.  G.-Z.j 
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Bretdei.  Bei  Berathang  des  Voranschlags  der  st&dtischen  Oasanstalten 
beschlossen  die  Stadtverordneten,  1)  dass  der  Betrag  der  Abschreibongen 
von  dem  Bilanz-Conto  der  Gasfabriken  einem  Reservefond  überwiesen 
werde  y  über  welchen  ein  besonderes  Conto  zu  ftihren  ist  nnd  dessen  Be* 
stände  einsbar  ansalegen  sind  nnd  dass  ans  diesen  Reservefonds  zunächst 
alle  erforderlich  werdenden  Ernenerungen  and  Betriebserweiterungen  be- 
stritten werden;  2)  dass  das  von  der  Stadtkasse  den  Oasfabriken  vorge- 
schossene Anlagekapital  mit  jährlich  2  Procent  der  Oesammtsumme  zur 
Amortisation  gelange  und  3)  dass  die  Normirung  eines  bestimmten  jähr- 
lichen Beitrags  der  Oasfabriken  zur  Stadtkasse  durch  Feststellung  eines 
entsprechenden  Procentsatzes  erfolge;  sowie  4)  dass  Stationen  zur  Fest- 
stellung und  Prüfung  der  Leuchtkraft  und  Reinheit  des  Oases  eingerichtet 
werden*  In  einer  Rflckantwort  vom  10.  December  v.  J.  erwiedert  nun  der 
Stadtrath,  dass  mit  der  Ausführung  des  Antrags  unter  4  alsbald  vorgegangen 
werden  solle,  und  dass  er  zu  1,  2,  3  beschlossen  habe:  1)  von  dem  jedes- 
maligen jährlichen  Reingewinn  der  Gasfabriken  zunächst  a)  zwei  Procent 
des  jedesmaligen  Betrags  der  Anleiheschuld  in  Abzug  zu  bringen  und  zur 
Amortisation  der  letzteren  zu  verwenden,  und  b)  den  Gesammtbetrag  der 
nach  den  festgestellten  Einzelsätzen  zu  bewirkenden  Abschreibungen  zu 
kürzen  und  einem  Reservefond  zu  überweisen;  2)  von  dem  nunmehr  ver- 
bleibenden Reste  des  Reingewinnes  25  pCt.  als  feststehenden  jährlichen 
Beitrag  zur  Stadtkasse  zu  entrichten;  3)  die  Verwendung  der  verbleibenden 
75  pCt.  des  Reingewinnes  der  jedesmaligen  jährlichen  Beschiussfassung  vor- 
zubehalten; 4)  den  Bestand  des  Reservefonds  sinsbar  anzulegen;  5)  über 
denselben  ein  besonderes  Conto  zu  führen ;  6)  denselben  zunächst  nur  für 
die  Erweiterungen  und  Vergrösserungen  der  Gasfabriken  zu  verwenden; 
7)  die  Verwaltung  und  Beschiussfassung  über  die  zinsbare  Anlegung  des 
Reservefonds  der  II.  Raths-Abtheilung  zu  überweisen  und  8)  die  Cognition 
aber  die  Verwendung  der  Bestände  zu  Zwecken  der  Gasfabriken  der  Be- 
leuchtungs-Deputation  zu  übertragen,  dergestalt,  dass  deren  Beschlüsse  noch 
der  verfassungsmässigen  Bestätigung  zu  unterwerfen  sind.  Referent  con- 
statirt  zunächst  die  Conformität  der  stadträthlichen  Beschlüsse  mit  den  dies- 
seitigen Anträgen  im  Allgemeinen,  bemerkt,  dass  die  Bildung  eines  Reserve- 
fonds eine  unabweisbare  Nothwendigkeit  sei,  da  nach  einem  vorläufigen 
Voranschlage  des  Betriebsdirectors  innerhalb  der  nächsten  zehn  Jahre  der 
Aufwand  für  Gaserweiterungen  etc.  circa  700,000  Thlr.  betragen  werde  und 
schlägt  Namenstier  Deputation  vor,  sich  mit  den  stadträthlichen  Beschlüssen 
in  der  Voraussetzung  einverstanden  zu  erklären,  dass  zu  dem  Beschlüsse 
unter  4  nach  dem  Worte  „zinsbar^  die  Worte:  j^und  sicher "*,  sowie  nach: 
j,anzulegen*  die  Worte:  „aber  so,  dass  die  Bestände  leicht  und  ohne  grossen 
Verlust  realisirt  werden  können^  hinzugesetzt  werden.  Die  Versammlung 
erklärt  sich  damit  einverstanden.  (D.  G.-Z.) 

KMfskerg.  Laut  einem  älteren  Beschluss  der  Versammlung  wurden 
die  Ueberschüsse   der  städtischen  Gasanstalt  zu  V«  ^^^   Reservefond  der 
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Än&talt,  zu  V*  tlöni  Eämmeretfotid  liberwieBen.  Der  Magiitrat  beabsichtigt 
nunmehr  eine  AenderuDg  des  Besehlusaea  herbeizuführen,  iodeni  er  beaD* 
tragi,  die  Versammlung  wolle  eich  damit  einverstanden  erklären,  dass 
Bämmtliche  UeberBchiidäe  der  Gasanstalt,  welche  jetzt  auch  1136  Strassen- 
flaramea  apeiat  bo  lange  unverkürzt  zu  einem  Reservefond  für  letztere  an- 
gesammelt werden,  bis  dieser,  mit  llinzuuahme  seiner  eigenen  Zinsen,  zu 
einer  au  streichenden  Höhe  angewacheen  ist,  um  allen  voraussichtlichen  An- 
forderungen an  die  wachsenden  Bedürfnisse  der  Anstalt  ans  sei  neu  eigenen 
Beständen  genügen  zu  können.  Die  Nothweodigkeit  eines  neuen  Gasbehälters 
mit  den  dazu  erforderlicben  Gebäuden ,  welcher  100  MüL  Cubikfnss  Gas 
aufoimrat  und  bis  50,000  Thir.  kosten  wird,  stehe  in  naher  Aussicht,  über- 
haupt steige  der  Gasverbrauch  unausgesetzt  und  sei  von  48  Millionen  Cu- 
bikfuss  im  Jahre  1859  auf  88  Millionen  im  Jahre  1868  angewachsen,  so  dass 
auf  die  Beschaffung  der  für  die  Vergrösaerung  der  Anstalt  erforde rlieheD 
Mittel  fortgesetzt  Bedacht  zu  nehmen  sei.  Die  Stadt  verordneten- Versamm- 
lung trat  dem  Antrage  des  Magistrats  bei.  (L).  G*-Z,) 

WieiibadeQ,  17.  März.  In  der  Sitzung  des  Gemeinderatbs  theilte  betreflFa  der 
j^GasanstaUsfrage",  welche  bei  dem  bevorstehenden  Ablauf  des  zwischen  der 
Stadt  und  einer  hiesigen  Privatunternehmung  bestehenden  Vertrages  auch 
hier  gegenwärtig  schwebt,  der  Bürgermeister  Lauz  mit,  dass  auf  seine  des- 
bezügliche Anfrage  bei  der  hiesigen  Gasanstalt:  a)  wie  hoch  die  Gesellschaft 
nach  Ablauf  des  jetzigen  Vertrags  den  Gaspreis  für  Private  und  die  Stadt 
stellen  werde?  und  b)  was  sie  als  niedrigsten  Preis  für  die  ganze  Gasanstalt 
berechne?  dieselbe  sich  bereit  erklärt,  auf  Basis  beider  Fragen  in  nähere 
Verhandlungen  eintreten  zu  wollen  und  damit  die  Bitte  verbunden  hat,  ihr 
noch  eine  kurze  Frist  zu  gewähren  Behufs  weiterer  luformation  über  ähn- 
liche in  anderen  Städten  schwebende  Unterhandlungen,  (D.  G*-Z.) 

Daazi^,  SLMärz.  Der  Magistrat  hatte  der  Stadtverordneten-Versammlung 
mitgetheilt,  dass  eine  Verminderung  der  Gasconsumtion  stattgefunden  habe^ 
und  wenn  dieselbe  anhalten  sollte,  eineUerabsetzuDg  des  Preises  der  städti- 
schen Gasanstalt,  welche  1 1,838  Privatäammen  und  942  öffentliche  Flammen 
speist,  zweckmässig  erscheinen  möchte.  Er  empfiehlt  deshalb,  den  Preis 
des  Gases  von  2  Thlrn.  auf  1  Thln  25  Sgr.  pro  1000  Cubikfuss  herabzu- 
Betzen  und  glaubt,  dass  eine  ErmäBsigung  des  Gaspreises  auf  die  Belebung 
des  Consums  einwirken  und  somit  durch  den  grösseren  Verbrauch  der  muth- 
massliche  Ausfall  von  5500  Thlrn.  wieder  ausgeglichen  werde.  Die  Stadt- 
verordneten-Versammlung genehmigte  diesen  Antrag.  (D-  G.-Z.) 

In  Karlsruhe  macht  der  Gemeinderath  bekannt,  dass  mit  dem  1.  Mai 
dieses  Jahres  das  Gaswerk  von  den  bisherigen  Prtvateigenthümern 
durch  Kaufvertrag  vom  26.  Januar  1869  an  die  Stadtgemeinde  tibergebt 
und  wird  von  da  ab  die  Verwaltung  und  der  Betrieb  de,'^  Werkes  nach  den 
vom  Geraeinderathe  früher  Terdffentlicbten  Grundsätzen  eintreten.  In  der 
berechtigten  Unterstell ang,  dass  durch  billige  Preise  der  Gasverbrauch  sich 
sofort  flteigern  werde,  wird  der  Gaspreis  vom  1.  Mai  d.  J.  auf  2  ff*  50  kr. 
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herabgesetsst.  Die  von  einer  Anzahl  Gasverbraucher  mit  den  früheren 
Eigenthttmem  der  Gasfabrik  ftlr  die  nächsten  flinf  Jahre  abgeschlossenen 
Verträge  über  Gaslieferang  sind  auf  die  Stadtgemeinde  übergegangen  und 
wird  letztere  die  vertragsmässige  Verpflichtung  gegen  dieselben  erfsUen. 
Der  Oasverbraach  hat  iit  der  Stadt,  anderen  Städten  gegenüber^  noch  nicht 
die  Bedeutung  und  Ausdehnung  gewonnen,  wie  dies  bei  einer  Bevölkerung 
von  über  82,000  Seelen  vermuthet  werden  sollte;  die  bis  jetzt  bestandenen 
hohen  Gaspreise  seien  an  dem  geringen  Consum  wohl  mit  die  Hauptursache 
gewesen.  Da  diese  Ursache  durch  den  Selbstbetrieb  Seitens  der  Stadt 
nun  wegfalle,  und  kaum  eine  Stadt  billigere  Gaspreise  fUr  dieses  Beleuch- 
tungemittel nachweisen  könne,  so  liege  die  Vermuthung  für  eine  allgemeine 
Betheiligung  der  Einwohnerschaft  nahe,  besonders  wenn  man  in  Betracht 
ziehe,  dasa  das  Gaslicht  bei  einem  Preise  von  2fl.  50kr.  für  1000  Cubikfuss 
billigev  ist,  als  jede  andere  Beleuchtungsart ,  wie  Oel,  Unschlitt,  Stearin, 
Erdöl  und  dergleichen ,  indem  ein  Licht  bei  einem  Gasverbrauch  von  3  c' 
in  der  Stunde  einer  Lichtstärke  von  circa  7  Stearinkerzen  (wovon  6  auf 
das  Pfund  gehen)  gleichkomme  und  nicht  mehr  als  einen  halben  Kreuzer 
koste.  Ebenso  werde  es  bei  dem  billigen  Gaspreis,  besonders  in  Gasthöfen, 
grösseren  Haushaltungen  u.  s.  w.,  in  vielen  Fällen  ökonomisch  sein,  dae 
Gasfeuer  statt  der  Benützung  von  Holz  oder  Kohlen  in  der  Küche  zu  ver- 
wenden. Dadurch,  dass  die  Stadt  die  Leitungen  von  dem  Gaswerke  bis 
an  das  Haus  unentgeltlich  übernimmt  und  die  Gasmesser  ohne  Vergütung 
zum  Gebrauch  der  Gasabonnenten  stellt,  minderten  sich  die  Kosten  für 
Gaseinrichtnngen  der  Privaten  sehr  erheblich,  weshalb  zu  hoffen  sei,  dass 
die  Einwohnerschaft  in  Erwägung  der  durch  das  städtische  Gasunternehmen 
gebotenen  grossen  Vortheile  sich  allgemein  betheiligen  und  dadurch  zu  einer 
weiteren  Herabsetzung  des  Gaspreises,  welche  bei  einem  grossen  Consum 
ohne  Zweifel  eintreten  müsse,  beitragen  wird«  (D.  G.-ZO 

Paris.    Im  Jahre  1868  betrug 
der  gcsammte  Jahresconsum  138,797,811  üubikmeter. 

die  Zunahme  gegen  das  Vorjahr        2,228,049  ^ 

die  Zahl  der  Abonnenten  80,945. 

ff      9       9    Strassenflammen  35,282. 

die  Einnahme  far  Gas  33,568,516  Frcs.  56  C. 

die  Leistungsfähigkeit  der  Anstalten  153,000,000  Cubikmeter. 
die  Länge  der  Canalisation 

im  alten  Paris  643,154  Meter 

in  der  Zone  annex^e    419,647      „ 
in  den  Vorstädten         347,976      „ 

zusammen      1,410,777  Meter 
die  Gesammt-Einnahme  46,094,521  Frcs.  07  C. 

,  ,        Ausgabe  24,848,463     ,     26  „ 

Ueberschuss      21,245,787  Frcs.  82  C. 
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SUtlatbobe  und  fioansielle  MittHoüangea, 


BrÖni.  Für  Brunn  ist  die  Conceasionirnng  einer  mähnachen  Gaabeleuch- 
tungs-Gesellacbaft  erfolgt.  Die  Herren  Baron  Eerting^  Fiorent  Robert ^ 
A.  Rahn,  F.  Büffel,  G.  Körting  erscheinen  als  Gründer  der  Gesellacbaft;  das 
Äütiencapital  beträgt  3  Millionen  Gulden;  die  Einzahlung  beträgt  40  Percent. 

Dresden.  In  der  Stadtverordneten-Sitzung  vom  14.  April  wurde  über 
den  Voranacblag  der  atädtiaclien  Gasfabriken  und  über  eine  Forderung  von 
lSj711Thlr.  zur  Erweiterung  und  Verbeaserung  der  öfTentlichen  Gasbeleuch- 
tung berathen.  Aua  dem  Deputation«bericbte  ergab  sich  Folgendea:  a)  Vor- 
auschlag  der  Einnahmen  der  Gasfabriken  in  Summa  347,710  Thlr.,  der  Aua- 
gaben  249,142  Thlr-,  Ueberflcbuaa  98,568  Thlr.,  wovon  nach  dem  Haushalta- 
plan  40,000  Thlr.  zur  Abgabe  an  die  Stadtkaase  und  58,568  Thln  »ur  Er^ 
Weiterung  der  Gasanstalt  bestimmt  sind*  Zu  der  Einnahme-Position  von 
253,000  Thlr.  für  Gas  an  Privatconsumenten  constatirt  der  Bericht  folgende 
Steigerungen:  I.  Im  Jahre  1853  betrug  die  Zahl  der  Privatflammen  7|702, 
im  Jahre  1868  dagegen  41,022,  derPrivatconsum  betrug  1853:  23,571,212  c', 
1868  aber  139,961,756  c'  und  der  jährliche  Verbrauch  atellte  sich  pro  Flamme 
1853  auf  3060  und  1868  auf  3413  c'.  IL  Der  Gaspreia  pro  1000  c'  betrug 
im  Jahre  1853:  2  Thlr.  20  Ngr-,  ioa  Jahre  1868  nur  l  Thlr.  20  Ngr. ,  die 
EiEnabme  durch  Privatconaumenten  erreichte  1853  die  Summe  von  58 »952  Thlr* 
und  im  Jahre  1868  von  230,040  Thlr.,  die  Einnahme  für  jede  Privatflamme 
betrug  1853:  7  Thlr.  19  Ngr,  und  1868;  5  Thlr  16  Ngr,  IIL  Die  Ein- 
wohnerzahl erreichte  1856  die  Höhe  von  108,966  und  1868  von  160,700  Seelen, 
der  Privatconaum  betrug  pro  Kopf  im  Jahre  1855:  285  c'  und  1868:  871  c'* 
IV*  Die  procentweise  Zunahme  gegen  daa  Vorjahr  geataltete  sich  1854: 
24Vo  der  Gasflammen,  18,„  **  „  des  Privatconaums,  1868:  i2,j%  der  Gas- 
flammen, 13,66%  des  Privatconsuma-  Die  Versammlung  beschloss  einstimmig, 
die  Zahlung  des  an  die  Stadtkasse  zu  leiatenden  Zuschussea  von  40,000  Thlr. 
aus  der  Einnahme  der  Gaaanstalt  ala  Beitrag  zu  aUgemeinen  städtischen 
Ausgaben;  ebenso  genehmigte  sie  die  Forderung  von  17^920  Thlr.  aua  den 
diesjährigen  Betriebaüberachüaaen  zu  den  vorgeschlagenen  Beleuchtungs* 
Erweiterungen. 

Die  Gasanstalt  GuoKeahausea,  seither  im  Beaitz  des  Herrn  Gaa-Ingenieiira 
Ed,  Kamler  in  Cannstatt  (früher  tu  Nürnberg)  ging  durch  Kauf  an  Herrn 
E.  Beneker  über. 


AbreokniiBg  d«r  GuhCompagiii«  in  Hamburg.  S83 

AbrechnniiK  da*  Gas-Compagnie  in  Hamburg  ultimo  lin  1869. 

CFünf  und  9ioansig$t€$  Rechmmgs-Jahr.) 

Vorgelegt  in  der  General- VersammluDg  vom  17.  Juni  1869. 

Betrieb-Bechnang. 

Einnahme: 

Der  Verkauf  von  Gas  betrog  von  U  April  1868  bis  31.  M&rs  1869: 

544,013,20474  c'  gegen  532,718,918Vt  C  im  vorigen 

Jahre  •        .  Bco.  ^    1,806,112    7 

Eingenommen   sind   fflr  Coke,  Theer   und   andere 

Gegenstände        .......  „  426,185    9) 

Zinsgewinn,  unter  Abzug  der  Zinsen  des  Reservefonds      „ 6,867    7| 

Bco.  ^    2,239,155    8 
Ausgabe: 
Für  die  Fabrikation  des  Gases  unter  Abzug  des  Vor- 

raths  von  Gas  und  Coke  am  1.  April,  für  Arbeiten 

wegen  Conservirung  der  Gebäude  der  Fabrik-  und 

Bohren- Anlagen,   für  das   Erleuchtungswesen,  für 

Zuleitungsröbren    zur  Versorgung   neuer  Kunden, 

für  diverse  sonstige   Betriebskosten   und  fUr  noch 

erforderliche  Aufwendungen  welche  zufolge  §.  9  der 

Statuten  auszusetzen  sind  .  Bco  JT  978,783.  — 
Für  Bureau  u.  Administrationskosten  „  60,553. 15 
Für  Verluste  an  schlechten  Schuldnern    „  2,875.  — 

An  den  Uebernehmer  des  Eämmerei- 

Contracts,  laut  §.  22  der  Statuten  „  42,732.  6 
Zufolge   §.   10  der  Statuten  ist  auf 

den   Beservefond    zu    dessen  Ver- 
vollständigung zu  übertragen  „  4,211.  3 

1,089,165    8 

Es  verbleiben  demnach  zur  Vertheilung  Bco.  JT    1,150,000  — 
und   ergeben   über  den  Actien-Bestand  von   Bco.  JT 
2,500,000.  —  für  Verzinsung  und  Amortisation  des 
Capitals , 

eine  Dividende  von  46  Prozent, 

welche  ^esen  Einlieferung  der  Dividenden-Coupons 
mit  schriftlicher  Bank-Aufgabe  von  morgen  bis  zum 
31.  August  dieses  Jahres  bezahlt  wird. 

Bilanz  am  1.  April  1869. 
Debitoren. 

Anlage-Conto :  Die  Anlage  kostet  bis 

jetzt       .  .  Bco.  #'3,672,954.13 

Abgeschrieben   sind    vom   Beserve- 

Fond-Conto.  „     1,229,496.12 

Bco.  y  2,443,458.    1 

Anlage-Lager-Conto „  2,803.  13 

Gasuhren-Conto „  523.    5 

Conto  für  vermiethete  Gasuhren            ...  „  855.     7 

General-Gas-Conto „  100.  — 

Produkten  Conto „  6,000.  — 

Kohlen-Conto „  10,000.  — 

Schiffsbedarf-Conto         ......  „  2,836.  15 

Dampfschiff-Conto „  5,12a    3 
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D«utiolie  CoDÜneiitil-GiB-Qosellscbftft  to  Deinftii. 


Conto  für  Staatspapiere 

Wechsel- Conto  in  Mark  Banco 

ßanco  Cooto    .         ,         *         . 

CasBa-Conto    ... 

Diverse  Debitoren-Conto 

Die  Finanz-Deputation,  für  Gas 

Dieselbe,  wegen  Vergütung  für  Rölirenansdehnungen 
laut  §,  35  des  Kämmcrei  Contracts  bei  Ablauf  des 
letzteren  zu  zahlen  fällig 


Bco.#: 


t» 
ft 


64,000. 
1,365,259 
45,t)51, 
15,233, 
285,372 
44,957 


m 


111 


88,215.    3 


Bco,  ^  4,380,694.  101 


Creditoren. 

Aetien- Conto 

Reserve-Fond-Conto 

Reparat  uren-Conto  ...... 

Separat-Conto  für  RöbroDanlagen  (Fiiianz-Deputation) 
RerauueratioDs-Conto       ...... 

Bureau  Peraonak-AntheU-Gonto      .         .         ,         . 

Diverse  Creditoren-Conto 

Edmund  8mith 

Divideüdeu'üonto:  Noch  nicht  abgeforderte  Dividende 

des  24.  Rechnungs-Jahres  Bco.#  11,000.— 

Zur  Anstbeilnog  für  Verzinsung  u- 

Amortisation  des  Capitala  „    1,150,000.  — 


Bco. 


^  2,500,000.  — 

30O,(XM}.  — 

232,097. 

88,215. 

42,732. 

10,241. 

43,706, 

2,701. 


61 
3 
6 
13 
9 
5 


1,161,000.  — 


Bco.  y  4,380,694.  lO-J 
Hamburgs  den  17.  Juni  1869. 

Der  TerwaltuugM-Ratli  der  Gas-Compagnie* 

Gebrüder  Schiller  &  Co. ,  H.  Gr.  Clausa,  Deputirte. 

Richtig  befunden:  Weber&Schaer,  Adolphe  Raynal;  Revisoren. 


Deutiche  Continental  -  Gas  -  Gesellschaft  in  Dessau, 


Bdriebs-ReKültate  iu  IL  flaurtalü  1869* 

Die  13  Anstalten  der  Gesellschaft  produzirten 
Im  gleichen  Quartale  des  Vorjahres 

Mithin  mehr  im  IL  Quartale   1869   .... 
Mehrproductiou  seit  I.  Januar  1869 
Die  Flammen  zahl  war  am  Schlusäe  des  Quartals 
Die  Zunahme  betrug  im  Quartale   *         .         .        • 

De 88 au,  16.  Juli  1869. 

Da&  DirectoriQA  der  DeaUchen  CftnHneataUGas-Geaellgcliaflt. 

Oeckelhäuser. 


46,697,252  c'  engl 
42,318,136  „      , 


4379, 116  c'  engl 
9,809,860  ^     , 
110,600 
726 


kiL  Sir^iebdffuckcrtt  na   üt    C,  W«ir  Jr  iotia  Jn  MfiAcbisa.  —  ElftatlifiaiEr ;  R.   ordeohiaif  In 


HiMiwm.  JH 


Nr.  8.  Angiwt  1869. 

Journal   für  Gasbeleuchtung; 

and 

verwandte  fieleachtangsarten. 

Organ 

des  Yerau  tob  6a«ftwfcMiümw  Dentidduidi  ud  sdnir  ZweignnfaM 

sowie 

des  Vereins  fär  Mineralöl-Indnstrie. 
Monatschrift 


▼on 


Dr.  N.  H.  Schlllin 


Dirtctor  4tr  flaibtlM«hlU|t-0«MllMhan  la  MachM. 


1> 


Münohen.     Verlag  von  Rudolph  Oldenboarf . 


ibOBnementf. 

JlJirUch  4  Rthlr.  St  Ngr. 
BAlbJikrilch  S  ttiilr.  10  Il|r. 
Jt4«a  ütaat  tnchelat  ein  Btft. 
Ab«BaMiMt  kMB   fUttflodeo   btl  alltn   Bich- 


iBtarata. 


Dtr  lutrattoMprali  betritt : 
ffir  tlBt  |«BBt  OctiTMitt     •  tthlr.  —  ^Igr. 

l9^    11  hilf  I  1  ^~ 

KlelBtrt  •raebikellt  «U  «ia«  AchtalMit«  klooM  aleht 
b«rtckilchtlf«t  wtrdea;  b«i  Wlt^erbtlinv  tiBM  laMratti 
,    wird  air  dIalilfU  btrMhntt,  flr  dl^Mlben  JedMh  aicb 
bMdlug«BiadPMtiat«niDf«tMhlta4faDddtsAMl«Ddet.  |    ^  .•btaiUhMdt  laner«  ftit«  dti  DMchltvM  btaltit. 


tM5 

Hevsebsvg 

Emter  Preis 

ffir  gleich  aasgeseichnete 
darch  Elegans  der 
Formen  wie  daroh 
tadellosen  Gqss  der 
aosgestellten  Waaren,  alt 
Sftnlen,  Gandelaber, 
Trep  pen  etc. 


1M7 

CbemnitB 

Erster  Preis 

für    Hers tellnng    t  o  r- 

filglich  gegofsener 

und  emaillirter 

W  a  B  B  er-  nnd 

OaBleitnngf- 

Rohre. 


Das 


Eisenhütten-  n.  Emaillirwerk 

Tangerhutte 

bei  ]M[a^debur^ 

liefert: 

Ctauileitaiigerdlireii ,  senkreelftt  stebend  nnd  in  getroekneten  Formen 
ISegoesen»   unter   Gnraatie   ffir  IMehtigkeit   zn    den   billigsten  Preisen   und 

h&lt  daTon  ein  stets  woUassortirtes  Ii«ger.  Alle  Apparate  und  Fapon- 
Btfioke  werden  prompt  angefertigt  ->  AuMerdem  empfiehlt  daiaelbe  Oandelaber, 
Iiatemennrme  nach  einem  reieben  ModellinTontar,  und  dient  »nf  Terlangen 

gern  mit  dem  betrefltonden  Mnsterbnebe.  Die  Ausdehnang  dos  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangreichsten  Liefernngsobjeote  in  der  kürzesten  Zeit. 

Alle  onsere    Waaren    werden    ans    dem    Gnpolofen    ans   rormiiglichen    ffir    die    be- 
trellbnden  Zwacke  geeigneten  Boheisenmisohongen  gegosdcn.  *(682) 
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(585)  Fabrik 

feiierfc&ftcr  Productc 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


^^' 


(iml 


W: 


m 


DUISBURG 

am  BheiiL 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  intemationaleii  AusstelluDg  in  Paris  im  Jsire  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
nnmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitnng  glasirt  und  unglasirt 

Sieine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tlegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen* 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 


Nr.  8. 


August  1869. 


Journal   für  Gasbeleuchtung 

and 

verwandte  Beleaohtangsarten. 
«tos  Ywau  TOB  fiaffiutaiiuimi  DeiticUtiidg  ud  sdnir  ZwdgmdBe 

Bowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
MonatBchrlft 


▼on 
Dr.  N.  H.  Schillini^, 

Dirtctor  der  flaibtlM«hlun-8«MllMhart 


lüg 

IB   Ml 


ItacbM. 


Münohen.     Verlag  von  Rudolph  Oldenboarf . 


ibonnemeiitt. 

JlJirlieh  4  Rlhlr.  St  Ngr. 

BAlbJikrilch  S  tthlr.  10  Ifgr. 

Jedea  ll«a«t  enchelat  ein  Heft. 

•Du  AbenneMeat  kean   lUttflodeD   bei  allen   Baeh- 

beadlaagea  aad  Peettatern  Deattcblaade  and  dei  Arne laadet. 


iBtarata. 

Dar  UearatleMprelf  betrigt: 

ffir  eiae  faate  OctaYteite     •  tthlr.  —  :iffr. 

„  Jede   adttal        „  1     h      "^    m 

Kleiaare  Brachthelle  ali  eiae  Aehtabeite  klaaea  alcht 

bertciulchtlfet  werdea;  bei  Wiederbetaar  elaei  laeeratai 

wird  aar  dIelilfU  berecbaet,  flr  dieeelbea  Jedech  eacb 

die  aebeatteheade  laaere  Seite  dee  Daifcblacee  bealtit. 


tM5 

Hevsebsvg 

Emter  Preis 

ffir  gleich  aasgeseichnete 
darch  Elegans  der 
Formen  wie  daroh 
tadellosen  Gass  der 
Misgestellten  Waaren,  als 
Sftnlen,  Gandelaber, 
Trep  pen  etc. 


1M7 

CbemnitB 

Erster  Prele 

für    Herstellung    t  o  r- 

silglich  gegossener 

nnd  emaillirter 

Wasser-  nnd 

Oasleitnngs- 

Rohre. 


Das 


Eisenhütten-  \l  Emaillirwerk 

Tangerhiitte 

bei  ]M[a^debur^ 

liefert: 

GaalelUinaerdliren »  eenkreelftt  stellend  and  In  i^etroekneten  Formen 
ISeiioesen»    unter   Garantie   ffir  lUeiitigkeit   sn   den    billigsten  Preisen   und 

h&lt  dsTon  ein  stets  woUassortirtes  I^ager.  Alle  Apparate  und  Fapon- 
stfioke  werden  prompt  angefertigt  —  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  Oandelaber, 
liatemenarme  nach  einem  reieben  ModelliaTentar»  nnd  dient  aaf  Terlani^en 

gern  mit  dem  betrefltonden  Masterbnebe.  Die  Ausdehnung  dos  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangreichsten  Lieferungsobjecte  in  der  kflrzesten  Zeit. 

Alle   unsere    Waaren    werden    aus    dem    Gupolofen    aus   roniiglichen   ffir    die    be- 
trellbnden  Zwecke  geeigneten  Boheisenmischongen  gegoisen.  '(682) 
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Fabrik 

feuerfester  Producte 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


BÜISBÜR6 

am  Bhein. 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  intematioDalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867, 


Das  Etablissement  ist  im  Jabre  1856  gegründet  Es  liegt 
niimittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
niBchen  Eisenbahn  verbmiden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Sterne  jeder  Art  and  Grosse 

zu  Hoch-^  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-^  Cupol-  und  GussstaUöfeii* 
zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen, 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausflihrung  auch  der  grössten  Aufträge, 


387 


Stettin  1865.  ^dhiik  fSii  Gasmcsser  und  Apparate 

zur  GasfabrikatioD 


Parti    1867. 


Toa 


FiluO«  DrMdM 
Friedrieh-8tr.  9. 


ju  pin 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nalM  der  Breslaaer-StraMe 


FiU«)e  Breslau 
Sonnen-Str.  86. 


empfieUt  seine  Ctesmewier  ron  2—150  Flammen  in  Qehftaien  Ton  itarkem  selbst  rm^ 
sUmtem  ffieeh.  ebenso  seine  pfttontirten  Ctesmesser  gleiober  Grösse  ebne  Preis- 
erböhnng,  welcbe  die  Vortbeile  eines  constanteren  Wasserstandes,  genaueren  Regtstrirtair 
and  TolUtlndige  Sicberheit  in  Betreff  des  Aasblasens,  falls  irgend  eine  Sobraube  geOffnet, 
gewftbxen.  Diese  Ubren  erfreuen  siob  bereits  in  vielen  Bt&dten  einer  regen  Yerwendimg. 
Die  Stärke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  Ton  4  Jahren  sa  ilbemebmen. 
StetioiuigMimesBer  mit  gasseissemem  Gebftase  für  1000-*80.000  c'  Darcbgang 
per  Stande,  ron  welcher  letiteren  Grösse  in  den  biesigen  Anstalten  2  in  Tbätigkeit  sind; 
bis  3000  0'  per  Stande  balte  iob  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  za  liefern  im  SUnde  bin.  StedtrecnlAtoren  Jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstebenden  nnd  ummanteltem  Eingangsrobr.  BeyiiUitoreB  für  kleinere  Leit- 
ungen SU  Glycerin-  und  Wasserfüllung.  ExlUMUitoreii  nacb  BeaTsobem  System  12^24'^ 
mit  Ton  mir  Terbesserter  SobieberTorricbtung.  Regalatoren  dazu  2,  8,  4"  eto:  mit 
nebenstebenden  and  ummanteltem  Eingangsrobr.  BelpAMie  ron  5"  bis  sn  Jeder  ge- 
wünscbten  Robrweite.  WeclflliMinc  ron  einfacber  Robrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  yerzinnt  und  uuTerzinnt.  WMieluipparate»  einfacber 
sebr  practiscber  Construction.  Sehleber  und  hydranllselie  HUme  Jeder  Rohr- 
dimension. Tentlle,  neu  und  praktisch,  zu  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  yer- 
wendbar,  absolut  dicht  15 — 20  pGt.  billiger  als  Scbieberblhne,  Tod&ufig  in  Dimensionen 
Ton  2—15"  Rohrweite.  Hanometer  Jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
construirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  für  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fiushe  Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
MkinniUlelae  BleebarbeiteB  als  Condensatoren,  Sorubber,  Reinigungskastendeckel, 
Wechselhahnhauben  eto.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  Ton  bestem  Material,  auch  stark 
rerzinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yerzin- 
nerei  können  Platten  von  8'  x  4'  yerzinnt  werden.  StraBBf»nlateraea  sechseckige, 
aar  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Aosstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dassjihrlioh 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  yon  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstlnde  ,  welcbe  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  eirilen  Preisen, 
sweckmässigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  rerbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  rerwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen Jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  ansu- 
^srtigen,  die  ron  dem  genannten  Füllmittel  nicht  eerstört  werden,  was  ich  doroh  Tielseitig«' 
Versnobe  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gleiohfiüls  eine  4Jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  Torrftthig  am  Lager,  and  haben  dieselben 
bei  rielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  geliinden,  deren  Dirigenten  sieh  höchst  günstig 
über  die  Zweckmassigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Über  die  Güte  and 
Daaerhafligkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  ron  der  hiesigen,  sowie  ron  rieten  der 
bedeutendsten  GasansUlten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  «ollda  Mmä 
S«te  CtemneMier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preisooonnten  stehen  anf  Verlangen 
gern  sa  Diensten.  (591) 

49» 


ff 


388 


Die 

Thonretorten- 

und 

Chäfflotiesteia- 

Fabrik 

ANMWERK 


von 


j.R.iieiTLniiRii 

empfieUt  ihre  Produde  ? on  bewährter  Güte 
beiäten^. 

Von  TliOliretlirieil  h&lte  ich  von 
den  ga£igbitrer«D  v&u  m«br  aU  50  TersohiedeDen 
Formen  in  dor  ßegsl  Vorrath  and  wird  jede  belte* 
bige  andere  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
Brauebbarkeit  meiner  Betörten  und  deren  Aasserst 
correkte  Form  hat  aich  leit  einer  Reibe  vonJabren 
in  einer  groaaen  Anzahl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
ung Terichafftf  worüber  gerne  Zengniase  sn  Dien- 
sten etehen>  -^  Vermöge  der  beaondera  sorg- 
nütig  gearbeiteten  ganz  glatten  nnd  rtss- 
freien  inneren  Flächen  wird  die  Graphit^ Ent- 
fernung   in  hohem  Grade  erlelehlert. 

G  a  n  i  b  e  a  o  n  d  e  r  a  kann  iob  im   Innerti 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.     Nach  einer  sebr  groaaen  Anzahl  von  Versucben  ist  es  mir  gelungen  ,    eine 
jeder  BesEiebung  Tollkommene  Glaaur  herzustellen,  welche  die  Entfernung  des  Graphit«  • 
Qewälbe    der  Retorte    in  wenigen  Minuten  erm5glicht.     Nur  am  Boden  der  Retorte  bedafj 
ea  in  der  Hegel  einer  knrien  Zeit    des   Auibrennens  ,    wozn    meine  Anahrennemulden 
gute  Dienite  leisten. 

Die  Vortbelle    gut  glaiirter  Retorten  haben  sieh  dnrob  die  Praxi| 
als  nnbestreitbar  nnd  sebr  erbeblich  erwiesen* 

Femer  liefere  ich: 
Formfltaine  woTon  über  BOO  Modelle  Torrlthig  sind,  in  sllen  Grössen  bis  %n  10  Ztf 

pr.  Stück  Ton  Torsüglieber  feuerbeständiger  nioht  schwindender  QualitJit 
F^QCPflBflto  Steine  gewöbnlicber  Form  sind  stell  Torrlthlg. 

Ferner  ompfeble  icbi 

Steine  für  Eiseawerke  zn  Ef^Mfmj  Schweissöfen  etc.,  für  Gldsfabriken,  PorEellaiifabrike 

etc.  dann  ßjasssehmelzhäfeii,  Muffel q,  Röhr«n  etc. 

Für  ebemiflche  Fabriken: 

SftnregefUsse»   BlftlU'eil«    eteine    von    besonders   geeigneter    Qualität    für  Bot 

Schmelzöfen  und  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel. 
Abtritt-  und  Wa.^aerieitiiigg-Rähreii,   Kumiiiaafsätie ,  etc. 
Feuer  festen  Thon    bester  Qualität  aas  eigenen  Gruben 
HiJrtelniBSSji  fein  gemahlen  von  geringster  Schwindung. 

Die  Preise  stelle  leb  entsprechend  bÜIigst  nnd  bin  ich  durch  Iied61lt01ldi 
▼cifl^ttSSÖFlIIlg  meines  Etftblisoementi  in  den  Stand  gesest,  auch  die  umfangreioliata 
Aufträge  promptest  tu  erledigen,  ^     «jq       £^     *Xl« 

(608)  il»  üi  Ijr61tll^   Gasfabrikant 


^e»^  Fabrik 

feiicr^fe^iter  Retorten 

euiaillirt  und  ohne  Schwand 

von 

1.0UIS  BOUSQUET  &  C 

iu 

Ijyon-Talse 

(Frankrcirh,) 

Eine  der  bedeutendsten  J:^^abriken  Enropa's» 

Silberne  Preis-Medaiüe 

bei  der  intern ationalen  Aasstelluog  in  Paris  im  Jahre  1867, 


Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  Ijjroii'Valiie «  gegründet  von  den  Herren 
lioal«  Bon»qiiet  de  Cle.  im  Jnhre  18  j4  timpfieljtt  nich  durch  die  Vortreff Hcbkett 
lirur  Fftbrikate,   welche  beute  in   g&nz   Euri»pa  bekannt  Hind. 

Die  stets  zunehmende  Zahl  der  flasAn stalten  ^  welche  die  Retarten  der  Herren 
l.oalA  Bousquet  de  Cle.  In  Lyon-Vala«  benutzen  ,  beweist  die  unwiderleglichen 
V  ur^üge  dieser  Ifetorten   vor  atiduren  Fabrikaten. 

Ein  b<  sonder»  durchgebildetes  patcntirtes  VerfahrcMi  bei  der  Fabrikation  i  sowie  die 
ausserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  hei  der  Auswahl  der  Maturialkn  verfahren  wird,  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Hang  2u  erreichen.  So  bat 
auch  die  Jury  der  internationalen  Auastelliing  von  18*>7  ihr  die  ernte  Mllberne 
ne^lallle  blo»  IHkr  Reiorteii  suerkannt. 

(jaKADätalten  i  welche  etwa  eiiieu  Vtrsncb  mit  diesen  Retorten  su  maoben  geneigt 
wHreDf  stehen  HeTerensen  der  folgenden   Fabriken  2u   Diensten: 

Asch,    Böhmen.  Kemntrii.  LatüMinoe  (Sobweit) 


Asch,    Böhmen. 

Kemptrii. 

LatüMinoe 

Haden^BadeD. 

Kaufbeiiren. 

Luttern 

iUniherg. 
Bi beraub. 
Canuatadt 
t'oblen». 

Liud;iu. 
Meinmingen. 
ReutliDgeii. 
Seh  wein  fürt. 

Bulle 
Vevey 
Lorges 
Loclc 

Culmbach 

Donauwörth. 

Eisenacb. 

Straubing. 
Salzburg. 
Schwilh.  Qomflod. 

JSoleure 
Saint' tmi  er 
Wintertbur 

KtchstJIdt. 

TrauiiÄtciu 

Nyon 

Erlangen. 
Fürth. 

Ulm 

Coire 

(Scbwei«.) 

Bern 

Basel 

Germer^beim. 

Hersfeld, 

Freiburg 
Genf 

n 
n 

Thun 
Züricb 

Hall  (Wüttemberg). 
Ingolstadt 

Külbrunneu 
La   Cbaujc  de 

Fond     ! 

ßt.  Gallen 
Sion 

Dte  Retorten  der  Herren  I^.  Booftqaet  d£  Cle*  sind  für  Gas  Tollkommen  un- 
durobdrtnglicb.  Sie  werden  ,  bl^js  an  den  beiden  Enden  unterstütxt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhit«cn. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Steine  Jeiler  Art  und 
Cdröime    f&r    Oefen    alier  Gattungen,   und  besonders  Itt-elue  tllr  Feuern nfceo. 

AnIträE^e  wolle  man  an  die  Ilerreu  JL.  Bousquet  dr  Cle.  ik 
E«}'oa«Valtie9  l^^p*  ^u  Rlidue  (Franee)  riclitoLt. 


E»n  m\\\ 

Fabrik  von  trocknen 
and    nassen    Gasuhren 


nli 


Grasbrook, 

Pfttent-lDliober  und  Fabrikant 

T«n  tiajinhren,  Priral-  ood 

SIraiieB-LüleraeD-RflulaUrea 

etc.  elc. 


Die  TOD  mir  gefertigten   Qaiahren    umd    in  EogUnd,    sowie   v 
fAit  iuf  dem  gftotea  CoDiinetite  ptteutirt,  «cichnen  »ich  duroh  die  A 
ttutrtlgUcbe  Richtigkeit  ihre«    Gftog«»  von   allen    biÄher    b«kiirißl<!ii    V^, 
Onnihrcn   &uii,  dm«  Princip  diener  Uhr  lil  ein  «infachc«  und  doch  ^ 

ToUkoRimen  teinein  Zwecke  entaprechendes.  wie  solebe»  von  riden 
Aotontlteo  dureh  Attette  »nerkmnnt  worden.  j 

Um  eine  beionder«  EigeniichAft  hervorsuheben,  wird  bemerkt^  k 

d*ii    eine  Üifferens    des  Gteeunsuma    unter    %\\en  UiriitftDden    nie  ■- 

2  ProEctit  Übereteigen  kiinn*  fttr 

Ein  f<?rTierer  Vorzug  dieser  Ubr«n  ttt     d»Ä»    ileb    umm  Gm-     6lriiii«enlat4*rn«*o 
ahren  Anderer  l^onfitruction  ohne    grotte  Sohwierigkeiteu    iu    dies     ohne  Olas-Reflex* 
qttAit.   Prlncip  umiindern  UsBen.  Durchachn.  y,  d.  aat.  Gt* 

In  Folge  des  grossen  Bcifmlls  welchen  meine  Qaa- Uhren  Uberalt  gefunden  und  der 
mir  zugewAtidtf'n  gronscn  Bestetlungen  habe  ich  meine  Fnhrik  und  MAechinenkrftfte  der 
Art  vermehrt,  dA«s  ich  jetzt  im  Standü  bin,  jede  Ordre  «uf  Uhren  SU  ermiksslgt^fi 
rreiiieii  prompt  lunsufahron,  eine  <|iUirlge  Ctnr^nlle  su  übernehmen  und  soll- 
nncl  r^nehtfVel  im  ZolWeroin  kq  liefern: 

Rlatlons-Cfna-Uliren  und  Reinil«toren  fertige  in  jeder  beliebigen  Grösse,  m 
küriettter  Frt8t  an,  wie  uberhaopt  Alle  in  dieses  Fach  »chlagendeii  Artikel  Atteste 
iiber  die  Gut«  und  Dauerhaftigkeit  metner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  Direotionen 
bedeutender  Gastnatalten  tn  Diensten.   — 

Troekene  GMireicttlnloren  ftir  Strassen Uternen  sowie  für  Priratltiitungcn.  —  Die 
Ton  mir  conatruirteii  haben  sieb  seit  ihrem  Bestehen  eines  ungetheilteii  BeifalU 
la  erfreuen  gehabt  und  liegen  Zeugnisse  7or,  das»  durch  dieselben  eine  Ersparirng 
Ton  IS  htm  S5  pCt.  UAch  Verhältniss  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lieh  bei  t^rassenlatemen  mit  eminentem  Nutzen  rerwAndt  wurden »  Dieselben  werden 
mil  und  ohne  Glasrefiector  angefertigt 

Bttcher  mit  Zeieluiaagen    und    Preiscurant,    allmmtlicher    TOn    mir    oonstruirton 

GegenstAnde  werden  auf  Wunnch  franoo  cugesandt 


Ed.  Smitb, 


Hamburg,  Crranbrook, 

Fabrikant  ron  iroekiieu  und  nassen  GaMuhren« 
Qmm  und  Wnsnerlltltiifcfi,  Experluii^ututir 
und  StatlouH*l'liTeu'Rc)(uIatoren9  Giasnlar« 
pro blrnpp tarntet  Pumpen  neuofiterCoustrucittiu 
und  aller  in^a  mechanische  Fach  Bchlageuder 
Arükel. 

Eisen-  &  MessiiiK-Giessei'eL 


S91 

Sociitö  de  prodolts  r^fraetaires  de  Saint-Ghlslain  (Belgiqne). 

Gesellscbatt   für  teoerfeste  Prodocte 

in  Saint-Ohlftlaln  (Belgien). 

Preis-Medaillen: 

Paris  1867. 1863. 1857. 1855.    I^ondon  1862.  1851.    BrflMel  1847. 

,  Unser  EtsbliBgemeiit^  eines  der  grossartigsten  des  Continents,  im  Jahre  . 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere ,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  releUialtlgen  Tliongprnben»  dicht  an  der  französisch- bel- 
g;ischen  Nordbahn,  an  der  Canal- Wasserstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vortheile  langjähnger  Erfah- 
mngen^  billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilhafter  Transportwege. 
Als  Specialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

«AS-BBTORTBUr 

Jeder  beliebigen  Form  n.  Orftsse  Ton  wirklieh  nuflbertreff- 
lieher  Qnalitat,  ebenso  Steine  und  Formstflcke  aller  Art  fUr  Oasöfen. 

Ferner:  BlScke  nnd  Htelne. 

in  beliebigen  Dimensionen  fdr  Hob- 9  Sebweinn-9  Pnddel-9  Coke- 
nnd  GjrpsAfen  jeden  Systems;  gebrannte  nnd  nngebrannte 
Stfleke  fttr  Olashfitten,  feinste  Thonerde  Ittr  Olas-  nnd 
Sinkbfltten  Cement  etc.  zu  sehr  vortheilhaften  Preisen. 

Zeichnungen,  Preislisten^  Zeugnisse  competonter  Fachmänner,  Annknnlt 
Aber  Fraebtafttse  etc.  stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir.  Briefe  etc. 
/I  ta  MrecHan€teiaHociiliaepro€t99i§Hrefraclairem 
h  SaiNi^OMmlaln  (Belgtque)  zu  adressiren. 

(Ö57)  Vadmtnisirateur  d&eguS,  Gustave  de  Savoye. 

(589)  Retorten  und  Steine 

Tsn  feisrfsstsa  Tksae  !■  allen  Fsmsa  lad  BiMsasisasa. 

J.  SüGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

{vormals  Aiberi  Meiier*) 

Diete  Fabrikate  haben  aaf  allen  Gaswerken,  wo  sie  benntst  worden,  ToUe  Aner- 
kenaung  geftmden,  und  sind  die  Preise,  troti  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anfertigung 
▼anrandet  wird,  sehr  rortheilhaft. 


(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie-Ausstellung  in  München 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften,  in  joder  beliebigen  Form  verfertigten 

Speckstein-GrasbreiirLer 

Argand-  und  Dnmas-Brenner  mit  und  ohne  Messing -Garnituren, 
TOD  Sehwar^Bche ,    von  ßunsen'sche  llöliren  und  Kochapparate. 


392 


Billigste  osd  beste  RQbrea  for  Gasleitangs-Zweckel 


ASPHALT  ■  ROHREN 

voD  2  bis  15  Zoll  engl.  Liclitcn-Diirchuiesser  und  7  Fusa  engL  Rohrlänge 
mit  absolut  dichten  und  Blchern  Verliiii<iungen  ^  Krünimem 
und  Figuren  aus  gleichem  Material,  wie  die  geraden  Röhren^  bester  und 
billiger  Hrsatz  für  lüetallröiiren,  empfiehlt  für  Gas*l«eltungeii 

in    dauerhafter  gediegener  Qualität 

Die  AsphaltrölireD-  und  DaühpappeQ-FabrJk 

von  Jah*  Chr*  lieye 

in  Haeliuui,  Weatphalen. 
Die  ferneren  GebrauchÄZwecke  dieser  Röhren  eind: 
fUrWaüi^er-I^eitiiii gen  aller  Art:   (^«Bruek-^  §ang-«  He- 
ber* u.  Abllonslcltnngen)  Oebläse-»  Yentllatloii-^  unter- 
Irdlüclie    Telegraphen-Hrälite-Ijeltnngen ,    Pumpen, 
Closet-   und  Ülel-Ijeltungeu^  als  Special! tat  für  Bergwerke  zu 
S^prachrolir-  und  Wetter^lieltungen. 
Den  geehrten  Gasanstalten  stehen   in  der  Verlegung  und  Verdichtung 
geübte   Monteure    und   Arbeiter  zur   Verfügung ^  die   bei    Herrtchtung   der 
ersten  grösseren  Röhrentour  Arbeiter   der  que^t  Anstalt  anlernen    und  mit 
allen  Manipulationen  und  vorkommenden  Chancen  vertraut  machen  können^ 
80    dana  die    Herrichtnngaarbeiten    dann   auf  jeder   Anstalt   selbst   besorgt 
werden  können. 

Kleine  Ableitungen  lassen  sieb,  wie  bei  eisernen  Röhren  mit  einem 
Ueberwurf,  — -  ebenso  Metallfiguren,  Schieber  etc.  auf  jeder  Stelle  anch 
bereila  liegender  Leitungen  auf  das  leichteste  anbringen  \  überhaupt  sind 
alle  Arbeiten  —  in  Händen  damit  vertrauter  Leute  —  viel  leichler  und 
gehen  rascher  von  Statten,  als  bei  eisernen  und  lasaen  Asphaltrohren  eine 
viel  manoichfachere  Behandlung  flir  jeden  vorkommenden  Gesichtspunkt 
zu,  als  eiserne. 

Obig©  Fabrik  ist  zu  jeder  weitern  Auskunft  stets  bereit.  (515) 


(654) 


Das 


firäflich  Einsiede!'''"  Eisenwerk 

bei  RieSIA  (Königreich  Sachsen) 

liefert  schiiiiedeeiserne  BölLren   und  Verbindungs- 

stucke  zu  Gas*  und  Wasserleitungen, 

(Die  Fftbrik  bett^bt  teit  1853.) 


39a 

Das 


Werkzeii|;fiibrikgeschäfl 


von 


Springorum  Ä  Kupferroth 

in  BemscheM 

hilt  sich  sa  Lieferungen  von 

CtaMarohrklvppeii»  Bohrabsebneider»  BohrsMiceii  u.  s.  w. 

in  den  neuesten  Systemen  bestens  empföhle. 

Ferner  liefern  wir  Sehranbstöeke,  BEftmnter»  GnMStahl- 
fhllen»    SeliraiibeiiselilAssel»    enffllsclieii    GnwMitalil» 
selunledeelseme  Bolire  zu  Gas-,  Wasser-  und  Danspfr 
beimiigeii  etc.  etc. 
Alles  in  torzüglicher  Qualität  zu   billigen  Preisen  und  stehen  Probe- 
sendungen für  feste  Rechnung  gern  zu  Diensten. 

(6&9)    Wegen  Vergrösserung  unserer  Einrichtung  sind  disponibel  und 
werden  billig  abgegeben: 

1  Besnlator  fOr  12''  engl.  M.  Bohr  von  Sigm.  Elster  in 

Berlin  aus  dem  Jahre  1860; 
S  SeUebenrentlle  fttr  12^'  engl.  M.  Bohr ; 
TerseUedene  Rolire    zu   diesem  Begulator   12^'  engl.  M* 
Lichtweite. 

Liebhaber  fUr  diese  vollständig  gut  erhaltenen  (Gegenstände  wollen  sieh 
wenden  an 

IHe  Dlreetlon  des  städt.  Oaswerks  Cajrlsmhe. 


(656)  Dienst-Antrag. 

Für  einen  durchaus  erfahrenen  Gasfachmann^  im  Bechnen  und  Schreiben 
wohl  gettbt»  dem  die  besten  Beferenzen  zur  Seite  stehen  ^  wird  eine  Stelle 
ab  '^n^rkmeisler  bei  einem  grösseren  oder  Verwalter  bei  einem  kleineren 
Gaswerke  gesucht.  —  Geftllige  Offerten  besorgt  die  Bedaction. 

(666)  Ctosneli. 

Ein  Gäsiocliniker,  fdr  Kohlen-  wie  Fettgas,  wfinsobt  ein  Engagement  in  mittelgroieer 
GäsMMlalt  (4—10  Millionen  Jabrosprodnotion).    Derselbe  ist  noch  in  Diensten  als  Dirigent, 
badtst  gute   Zeugnisse   und  Referenaen.     Aach    empfiehlt   er   sich    aar  Ansführong  oder 
LeitoBg  eines  Nenbanea,  sowie  fftr  jeden  Umban  nach  rationellstem  Prinsip. 
daxeh  Herrn  Jnl«  Piatsoh  in  Berlin  nnd  in  Dresden. 
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(685)  Fabrik 

reiierfester  Producto 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


a»' 


m 


ID 


DUISBURG 


«'),' 


am  Rhein. 


Silberne  Preis-HedaiHe 

bei  der  internationalen  AnssteUung  in  Paris  im  Jahre  1867- 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindeuer  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden* 

Fabrieirt  werden: 

Betarten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt. 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gnsastahlöfen. 
zu  Gussatahl-j  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 
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!Stettio    1866. 


Filiale  Drwdttt 
Friadrieh-Str.  9. 


Fabrik  für  Grasmesser  nnd  Apparate 
znr  GasfabnkatioD 

Ton 

jiusPMn 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nalie  der  Breslaner-StraMe 


Parti    1867. 


Filmie  BreiUa 
Sonnen-Str.  86. 


empfieUt  seine  QwMUtmmer  ron  3—150  Flammen  in  Qehftaien  Ton  starkem  selbst  Ter- 
sinntem  Blech,  ebenso  seine  patentirten  Qmmnkemmer  gleicher  GrOsse  ohne  Preis- 
erhöhung ,  welche  die  Vortheile  eines  constanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirteur 
nnd  TolUtlndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ansblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geOffnet, 
gewähren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  Tielen  Bt&dten  einer  regen  Yerwendimg. 
Die  Stärke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  ron  4  Jaliren  sa  überiiehmen. 
StetioiuigMimeMier  mit  gasseissernem  Gehftnse  für  1000 — 80,000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  ron  welcher  letiteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thitigkeit  sind; 
bis  3000  0'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  su  liefern  im  SUnde  bin.  StedtrefnlAtoreB  Jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Rei^nUitoren  für  kleinere  Leit- 
ungen SU  Glycerin-  nnd  Wasserfüllung.  £zli»iuitoreii  nach  BeaTschem  System  12-^24^ 
mit  Ton  mir  Terbesserter  SchieberTorrichtung.  RegnlAtoren  dazu  2,  8,  4"  eto^  mit 
nebenstehenden  nnd  ummanteltem  Eingangsrohr.  BeipAMie  ron  5"  bis  sn  Jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.  Wecli»elliMine  ron  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Eins&tze  yerzinnt  und  uuTerzinnt.  WMMluipparate»  einfacher 
sehr  practischer  Construction.  Sehleber  «nd  hydranllselae  HUme  Jeder  Rohr- 
dimension. Tentlle»  neu  und  praktisch,  su  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  rer- 
wendbar,  absolut  dicht  15 — 20  pGt.  billiger  als  Schieberhihne,  rodänfig  in  Dimensionen 
Yon  2—15"  Rohrweite.  Hanometer  Jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
construirten  Manometer  aufknerksam  zu  machen,  welche  ich  für  2-^12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fkche  Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
SAmmUlelie  BleeharbeiteB  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Reinigungskastendeckel, 
Wechselhahnhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  tou  bestem  Material,  auch  stark 
Terzinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yerzin- 
nerei  können  Platten  von  8'  x  4'  yerzinnt  werden.  StnMseiilatenieB  sechseckige, 
sur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
I>atemen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dassjihrlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  yon  Gasanstalten  s&mmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstande  ,  welche  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  cirllen  Preisen, 
sweckmissigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  rerbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  rerwandten  Maasi- 
trommdn  wohl  zur  Wasserfüllung  am  besten  geeignet  sind,  indessen  nicht  den  An- 
^iffen  Jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  ron  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  doroh  Tielseitig«' 
Yersnche  geprüft  habe,  und  für  die  ich  gleichfiüls  eine  4jahrige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  Torr&thig  am  Lager,  nnd  haben  dieselben 
bei  Tielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
über  die  Zweckmissigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
Danerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  ron  der  hiesigen,  sowie  ron  rielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  solid«  md 
gote  CtesmeMier  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscooraaten  stehen  anf  Verlangtn 
gern  zn  Diensten.  (^^1) 

49» 
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"^AUSSTEILIJN'gI 
1867 


Die 
Thonretorten- 

und 

ChamoitesteiQ- 

Fabrik 

ANMWEKK 


Ol 


cm.^ 


^^'; 


von 


empfiehlt  ihre  Preducte  tou  bewährter  Gttte 
büstens. 

Von    Thonretorten     balte  leb  ron 

den  gAtigbarereB  Ton  mehr  »Is  50  Terscfaiedenen 
Formon  in  der  Regel  Vorratb  nitd  wird  jede  belie- 
bige   andere    Form  prompt  geliefert.      Die  gute 
Braacbb&rkeit  meiner  Retorten  und  deren  Aiieserflt 
Goirokte  Form  bat  sieb  seit  einer  Reihe  von  Jabren 
j  in  einer  grossen  Anzahl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
igü  iJK  ^lli  ^"Ä  ▼erfl<5^*fi'^  worüber  gerne  Zengniaae  zn  Üien- 
Bten    §teben,  —    Vermöge   der  besundera  eorg- 
_      ^  fftltig  gearbeiteten     ganz    glatten    und    riss- 

^st^HX'^^^      freien  inneren  Fllohen  wird  die  Graphil^Ent- 
femüng   in  bobem  Grade  erleiobtert. 

Ganz  besonders  kann  lob  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.     Nacb  einer  sehr  groasen  Anzahl  von  Versuchen  lat  ea  mir  gelungen  ^    eine  in' 
jeder  Beziehung  ToUkommene  Glaaur  berzus teilen^  welche  die   Entfernung  des  Graphit«   am 
Gewiilbe    der  Retorte    in  wenigen  Minuten  ermöglicht.     Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
ce  in  der  Regel  einer  kufsen  Zeit    des   Auabrennens  ,    wozu    meine  Ausbrennemulden   sehr 
gnte  Dienste  leisten. 

Die  Vortbeile    gtit  glasirter  Retorten  haben  aiofa  durch  die  Prftzii 
als  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen« 

Femer  liefere  icbi 
Pormsteine  woTOn  Aber  800  Modelle  Torrftthig  sind^  in  allen  Grössen  bis  zu   10  Ztr, 

pr.  Stück  Ton  ¥orzügliober  fenerbeitlndiger  nicht  achwindender  Qualität 
Feuer  feste  Steine  gewöhnlicher  Form  sind  stets  Torräthig. 

Ferner  empfehle  ich: 
Steine  f^r  Eisenwerke  zu  Hohttfeii,  Schweissöfen  etc.,  ftLr  Glasfahrikeiit  PonceUanfAbrikeii 
eto    dann  (llB§!(S€hmel2häfeiif  Hügeln,  Eöhren  etc. 
Für  chemische  Fabriken: 
itftnregeflisse,   Roliren,    steine    tou    besonders    geeigneter    Qualiüt    für  Sodft- 

flchmeliöfen  und  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel» 
Abtritt-  und  WaMJierieitiiiigfl-Rohren,   K  amin  auf  salz  e ,  etc. 
Pener  festen  Tbon    bester   Qualität  aus  eigenen  Gruben 
Mörtelma^sa  fein  gemahlen  von  geringster  Schwindung. 

Die  Preise  stelle  ich  entsprechend  billiget  und  bin  ich  dar  eh  bedeilteildt 
▼erg^rttSSemilg  meines  Etablissements  in  den  Stand  gesezt^  auch  die  umCangreiohitoi 
Aufträge  promptest  zu  erledigen.  y     «       gf     *i.t_ 

(608)  J«  Hl   urGltn^   Ga^abrikant 


JOS.  CO  WEN  &  G^ 

BlaydOD  Bnni 

Hewcastle  on  Tyne. 

Fabrikanten  feuerfester  CStamott-ilteliie^ 

Marke  „Cowen^. 

Retarten  für  Gas- Anstalten  und  alle  Arten  feuerfester  Gegen^ 
stände  für  Hohofen,  Cokesöfen  &c  SCc. 

Jos.  Cotoen  A  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten^  welche  bei  der 
gFOBsen  AuBBtellong  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preii-He4aUle  für 
,,iiai-Iet«rtei  ud  aidere  feierfeste  Gegeist&ile^^   beehrt  wurden. 

Job,  Cotoen  &  Co,  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen AuBstellnng  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis-Me- 
daille für  y^Gai-Iettrteiiy  femrfeste  Steiae  etc.,  jfir  TtrtreflieUeit  der  aaalitU«' 
luerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Grosabritannien.  (586) 

Billigste  (as-Beinigiing. 

Oberurseier  Gasreinigungsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  per  Cubic-Meter,  ist  fein  zertheilt,  fertig 
smn  Ctobraneli  (auch  oluie  Beimischung  von  Sägespähnen  oder  der- 
gleichen) hat  sich  vorzüglich  bewährt  und  kostet;  frei  ab  FrankAirt  m.  W. 
in  Waggonladangen :  k  100  oder  200  Centnem : 

per  (Tentner   k   SO  Kilogr.   1'/  Frames    =  lO  Sgr. 

=  85  lu*.  sfldd.  W.  =  5«  Ur.  »sterr. 

Anfragen  und  Bestellungen  gefälligst 

an  das  Borean  der 
Ghasg^esellscliait  Oberursel 

(643)  In  Frankfturl)  a.  WL. 


Oas- Anstalt  zn  Terkanfen. 

Meine  in  Forehlieiiii  (bayr.  Provins  Unterfiranken)  seit  1865  im  Betrieb  befindliche 
Oai-AnsUlt  setse  ich  dem  VerkAof  aus 

Ernstliche  Liebhaber  wollen    sich  an  mibh  wenden. 

ifii&i)  Qaewerknnternehmer  in  Cannätatt  bei  Stuttgart. 


Fabrik  von  trocknen 
und    nusen    Gasnbren 


Grasbrook^ 

ratent-Inliaber  nsd  Fabrikant 

TOB  Ga&ohreD,  Prifat-  UDd 

SUnaeo^LateroeA-ftfplaUreii 

ctc,  cic. 


m 


Die  TOD  mir  g«fertigteii  Otaubren    niftd    iii  EDgUnd ,    lowi«  ^ 

f«it  luf  dem  gftDseD  Coiittncute  pAtooUrt,  sEoichocsn  «ieh  durch  die  \>^^      ^ 
ontrflgUche  Kichtjgkeii  iJtr€«   Gtng««  von   »lleii   biaber    bekanoten    ^^^ , 
Qftjubren   aus,  da«   Priiicip  dieiier   Uhr  iit  ein  eitifaebea  und  doch  ^ 

▼olllcommen  tüinem  Zwecke  eoUprecbaiides.  wie  »olcbea  ron  riclm  . 

Aiitoritlten  durch  Atteite  anerkaunt   worden.  J 

'   Um  eine  beaoQdere  Eigenschaf I  hervur«oliebeOt  wird  beraerkt,  \ 

daij    eine  IlifferetiK    dea  Gaflconiumi   unter    Ulen  UinitlodeD    nie  ^ 

S  Prosen t  übersteigen  kann.  fllr 

Ein  fernerer  Voretig  dieier  Ohren  iat     dase    sieb    naaae  Gas*     NtratfMenlalerneti 
ubren  anderer  Conatruction  ohne    groaec  Sohwierigkeiteii    in     dies     oliue  GlHJi-lleflex. 
quAat.   PHncip  atnftndern  Uaaen.  Durcbaciin.  %  d.  nat.  Gr. 

In  Folge  dea  grossen  Beifalls  welchen  meine  Q«a> Uhren  überall  gefunden  and  der 
mir  zugewandten  grossen  Bestellungen  habe  ieh  meine  Fabrik  und  MaachiDenkrAfte  der 
Art  verfnehrt,  dass  ich  jutzt  im  Htande  bin,  Jede  Ordre  auf  Ubreo  811  crmilaftl^teii 
PreiMen  pronipl  aii^tsufilhreti,  eine  IJÜlirlge  Onrttntle  zu  iiharnehmen  und  xoll* 
und  fViiebtnrel  im  ZollTerotn  zn  liefern: 

StAtloiis«€]}ms*I7]ireii  o&d  Regulatoren  fertige  in  jeder  beliebigen  Qrdsse,  in 
küraester  Frist  an,  wie  überhaupt  Alle  in  dieaes  Fach  schlagenden  Artikel  Atteste 
über  die  Güte  und  (iaueihaftigkeit  meiner  Fabrikate  s^hen  mir  von  den  Directionen 
bedeutender  Gasanstalten  eu  Diensten.   — 

Tr^elcene  G«sreg:iilatoren  fUr  Strassenlaternen  sowie  ilr  Priyatleittingcn.  —  Die 
Yon  mir  constniirten  habvn  «ich  seit  ihrem  Beatehen  eines  ungetheilten  Beifalls 
sn  erfreuen  gehabt  und  lit.'gen  Zeugnisse  vor,  dasa  duroh  dieselben  eine  Eraparang 
▼OD  IS  bis  S5  pCt.  nach  Vorhaltniss  dea  Druckes  erreicht  wurde  und  namant- 
Uch  bei  Sirsssealatemen  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurdeit.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasreäector  angefertigt 

Bttelier  mit  KeteliJiitiigen  und  Prciscurant,  iUmmÜiohtr  von  mir  conatruirten 
Gegeustlnde  werden  auf  W  unaoh  franoo  sugesandt. 


Ed.  Smitb. 


Kaniliiirg,  Oraübroak, 

Fabrikant  ron  irorkiieu  und  nassen  Gasuhren« 
Gas  ond  WasserfiltluKit,  Experiuieiituhr 
und    Statlans-l^lireii^KeKuJaloreu«     Gaftulir- 

problrapparale,  Pniti|»en  neuester  Conatruction 

und  aller  in's  mechanifiche  Fach  achlag«nder 

Artikel 

Eisen-  &  Messing -Giesser ei. 


S91 

Soci6t6  de  prodoits  r^fractaires  de  Saint-Gblslain  (Belgiqne). 

Geseilschatt   für  tenerfeste  Frodacte 

in  Salnt-CMilftlaiii  (Belgten). 

Preis-Nedafllen: 

Parts  1867. 1863. 1857«  1855.    I^ondon  1862.  1851.    BrÜMel  1847. 

.  Unser  Et«bliaBement,  eines  der  grosBartigsten  des  CoDtineDts,  im  Jahre . 
1844  gegründet,  mitten  im  Kohlenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
elseneii  reichhaltlgeii  Thongruben»  dicht  an  der  französisch- bel- 
gischen Nordbahn,  an  der  Canal- Wasserstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelesen,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfah- 
mngen,  billiger  solider  Fabrisation  und  vortheilhafter  Transportwege. 
Als  Specialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

«AS-RBTOBTKlSr 

«Mier  beliebigen  Form  n.  Orftsse  toü  wirklleh  unttberf reflT- 
clier  Qualität»  ebenso  Steine  und  Formstfieke  aller  Art  für  Gasöfen. 

Ferner:  BlSeke  und  Steine. 

in  beliebigen  Dimensionen  für  Hob- 9  Sehwei««-»  Pnddel«,  Coke- 
nnd  Oypsöftn  jeden  Systems;  gebrannte  nnd  ungebrannte 
Btfleke  für  Glashütten»  feinste  Thonerde  llir  Olas-  nnd 
SlnUifltten  Cement  etc.  zu  sehr  vortheilhaften  Preisen. 

Zeichnungen,  Preislisten;  Zeugnisse  competonterFachmänner,  Auskunft 
Aber  Fraebts&tse  etc.  stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir.  Briefe  etc. 
/I  la  Mreclian  €te  laMoci^l^aepro€t9iiiM$^efraelafrem 

ä  SaiMl^aMnlain  (Belgique)  zu  adressiren. 
(^^)  Vadmmistrateur  dSlegui,  Gustave  de  Savoye, 


(&89)  Retorten  und  Steine 

Tfi  feisrfsgtsH  Thf le  in  ailei  Ftraei  iiid  Diasngifieii. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormals  Albert  Meiler.) 

Diete  Fabrikate  haben  auf  allen  Gaswerken,  wo  sie   benuUt  worden,    Tolle   Aner- 
kemmiif  ^fluiden,  und  sind  die  Preise,  trotz   aller  Sorgfalt,    welche  auf  die   Anfertigung 
wird,  sehr  Tortheilhaft. 

J.  VON  SCHWARZ 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie-Ausstellung  in  München 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften ,  in  joder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbreniier 


(&90> 


_    nd-   und  Dumas-Brenner  mit  und  ohne   Messing -Garnituren, 
T«n  «SeAtoom'sche ,   von  Bunsm'svke  ilöbren  und  Eochapparate. 


400 


i-Ezhanstoren 


10  Tblr.  pn  engl  Zoll  der  Rölirenweitc. 

C  Sehiele'»  neueste  CciiiMtruetiou  v,  1S68. 

Freier  Durchgang  beim  Stitlatehen,  kräftige  Theerabsonderer ,  starke  Cod- 
»triiction,  Stablbügel  und  Flaascheaverbiudung.  Nöthige  Triebkraft  kaum 
Vi  irf^end  anderer  äbnl  icher  Exhauatoren.  Beweia  in  Selbstprobe  an  eiDem 
Bchniiedefeuer,  mit  einem  Ventilator,  Rad  etc.  12Thlr;  besser  ak  Blasbälge 
lind  doppelt  so  stark  blaaend  als  irgend  andere  Ventilatoren. 

Cm  Schifte  9 


(634) 


Ingenieur  in  Frsnkfkirt  a/1 
neue  MainzerstraBse. 


(666) 


Werkfuhrer-Gesucli. 


Für  den  Betrieb  der  im  Bau  begriffenen  Gas-Anstalt  auf  Steiowarder 

(in  unmittelbarer  Nähe  von  Hamburg  belegen)  wird  ein  tüchtiger  im  Gas- 
fache erfahrener,  mit  den  vorkommenden  Buchfübrungen  vollkommöu  ver- 
trauter Werkfiihrer  gesucht, 

Anerbieten  mit  Zeugnisaen  über  Leiatungen  in  diesem  Fache  Bind 
spätestens  bis  zum  28,  September  diesee  Jahres,  Mittags  12  Uhr,  versiegelt 
bei  der  Finanz-Deputation  einzureichen. 

Der  Bau  der  Gas- Anstalt,  bei  virelchcm  als  JahreBproduction  ca.  3  Mil- 
lionen c'  Gas  in  AuBsieht  genommen  sind^  soll  im  Dezember  dieses  Jahres 
vollendet  ^ein. 

Hamburg,  den  14.  August  1869. 

Die  Finanz-Ilepatatioii* 

Ein  sehr  gewandter  Gastechuiker,  der  mit  der  Chemie  und  Mechanik 
vertraut  ist^  seit  7  Jahren  eine  Ga^^anatalt  dirigirt  und  alle  Canalisationen, 
Installationen  und  Ofenbauten  3elbät  leitet,  worüber  die  besten  Zeugnisse 
aufgewiesen  werden  können^  sucht  eine  andere  Stelle,  Offerten  unter  L*  R. 
besorgt  die  Expedition.  (663) 

(660)  Ein  sehr  gut  empfohlener  Gasmeister,  namentlich  im  Ofenbau» 
Eohrlegung  und  Installation  erfahren»  sucht  zum  Januar  1870  eine  Stelle. 
Näheres  unter  Chiffre  A.  B.  L.  bei  der  Expedition  des  Gas-Journals. 

GasteehnlkerHOeiiueli. 

Ein  tlieoretiftcb  gebildeter  Gaatooliaiker ,  welcher  dem  Bau  ,  wie  dem  Betriebe  toq 
G«.siiüist»lten  in  aelbststHndiger  Welfie  vorgestandeD  ^  und  dies  durcb  entapreoheode  Zeag- 
niase  nacbzuweiaeii  yemiAg;  ^tidet  aofort  oder  bftldigfit  ADgemesaeiie  Stellung. 

Bewerbungen  wolle  m&n  genüligst  adre«sireti:  B^  X.  670  Herren  Haas  enate  in  k. 
Vogler  in   Leipzig,  (667J 
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m. 

Was  ist  billiges  Gas? 

Der  Preis  des  Gases  bildet  fast  immer  den  wesentlichsten  Gegenstand 
jeder  Gasfrage.  Wir  haben  in  unseren  deutschen  Städten  Gaspreise  von 
IViThlr.biszuSThlr.  und  darüber  pro  1000  c',  also  Schwankungen  von  mehr  als 
1  VtThlr.  Es  ist  wohl  allbekannt,  dass  örtliche  Verhältnisse  hierauf  von  Einfiuss  sind, 
allein  welches  unter  gegebenen  Verhältnissen  der  billige  Preis  ist,  der  diesem  Ein- 
fiuss entspricht,  und  wie  man  beurtheilen  soU^  ob  man  den  an  anderen  Orten  be- 
stehenden Preisen  gegenüber  sein  Gas  theuer  bezahlt  oder  nicht,  welches 
die  Factoren  sind,  die  für  einen  Vergleich,  für  ein  richtiges  Urtheil  in  dieser 
Beziehung  maassgebende  Anhaltspunkte  gewähren  können,  darüber  herrschen 
noch  vielfach  mangelhafte  und  irrige  Anschauungen.  Wir  wollen  nunmehr 
versuchen,  auf  eine  Erörterung  dieses  Gegenstandes  näher  einzugehen. 

Dass  bei  einer  Beurtheilung  des  Gaspreises  die  Verschiedenheit  des 
Maasses  berücksichtigt  werden  muss,  nach  welchem  an  verschiedenen  Orten 
verkauft  wird,  soll  hier  nur  beiläufig  erwähnt  werden,  obgleich  man  nicht 
selten  Aeusserungen  begegnet,  bei  denen  dieser  naheliegende  und  selbstver- 
ständliche Umstand  übersehen  wird.  Tausend  Cubikfuss  englisch  sind  = 
916  c'  preussisch,  =  1139  c'  bayerisch,  =  1247  c'  sächsisch,  =:  1204  c'  würt- 
tembergisch, =  1049  c'  badisch  u.  s.  f  Diesen  Zahlen  entsprechend  ist  na- 
türlich auch  ein  Preis  von  verschiedenem  Werth,  je  nachdem  er  sich  auf 
das  eine  oder  das  andere  Maass  bezieht. 

Es  ist  schon  in  einem  früheren  Artikel  hervorgehoben  worden ,  dass  die 
Gasanstalten  im  Verhältniss  zum  jährlichen  Umsatz  ein  sehr  grosses  An- 
lagecapital  erfordern,  grösser,  als  fast  alle  sonstigen  industriellen  Etablisse- 
ments. Es  sind  auch  die  Gründe  bereits  entwickelt  worden,  warum  dies  der 
Fall  ist.  Es  gibt  manche  Fabriken,  die  ihr  Capital  jährlich  mehrmals  um- 
setzen, die  meisten  erreichen  fast  oder  nahezu  einen  einmaligen  Umsatz 
jährlich,  die  Gasanstalten  dagegen  müssen  sich  begnügen,  wenn  sie  ihr  Ca- 
pital alle  4  oder  5  Jahre  einmal  umschlagen. 

Unter  allen  Gasanstalten  Deutschlands  ist  wohl  die  Hamburger  diejenige, 
welche  den  vortheilbaftesten  Geschäftsabschluss  liefert.  Nach  der  letzten 
Jahresabrechnung  pro  ulto  März  1869  (im  Juliheft  des  Journals  veröffent- 
licht) betrugen  am  1.  April  1869  die  Kosten  d«T  Anlage  Bco.  {/:  3,672,954, 
13  Seh.,  die  Brutto-Einnahmen  mit  Ausschluss  des  Zinsgewiunes  Bco.  ^  2,232,298, 
d.  h.  nahezu  61  Prozent  des  Capitals.  Dies  Verhältniss  ist  ein  ausnahms- 
weise günstiges,  was  auch  schon  daraus  hervorgeht,  dass  die  Gesellschaft  an 
ihre  Actionäre  eine  Dividende  von  46  Prozent  vertheilt.*)  Abstrahirt  man  von 


*)  Die  Hamburger  Gesellschaft  mnss  ihre  Anstalt  am  31.  Mürs  1874  nnentgeltlich  an 
die  Stadt  übergeben ;  wir  sind  übrigens  nicht  sicher,  ob  bei  dem  angegebenen  Anlagecapital 
nicht  bereits  Amortisationen  in  Berücksichtigung  gekommen  sind.  Es  sollten  natürlich  für 
unsern  Zweck  die  wirklichen  Kosten  der  Anlage  aufgeführt  sein. 
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Hamburg,  so  hatten  zwölf  unserer  gröästendeutacliea  Gasanstalten  oach  ihren 
letzten  Abachlllseeii  ein  CTesammt- Capital  von  fl.  18,415,35'2-  -^^^  und  eine 
Gea«^ramt-Brutto-Einriahme  von  Ö,  4,779,922.  —  ;  bier  betrug  also  die  Ein- 
nabrae  nur  26  Prozent  des  Capitals,  d.  b.  viärli&itüi&sinäs9ig  uicbt  halb  soviel 
als  in  Hamburg.  Die  13  Gasanstalten  der  deutschen  Conti uentalGasgeäell- 
scbaft  in  Dessau  hatten  am  Scbtusse  des  Jahres  1808  ein  Bau-  und  Be- 
triebscnpital  von  Thh'.  3,01  ^^33.  27  Sgn  2  1%  und  eine  GesammtEinnahme  (für 
Gas,  Nebenprocluete,  Gaseiniichtungen  u.  s.  f*)  von  753^053  Thln  —  Sgr. 
1  Pf.  also  nicht  ganz  2a  Prozent  des  Capitals.  Für  kleinere  Anstalten  stellt 
sich  daö  Verlmltnifis  noeb  ungünstiger*  Die  12  Gasanstalten  der  neuen  Gaa- 
geselUehaft  Wilh.  Nolte  &  Co.,  die  vi>n  'Ai  bis  reichlich  4  Millionen  Cubik- 
fuss  Gas  im  Jahr  producircn,  hatten  nach  dem  letzten  Abschluss  (Journal 
vom  Mai  S.  254)  ein  Capital  von  565,<J80  Thlr  27  Sgr.  7  Pf,,  und  eine  Totab 
Einnahme  von  78327  Thlr.  2  Sgr.  8  Pf.,  also  nieht  ganz  14  Prozent  vom 
Capital.  Im  grossen  Durchschnitt  dürfte  sieb  bei  den  deutschen  Gasanstalten 
das  Capital  4  bis  5  mal  so  hoch  stellen,  als  die  Brutto-Jahresclnnahrae^  d»  b. 
es  dauert  im  Durchschnitt  4  bis  b  Jahre,  bisdasÄnlagecapital 
der  Gasanstalten  einmal  umgeschlagen  wird« 

Nun  ist  aber  klar,  dass  je  kleiner  der  Umsatz  ist  im  Verhältnisa  zum 
Capital,  desto  grösser  rauss  der  Einzelnutzen  scin^  den  der  Producent  auf  sein© 
Waare  schlägt.  Ein  Geschäft,  was  sein  Capital  öfter  umsetzt,  kann  mit  einem 
geringeren  Prozentsatz  vom  Umschlag  arbeiten,  ein  Geschäft  dagegen,  dessen 
Umsatz  seiner  Natur  gemäss  ein  kleiner  ist,  muss  am  Sttlck  mehr  verdienen ,  wenn 
ea  bestehen  soll  Eine  Gasanstalt  muss  an  1000  Cubikfuss  Gas  einen  ver- 
hältnissmfissig  grossen  Nutzen  habeUj  sonst  kann  sie  ihr  Capital  niclit  ver- 
zinsen. Wenn  beispielsweise  die  deutsche  ContlnentabGüs-Gesellschaft  einen 
Gaspreia  erhielte^  der  lUO  Prozent  liöber  wäre,  als  die  Selbstkosten,  so  be- 
trüge das  noch  nicht  10  Prozent  des  Capttals.  Die  Gesellschaft  hatte  im 
Jahre  1868  einen  Gewinn  von  59,8?)  Prozent  des  Umsatzes  (fast  150  Prozent 
der  Selbstkosten),  und  dies  entsprach  nur  einem  Gewinn  von  12,08  Prozent 
des  Capitals.  Im  Allgemeinen  wird  man  annithernd  annehmen  können,  dass 
kleine  Anstalten  mindestens  (iO,  grosso  mindestens  4i*  Prozent 
des  Umsatz  es  verdienen  müssen,  wenn  sie  einen  Brutto  gew  in  n 
(Zinsen,  Amortisation  und  Reingewinn)  von  10  Prozent  ab- 
werfen sollen. 

Das  Capital  der  Gasanstalten  ist  übrigens  nicht  nur  im  Allgemeinen  ein 
hohes,  sondern  es  ist  auch  in  seiner  Höhe  ausserordentlich  verschieden. 
Wir  sehen  das  am  deutlichsten,  weon  wir  das  Verhältniss  zwischen  Capital 
und  Production  betrachten,  resp.  den  Capitalbctrag  verschiedener  Anstalten^ 
herecbnet  auf  je   1   Million  (Jubikfuss  Jabrespj*oduction. 

Zehn  unserer  grösston  Gaswerke  hatten  nach  den  letzten  Abschlüssen 
bei  eioem  Antagecapital  von  fl,  19,871,168  (ohne  Rücksicht  auf  Amor tisation) 
eine  Geaamratproduction  von  2094  Millionen  c'  englisch,  also  ergibt  sich  ftir 
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diese  durchschnittlich  ein  Capital  von  fl.  9490  oder  Thlr.  5423  pro  1  Million 
erzeugte  Cubikfuss  Gas.  Hamburg  nimmt  wieder  den  günstigsten  Platz  ein; 
es  hatte  für  452  Millionen  c'  englisch  ein  Anlagecapital  von^Bco.y  3,672,954. 
oder  Thlr.  1,836,477.  oder  fl.  3  213,834  d.i.  pro  1  Million  4063  Thlr.  oder 
fl.  7110.  Berlin  hatte  5157  Thlr.  oder  fl.  9024  Capital  auf  jede  Million  c' 
Production.  Dresden,  Leipzig,  München  stellen  sich  schon  über  fl.  11,000. 
Die  Anstalten  der  deutschen  Continental  Gesellschaft  waren  Ende  1868  durch- 
schnittlich belastet  mit  einem  Capital  von  9291  Thlr.  oder  fl.  16,259.  — . 
Stellt  man  (nach  der  Statistik  der  Gasanstalten  Deutschlands  von  1868)  eine 
Anzahl  unserer  kleinen  und  kleinsten  städtischen  Gasanstalten  zusammen,  so 
ergibt  sich  als  Mittel  aus  38  Städten  [ein  durchschnittlicher  Capitalaufwand 
von  15,759  Thlr.  oder  fl.  27,578  pro  1  Million.*) 


Jahresproduotion 

Anlage-CapitAl. 

♦)  Alten» 

4,000,000  c' 

englisch 

50  000  Thlr. 

Amberg 

2,549,000  „ 

n 

47,000     „ 

Ansbach 

4,317,000  „ 

n 

63,000     , 

Charlottcnburg 

7,644,000  „ 

110,000     „ 

CösUn 

6,035,000  „ 

67,000     n 

Colberg 

8,993  000  „ 

54,320     n 

Crivit« 

845,000  „ 

17,250     „ 

Demmin 

2,182,000  „ 

41,000     p 

Emden 

4,300,000  „ 

92,000     , 

Ettlingen 

3,000,000  „ 

40,000     n 

Frankenberg 

2,63G,000  „ 

36  000     , 

Germersbeim 

2,088,000  „ 

26,000     n 

HaU 

3,261  000  y, 

52,500     „ 

Havelberg 

1,700,000  n 

25,000     , 

Heide 

3,000,000  „ 

60,000     „ 

Löbau 

2,679,000  „ 

39,500     „ 

Nürtingen 

1,500,000  „ 

26,000     , 

ObUu 

4,000,000  „ 

48,500     , 

Perlelerg 

2,659  000  „ 

39,500     „ 

Preetz 

2,000,000  „ 

28.000     , 

Pritzwalk 

2,250  000  „ 

34,000     , 

Pyriti 

2,137.000  „ 

34,500     n 

Ravensburg 

3,000,000  „ 

57,000     n 

Rees 

1,500,000  » 

22,000     „ 

Ronneburg 

1,604,000  „ 

28,000     , 

Rosenbeim 

2,657,000  „ 

35,400     „ 

Scbwabaeb 

1,520  000  n 

43.000     9 

Schwedt 

2,944,000  „ 

45,769     „ 

Bchwiebna 

1,997,000  „ 

40,000     „ 

Seesen 

1.282,000  „ 

17,919     , 

Spremberg 

5,000  000  „ 

70,000     , 

SprotUu 

3,462,000  , 

42076     , 

Tübingen 

3  496,000  „ 

52.000     „ 

Verden 

2,500,000  „ 

52,000     „ 

Waren 

1,586.000  n 

39,500     „ 

Weissenborg 

1,671,000  n 

34,000     „ 

Wernigerode 

6,500,000  „ 

40,000     „ 

Wetzlar 

2,227,000  „ 

engl. 

31.000     ^ 

zusammen 

106,671.000  0' 

1,686,234  Thlr. 

oder  pro  l  Million  c'  =  15,769  Thlr.  =  27,678  fl. 


61' 


1 


404  Hiiodflöliäü. 

Die  12  Anstalten  der  „neuon  Gasgesellschaft  Willi.  Nolte  &  Co,*  hatten 
nach  der  letzten  Abreclinung  17544  Tlilr.  oder  307i>2  fl*  Capital  pro  Million 
Cbf.  Die  12  Anstalten  der  „Gcselisehaft  für  Gaßindustrie  in  Augsburg",  die 
allerdingB  zum  Theil  im  Auslande  gelegen  Bind,  hatten  am  Bcblusse  des  Be- 
triebHJahres  1865/66  bei  einer  Production  von  69,175,470  c'  ein  Capital  voa 
2455(X)U  fl.,  abo  pro  Million  fl.  35489  oder  Tlilr.  2C)278.  — .  Schon  diese 
Beispiele  ergeben  eine  Differenz  von  reichlich  löCKA^  Thir.  oder  28(XKJ  fl* 
I  pro  Million  Cuhikfusa,  und  wenn  man,  statt  den  Durchschnitt  aus  ganzen 
Gruppen  zu  iiehtneri ,  einzelne  Anätalteo  zur  Ermittlung  der  Grcnzwerthe 
heranziehen  wollte,  so  würde  sich  die  Ditlcrenz  noch  weit  bedeutender  ergeben. 

Es  könnte  hier  bei  der  Capital-Frage  allerdings  ein  Einwurf  gemacht^ 
werden,  den  wir  nicht  unberücksicbtigt  lassen  dürfen.  Es  ist  denkbar,  dass 
das  Capital  einzelner  Anstalten  entweder  durch  einen  Zusammenfluss  un- 
günstiger Umstände  oder  dadurch  dass  die  Bauten  verhältoissmässig  zu  gross 
ausgeführt  sind,  oder  dadurch,  dass  die  Gründer  und  Erbauer  einen  hohen 
Nutzen  an  ihrem  Geschäft  gehabt  haben ,  nnverhältniss massig  hoch  hinauf 
geschraubt  worden  ist  Derartige  Verhältnisse  können  nicht  maassgebend 
seiuj  wo  ea  sich  darum  handelt,  den  billigen  GaspreiB  für  einen  Ort  zu  er- 
mitteln. Hier  darf  nur  das  üapital  berücksichtigt  werden,  was  die  Gasanstalt 
erfordert,  wenn  sie  den  wirklichen  localen  Bau- Verhältnissen  entsprechend 
mit  Uekonomie  und  Solidität  ausgeführt  wird. 

Andererseits  ist  es  ebenfalls  BelbatTerständlich,  dass  die  Amortisationent 
welche  manche»  seit  lüngerer  Zeit  bestehende  Gasanstalten  an  ihrem  ursprüng- 
lichen Capital  etwa  vorzunehmen  in  der  Lage  gewesen  siud,  für  die  Beurtheiluug 
der  Gaapreise  im  Allgemeinen  nicht  in  Betracht  gezogen  werden  dürfen- 

Es  sind  namentlich  in  neuester  Zeit  Gaspreise  bewilligt  worden,  die  gar 
Dicht  möglich  sein  würden,  wenn  die  betreffenden  Anstalten  ihr  Capital  nicht 
bereits  zum  Theil  abgeschrieben  hätten-  Dieser  Fall  ist  wiederholt  vorge* 
kommen  bei  Gesellschaften,  deren  Vertrag  abgelaufen  war,  und  die  sonst 
gezwungen  gewesen  wären,  ihr  Besitztbum  entweder  um  einen  sehr  billigen 
Preis  zu  verwertben,  oder  ihr  Geschäft  ganz  einzustellen.  Dieser  Fall  wird  z*  B, 
vorkommen,  wenn  Hamburg  im  Jahre  1874  die  Gasanstalt  von  der  jetzigen 
Gesellschaft  unentgeltlich  übernimmt,  und  die  Verzinsung  des  Gapitals  damit 
gänzlich  in  Wegfall  kommt.  Hier  wirkt  ein  aussergewöhnllcber  Factor  mit 
auf  den  Preis  ein,  die  Eltern  haben  schon  einen  Theil  des  Gases  bezahlt, 
was  die  Kinder  verbrauchen.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  Stadtverwal- 
tungen bei  etwaigem  Contractablauf  niemals  die  Frage  ausser  Acht  lassen 
dürfen,  ob  sie  in  der  Lage  sind,  aus  derartigen  Verhältnissen  Vortheil 
zu  ziehen,  allein  für  den  Zweck  unserer  Betrachtungen  dürfen  wir  darauf 
nicht  weiter  eingehen.  Wo  ea  sich  um  die  Ermittlung  des  für  einen  be- 
stimmten Ort  billigen  Gaspreises  handelt,  da  muss  dasjenige  Capital  in  Rech- 
nung gezogen  werden ,  was  eine  Gasanstalt  für  diesen  Ort  wirklich  kostet. 
So  stellt  sich  auch  die  Frage  jedesmal  in  dem  Fall,  wo  mit  dem  Ab- 
lauf des  Vertrages  das  Recht  der    bestehenden  Anstalt,  Gas    zn  verkaufe»! 
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nicht  erlischt,  sondern  wo  diese  Anstalt  in  ihrer  Fortexistenz  unbehindert  ist, 
wo  man  also  nur  die  Wahl  hat,  entweder  anderweitige  Concurrenz  zuzulassen 
oder  eine  städtische  Concurrenz-Anstalt  zu  bauen. 

Wie  kommt  es  aber^  wird  man  fragen,  dass  der  Unterschied  im  Anlage- 
Capital  verhältnissmässig  gar  so  gross  ist.  Es  wirken  verschiedene  Factoren 
zu  diesem  Ende  zusammen,  und  es  dürfte  schwer  sein,  sie  nur  alle  anzu- 
führen. Das  Bohrsystem,  welches  im  Durchschnitt  etwa  Vs  ^^^  V>  der  ganzen 
Anlage-Kosten  in  Anspruch  nimmt,  ist  je  nach  Lage  und  Ausdehnung  der 
Städte  ausserordentlich  verschieden.  Die  Kosten  der  Baumaterialien  und  die 
Arbeitslöhne  sind  nicht  nur  an  verschiedenen  Orten,  sondern  auch  in  ver- 
schiedenen Jahren  sehr  verschieden.  In  München  kaufte  man  beispielsweise 
das  Tausend  Ziegelsteine  vor  einigen  Jahren  um  16  fi.,  während  man  zwei 
Jahre  früher  33  fi.  zahlen  musste.  Die  raschere  und  langsamere  Zunahme 
des  Oasconsums  bringt  eine  Gasanstalt  in  verschieden  langer  Zeit  zu  einem 
richtigen  Verhältniss  zwischen  Production  und  Leistungsfähigkeit  Das  macht 
sich  namentlich  bei  kleineu  Gasanstalten  fühlbar.  Eine  Gasanstalt,  die  bei- 
spielsweise 2  Millionen  c'  jährlich  producirt,  wird  mit  wenig  Mehrkosten 
auch  4  Millionen  produziren  können,  eine  Gasanstalt  von  100  Mil- 
lionen dagegen  wird  verhältnissmässig  viel  mehr  Capital  brauchen  um  auf 
die  doppelte  Leistungsfähigkeit  gebracht  zu  werden.  Man  kann  auch  bei 
kleinen  Anstalten  nicht  weniger  zur  Zeit  anlegen,  als  einen  Ofen  und  ein- 
zelne Apparate,  diese  Anlage  ist  aber  sofort  ausreichend,  um  die  Production 
vielleicht  um  ÖO  7o  zu  steigern,  bei  grossen  Anstalten  dagegen  vermehrt  die- 
selbe Anlage  die  Leistungsfähigkeit  nur  um  wenige  Prozent.  Eine  kleine 
Anstalt  ist  daher  leicht  gezwungen,  mit  der  Ilälfte  oder  mit  noch  weniger 
ihres  eigentlichen  Umfanges  arbeiten  zu  müssen,  während  die  grösseren  An- 
stalten ihre  Ausdehnungen  dem  Bedarf  viel  besser  und  genauer  anpassen 
können.  Dadurch  erhöht  sich  bei  kleinen  Anstalten  das  Capital  pro  Million 
Gbf.  Production  sehr  leicht  in  colossaler  Weise,  und  dieser  Nachtheil  fängt 
erst  au  sich  mehr  und  mehr  auszugleichen  bei  einer  Jahresproduction  von 
10  bis  zu  20  Millionen  Cubikfuss.  Ueber  eine  gewisse  Production  hinaus 
hat  die  Grösse  auf  die  Anlagekosten  pro  1  Million  Cubikfuss  verhältnissmässig 
wenig  Einfiuss  mehr. 

Wir  haben  in  dem  weiter  oben  angeführten  Beispiele  eine  Differenz  im 
Anlagecapital  bis  zu  16000  Thlr.  oder  28000  fi.  gefunden.  Wollen  wir  von 
den  ungünstigsten  Füllen  abstrahiren,  und  nur  etwa  die  Durchschnittszahl 
in  Betracht  ziehen,  die  sich  für  die  aufgeführten  38  kleinen  städtischen  Gas- 
anstalten ergibt,  so  haben  wir  pro  1  Million  c'  Production 
als  höchstes  Anlagecapital  16,759  Thlr. 
j,   niedrigstes        ^  ,      4,063      ,, 

also  eine  Differenz  von  11,696  Thaler  oder  fi.  20468.  — .  Und 
halten  wir  10  Prozent  Bruttogewinn  fest,  so  folgt,  dass  die  verschie- 
dene   Höhe   des   Anlagecapitals    der    deutschen  Gasanstalten 


406 1  ^^^H!^^^^^  Bundacban. 

« 

Schwankuogea  in  der  Hohe  der  Productions kosten  biszumn 
desteiiB  1  Thir.  5  Sgn  oder  2  iL  2'/,  kr.  pro,  lOÖJ  c'  veranlasst 

Ein  weiterer  Factor,  der  auf  den  Preis  des  Gases  wesentlichen  Einfluss 
hat,  18t  der  P  r c  i  ö  der  Materialien,  d.  h,  einorseitfi  der  Preis  der  Roh- 
materialien, der  Kohlen,  andererseits  der  Preis  der  Nebenprodocte,  (Coke» 
Theer,  Ainmoniakwaäser).    Betrachten  wir  zouilchst  den  Preis  der  Steinkohlen. 

Es  ist  bekannt,  dass  überhaupt  der  Preis  der  Brennmaterialien  in  ver- 
schiedenen Städten  wesentlich  verschieden  iHt*  In  erhöhtem  Maasae  ist  dies 
t'tir  die  Gaskohlen  der  Fall,  da  die  Gasanstalten  nicht  in  der  Lage  sind, 
jedesmal  die  nächsten  und  billigBten  Kohlen  verwenden  zu  können,  sonderD 
auf  ganz  bestimmte  Kohlenaorten  angewiesen  sind,  die  nur  etwa  7  Fundorte 
in  Deutschland  haben.  Oft  «lud  an  einem  Orte  die  Kohlen  für  Gewerba- 
zwecke  und  Hausbedarf  ganz  billig  in  der  Nähe  zu  haben,  während  die  Gas 
kohlen  von  weit  her  bezogen  werden  müssen.  Iliezn  kommt  die  Verschieden- 
heit der  Frachtsätze  auf  den  Eisenbahnen  und  auf  den  Wasserwegen,  wie 
denn  überhaupt  die  Kohlen  auf  manchen  Anstalten  das  Dreifache,  im  Durch- 
ficbnitt  sicherlich  aber  mehr  als  das  Doppelte  des  Grubenpreises  kosten.  Es 
mögen  hier  einige  Beispiele  von  Kohlenpreisen  Platz  finden^  die  meistens 
den  im  Journal  veröflFentlichten  Betriebsabschlüssen  verschiedener  Anstalten 
entnommen  sind. 

Den  niedrigsten  Kohlenpreis  finden  wir  bei  Zwickau,  Im  Betriebsjahre 
1866/67  wurden  auf  der  Zwickauer  Gasanstalt  2525,2  Karren  Kohlen  ver- 
wendet, und  mit  4Ö25  ThIr.  29  Sgr.  6  Pf,  bezahlt  (Journal  für  1868,  S.  50). 
Rechnet  man  1  sachs,  Grubenkar  reo  zu  10'/^  Ctri  so  ergiebt  sich  der  Preis 
pro  Centücr  zu  5  Sgr.  2,9  Pf,  oder  18,3  Kreuzen 

Aehnlich  wird  sich  der  Preis  der  Kohlen  in  solchen  Städten  verhalten, 
die  in  der  nnmittelhareo  Nähe  anderer  Kohlenbecken  gelegen  sind. 

Breslau  zahlte  im  Betriebs  jähre  1865/66  eine  Tonne  schlesische  Kohlen 
mit  22V3  Sgr.  Rechnet  man  das  Gewicht  einer  Tonne  zn  350  Pf.,  so  ergibt 
sich  pro  Centner  ein  Preis  von  6  Sgr  4,5  Pf.  oder  19,7  Kreuzer.  (Journal 
von  1867,  Seite  481). 

Bei  den  13  Anstalten  der  deutschen  Conti nental-Gas- Gesellschaft  kostete 
im  Jahre  1868  die  Tonne  Kohlen  (zu  360  P£  gerechnet),  durchschnittlich  1  ThIr 
10  Pf.,  d.  i.  1  Centner  8  Sgr.  7,3  Pf.  oder  30,1  Kreuzer,  Von  diesem  Preis 
entfielen  gegen  55  Prozent  auf  die  Fracht  nnd  Anfuhr  zur  Anstalt,  also  nur 
45  Prozent  auf  den  Ankaufspreis  der  Kohlen. 

Die  norddeutschen  Antjtalten,  welche  englische  Kohlen  verwenden,  zahlen 
dieselbe  mit  9  bis  10  ögr.  pro  Ctr.  In  Kiel  kostete  1  Tonne  1867/68  nach 
dem  Bericht  im  Journal  1868  S.  459  —  1  Thlr,  oder  1  Centner  8  Sgr.  7  Pf, 
^  30  Krz.  In  Stettin  stellte  sich  im  Jahr  1863  ein  Ceutner  Kohlen  auf 
9  Sgr.  4,  2  Pf.  :^  32,7  Krz.  (Journal  von  (864,  S  278).  In  Berlin  stellen 
lieh,  soviel  nni  bekannt,  die  englischen  Kohlen  auf  etwa  9  Sgr.  1%  Pf 
oder  33V»  Krz.,  wahrend  sich  die  schlcsischen  Kohlen  um  ein  geringes  höher 
ötellen  sollen.    In  Königsberg  kosteten  im  Jahr  1866  —  -18097  Tannen  (zu  3'^  ^  Ctr^) 
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englische  Kohlen  55,692  Thlr.  15  Sgr.,  mithin  ein  1  Ctr.  9  Sgr.  11,1  Pf. 
oder  84,7  Kreuzer. 

Am  ungünstigsten  sind  die  süddeutschen  Anstalten  situirt 

In  München  kostete  1  Ctr.  Saarbrücker  Kohle  im  letzten  Betriebsjahre 
52  Kr.  oder  14  Sgr.  10,3  Pf. 

In  Wien  calculirt  sich  die  Ostrauer  (Mährische)  Kohle  per  Centner 
auf  75  Nkr.,  also  je  nach  dem  Stand  der  Valuta  auf  etwa  45  Kr.  südd. 
Whrg.  =  12  Sgr.  10,2  Pf. 

In  Triest  kosteten  im  Jahre  1868  —  137583  Wiener  Centner  englische 
Kohlen  117488  fl.  78  Kr.  öst.  W.,  also  1  Zoll  Centner  —  76,2  Nkr.  d,  i. 
etwa  45,7  Kr.  südd.  W.  oder  13  Sgr.  1  Pf. 

Wie  sich  aus  diesen  Beispielen  ergiebt,  beträgt  die  Differenz  zwi- 
Bohen  dem  günstigsten  Kohlenpreis  in  Zwickau  (5  Sgr.  2,9  Pf.)  und  dem 
ungünstigsten  in  München  (14  Sgr.  10,3  Pf.)  nicht  wenigefr  als  9  Sgr.  7,4  Pf. 
oder  33,7  Kr.  Und  wenn  man  weiter  annimmt,  dass  zur  Erzeugung  von 
1000  c'  engl.  Gas  rund  2  Ctr.  Kohlen  erforderlich  sind,  so  kosten  die  Kohlen 
in  lynchen  um  19  Sgr.  2,8  Pf.  oder  1  fi.  7,4  Kr.  mehr,  als  in  Zwickau. 

Man  wird  nicht  zu  viel  behaupten,  wenn  man  sagt,  dass  in  den  deut- 
schen Oasanstalten  die  Ausgaben  für  Kohlen  bis  zu  20  Sgr. 
oder  1  fl.  10  kr.  pro  1000  c'  Gasproduction  differiren. 

Was  die  Coke  betrifilk,  so  dürfte  der  billigste  Preis  derselben  etwa 
4  Sgr.  oder  14  kr.,  der  höchste  Preis  etwa  18  Sgr.  oder  1  fl. 
3  kr.  per  Centner  betragen.  Man  sollte  auf  den  ersten  Blick  glau- 
ben, es  müsste  der  Cockepreis  im  Allgemeinen  mit  dem  Kohlenpreis 
steigen  und  fallen,  das  ist  jedoch  nur  in  soweit  der  Fall,  als  nicht  an- 
derweitige locale  Brennmaterialien  von  geringerem  Werthe  an  der  Concur- 
renz  Theil  nehmen.  Wo  Braunkohlen,  Torf,  etc.  billig  sind,  werden  auch 
die  Cokepreise  dadurch  gedrückt,  es  mag  die  Oaskohle  noch  so  theuer  sein. 
In  München  z.  B.  hat  die  Concurrenz  der  in  der  Nähe  geförderten  ober- 
bayerischen Braunkohlen  den  Preis  der  Gascoke  im  Laufe  der  Jahre  von 
1  fl.  bis  auf  30  kr.  per  Centner  herabgedrückt,  trotzdem  dass  die  Gasanstalt 
ihre  Kohle  heute  noch  fast  eben  so  theuer  bezahlt,  als  damals.  Gerade  in 
München  besteht  das  auffallende  Verhältniss,  dass  die  Anstalt  ihre  Coke 
theilweise  nach  solchen  Orten  hin  absetzt,  welche  auf  dem  Wege  liegen, 
auf  dem  sie  ihre  Kohle  bezieht.  Im  Allgemeinen  haben  die  Cokepreise  die 
Tendenz,  mehr  und  mehr  zu  sinken,  da  die  Concurrenz  der  anderen  Brenn- 
materialien im  Laufe  der  Zeit  selbstverständlich  nicht  abnimmt,  sondern  zu- 
nimmt. Auch  ist  in  Erwägung  zu  ziehen,  dass  das  relative  Coke-Quantum, 
welches  die  verschiedenen  Oasanstalten  zum  Verkauf  bringen  können,  selbst 
bei  gleich  rationelleiii  Betrieb,  ein  sehr  verschiedenes  ist.  Es  giebt  kleine 
Oasanstalten,  die  fast  ihre  ganze  Cokeproduction  zur  Heizung  verwenden 
müssen,  während  grosse  Anstalten,  wenn  ihre  Oaskohlen  viele  und  gute 
Coke  geben,  es  dahin  bringen  können,  dass  sie  bis  zu  70  Prozent  ihrer  er- 
zeugten Goke  zum  Verkauf  bringen  können.     Eine   Oasanstalt,    die    i«  B. 
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im  Sommer  nicht  ciDmal  eine  einzige  Retorte  voll  beschäftigen  kann^  mos 
vom  Winter  Coke  autsparen »  damit  sie  im  Sommer  ausreichend  Heizmaterial! 
hat,  eine  grosöe  Anstalt  dagegen,  die  auch  im  Öoramer  mit  mehreren  grosaeal 
Oefen  vollauf  zu  arbeiten  hat,  producirt  das  ganze  Jahr  hindurch,  was  deal 
Verbrauch  an  Brennmaterial  betrifft,  mit  gleichem  Vortheih 

Der  The  er  hat  einen  noch  variableren  Wcrth  als  die  Coke.  Ea  gibl.j 
gegenwärtig  Anstalten,  die  deu  Centner  um  10  Sgr.  oder  35  kr.  verkaufen,] 
während  andere  einen  Thaler  oder  1  fl^  45  kr.  dafür  lösen.  An  vielen  An-^ 
stalten  kiöst&ich  nicht  einmal  der  Preis  erzielen,  den  der  Theer  als  Heizmaterial 
werth  iöt,  wessUalb  er  dann  zur  Retortenfcuernng  verbratint  wird.  Ea  ist  wohl  zu 
hoffeni  das»  die  Entwerthung  dea  Theers;  die  vor  einigen  Jahren  eingetreten 
war,  bald  wieder  bes?aercn  Preiaeti  Platz  machen  wird,  allein  eine  Calculation 
laast  sich  auf  diese  Hoffnung  vorläufig  noch  nicht  baöiren* 

Dag  Ammt»n  iakwasser  und  amiero  Abfälle  werden  von  manchen  An* 
stalten  wohl  noch  verwerthet,  allein  der  Betrag  ist  ein  so  geringer,  daaa  er 
für  die  Calculation  ausser  Betracht  gelassen  werden  kann.  Die  meisten 
Anstalten  sind  bi«  jetzt  noch  froh,  wenn  sie  ihr  Ammoniakwaijser  nneulgcll- 
lich  loft  werden  können,  raanciie  miiasen  noch  Geld  bezahlen,  um  davon  be- 
freit zu  sein. 

Wenn  man  den  Erlös  aus  den  Nebenproducten  von  den  Koaten  der 
Kohlen  io  Abzug  bringt,  so  ergibt  sich  als  Resultat  der  Betrag;  der  soge- 
nannten Material  kosten,  die  eine  Gasanstalt  pro  lüOü  c'  Gasproduction 
hat  Stünden  die  Preise  der  Nebenproductc  zu  den  Preisen  der  Kohlen  in 
einem  bestimmten  Verhältnisse,  so  würden  die  Materialkosten  eineu  gewissen 
Prozentsatz  der  Kolden-Kosten  ausmachen,  dies  ist  indesa  keineswegs  der 
FaH,  desshalb  bleibt  uns  Nichts  übrig,  als  die  Grenzen,  innerhalb  deri  n  sich 
die  eistercn  bewegen,  wieder  ^elbstständig  aus  einer  Kcihc  gegebener  Bei- 
spiele zu  entwickeln.  Es  mögen  wieder  einige  Anstalten  zusammengestellt 
werden^  deren  Abschlüsse  meistens  im  Journal  zur  Veröffentlichung  gelaugt 
sind. 

Lübeck  hatte  im  Betriebsjahre  1854/55  pro  KXK)  c'  Lüb*  Gasproductton 
an  Materialkoaten  4  Schilling  2  Pt  (Journal  von  1866,  S,  38). 

Görlitz  hatte  im  Betricbsjahre  1867  pro  IWX»  c'  preuss.  4  Sgr,  0,28  Pf 
(Journ.  von  1868,  S,  310), 

^  Stettin  hatte  im  Betriebsjahr  1863  für  1000  c'  preuBs.  an  Ausgaben  *för 
Kohlen  20  Sgr.  0,76  Pf.,  für  Heizung  5  Sgr  9.48  Pf.,  an  Etunahmen  für 
Coke  17  Sgr.  8,88  Pf.  und  für  Thcer  3  Sgr.  2,70  Pf^  mithin  an  Material- 
Kosten  4  Sgr.  10,60  Pf.  (Journ.  von  18G4,  S.  276). 

Zwickau  verausgabte  1867/68  bei  einer  Jahresproduction  von  14^921,490  c' 
sächsisch  Gas  für  Kohlen  4848  Thlr.  20  Sgr.  und  vereiunahmte  für  Coke 
2312  Thir,  28  Sgr.  2  Pf.,  für  Tbeer  673  Thlr  2  Sgr.  1  Pf.,  hatte  als 
1000  c'  Sachs,  an  Materialkosteu  3J4  Sgr.  (Journ.  von  1869.  S.  37). 

Die  13  Gasanstalten  der  deutschen  Contineiitai-Gas-Gesellschaft  in 
hatten  durchschnittlich  pro  lOUO  c'  englisch  7,47  Sgr. 


also  pro  ^J 

i 


BimdtfehMi.  40B 

Kiel  hatte  1867/68  für  1000  c'  hamb.  Oasproduction  an  Materialkosten 
6,98  Sgr.  (Journ.  vop  1868,  S.  469). 

Für  Prag  wurden  bei  einer  Gesammtprodnetion  von  reichlich  86  Millio- 
nen c'  englisch  die  Material-KoBten  pro  1000  c'  engl,  vom  gegenwärtigen 
Director  der  Anstalt,  Herrn  Commissionsrath  Dr.  Jahn  in  seiner  Brochüre 
„die  Gemeinde-Gasanstalt  der  K.  Hauptstadt  Prag,  ein  Beitrag  etc.  1864' 
auf  60,2  Nkr.,  von  Herrn  Kühnell  auf  57  Nkr.,  also  auf  etwa  34  bis  36  kr. 
südd.  W.  veranschlagt 

In  Dresden  calculiren  sich  die  Materialkosten  pro  1000  c'  englisch  anf 
etwa  12  Sgr.,  eben  so  hoch  dürften  sie  sich  in  Berlin  stellen. 

In  Wien  wurden  die  Materialkosten  pro  1000  c'  engl,  zu  72,  27  Nkr. 
also  zu  etwa  44  kr.  südd.  W.  berechnet 

Manchen  hatte    1867/68    für  1000  c'  engl,    an   Ausgaben   für   Kohlen 
a.  L  32,48  kr,  an  Einnahmen  für  Coke  33,61  kr.,  für  Theer  6,87  kr.,   mit- 
hin an  Materialkosten  l  fl.  5,52  kr. 

Berechnet  man  diese  Daten  auf  englische  Cubikfuss  und  Tfaaler-  und 
Gulden- Währung,  und  stellt  die  Resultate  tabellarisch  zusammen,  so  ergeben 
sich  an  Materialkosten  pro  1000  c'  Gasproduction  in 

Lübeck  3  Sgr.  9      Pf.  oder  18,12  kr.  südd. 


Görlitz                        4 

» 

4,72, 

» 

15,4 

Stettin                        4 

9 

5,7    „ 

>> 

15,7 

Zwickau                      4 

n 

7,9    „ 

» 

16,3 

Deutsche  Cont-Ges.  7 
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5,64  „ 

ft 

26,1 

Kiel                            8 
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4,8    „ 

>» 

29^ 

Prag                         10 

>» 

IJ 

yj 

35,0 

Dresden  u,  Berlin   12 

9 

*""          » 

0 

42,0 

Wien                         12 

» 

7,0    , 

» 

44,0 

München                   18 

» 

8,6     . 

» 

65,5 

Es  ergeben  sich  also  Differenzen  von  etwa  15  Sgr.  oder  527t  kr.,  d.  h. 
die  Productionskosten  von  1000  c'  engl.  Gas  sind  in  deutschen 
Anstalten  unter  übrigens  gleichen  Verhältnissen  je  nach  den  Preisen 
der  Kohlen  und  Nebenproducte  um  15  Sgr.  oder  Ö2V>  kr*  von 
einander  verschieden.  Verglichen  mit  den  Kohlenpreisen  finden  wir, 
dass  die  dort  gefundenen  Schwankungen  im  Betrage  von  20  Sgr.  durch  den 
Ertrag  der  Nebenproducte  um  5  Sgr.  wieder  gemindert  werden. 

Die  Verschiedenheit  in  den  Fabrikationskosten  (Arbeiterlöhne, 
Reinigung,  Ofenunterhaltung,  Reparaturen  und  Betriebskosten)  ist  allerdings 
geringer,  als  bei  den  Capitalzinsen  und  Materialkosten,  steht  auch  weit  mehr 
im  Verhältniss  zu  der  Ausdehnung  der  Anstalten,  so  dass  die  grösseren  An- 
stalten verhältnissmässig  billiger  fabriciren,  als  die  kleineren.  Allein  immer- 
hin sind  auch  hiebe!  die  Differenzen  nicht  unbedeutend,  wie  sich  aus  folgen- 
den Beispielen  näher  ergeben  wird. 
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Die  Berliner  städÜBoheD  AoBtalteD  hatten  1867/68  pro  1000  o'  engl, 
an  Fabrikationskosten  4  Sgr.  8,9  Pf.  oder  16,6  kr."^) 

Anf  den  13  Anstalten  der  deatschen  Continental  Gas  Gesellgcbafit  be* 
trugen  die  Fabrikationskosten  pro  1000  c' engl.  6  Sgr.  10  Pf.  oder  23,9kr.**) 

Bei  der  Gasanstalt  in  Zwickan  7  Sgr.  9,4  Pf.  oder  27,2  kr.^ 

Bei  der  kleinen  Gasanstalt  in  Elmshorn  in  Holstein  9  Sgr.  3,9  Pf.  oder 
32,6  kr.***^) 

Hienacbergiebt  sich  in  den  Fabrikationskosten  ein  Unterschied 
bis  zu  4V>  Sgr.  oder  15,7ö  kr.  pro  1000  c'  engl.  Es  versteht  sich  von 
selbst,  dass  hier  nur  von  gut  betriebenen  Anstalten  die  Bede  sein  kann,  die 
Einflüsse  eines  mangelhaften  Betriebes  sind  selbst  bei  grösseren  Anstalten 
viel  weiter  gehend. 

Aehnlich  verhält  es  sich  mit  den  Verwaltungskosten  (Salaire  der 
Ingenieure  und  Beamten,  Bureau-  und  General-Unkosten).  Auch  diese  er- 
mässigen  sich  im  Allgemeinen  mit  dem  Umfange  der  Anstalten,   allein   es 


^)  GMammtprodaotion  1064,474.000  C*  engl. 

BeiDigangsmaterial           Thlr.       2915.     25.     1. 

Arbeitslöhne                          „       70,883.       8.     1. 

Ofenunterhaltung                 „       33,270.     17.     8. 

BetriebBgeratbe                     i,          8167.     27.     1. 

Geb&ude  und  Apparate       „       13,928.     13.     2. 

Arealunterhaitang                 „          1484.       2.  11. 

Betriebsunkosten                  „       38,051.     14.     2. 

Thlr.  168,201.     17.     9. 

Qder  pro  1000  C*  engl.     4  Sgr.  8,9  Pf.  =  16,6  kr. 

*^)  Jahresproduction  324,852,146  C  engl. 

Arbeitslöhne                                     Thlr.      28,207.     11. 

7. 

Dampfmaschinenbetrieb                      „            2228.       8. 

11. 

Betriebsutensilien  und  Unkosten       „            9189.     24. 

7. 

Oefenunterhaltung                               ,             9981.       7. 

11. 

Reparaturen                                         „         20,937.     21. 

2. 

Reinigungsmaterial                             „            3506.^    12. 

2. 

Thlr.     74,050.     26. 

4. 

oder  pro  1000  C  engl.    6  Sgr.  10  Fl  oder  23,9  ki 

'. 

•♦*)  Jahresproduction  11.359,000  C  engl. 

Reinigungsmaterial              Thlr.    112.     — .     9. 

Schlosserwerkstatt                 „         51.     21.     7. 

Betriebslöhne                         „     1760.     19.     5. 

Betriebsreparaturen                „       525.     29.     1. 

Oefenreparaturen                   „       311.       4.     3. 

Gebfiudereparaturen               „       190.     20.     7. 

Thlr.  2952.       5.     8. 

also  pro  1000  C  engl.  7  Sgr.  9,4  Pf.  =  27,2  kr. 

♦<**)  Jahresproduction  2,328,000  C  engl. 

Betriebsarbeitslöhne      Mk.    1473.  — . 

Reinigungsmaterial         ,,           46.     1. 

Geräth-Unterhaltung.     „            30.     4. 

Unterhaltungskosten      „           57.  12. 

Retorten  und  Oefen       „         203.     4. 

Mk.    1810.     5. 

oder     Thlr.     724.     3.     9. 

also  pro  1000  C  engl.  9  Sgr.  3,9  Pf.  =  32,6  kr. 

411 

kommen  dazu  noch  eine  Menge  anderweitiger  staatlicher  nnd  localer  Verhält- 
nisse, wie  z.  B.  die  Steuern  nnd  Abgaben. 

Berlin,  hierin  wohl  wieder  am  günstigsten  sitnirt,  gibt  die  gesammten 
Begiekosten  nur  auf  2  Sgr.  3>5  Pf.  oder  8  kr.  an. 

Stettin  hatte  1863  an  Verwaltungskosten  4  Sgr.  0,5  Pf.  oder  14,4  kr. 
pro  1000  c'  engl.*) 

Die  13  Anstalten  der  deutschen  Ck)ntinental-Ga8-Gesellschaft  hatten  1868 
7  Sgr.  2  Pf.  oder  25,09  kr.**) 

Die  12  Anstalten  der  neuen  Gasgesellschaft  Wilh.  Nolte  &  Co.  hatten 
1868  =  10  Sgr.  6,24  Pf.  oder  36,82  kr.***) 

Aus  diesen  Beispielen  ergibt  sich  in  den  Verwaltungskosten  der  ver- 
schiedenen Anstalten  ein  Unterschied  bis  zu  etwa  8  Sgr.  oder 
28  kr.  pro  1000  c'  engl. 

Die  Unkosten  der  öffentlichen  Beleuchtung  (Unterhaltung und 
Bedienung  der  Laternen)  belasten  ebenfalls  die  Productionskosten  in  ver- 
schiedener Yi^eise,  hauptsächlich  desshalb,  weil  in  den  verschiedenen  Städten 
das  Verhältniss  der  öffentlichen  zur  Privatbeleuchtung  ein  sehr  verschiedenes 
ist  Ihrer  Höhe  nach  fallen  diese  Differenzen  allerdings  weniger  ins  Gewicht, 
als  die  vorstehenden.  Yi^ir  haben  Anstalten,  bei  denen  der  Gasverbrauch 
der  Strassenflammen  nur  5^/^  der  G^sammtproduction  ausmacht ,  und  haben 


Bth. 

876. 

19. 

6. 

ji 

5377. 

24. 

— . 

9 

450. 

— . 

— . 

*)  Jftluresprodaotioii  49,720,000  C  engl 

AsseouraDS,  Porto,  Reisen  eto. 
Qehalte,  Tantiemen  etc. 
Priratflammen-  ControUe 

Rth.     6704      13.       6. 
also  pro  1000  C  engl.  4  Sgr.  0,5  Pf.  =  14,14  kr. 
**)  Oeaammt-Jabresproduction  324,852,146  C*  engl 
lt.  Special-Gewinn  nnd  Verlast-Conto 
Mobiliar-Absohreibnng 
Salairs 

Generalunkoften 
It  General-Gewinn  und  Verlast-Conto 
Abschreibung  fiir  GebAnde 
„  „    Mobiliar 

9  f,    Instrumente 

Baiairs 
Generalunkosten 

Thlr.   77,679.     16. 
also  pro  1000  C  engl.  7  Sgr.  2  Pf.  =i  25,09  kr. 

**)  Gesammt-Jahresproduotion  32,195,000  C*  engl, 
lt.  Special-Gewinn  und  Yerlust-Conto 

Abschreibung  des  Mobiliars  Thlr.  206.  15.  11. 

SaUirs  „  5382.  28.  4. 

General-Unkosten  „  3577.  18.  5. 
lt.  General-Gewinn  und  Verlust«  Conto. 

Abschreibung  fOr  Mobilien  „  38.  7.  — . 

Salairs  „  1300.  — .  — . 

General-Unkosten  „  789.  19.  8. 

Thlr.  11,294.     24.       4. 
also  pro  1000  C  «ngL  10  Bgr.  6,24  Pf.  oder  86,82  kr. 


Thlr.       755. 

3. 

7. 

,      28,415. 

11. 

— . 

,      30,184. 

16. 

6. 

n           867. 

6. 

„^^ 

n              262. 

25. 

3. 

n              251. 

14. 

7. 

„     •  13.267. 

15. 

— . 

4175. 

14. 

5. 
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dagegen  Städte,  bei  welchen  er  bis  auf  Sßy^  steigt.  Man  kann  annehmen; 
dasa  der  Unterschied  in  den  Unkosten  der  öffentlichen  Beleuch- 
tung mindestens  2  Sgr.  oder  7  kr,  pro  1000  c'  engl,  ausmacht 

Stellt  man  nun  die  vorstehend  erhobenen  Zahlen  zusammen,  so  ergibt 
Bich,  dasa  in  den  Produclionskosten  und  der  Zinsenbelastung  des  Gases,  je 
naeh  Umfang,  Lage  und  Verbältniss  der  verschiedenen  Orte  Differenzen 
besteheui  die  beim  Zusammentreifen  nngüustiger  Umstände  pro  1000  produ- 
cirte  englische  Cubikfusa  betragen  köanen: 

bei  der  Verzinsung  des  Capitals  mit  lU^o  bis  zu  35     Sgr»  ^^  122 Vi  kr, 
beim  Werth  der  Kohlen  und  Nebenproducte  15         »     ^     52*/»    » 

bei  den  Fabrikationskosten  4Vt     ^     ^=     ^^^4    9 

bei  den  Verwaltungskosten  8        ^     ^=    28       ^ 

bei  den  Unkosten  der  öflenttichen  Beleuchtung       2        ,,     =1       7       ^^ 

zusammen  64'/,  Sgr.  ^  22574  ^* 
Ee  kannaleoeine  ungünstig  situirte  Gasanstalt  in  derLage 
»ein,  fürjede  lüOOengLc'  producirteaGa  s2  Thlr,  4ytSgr.  oder  3fi 
45*/4  kr,  mehrÄuigaben  machen  zu  müssen^  als  eineandereAn- 
atftlt,  die  unter  möglichst  günstigen  Verhältnissen  arbeitet. 

Wenn  nun  die  Differenz  fUr  je  lOOÜ  c'  Production  schon  so  beträch tr 
lieb  ist,  so  wird  sie  natürlich  ftir  je  1000  c'  Consumtion  noch  grösser 
Die  Leckage  der  Gasanstalteia  zu  10  Prozent  der  Production  gerechneti 
atellt  sieb  obige  Gesammtdifferenz  auf  71  Sgn  oder  248%  kr.  Es  kann 
also  unter  tocaien  Verhält  ai  s  sen  ein  bis  zu  2  Thlr.  II  Sgr. 
oder  4  fh  8Vt  kr,  verschiedener  Gas  preis  notbwendig  sein,  um 
swei  Anstalten  auf  das  Niveau  einer  gleichen  Rentabilität 
von  10  Prozent  zu  stellen. 

Und  mit  den  oben  erwähnten  Punkten  ist  die  Bedeutung  des  localen 
Einflusses  noch  nicht  einmal  erHchÖpft  Wir  haben  durchschnittlich  einen 
Gasverlust  von  10  Prozent  angenommen,  aber  es  ist  durchaus  nicht 
der  Fall,  dass  die  Hohe  des  Verlustes  überall  gleich  ist  Wir 
abstrahiren  faier^  wie  überhaupt,  von  allen  Verhältniasenj  die  durch  schlechte 
Aulagen,  liederlichen  Betrieb  oder  Verschwendung  hierbei  geführt  werdeui 
und  beschränken  uns  lediglich  auf  die  Einflüsse,  die  durch  natürliche  Ver- 
hältnisse bedingt  sind.  Für  den  Gasverlust  ist  es  nicht  gleichgültig,  ob 
eine  Anstalt  ein  im  Verhältniss  zur  Production  kurzes  oder  langes  liohr- 
Bjstem  hat,  ob  der  Boden >  in  welchem  die  Röhren  liegen^  fest  oder  nach- 
giebig ist,  oh  in  den  Strassen  eine  grosse  Frequenz  mit  Lastfuhrwerken 
herrscht,  ob  die  Röbrenleitung  durch  anderweitige  Aufgrabungen  (Canali- 
sation,  Wasserleitungen)  mehrfach  alterirt  wird  oder  nichts  genug  es  giebt 
eine  Menge  Umstände,  welche  die  Undichtheit  einer  Rohrleitung  vergrössern 
wenn  die  Anlage  im  Anfang  auch  noch  so  gut  und  sorgfältig  hergestellt 
ist  Diese  Verschiedenheit  im  Betrage  der  Leckage,  so  weit  sie  durch  na- 
türliche  Verhältnisse  begründet  ist,  sollte  eigentlich  auch  in  Betracht  ge- 
sogen, und  zu  den  obigen  Diäereozan  hinzugefugt  werden. 
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Ferner  istdieVerschiedenheit  der  Leuchtkraft  noch  nicht  in  Be- 
rückaichtigong  gekommen.  Wir  abstrahiren  hier  von  denjenigen  Gasanstalten, 
welche  durch  einen  grossen  Zusats  von  Boghead  ein  ausnahmsweise  besseres 
Gkks  fabriciren,  auch  bei  den  Anstalten,  die  gewöhnliches  Steinkohlengas  er- 
sengen,  findet  in  sehr  vielen  Fällen  ein  Zusatz  von  Boghead  oder  Cannel- 
kohle  statt,  und  je  nachdem  dieser  Zusatz  grösser  oder  geringer'  ist,  ver- 
theuert  sich  die  Production  mehr  oder  weniger.  Wir  lassen  den  Einfluss 
hier  ausser  Rechnung,  einmal  um  die  Calculation  nicht  gar  zu  complizirt 
zu  machen,  andererseits  weil  derselbe  den  übrigen  von  uns  in  Rechnung 
gestellten  Beträgen  gegenüber  doch  von  einer  beträchtlichen  Bedeutung 
nicht  ist 

Noch  auf  einen  weiteren  Punkt  wäre  hier  aufmerksam  zu  machen. 
Bei  vielen  Gasanstalten  kommen  ausser  den  Einflüssen,  die  sich  aus  den 
allgemeinen  ökonomischen  Grundlagen  ergeben ,  noch  spezielle  Umstände 
hinzu,  z.  B.  contractliche  Bestimmungen  über  späteren  unentgeltlichen 
Uebergang  oder  Abtretung  zu  niedrigen  Preisen  an  die  Stadtcommnnen, 
dadurch  werden  natürlich  noch  besondere  Amortisationsquoten  erforderlich, 
die  wir  in  unserer  Calculation  gleichfalls  nicht  berücksichtigt  haben. 

Wer  alle  diese  Erwägungen,  denen  sich  noch  verschiedene  andere  von 
untergeordneter  Bedeutung  anfügen  Hessen,  unpartheiisch  in  Betracht  zieht, 
der  wird  sehr  bald  einsehen,  dass  es  nicht  gar  so  einfach  ist,  sich  ein  rich- 
tiges Urtheil  über  die  Billigkeit  oder  Unbilligkeit  eines  localen  Gaspreises 
zu  bilden.  Es  wäre  allerdings  angenehm,  wenn  die  Verhältnisse  es  ge- 
statten würden,  gleiche  oder  wenigstens  nahezu  gleiche  Preise  durchweg 
einzuftihren ,  oder  wenn  man  nur  die  Angemessenheit  der  Gaspreise  nach 
allgemeinen  Formeln  berechnen  könnte.  Allein  die  Verhältnisse  der  Gas- 
beleuchtung sind  mehr  wie  andere  an  die  Scholle  gebunden,  und  es  bedarf 
jedesmal  der  speciellen  Prüfung  der  in  d^r  Capitalhöhe,  dem  Productions- 
umfang,  den  Preisen  der  Kohlen  und  Nebenproducte,  den  Kosten  der  Fa- 
brikation und  Verwaltung,  den  Kosten  der  öffentlichen  Beleuchtung,  dem 
Betrag  der  Leckage,  und  verschiedener  anderer  Umstände,  gegebenen  Ver- 
hältnisse, um  die  Frage  über  die  Gaspreise  richtig  zu  entscheiden. 

Nicht  genug  übrigens,  dass  man  überhaupt  nur  von  einem  localen 
Gaspreis  spricht,  insoferne  man  darunter  lediglich  den  Preis  für  Privatcon- 
snmenten  versteht.  Es  giebt  an  jedem  Ort  mindestens  zweierlei  Preise, 
einen  für  die  öffentliche  Beleuchtung,  den  zweiten  fttr  die  Pri- 
Tatconsumenten,  und  nicht  selten  sind  auch  für  die  Privaten  noch 
Abstufungen  normirt,  die  sich  in  Form  von  Rabattsätzen  für  grössere  Con- 
sumenten  ausdrücken.  Wir  dürfen  den  Gegenstand  nicht  verlassen^  ohne 
noch  in  eine  kurze  Erörterung  über  die  Berechtigung  und  Zweckmässigkeit 
solcher  verschiedener  Preissätze  an  einem  Orte  eingegangen  zu  sein. 

Fast  überall  ist  der  Preis  für  die  Strassenbeleuchtung  wesent- 
lich niedriger,  als  derjenige  für  die  Privatconsumenten ,  und  nicht  selten 
haben  die  Oasanstalten  bei  der  Strassenbeleuohtung  nicht  nur.  gar  keinen 


^J^4  Ruililtolistt« 

Gewinu,  sondern  offenbaren  Schaden.  Der  Grund  davon  Hegt  in  dem  Um- 
stand, dass  von  den  Stadtgerneinden  die  Concession  zur  Benutzung^  der 
Strassen  und  öftentlichea  Plätze  meistens  aU  ein  Mittel  heulitzt  wird^  um 
den  Preis  für  die  öffentliche  Beleuchtung  zu  drücken.  Die  hillige  Strassen- 
beleuchtung  wird  meist  als  eine  Gegenleistung  behandelt,  welche  die  Gas- 
anstalt geben  muss,  wenn  sie  ein  Privilegium  resp.  ein  Privilegium  exclusivura 
von  der  Stadtgeraeinde  erlangen  will,  üb  dabei  ein  Ausfall  für  die  Gas- 
anstalt entsteht,  der  auf  anderem  Wege  wieder  gedeckt  werden  muss,  wird 
nicht  in  Betracht  gezogen. 

Dabei  ist  zu  beraerken,  dass  der  Preis,  der  für  die  Strassenbeleuch- 
tung  norrairt  wird,  streng  genommen  gar  nicht  eigentlich  der  Preis  ist, 
den  die  Gasanstalt  bezahlt  bekommt,  weil  der  letzteren  verscbiedene  Un- 
kosten aufgebürdet  werden,  die  sie  von  diesem  Preis  in  Abzug  zu  bringen 
hat.  Die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  ergiebt  sich  aus  einer  Betrachtung 
der  Stellung,  welche  die  Straaaenbeleuchtung  gegenüber  der  Privatbe- 
leuchtung einnimmt.  Bei  der  Privatbeieuchtung  besorgt  die  Gasanstalt  für 
ihre  Rechnung  höchstens  das  Zuleitiuigsrohr  bis  ins  Hans  und  die  Gasuhr, 
dagegen  die  innere  Leitung  im  Huiisc  selbst  mit  den  sämmtlichen  Beleuch- 
tungsapparaten  bat  der  Consumeot  anzuschaffen ,  und  die  Bedienung  der 
Apparate  j  das  Anzünden  und  Auelöscben,  das  Putzen  und  Instandhalten 
ist  ebenfalls  Sache  des  Consumenten.  Bei  der  Strassenbelcuchtung  hat  die 
Anstalt  nicht  allein  die  Anschaffungs-  und  Herstell ungskosten  fiir  Röhren 
und  Apparate  zu  tragen,  sondern  sie  hat  auch  das  Anzünden  und  Aus* 
löschen,  das  Putzen  und  Unterhalten  der  Laternen  zu  besorgen.  Wenn 
man  also  Commune  und  Private  von  einer  gleichen  Grundlage  aus  behan- 
deln wollte,  so  würde  von  dem  Preise^  den  man  für  1000  c'  Strassengas 
bezahlt  bekommt,  noch  in  Abzug  zu  bringen  sein : 

1)  die  Zinsen  der  Gaadtilaber*  und  Arm-Laternen.  Rechnet 
man  dieselben  im  Durchschnitt  das  Stück  zu  2b  Thlr.  und 
den  Jahresconsum  zu  10000  c'  so  ergiebt  sich  bei  10  pCt 

Zinsen  pro  1000  c' 7'/t  Sgr. 

2)  die  Unkosten  für  Reparatur  der  Beleuchtungs-Utensilien, 
Anstrich,  Unterhaltung  der  Candelaber  und  Laternen« 
Putzzeug  u.  e,  f.  pro  1000  c'  etwa       •        .        ,        .  ^        m 

3)  die  Löhne  der  Laternen  wärt  er  und  Anzünder  pro  1000  c' 

etwa        *        ,        , 6        ,1 

zusammen  15 Vt  Sgr. 
Wir  wählen  hier  die  Zahl  15'/,  Sgr.^  weil  sie  sich  aus  einer  vor  uns 
liegenden  Zusammenstellung  als  Mittelzahl  ergibt^  der  Betrag  schwankt 
übrigens  natürlich  wieder  zwischen  gewissen  Grenzen ,  die  sich  bei  einem 
näheren  Eingehen  leicht  ermitteln  lassen  würden.  Wenn  die  Communen 
sich  mit  den  Privaten  auf  gleiche  Grundlage  stellen  wollten, 
so  müaaten  sie  nicht  nur  das  Strassengas  bezahlen,    sondern 


n 
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auoli  die  Herstellung,  Unterhaltung  und  Bedienung  der 
Candelaber  und  Laternen  für  ihre  Rechnung  übernehmen. 

An  manchen  Orten  hat  die  Oasanstalt  der  Commune  auch  noch  eine 
jährliche  Baarsumme  zu  bezahlen,  die  mit  zur  Deckung  der  Kosten  der 
öffentlichen  Beleuchtung  verwandt  wird.  Solche  Lasten  dienen  natürlich 
gleichfalls  dazu,  den  betreffenden  Conto  der  Oasanstalten  ungünstiger  zu 
gestalten,  resp.  einen  Theil  der  Einnahmen  Air  Strassengas  wieder  au&uheben. 

Ferner  ist  hier  noch  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  fast  überall 
bei  der  Strassenbeleuchtung  mehr  Gas  geliefert  als  bezahlt  wird.  Die 
Strassenflammen  brennen  nicht  nach  Oasuhren,  sondern  nach  Chablonen, 
und  da  für  zu  klein  brennende  Flammen  fast  überall  Conventionalstrafen 
festgesetzt  sind,  eine  genaue  Begulirung  aber  praktisch  nicht  möglich  ist, 
so  ist  jede  Anstalt  in  der  Lage,  die  Flammen  etwas  grösser  stellen  zu 
müssen,  als  sie  eigentlich  vorschriftsmässig  sein  sollen.  Es  ist  nachgewiesen, 
dass  manche  Oasanstalten  10  pCt.  und  mehr  Oas  zu  viel  liefern,  oder  dass 
der  Verlust,  den  sie  bei  der  Strassenbeleuchtung  haben,  um  lOpCt.  grösser 
ist,  als  derjenige  bei  der  Privatbeleuchtung.  Vielleicht  wird  es  möglich, 
diesen  Ausfall  in  Zukunft  durch  die  Anwendung  von  Begulatoren  wenigstens 
theilweise  auszugleichen. 

Ueberall,  wo  die  Einnahmen  für  das  Strassengas  nach  Abzug  aller 
Lasten,  welche  der  Oasanstalt  aus  der  öffentlichen  Beleuchtung  erwachsen, 
nicht  ausreichend  sind,  um  die  Selbstkosten  zu  decken,  müssen  die  An- 
stalten den  Ausfall  auf  anderem  Wege  und  zwar  durch  das  Privatgas  zu 
decken  suchen.  Dadurch  entsteht  dann  eine  indirecte  Steuer,  die  von  den 
Privat-Consomenten  erhoben  wird.  Während  die  Beleuchtung  der  Strassen 
der  ganzen  Einwohnerschaft  zu  Oute  kommt,  wird  ein  Theil  der  Ein- 
wohner, die  Privatconsumenten,  gezwungen,  einen  Theil  der  Ausgaben  für 
die  Nichtconsumenten  mitzutragen.  Es  bedarf  wohl  keiner  weiteren  Er- 
läuterung, dass  diese  Art  der  Besteuerung  volkswirthschaftlich  unmotivirt 
ist.  Die  unterste  Orenze  des  für  das  Strassengas  zunormiren- 
den  Preises  sollte  desshalb  so  bemessen  werden,  dass  der 
Betrag,  der  dafür  an  die  Oasan  stalt  bezahlt  wird,  nach  Abzug 
aller  auf  der  Strassenbeleuchtung  ruhenden  Lasten  gerade 
noch  ausreicht,  um  die  Productionskosten  zu  decken.  Die 
Verzinsung  der  ganzen  Fabrik-  und  Röhren- Anlage  verbleibt  dann  immerhin 
noch  der  Privatbeleuchtung. 

Die  Oewährung  von  Rabatten  bei  der  Privatbeleuchtung  fbr  grössere 
Consumenten  entspricht  den  üblichen  Orundaätzen  des  Handels  und  Ver- 
kehrs, so  dass  sich  im  Allgemeinen  dagegen  Nichts  einwenden  lässt  Auf 
grössere  Quantitäten  entfallen  verbältnissmässig  geringere  Spesen  pro 
1000  c'  als  auf  kleinere.  Fabrikationskosten,  Materialkosten,  Zinsen  für 
Zuleitungsröhren  und  Oasuhren  (falls  solche  vou  der  Anstalt  unentgeltlich 
geliefert  werden)  verringern  sich  pro  1000  c'  mit  der  Höhe  des  Absatzes. 
Die  Orösse  des  Rabattes  sollte  übrigens  wirklich  nach  diesen  Verhältnissen 
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bemeaBen  werden ^  datiD  werden  dia  kleineren  CoDaumenten  keineD  Grund 
haben,  sich  zu  beklagen^  uod  die  grosacii  Consumeuteu  keiuen  Grund^ 
den  Anstalten  durch  Belbstbereituiig  ihres  Gases  untreu  zu  werden.  Jeden- 
falls spielen  die  Rabatte  bei  einer  Vergleichnug  der  Norraalgaspreia©  ver- 
schiedener Städte  eine  grosne  Rolle.  Scheinbar  difFeriren  oft  Gaspreise 
ganz  enorm  j  während  »ie  im  Uuretisehnitt  der  Jabreaeinoahme  ganz  gleich 
stehen,  und  umgekehrt. 


Heber  die  phatemetrischei  Studien  des  Herrn  Dr.  Rfidorff  mi  das  in 
schaffende  gemeinsame  Lichtmaass  ffir  Lenohtgas. 

Im  Juniheftc  des  üasjournals  ist  eine  Abhandlung  ^Photometrische 
Studien^  von  Herrn  Dr.  Rtidorff  erschienen,  gegen  deren  jetzige  Veröffent- 
lichung ich  als  Mitglied  der  Lichtcommission  Einspruch  erhoben  und  ver- 
langt habe,  dasa  alle  Materialien  und  Anträge,  welche  sich  auf  das  zu  schaf- 
fende gemeinsame  Lichtraaass  beziehen, vor  deren  Veröffentlichung  im  Organe 
des  Vereins  in  der  Lichtmesscommission  beratben  werden.  Diese  Beding* 
ung  erachte  ich  für  nothwendig  für  die  Organisation  des  Vereins  und  für 
meine  fernere  Betheiligung  an  den  Arbeiten  der  Licbtmeascommission. 
Nachdem  dennoch  die  Veröffentlichung  erfolgt  ist,  bevor  meine  Arbeiten 
und  Anträge  zur  Veröffentlichung  im  Organ  gelangt  sind,  bin  ich  gezwun- 
gen, die  falschen  und  unberechtigten  Scblusafolgerungen  des  Herrn  Dr. 
Rüdorff  öffentlich  zurückzuweisen.*) 

Der  erste  Theil  der  Abhandlungen  ist  die  mathematische  Behandlung 
des  bisherigen  Bünaen'schen  Schirmes.  Die  längst  bekannten  Thatsaeben, 
dass  die  Absorbtion  des  Lichtes  in  dem  mit  Fett  getränkten  Papier  grösser 
ist^  als  in  den»  unveränderten  Papiere,  und  dass  um  den  Fettfleck  nahezu 
zum  Verschwinden  zu  bringen  eine  bestimmte  Transparenz  stattfinden 
muss,  endlich  dass  da^  Erscheinen  desselben  nach  rechts  und  links  mög- 
lichst begrenzt  sein  mu»H  und  daas  diese  Stellungen  nur  dann  zusammen- 
treffen, wenn  man  gar  keinen  Fettfleck  macht,  erscheinen  in  matbematiacher 
Formel  nnd  beweisen,  dass  der  Bunsen*sche  Schirm  bestehend  aus  theil- 
weise  gefettetem  Papier  nur  empfiodtich  ist  für  eine  constante  Helligkeit 
der  Beleuchtung  nnd  so  lange  er  selbst  auf  eine  unveränderliche  Trans- 
parenz basirt  ist.  Dies  ist  aber  leider  nicht  der  Fall.  Das  gefettete  i  dem 
Luftzutritt  exponirte  Papier  verharzt,  die  Transparenz  lässt  nach;  die  schar* 


♦)  Die  Redactiüu  des  Onajournab  hat  si^bstverstHndlicIi  nicht  du»  Recht,  Artikel 
welchu  ihr  «ur  VeröffentUehung  einge*taiidt  w^rdtsii,  im  die  Lichtmcss-CommisÄion  eigen- 
raacbtig  aur  Berftthiiiig  %\\  (Ibtirweisen  IJr.  l>r.  Rüilorff  bt  iihngeiKH  dieHinttl  von  dem 
Wunsch  düi  Herrn  Elster  in  Rouiitnian  gebetet  worden,  und  hat  eusdrückUch  gebeten, 
.»eine  Arbeit  unveräudert  abseudruokea."      D.   K, 


I 
J 


lieber  die  photometrifohen  Stadien  dei  Herrn  Dr*  Bfidorff.  417 

fen  CoDtonreo  des  Fettflecks,  die  wesentlich  sind  -ftlr  die  Empfindlichkeit 
des  Schirmes  verschwinden,  der  Fettfleck  wird  gelb  nnd  die  Brauchbar- 
keit des  Papiers  hört  mit  der  Zeit  ganz  auf.  Frisch  bereitete 
Papiere  mit  älteren  zu  vergleichen  ist  daher  einFalsum.  Ans  Obigem  geht 
ferner  hervor,  dass  die  Methode  der  Eogländer,  d.  h.  feste  Entfernung  der 
zu  vergleichenden  Lichte  (100  Zoll)  und  beweglicher  Bunseh'scher  Schirm 
den  Bedingungen  nicht  entspricht,  weil  dabei  die  Beleuchtung  des  Schirms 
sich  ändert,  je  näher  oder  entfernter  derselbe  von  der  Licht  -  Einheit  sich 
befindet.  Der  Bunsen'sche  Schirm  soll  desshalb  nur  in  bestimmter  Ent- 
fernang  von  der  Licht- Einheit  angewendet  werden.  —  Der  zweite  Theil 
der  Abhandlung  betrifft  die  Lichtempfindlichkeit  des  Schirmes  von  Bunsen. 
Zu  diesem  Zwecke  ist  das  Photometer  des  Dr.  Riidorff  nicht  in  den  ge- 
wöhnlichen Bedingungen  des  Photometrirens,  wo  Gas-  und  Kerzenlicht  von 
verschiedener  Farbe  verglichen  werden  soll,  sondern  es  sind  die  zu  ver- 
gleichenden Flammen  dadurch  gleichfarbig  gemacht,  dass  nur  der  mittlere 
Theil  eines  Argandbrenners  mit  einem  Oasstrahl  von  constanter  Höhe,  der 
mit  gradttirtem  Olascylinder  umgeben  ist,  verglichen  wird.  Die  Hauptfehlei'- 
quellen  der  bisherigen  Photometrie,  dass  man  die  Helligkeit  von  Gelb  und 
Blau  nicht  unterscheiden  kann,  und  dass  jeder  Beobachter  dieselben  anders 
schätzt,  sind  dabei  eliminirt  und  es  sind  dadurch  Versuchsreihen  ent- 
standen, auf  welche  die  Photometrie  in  der  Praxis  gar  nicht  passt  und  zu 
gar  keinen  Schlussfolgerungen  fUr  diese  berechtigt.  Herr  Dr.  Atikfor/f  nimmt 
ferner  an,  auf  diese  Weise  mit  constanten  Lichtquellen  gearbeitet  zu  haben. 
Dies  ist  ^  Irrthum,  denn  in  dem  Momente,  wo  die  Normalflamme  mit 
dem  Schirm  bewegt  wird,  trifft  Zugluft  die  Normalflamme  und  diese  ändert 
sich  unvermeidlich  bei  jeder  Bewegung  des  Schirmes.  Vor  bereits  20  Jahren 
hat  deshalb  Prof.  Graham  die  Einrichtung  der  beweglichen  Normalflamme 
zum  Zwecke  wissenschaftlicher  Feststellungen  verworfen,  wie 
ich  dies  dem  Herrn  Dr.  Aä£for/f  nachgewiesen  habe  Eine  genaue  Messung 
ist  also  mit  dem  Bunsen-Schirm  nur  die,  wo  der  Consum  der  Gasflamme 
so  lange  regnlirt  wird,  bis  gleiche  Helligkeit  mit  der  Normalflamme  statt- 
findet und  diese  in  fester  Entfernung  vom  Bunsenschirm  ruht.  Derartige 
Versuchsreihen  hat  Herr  Dr.  Riidorff  nicht  veröffentlicht,  aber  nur  solche 
sind  fiir  die  Photometrie  in  Praxis  maassgebend.  Die  Differenzen  in  den 
Versuchsreihen  des  Herrn  Dr.  Riidorff  sind  also  wirkliche  Lichtschwankungen 
gewesen  und  daher  seine  Beobachtungen  von  sehr  geringem  Werth.  Ein 
Irrthum  ist  es  ferner,  zu  glau1)en ,  dass  derjenige  Photometer  der  beste 
sei,  der  die  wirklichen  Schwankungen  am  kleinsten  zeigt.  Man  prüft 
optische  Apparate  auf  ihre  Gate  derartig,  dass  derjenige  Apparat  der  beste 
i^t,  der  die  meisten  Maschen  markirt.  Beide  Sätze  passen  jedoch  nicht  auf 
den  vorliegenden  Fall,  wo  die  Lichtschwankungen  nicht  constant  sind.  In 
Betreff  der  Darstellung  des  Fettflecks  hat  Herr  Dr.  Riidorff  das  von  mir 
seit  20  Jahren  angewandte  Material,  Wallrath  gelöst  in  Benzin,  beibehalten. 
Deshalb   sind   auch   seine  Papiere   ebenso    vergänglich   wie   die  bisherigen, 
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und  um  «o  acliaeller  unbrauchbar,  wenn  dfieselbön  nur  diejenige  geringe 
Transparenz  von  Anfang  an  besitzen,  welche  der  grösalen  Empfiiidlichkeit 
eotspricht*  In  Betreu  deä  aozuwendeuden  Papiere  iat  die  Hauptsache«  welche  Hn 
Dr,Rudor/fyeYgh&tf  die^  dasa  beideSeiten  gleich  reflectiren  mlltsen. 
Dies  iat  aber  bei  keioein  Büttenpapier,  noch  ziemlich  glatten  Zeichenpapiere 
ohne  besonderen  Glauz  der  Fall  und  desahalb  pflegen  diese  Papiere,  wenn 
man  sie  von  rechts  nach  links  wendet,  andere  photometriscbe  Messungen 
EU  geben*  Ungelelmtes  möglichst  weiases  Maschioeupapier  gab  mir  in  dieser 
Beziehung  die  besten  Resultate.  Ueber  die  Form  des  Fettfleckes  habe  ich 
nur  zu  erwähnen,  dass  die  im  Spiegel  in  Projection  gesehene  verkürzte  ge- 
rade Linie  mir  eine  schärfere  Contour  an  dem  gefetteteu  Theile  gibt,  als 
der  Kreis,  den  ich  nur  dann  vorziehe,  wenn  das  Papier  und  nicht  der  Spiegel 
beobachtet  wird.  Die  scharfen  CoDtoureu  gelingen  mir  in  der  geraden  Linie 
besser  als  in  den  Kreisen,  Vergleichen  wir  die  Lichtschwankungen  des 
von  mir  gelieferten  alt  en  Papiers^  so  zeigt  dasselbe  bei  10  Beübachtungen 
bei  ca»  16  Lichtstärken  nur  O^ö  Kerzen  Diflferenz,  mithin  auf  jeder  Seite  noch 
«nicht  V'v  Kerze  und  dies  iat  die  Grenze,  welche  für  praktische  Untersuch- 
ungen völlig  ausreicht ,  weil  der  Unterschied  in  den  Brennern  selbst  ein 
weit  grösserer  ist.  Eh  zeigt  z*  B.  der  Londoner  Parlamentsbrenuer  l2^/z  bis 
13  Kerzen^  wo  der  Pariser  ISVz  bis  14,  und  mein  Brenner  im  Maxime  der 
Leuchtkraft  15  Kerzen  meldet  Was  soll  dagegen  die  von  Dr  Rüdorff  be- 
rechnete grösste  Empfindlichkeit  des  frischen  achwach  gefetteten  Papiers 
von  1  pCt  bedeuten?  und  wirklich  zeigt  der  von  Dr.  Rndor/f  mir  über- 
wiesene Schirm  auch  nicht  den  geringsten  Fortschritt  gegen  die  früheren 
Papiere  und  dies  werden  die  späteren  Versuchsreihen  anderer  Beobachter 
bestätigen,  sobald  gleich  frisch  bereitete  Papiere  untersucht  werden. 

Soll  demnach  das  zu  ßchaffende  gemeinsame  Licbtmaass  eine  Wahrheit 
werden,  so  muas  der  vergängliche  Fettfleck  in  ein  unvergängliches  Licbt- 
maass umgeändert  werden,  die  beiden  zu  vergleichenden  Lichtquellen  müssen 
fest  sein  und  nur  der  »Schirm  darf  bewegt  und  das  Gasquantum  auf  eine 
bestimmte  Helligkeit  regulirt  werden.  Diesen  Zweck  erfüllt  mein  Differential- 
Photometer  mit  dem  Schirme  von  Foucautt  und  dem  Normalargandbrenner, 
bei  welchem  für  die  verschiedenen  Steinkohlengase  der  Luftzutritt  so  re- 
gulirt wird,  dass  das  Maximum  der  Leuchtkraft  stattfindet.  Die  Versu^bs- 
raibeo  mit  diesem  Photometer  ergeben  eine  Lichtschwaiikung  von  0,5  Ker- 
zen oder  V*  Kerze  auf  jeder  Seite  *  mithin  beinahe  halb  so  viel,  als 
mit  dem  Photoraeter  von  Buosen  ^  und  bmveisen  damit,  dass  derselbe  em- 
pfindlicher ist,  als  durchschnittlich  mit  alten  Bunsen-Papieren  zu  erreichen 
ist  Dai^s  ein  frisch  bereitetes  Bimsen -Papier  die  Lichtschwankungen  von 
0,1  Kerzen  aus  10  Versuchen  darstellen  kann,  hat  gar  keinen  Wertb  bei 
der  Vergänglichkeit  dieses  Zustandes.  Einen  unutnstösslichen  Beweis,  d  iss 
der  Schirm  von  Foucault  empfiodlicher  ißt,  als  daa  Papier  von  Bunscn, 
liefert  die  Beobachtung  dcsFIackerns  einer  Kerze  in  dem  Spiegel  von  Ban- 
sen und  das  bedeutend  lebhaftere  Bild  derselben  Lichtschwankungen  in  dem 
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Schirm  von  Foacaalt.  Dieses  Photoraeter  hat  den  grossen  Yortheil^  dass 
das  Maximum  der  Leuchtkraft  des  Argandbrenners  sofort  gefunden  wird, 
sobald  die  Regnlirung  der  Luft  derartig  gestellt  wird,  dass  das  Gas  mit 
deknselben  Farbentone  der  Kerze  verbrennt  Nur  hierdurch  werden  die 
wirklichen  Vergleiche  möglich,  weil  dann  die  Verbrennung  eine  gleichartige 
geworden  ist  und  das  Gas  in  die  Bedingungen  der  Verbrennung  einer  Eerse 
eingetreten  ist  Diesen  Fortschritt  in  der  bisherigen  Photometrie  hat  Dr. 
BMorff  eben  so  wenig  begriffen,  als  dass  es  völlig  correct  ist^  verschieden 
gefärbte  Lichtquellen  damit  vergleichen  su  können^  z.  B.  die  Strassen- 
beleuchtung  und  das  electrische  Licht.  Die  hierbei  resultirenden  Farben 
sind  nicht  Contrastfarben,  sondern  sie  sind  das  treueste  Bild  der  Vorgänge 
bei  der  Verbrennung.  Sind  die  Lichtquellen  verschieden  gefftrbt,  z.  B.  blau 
ftbr  das  Gas  und  gelb  für  die  Kerze,  so  hat  man  es  in  der  Hand,  ein  grü- 
nes Glas  so  zu  wählen  und  vor  das  Auge  zu  halten,  dass  dasselbe  von  bei- 
den Farben  gleich  viel  verschluckt  und  eine  gleichm&ssige  Beleuchtung 
resultirt.  Zum  Beweis,  dass  das  vorgesetzte  Glas  das  richtige  ist,  braucht 
man  nur  ein  zweites  und  drittes  vorzulegen,  wodurch  die  Farbe  geändert 
werden  müsste,  wenn  eine  ungleiche  Verdunklung  stattfindet  Bleibt  aber 
die  Verdunklung  gleichfarbig,  so  ist  das  Verfahren  correct 
Aus  vorstehender  Untersuchung  geht  das  Resultat  hervor, 

1)  dass  wegen  der  Vergänglichkeit  des  Fettflecks  auf  dem  Papiere  das 
bisherige  Bunsenphotometer  kein  gemeinsames  Lichtmaass 
sein  kann, 

2)  dass  die  Versuchsreihen  des  Dr.  Riidorff  zwischen  frisch  bereiteten 
und  älteren  Papieren  ganz  ungeeignete  Vergleiche  darbieten, 

3)  dass  die  Versuchsreihen  des  Dr.  Riidorff  den  bisherigen  Hauptfehler 
der  Photometrie,  die  Helligkeit  von  gelb  und  blau  zu  vergleichen, 
ganz  unberücksichtigt  lassen, 

4)  dass  die  Empfindlichkeit  des  Schirmes  von  Foucault  nahezu  noch 
einmal  so  gross  ist,  als  die  üblichen  Bunsenpapiere, 

5)  dass  das  Gas  auf  seinen  Leuchtwerth  nur  in^  Maxime  der  Leucht- 
kraft gemedsen  werden  soll, 

6)  dass  die  gleichzeitige  Beobachtung  Mehrerer  nur  bei  dem  Schirme 
von  Foucault  möglich  ist  und  dass  dieser  Apparat  um  so  genauer 
wird^  als  die  Entfernung  der  Kerze  von  dem  Schirm  kleiner  wird. 
Beträgt  diese  Entfernung  z.  B.  5^'  und  man  will  bei  der  bevorstehen- 
den decadischen  Maassregulirung  dies  Lichtmaass  von  10  Kerzen  für 
ein  Gaslicht  als  Lichtmaass  aufstellen,  so  beträgt  die  Entfernung  der 
Gasflamme  vom  Schirm  nur  5  %/"  10  =  15,3  Zoll ,  mithin  wird  der 
ganze  Photometer  so  klein,  dass  manr  denselben  in  jedem  gewöhn- 
lichen Zimmer  bei  5'  Entfernung  von  den  Wänden  regelrecht  be- 
nutzen kann,  ohne  eine  dunkle  Kammer  nöthig  zu  haben. 

Mein  Antrag  auf  das  gemeinsame  Lichtmaass  in  der  Lichtttiesscommission 
lautet  daher: 
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1)  Das  gemeinsame  Lichtmaasg  für  Gaslicht  sei  10  Normalkerzeni 

2)  der  Handel  mit  Gaalicbt  werde  geregelt  durch  Angabe  derjenigen 
Anzahl  Liter,  welche  das  Gas  im  Maximo  der  Leuchtkraft  für  das 
Licht  von  10  Kerzen  pro  Stunde  verbraucht, 

3)  Normal-Steinkohlengas  sei  ein  solches,  welches  für  das  Lichtmaass 
von  10  Kerzen  lÖO  Liter  pro  Stunde  verbraucht. 

NB.  Das  gegenwärtig  in  Berlin,  London,  Paria  verkaufte  Gas  hat 
nahezu  die  Leuchtkraft  des  Normalgasea  und  zeigt  mein  neuea  Photometer 
in  Berlin  nahezu  98  Liter  für  Tagesgas  und  93  Liter  für  Abendgas.  Die 
bestehendeu  Contracte  lassen  sich  nach  Vorlage  der  maasagebenden  Kerzen 
in  die  neuen  Bestimmungen  leicht  überschreiben.  Es  entspricht  z.  B.  das 
vom  Herrn  Prof.  Graham  in  London  untersuchte  Gas  vom  Jahre  1849,  wel- 
chea  als  ein  Gas  von  12  Wachskerzen  bezeichnet  ist^  einem  Conaum  von 
120  Liter  pro  Stunde   für   das  Lichtmasa  von  10  Kerzen. 

Schliesslich  bemerke  ich  noch^  daas  von  einer  oberflächlichen  Betrachtung 
meines  Photometers  wohl  nicht  die  Rede  sein  kann^  daas  hingegen  die 
Schluaafolgerungeo  des  Herrn  Dr* iJw^orjf  eine  Reihe  von  falschen  Schlüssen 
bilden,  geeignet,  gründliche  Beatrebungcn  nach  endlicher  Erreichung  eines 
gemeinsamen  Lichtmaaaaes ,  wenn  auch  nur  auf  kurze  Zeit  aufzuhalten. 
Das  gemeinsame  Lichtmaass  aber  beseitigt  die  Concurrenz  der  Gasanstalten, 
lenkt  die  Fabrikation  des  Gases  in  die  Bahnen  des  Handels  und  hebt  das 
Vertrauen  der  Gasconaumenten  zu  den  Gasanstalten. 

Berlin,  den  4,  Aug.  1869.  S.  EJister. 


Die  Remigiig  des  Steinkobleii^Lenchtgases. 

Das  vollkommen  gereinigte  Steinkohlen-Leuchtgas  besteht  aus; 

1)  Gasen  aus  der  jjiruppe  der  schweren  Kohlenwaaseratoße  (Cn.  Hn.) 

2)  Dem  leichten  Kohlen  wasserst  oflFgas  (C«  H*.) 

3)  Dem  Kohlenoxydgaa  CO. 

4)  Dem  WasserstofFgaa  H. 

Da  bei  der  Destillation  der  Kohlen  sich  stets  Wasser  und  Theer  bildet 
und  diea  bei  dem  jetzt  Üblichen  ReinigungsproceBS  nur  durch  Condensation 
entfernt  wird,  musa  das  vollkommen  gereinigte  Leuchtgas  eine  der  Tem- 
peratur und  dem  Luftdruck  entsprechende  Menge  Dämpfe  beider  Körper 
enthalten. 

Das  unreine  oder  Roh- Gas,  wie  es  die  Retorte  liefert,  enthält  ausser 
den  angeführten  Bestandtheileo  noch 

1)  Kohlensäure  C.  0^* 

2}  SchwefelwadBerstofi  SH. 

3)  Blausäure  HC,N, 
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4)  Schwefelblaasäure  H  C,  N  St. 

5)  Schwefelkohlenstoff  C  S,. 
als  Säaren  und 

6)  Ammoniak  NH, 
als  basischen  Körper. 

In  Folge  dieser  chemischen  Gegensätze  sind  die  obigen  6  Körper  theils 
anter  einander  verbunden,  theils  unverbunden  vorhanden ;  ausserdem  euth&lt 
das  Bohgas  noch  Wasser  und  Theer  in  nicht  unbedeutender  Menge. 

Die  Aufgabe  der  Beinigung  ist  es ,  alle  diese  Körper  je  nach  ihrem 
chemischen  Charakter  gänzlich  oder  doch  zum  Theil  zu  entfernen. 

Vollständig  frei  sollte  das  gereinigte  Gas  von  allen  Schwefelverbind- 
an  gen  sein,  da  diese  Verbrennungsproducte  erzeugen,  welche  dem  thieri- 
schen  und  pflanzlichen  Organismus  schädlich  sind  und  auch  metallische 
Körper  angreifen;  also  nicht  enthalten: 

1)  Schwefelwasserstoff. 
^    2)  Schwefelblausäure. 

3)  Schwefelkohlenstoff. 

Das  Freisein  von  Kohlensäure  und  Blausäure  ist  nicht  nöthig, 
da  die  Kohlensäure  die  Verbrennuogsprodukte  nicht  verschlechtert  und  die 
Blausäure,  verbrannt,  Kohlensäure  und  Stickstoff  liefert.  Wenn  man  die 
Kohlensäure  zu  entfernen  strebt,  will  man  dadurch  nur  ihren  naohthetligen 
Einfluss  auf  die  Leuchtkraft  des  Gases  aufheben. 

Das  Ammoniak  zu  beseitigen  ist  desshalb  geboten,  weil  es  nicht 
verbrennt  und  die  Verbrennungsproducte  gesundheitsschädlich  machen  würde* 

Die  Entfernung  des  Wassers  und  Theers  wird  nöthig,  da  durch  beide 
Körper  Verstopfungen  im  RohrsTstem  bis  zu  den  Brennern  hin  erfolgen 
können  und  hierdurch  Störungen   in   der  Beleuchtung   vorkommen  müssen. 

Das  Auftreten  der  unreinen  Gasbestandtheile  im  Gase  (worin  auch 
Theer  und  Wasser  einbegriffen  sind)  aus  ein  und  derselben  Kohlensorte 
kann  nicht  unbedeutend  variiren  und  ist  vor  allen  abhängig  von  der  Tem- 
peratur der  Betorte,  den  Dimensionen  derselben,  der  Ladungsweise  u.  s.  w. 
und  das  Auftreten  in  den  verschiedenen  Apparaten  abhängig  von  diesen 
(ihrer  Construction  und  Grösse),  von  ihrer  Inanspruchnahme  d.  h.  von  der 
Gasmenge,  welche  durch  sie  in  einer  bestimmten  Zeit  geleitet  wird;  dann 
schliesslich  von  der  Aussentemperatur,  Wäsche  und  dem  Beinigungsmaterial. 

Die  Feststellung  der  unreinen  Bestandtheile  in  einem  Gase  hat  meistens 
nur  einen  bezüglichen,  keinen  allgemeinen  Werth. 

Sind  indessen  die  Betriebsverhältnisse  und  die  Apparate,  welche  zur 
Erzeugung  und  Reinigung  gedient  haben,  bekannt,  so  erbalten  mit  dieser 
Htüfe  die  Versuchsresultate  einen  ausgedehnteren  Werth. 

|Es  mag  desshalb  die 
Beschreibung  der  Destillations-   und    Reinigungs-Apparate 
vor  dem  speciellen  Eingehen  auf  die  Versuche  hier  folgen. 

Es  wurden   zwei  Versuchsweisen   ausgeführt.     Bei  der  ersten   wurde 
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Zwickauer  Kohle  (Oberhohndorf-Schader)  beim  Betriebe  eines  6er  Ofen» 
(worin  jedoch  nur  0  Retorten  eingetragen  wurden)  bei  der  zweiten  eDglische 
Kohle  (Nettlesworth)  im  3er  Ofen  vergast* 

Di©  Retorten  in  beiden  Oefeu 
j^  sind    Chamotte-Retorten  8'    im 

T  ^Q/ß&J'  Lichten  lang,  oval  14  x  20  Zoll. 
Die  Anordnung  der  Steigerrohre 
und  der  Vorlage  zeigt  bet- 
Btebende  Skizze.  Die  Tauch ung 
ißt  T/r  Zoll,  die  Vorlage  Dför- 
~^y%/iy»mig  und  für  aämmtliche  Oefen 
der  Anstalt,  2  Stück  6er,  einen 

—  3er   tind    einen    1er,     geniein- 

schaftlich. 

Das  Gasabgangsrohr,  sowie 
sämmtliche  andere  Rohre  bÄ 
hinter  den  Reinigern  haben  5  Zoll 
Innern  Durcbmesöer  und  ist  er- 
steres  zwiechen  dem  3er  und 
1er  Ofen  angebracht.  Dan  Theerabfluasrobr  befindet  sich  darimten  Die 
Länge  des  Gasabgangsrohrea  ist  40',  wovon  15'  im  Retortenhause  11'  im 
Dampfmaschinen-  und  Stationa- Uhr- Räume  und  14^  im  Reinigungsraurao 
liegen*  Der  Condensatoi-  ist  ein  stehender  RohrcondenBator  gewöhnlicher 
Construction  mit  7  Rohrenpaaren  von  im  Ganzen  156'  Lilnge.  Der  gusa- 
eiserne  Scrubber  ist  4'  6"  im  Durchmesser,  hat  10'  Höhe  und  enthält  12 
Siebplatten  mit  IV/'  grossen  Löchern,  Die  nach  dem  Scrubber  placirte 
Waschmaschine  ist  im  Waschraum  2'  lang  und  4'  breit;  sie  wird  durch 
eine  Scheidewand  (Waöchwand)  mit  1"  Tauchung  derLänga  nach  in  2  Ab- 
theilungen zerlegt  Hinter  der  Waschmaschine  befindet  sich  ein  Vorreioiger, 
welcher  nur  rait  Sägespänen  auch  mit  unwirkaaraer  Masse  zum  Theil  ge- 
füllt ist  und  welcher  den  Zweck  hat,  den  Theer,  Wasser  und  sonstige  un* 
reine  Theile  mechanisch  zurdckzuhalten ,  damit  solches  nicht  in  die  nach 
diesem  Reiniger  folgenden  4  eigentlichen  Reiniger  zur  Reinigungamasse 
gelangt. 

Die  Reiuigungsmasse  ist  Deicke'sche  Reinigungsmasse. 

Die  beBchri ebenen  Apparate  sind  die  der  Gasanstalt  Dessau. 

Die  Äuaführung  der  Versuche 

anlangend;  so  wurde  von  den  betreffenden  Kohlen  eine  Durchschnittsprobe 
von  ca,  4  bis  6  Tonneu  genommen  und  hieraus  ein  sogenanntes  Durch- 
schnittsgas hergestellt,  d.  h,  es  wurde  beispielsweise  beim  Betriebe  des  6er 

Ofeoa  und  3*4atündlger  (210  Minuten)  Deatillationazeit  alle  _^  :^   35  Mi- 

6 
nuten  eine  Retorte  eingetragen. 

Die  Entnahme  der  Gasprobe  ca.  10  Liter  fing  an  nach  dem  Eintragen 
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der  7.  Retorte  und  währte  2  x  35  Minoten  =  1  Stande  10 Minuten.  Das 
Gm  wurde  mittelst  eines  Aspirator^  durch  ein  System  ron  Woolfschen 
Flaschen  gesogen  Zwei  Flascheo,  die  beiden  ersten,  enthielten  verdünnte 
Salzsäure,  hierauf  folgte  eine  leere  Flasche  und  nach  dieser  vier  Flaschen 
mit  Ealil(ysung  gefüllt.  Die  Ableitung  der  Gasproben  geschah  aus  den 
Verbindungsrohren  der  einzelnen  Apparate,  möglichst  dicht  vor  denselben, 
mittelst  %"  eiserner  Rohre,  welche  möglichst  kurz  und  ohne  scharfe  Bieg- 
ungen waren,  um  das  Zurttckhalten  von  im  Gase  suspendirten  Theilen 
möglichst  zu  vermeiden. 

Die  beiden  ersten  Flaschen  des  Apparates  sollten  das  Ammoniak  auf- 
nehmen, es  von  seinen  Säuren  trennen  und  diese  zu  den  mit  Kali  gefüllten 
Flaschen  gelangen  lassen,  um  hier  gebunden  zu  werden.  Die  zwischen  den 
Säure-  und  Kaliflaschen  eingeschaltete  leere  Flasche  sollte  etwa  mit  fort- 
gerissene Säure  zurückhalten. 

Bei  Entnahme  der  Gmsproben  wurde  noch  die  Vorsicht  gebraucht,  dass 
dieselbe  in  den  verschiedenen  Apparaten  von   ein  und   demselben  Gase  ge- 
schah, was  bei  Kenntniss  der  Apparatinhalte,  der  Geschwindigkeit  des  Gases 
und  seiner  Temperatur  keine  Schwierigkeiten  macht. 
Methode  der  Untersuchung. 

Die  von  den  Absorptionsflüssigkeiten  gebundenen  unreinen  Gasbestand- 
theile  wurden  in  folgender  Weise  bestimmt: 

1)  Das  Ammoniak  durch  Austreiben   desselben  aus  seiner  salzsauren 
Lösung  mitKali,  Auffangen  in  Wasser  und  Titriren  dieses  mit  VioNor-. 
mal-Salzsäure. 

2)  Die  Kohlensäure.  Die  kaiische  Lösung  wurde  mit  salpetersaurem 
Baryt  versetzt  und  die  Kohlensäure  aus  dem  entstehenden  kohlen- 
sauren  Baryt  berechnet.    Im  Filtrate  dieses  Niederschlags  wurde 

3)  derSchwefelwasserstoff,  das  Cyan  undSch  wefelcyan  durch 
salpetersaures  Silberoxyd  gefällt ,  durch  Behandeln  des  Niederschlags 
mit  Ammoniak  dann  das  Schwefelsilber  isolirt  und  hieraus  die  Menge 
des  Schwefelwasserstoffs  bestimmt 

Zur  Ermittelung  des 

4)  Cyans  und  Schwefelcyans  wurde  das  letzte  Filtrat  mit  Salpeter- 
säure behandelt  und  dadurch  beide  Körper  in  beziehlich  Gyansilber 
und  Schwefelcyansilber  übergeführt  und  hieraus  bestimmt. 

Im  Gase,  wo  diese  Körper  nur  in  geringer  Menge  auftreten,  konnte 
deren  Trennung  nicht  gut  ausgeführt  werden.  Bei  der  Analyse  der  Am- 
moniakwässer, die  ganz  ebenso  ausgeführt  wurde,  wie  die  Analyse  der  ka- 
iischen Lösung,  geschah  die  Trennung  der  beiden  Cyan Verbindungen  durch 
das  verschiedene  LöslichkeitsverhältDiss  derselben  in  Ammoniak,  also  nicht 
in  sehr  scharfer,  jedoch  ausreichender  Weise  für  vorliegenden  Zweck. 

Das  Rohgas  ist  ein  Gemisch  von  Gasarten,  Salzen  und  den  condensir- 
baren  Dämpfen  vonTheer  und  Wasser,  welche  letzten  drei  Körper  bei  ihrem 
Durchgang  durch  diellöhren  und  Appai*ate  sich  stets  abzuscheiden  bestrebt 
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Sind.  Man  kann  desshalb  dieZiiflaTnmonRpUiing  de«  Rohgases  selbst  in  der 
relati\r  engen  Rofirleitung  als  keinft  homogene  annehmen-  Der  innere  Kern 
des  GasfltroraB  wird  reicher  an  Wasser  und  Theer  seio^  als  der  Theil,  wel- 
cher mit  der  Robrwandung  in  BeriihniDg  ist.  Durch  Abkühlung  und  Reib- 
ung wird  sich  hier  Wasser  und  Theer  absetzen  und  in  Folge  dessen  davon 
weniger  in  diesem  Theil  des  Gasstramji  bleiben  nU  im  Kern  dcoselben* 

Aus  einem  so  gestalteten  Gemisch  die  richtige  Durchschnittsprobe  zu 
ziehen,  wird  stets  mit  Schwierigkeiten  verknüpft  sein.  Die  Entnahme  von 
der  Mitte  des  Rohres  aus  niuss  ebenso  fehlerhaft  erscheinen,  als  die  von 
der  Peripherie  desselben  j  im  letztern  Falle  wird,  wie  schon  erwähnt,  nicht 
nur  eine  geringere  Menge  Theer  und  Wasser  entnommen  werden»  sondern 
werden,  wie  besonders  hervorzuheben  ist,  mit  dem  zurtSckgebaltenen  Was- 
ser auch    die  in  demselben  gelösten    unreinen  Bestand theile  zurückbleiben* 

Das  von  der  Rohrleitung  sich  abzweigende  Ableitungsrohr  für  den 
analytischen  Apparat  ist  des  letztern  wegen  von  kleinem  Durchmesser 
{^/^  Zoll)  und  ^^ibt  dieser  Umstand  zu  weiteru  Unrichtigkeiten  in  der  ange- 
deuteten Richtung  Anläse, 

Die  Gasproduction  bei  einem  3er  Ofen  per  Stunde  ist  ca.  920  c'  engl 
und  dabei  die  Geschwindigkeit  des  Gases  in  einem  özölllgen  Rohrstrang 
ca.  2*,  Die  Geschwindigkeit  des  Gases  in  einem  Vi^ölligen  Rohr  bei  einer 
Entnahme  von  7  Liter  per  Stunde  ist  ca.  nur  0,6',  also  hedeutend  geringer 
und  kaun  dies  für  die  Mitfortführung  der  condensirbaren  Theile  nur  nach- 
theilig sein.  (Sie  werden  eher  dem  Hauptatrom  folgen ,  als  dem  abge- 
leiteten*) 

Ausser  diesem  Umstand  wirkt  die  Reibung  in  dem  rechtwinkitch  nach 
oben  abgehenden  engen  Rohr  und  die  verhättnissmässig  starke  Abkl'iMung, 
welche  dag  Gas  beim  Durchgauge  durch  dass^elbe  erfahren  muss ,  vorzüg- 
lich hvl  der  geringen  specifist^ben  Wärme  de«  Gasgemischs,  auf  Zurückhalt- 
ung dcii  Wassers  etc.  ein» 

Je  weniger  dus  Gas  daher  condensirt  ist,  je  weniger  richtig  wird  die 
Analyse  die  unreinen  Bestandtheile  angeben^  je  mehr  es  condeosirt  ist,  um 
so  mehr  werden  auch  die  Angaben  der  Analyse  der  Wahrheit  nahe  kommen. 

V  e  r  s  u  c  h  s  -  R  6  a  u  1 1  a  t  e. 

Beider  Feststellung  der  unreinen  Gashestandtheile  in  den  verschiedenen 
Apparaten  ist,  hiermit  eng  im  Zusammenhange  stehend,  die  Ammoniak- 
wassermenge,  welche  jeder  Apparat  ausschied,  ([uantitativ  und  qualitativ 
bestimmt  und  sind  auch  die  Temperaturen  verzeichnet,  welche  das  Gas 
in  den  verschiedenen  Apparaten  annahm. 

Für  die  mechanische  Wirkungsweise  der  sämmtlichen  Apparate  geben 
letztere  bei  den  Daten  ein  directes  Bild  und  sind  unentbehrlich,  wenn  man 
sich  den  Vortfftüej  der  Reinigung  allseitig  erklären  will 

Zu  den  Temperaturm  essungen  ist,   für  die  Retorte  ein  Pyrometer*) 

*)  Das  atig^wandto  Pyrometer  beficbrelbt  SchiD£  in  seiner  WärmemesBkanflt  Seite  53« 
Es  bestehe  aus  einer  Kugel   von  Plutin  (hier  53  GrAmoi   wiege o d) ,    welche    ma.ii  die  Tem- 
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benuist,  fftr   die    andern  Apparate   Quecksilberthermomet  e  r    nach 
Celsius  und  sind  die  Stellen,  wo  die  Temperatur  des  Gases  beltimmt  wurde 

1.  Im  Innern  der  Betorte  (nach  Beendigung  der  Destillation.) 

2.  Bei  a  im  Steigerohr  (siehe  Skizze) 

3.  Bei  b  im  Abgangsrohr. 

4.  Am  Ausgangsrohr  des  Condensators. 

5.  .  -  .     Scrubber. 


6. 


der  Waschmaschine. 


7.  Nach  den  Reinigern. 

Die  Temperaturmessung  in  der  Retorte  konnte  bei  dem  angewandten 
Pyrometer  nur  eine  einmalige  sein  und  wurde  nach  Beendigung  der  Destil- 
lation vorgenommen.  Die  Temperatur  vorher  während  der  Destillation 
wird  man  natürlich  durchschnittlich  geringer  annehmen  müssen. 

Die  gefundene  Temperatur  nach  der  Destillation  war  960®  C. 

Die  Temperaturmessung  beim  ersten  Knie  des  Steigerohrs,  bei  a,  wurde 
alle  Viertelstunden  ausgeführt  und  ist  dazu  wie  schon  bemerkt  ein  Queck- 
silberthermometer bis  360®  C.  gehend  benützt  worden.  Es  ist  bekannt, 
dass  diese  Thermometer  in  der  Nähe  dieses  höchsten  Punktes  (des  Siede- 
punktes des  Quecksilbers)  ungenau  zeigen.  Die  Temperaturen  sind  dess- 
halb  erst  von  310®  C.  an  notirt  worden. 

Die  bei  der  Temperaturmessung  vergaste  Kohle  war  Zwickauer  und 
stand  dieselbe  in  2Vt  Stunden  aus. 

Es  fand  sich: 


Zeit  nach 

Temperatur 

der 

io 

Eintragung. 

Graden  nach  CeU. 

0 

über  310» 

% 

ttber  310 

V. 

310 

'/4 

290 

1 

262 

IV. 

245 

IV. 

234 

vu 

220 

2 

195 

2V4 

181 

2V. 

170 

perttnr  der  Retorte  annebroen  UUsi,  und  sie  dann  schnell  ohne  WärmeTerlnst  (mittelst 
hubler  Eisenzange)  in  Wasser  bringt,  dessen  Menge  and  Temperatur  bekannt  ist  and  welches 
gegen  ViTarmeaasstrablang  geschStst  ist.  Aus  der  hiedaroh  berrorgebrachten  Temperatar- 
erböhung,  die  mittelst  eines  sehr  genauen  Thermometers  za  messen  ist,  lässt  sich  die 
liem  Platin  ertbeilte  WSrme  und  somit  die  Wirme,  welche  in  der  Retorte  stattfimd,  be- 
rtofanen* 

54 
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Die  Temperaturen  fallen  nacb  dera  Ende  der  Destillation  hin  und 
könnte  mau  daraus  ßcliliessen,  dass  das  Gas  nach  und  nach  weniger  heiss 
die  Retorte  vorlässt.  Es  ist  solches  indess  nicht  gut  möglich,  Bondern  muss 
gerade  das  Gegeatheil  stattfinden  und  die  Gase  erhitzter  aus  der  Betorte 
austreten. 

Das  zuletzt  erzeugte  Gas,  obwohl  heisser,  erscheint  in  bedeutend  klei* 
neren  Mengen  und  wird  in  Folge  dessen  leichter  abgekühlt,  ehe  es  zur 
Messstelle  gelangt,  als  das  zuerst  und  in  grösserer  Menge  auftretende  nicht 
so  beisse  Gas,  welches  ausserdera  noch  durch  seinen  grossen  Gehalt  an 
Wasser  eine  grössere  specifische  Wilrme  hat^  als  das  zu  Ende  der  Destil- 
lation entstandene. 

Die  Länge  des  verticalen  Steigerohr a  von  der  Retorte  bis  zum  ersten 
Knie  ist  47si  Fuss,  auf  dieae  Länge  fand  also  sclion  eine  Temperaturab- 
nahme des  Gases  von  über  500**  C*  statt. 

Die  folgenden  Messungen,  sowohl  Teraperaturmessungen  als  auch  die 
Messungen  fUr  Ammoniakwasser  und  Theer,  sind  während  des  Versuchs  II 
mit  dem  3er  Ofen  vorgenommen,  in  welchem  englische  Koble  (Nettles 
worth)  vergast  wurde,  und  wobei,  wie  schon  bemerkt^  behufs  Entnahme 
der  Gasproben  ein  gleichmäasigea  (IJurchschnittsgas)  hergestellt  wurde* 
Die  notirten  Temperaturen  veränderten  sich  desshatb  während  der  4 stün- 
digen Beobachtung  sehr  wenig. 

Die  dritte  Temperaturmessung  geschah  im  Abgangsrohr  und  zwar  zu 
ÄnTang  desselben^  also  kurz  nachdem  das  Gas  die  Vorlage  verlaaaen  hatte 
(bei  b  siehe  Skizze). 

Die  Temperatur  war  hier 
^            ^              n.  d,  Condensator 
^            3j                 j,      Scrubber 
^            u                9      Waschmaschine 
«9                 n      Heinigern 
„            „              des  Beinigungsraums 
durchschnittlich 19*^      C. 

Nimmt  man  die  Durchschnittatemperatur  ander  ersten  Messstelle  260^0. 
auj  so  hat  sich  das  Rohgas  beim  Durchlaufen  des  scbrägliegenden  Steige- 
rohra  von  8'/t  Fuss  Länge  und  durch  das  Durchwaschen  in  der  Vorlage  um 
über  200^  C.  abgekühlt;  und  beioa  Durchgang  durch  das  40  Fuss  lange 
üasabgangs  und  den  Rohrcondensator  3P  C.  verloren.  Der  Temperatur- 
verlust im  Scrubber  war  2^/2"  G^  in  der  Waschmaschine  F  C.  und  nach 
den  Reinigern  erhöhte  sich  die  Temperatur  wieder  um  yc"  C. ,  was  seinen 
Grund  darin  haben  kaun^  dass  das  Gas  durch  die  Reinigung  sich  erwärmt 
hat,  oder  auch,  dass  die  Reiniger  nicht  vertieft  wie  die  Waschmaschine 
stehen  und  desahalb  die  Temperatur  des  Reinigungsrauraes  annehmen. 

Die  Temperatur  des  Theers  in  der  Vorlage  war  direct  bei  dem  mittleren 
Eintauchsrohr  des  3erOt<ens  gemessen  51^0.,  also  2^  niedriger  als  das  Gas 
unmittelbar  darnach.     Am   Ende  der  Vorlage  (welche   wie  schon    bemerkt 


53**  0, 
22"*  C. 
197."  C. 
187/  C. 
19^     0. 
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eine  gemeinBchaftliche  fttr  alle  Oefen  ist)  20'  von  der  Mitte  des  Dreierofens 
entfernt  22«"  C. 

Die  Luft  6''  über  der  Vorlage  hatte  26''C.  Die  Temperatarabnahmen, 
welche  das  Oas  durch  die  vorhandenen  Kühlflächen  erfährt,  müssen  auf- 
fallend stark  erscheinen,  sind  jedoch  erklärlich,  wenn  man  sich  die  geringe 
apecifische  Wärme  des  Oasgemisches  und  das  Gewicht  des  Gases, 
welches  in  einer  bestimmten  Zeit  die  Apparate  passirt,  vergegenwärtigt 

Ein  Gas,  dessen  Zusammensetzung  in  lüOO  Theilen,  ist 

dem  Volumen  nach,  dem  Gewicht  nach 


Schwere  Kohlenwasserstoffe  Gn.  Hd.  ^= 

38,7 

0,0896 

Leichtes  Kohlenwasserstoffgas  C,.  H«. 

328,7 

0,2350 

EohleDOxydgas  C.  0 

128,9 

0,1613 

Wasserstoffgas  H 

500,5 

0,0451 

Kohlensäure  CO. 

3,2 

0,0090 

1000,0  0,5400 

und  welches  ähnlich  dem  ist,   welches  bei  dem  Versuch   producirt  wurde^ 
hat  eine  specifische  Wärme,  die  des  Wassers  =  1  gesetzt  von  0,675. 

Um  also  1  Pfd.  dieses  Gases  auf  eine  bestimmte  Temperatur  abzu- 
kühlen, hat  man  nur  ca.  Vs  der  Wärme  zu  entziehen  nöthig  als  bei  einem 
Pfund  Wasser  von  gleicher  Temperatur,  wenn  es  auf  dieselbe  niedere  Tem- 
peratur gebracht  werden  soll. 

Das  Volumen  der  reinen  Gasbestandtheile  (also  ohne  Theer  und  Wasser- 
dämpfe), welches  in  einer  Stunde  die  Apparate  passirte,  war  920  Gub/  bei 
15®  0.  und  entsprechen  diese  bei  dem  ermittelten  specifischen  Gewicht  des- 
selben von  0,366  ca.  287^  Pfd.  Gas. 

Das  im  Rohgas  befindliche  Wasser  (das  Ammoniakwasser)  enthalt 
Salze  aufgelöst,  seine  specifische  Wärme  ist  in  Folge  dessen  ebenfalls  ge- 
ringer als  die  des  reinen  Wassers,  ebenso  ist  die  specifische  Wärme  des 
Theers  eine  bedeutend  kleinere  als  die  des  Wassers. 

Die  specifische  Wärme  beider  letzteren  Körper  wurde  bestimmt,  ebenso 
gleichzeitig  die  specifische  Wärme  zweier  Bestandtheile  des  Theers,  das 
Benzol  und  das  Creosot  (Cresajlalkohol). 

Die  Bestimmung  geschah  nach  der  Regnault'schen  Mischungsmethode. 
Es  ergab  sich  die  specifische  Wärme  für 

Benzol  0,381 

Gressylalkohol  0,458 

Ammoniakwasser  von  1,024  spec.  Gew.  (2^75  B)  =:  0,887 
Theer  von  1,176  specifisches  Gewicht  0,288 

d.  h.  also  um  z.  B.  einem  Pfunde  Theer  von  100^  G.  seine  Wärme  bis  auf 
0*  zu  entziehen,  muss  man  demselben  28  WE.  wegnehmen,  während  zur 
Abkühlung  von  1  Pfd.  Wasser  von  100^  C.  auf  0^  0.  100  WE.  entzogen 
werden  müssen.  Es  ist  also,  um  Theor  unter  gleichen  Verhältnissen  wie 
Wasser  zu  kühlen,  demselben  nur  y^  der  Wärme  zu  entziehen  von  der,  die 
beim  Wasser  nöthig  ist. 
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Aehnlich  verhält  es  sich  mit  den  Dämpfeo  de«  Wasgers  und  Theers, 
d.  Ii.  die  latente  Wärrae  desselben  i^t  auch  ein©  geringere  und  wie  die 
hierüber  »ngeBtellten  Versuche  ergeben  haben,  bei  den  Theerdämpten  vor 
Allem  eine  bedeutend  geringere  als  bei  den  Wasserdämpfen* 

Während  die  specifische  Wärme  de»  Theers  leicht  zu  ermitteln  ist, 
macht  es  grosse  Schwierigkeiten;  die  latente  W^arme  der  Theerdämpfe  zu 
bestimmen.  Der  Theer  ist  bekanntlich  kein©  homogene  Flüssigkeit,  er  be- 
ftteht  aus  weDigatens  30  verschiedenen  Körpern  von  verachiedenen  Siede* 
punkten  d.  h,  Dampfbildnngspunkten-  Mau  müsste  deasbalb,  um  die  latente 
Wärme  des  Theerdaropfea  zu  finden,  den  Theer  zunächst  analysiren ,  dio 
latente  Wärme  der  Dämpfe  jedes  einzelnen  Körpers  bestimmen  und  diese 
nach  der  Quantität  des  entsprechenden  Körpers  verrechnen. 

Die  Bestimmung  konnte  in  so  umfassender  Weise  nicht  ausgeführt 
werden,  sondern  ist  nur  für  2  Körper  des  Theers;  welche  gleichzeitig  als 
Bepräsentanten  der  leichten  und  schweren  Tbeeröle  gelten  können,  die  la- 
tente Wärme  ihrer  Dämpfe  festgestellt,  nämlich  für  Benzol  und  Creosot. 

Die  Ermittlung  geschab  nach  Regnaul t  mit  dem  Apparat  von  Brix 
(siehe  Poggendorfs  Aunalen  Band  LV*) 

Es  wurde  gefunden  im  Mittel : 
Die  latente  Wärme  der  Benzoldämpfe  88,8 

j}         m  n  1»    Dämpfe  von  Cressylalkohol  103,9 

und  mit  demselben  Apparat  die  latente  Wärme  des  Terpentinöls    74,5^37 

d,  h,  also  die  Menge  der  Wärmeeinheiten,  welche  bei  der  Dampfbildung 
in  1  Pfd.  Benzol  latent  geworden  sind ,  und  welche  denaelben  bei  seiner 
Condensation  zu  entziehen  sind,  betragen  88,8,  während  bei  einem  gleichen 
Gewicht  W^asserdämpfe ,  um  sie  zu  W^asser  zu  condensiren,  bekanntlich 
540  WE.  also  ca,  6 mal  so  viel  derselben  genommen  werden  müssen. 

Diese  Zahlen  illustrireu  die  Natur  des  Rohgases  am  besten  und  lassen 
die  auffallenden  Erscheinungen  bei  der  Condensation  desselben  erklärlich  finden. 

Die  Menge  des  Theer s  und  Wassers,  welche  pro  Stunde  erzeugt,  und 
welche  sich  nach  und  nach  in  den  Apparaten  verdichtete,  war 

Theer     5,4  Pfd. 

Wasser  5,4     ^ 

Die  Messung   des  Ammoniak wassers  und  Theers 
geschab  bei  der  Entnahme  der  Gasproben  zur  Analyse   der  unreinen  Gas- 
bestandtheile  und  wurde  2  Stunden  lang  Theer  und  Wasser  aufgesammelt. 

Das  aufgefangene  Wasser  und  Theer  hatte  sich  also  aus  dem  Gase 
ausgeschieden,  dessen  Proben  später  zur  Analyse  kamen* 

Um  mögliche  Verluste  durch  Verdunstung  beim  Auffangen  zu  ver- 
meiden, geschah  dies  in  Flaschen  und  verdeckten  Eimern. 

Die  Aufsaramlung  fing  an,  nachdem  4  Stunden  lang  ein  gleichmässigea 
(Durchschnittsgas)  hergestellt  war.  Die  Sperrflüssigkeiten  in  der  Vorlage 
und  im  Condensator  waren  also  in  Ruhe  oder  in  regelmässiger  Wallung, 
so  dass  jede  fabricirte  Theer-  und  Wassermenge  zum  Abfluss  kam. 

3  Tage  vor  dem  Versuch  wurde  nur  Kohle,  von  der  die  Probe  genom- 
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men  war,  vergast,  aach  vor  diesem  Termin  im  gprossen  Oansen  nur  mit 
VersuchskohleDSorte  gearbeitet.  Die  Mengen  des  Theers  nnd  Wassers 
wurden  nicht  nur  während  der  kurzen  Zeit  der  Gasproben-Entnahme  be- 
stimmt^ sondern  dies  auf  2  Tage  ausgedehnt,  wobei  15Vt  Tonnen  Kohlen 
vergast  wurden.  Hieraus  ist  die  folgende  Production  per  2  Stunden ,  in 
welcher  gerade  1  Tonne  Kohlen  zur  Ableitung  kam,  berechnet 
Es  schied  sich  ab  während  2  Stunden: 


Theer:               Wasser: 

Pfd.        sp.G.   Pfd.        sp.G. 

1)  In  der  Vorlage 

2)  Im  Condensator 

4,1  von  1,223    5,1  von  1,0104  = 

1,7»  B. 

4,0    ,    1,203    5,2    ,     1,0179  = 

2,9. 

3)  Im  Scrubber 

2,6    ,     1,175    0,3    „     1,040    = 

6,0, 

4)  In  der  Waschmaachine  ca. 

0,1     ,       -      0,1     ,       - 

• 

5)  In  dem  Vorreiniger 

-    „       -ca. 0,05  ,     1,0721  = 

9,0, 

In  Summa  10,8  Pfd.  Theer.  10,75  „  Ammoniakwasser. 

Der  sich  ausscheidende  Theer  wird  nach  und  nach  specifisch 
leichter,  der  in  der  Waschmaschine  gefuodene,  dessen  Menge  nur  annähernd 
angegeben  werden  konnte,  hat  zum  Theil  ein  so  geringes  specifisches  Ge- 
wicht, dass  er  auf  dem  Wasser  schwimmt.  Eine  Analyse  ist  von  den  Theer- 
proben  nicht  gemacht  worden,  jedoch  lässt  sich  ans  dem  angegebenen  spe- 
cifischen  Oewicht  desselben  schliessen,  dass  der  Theer  in  der  Vorlage  mei- 
stens aus  den  schweren  Gelen  und  dem  darin  gelösten  Kohlenstoff  (Pech) 
besteht^  der  Theer  im  Scrubber  und  den  dahinter  liegenden  Apparaten  aber 
reich  sein  wird  an  leichten  Theerölen  (Benzol,  Toluol  etc.) 

Im  Condensator  wird  ein  Theer  von  mittlerer  Beschaffenheit  sich 
niederschlagen. 

Einige  Bestandtheile  des  Theers  haben  bekanntlich  niedere  Siedepunkte 
als  den  des  Wassers  und  ist  dies  ein  Hauptgrund,  wesshalb  dieselben,  und 
in  ihrem  Gefolge  schwere  Gele,  weil  diese  sich  nicht  leicht  von  ersteren 
trennen,  im  Gase  länger  verbleiben  als  das  Wasser. 

Die  im  Rohgase  befindliche  Totalmenge  an  Wasser  ist  fast  vollständig 
nach  dem  Austritt  aus  dem  Condensator  daraus  entfernt,  während  vom  Theer 
im  Scrubber  nicht  unbedeutende  Mengen  auftreten,  ca.  24Vo  der  Totalmenge, 
und  von  diesem  entfernt  werden. 

Von  dem  condensirten  Ammoniakwasser  ist  das  aus  der  Vor- 
lage das  specifisch  leichteste  und  steigert  sich,  umgekehrt  wie  beim  Theer, 
das  specifische  Gewicht  des  Wassers  nach  den  Reinigern  hinzu.  Das  aus 
der  Waschmaschine  abgelaufene  macht  hiervon  natürlich  eine  Ausnahme, 
da  es  durch  das  vorgeschlagene  Waschwasser  verdünnt  ist. 

Das  Wasser  aus  der  Vorlage  sieht  dunkelgelb  aus,  das  aus  dem  Con- 
densator hellgelb  und  das  aus  dem  Scrubber  und  Vorreiniger  dunkelbraun. 
Letztere  beiden  Wasser  haben  in  Folge  ihrer  starken  allkalischen  Eigen- 
schaft nicht  unbedeutende  Theermengen,  vor  Allem  Creosot,  aus  dem  Theer 
aufgelöst  und  verdanken  diesen  ihre  dunkle  Farbe. 

Die  abgeschiedene  Wassermenge  wird  im  Laufe  der  Reinigung  kleiner 
und  kleiner  und  dabei  von  immer  niederer  Temperatur. 


[ 


430  ^^^  Emiignng  des  Stemkahlexi-LeQcbtgftsof, 

Trotzdem  das  Rohgas,  welche«  die  Vorlage  passirt,  noch  Bämmtliche 
imreinen  Beataadtheile  enthält,  int  das  sich  daraus  in  der  Vorlage  ausschei- 
dende Ammoniakwasser  doch  nur  von  geringer  Stärke. 

Die  grostje  Wassermenge,  welche  den  uDreineti  Bestandtheilen  zu  ihrer 
Auflösung  geboten  wird  und  die  hohe  Temperatur  desaelbenj  insofern  durch 
dieae  ein  Festhalten  der  flUchtigeu  Ammooiakverbmduagen  verhindert  wird, 
ftind  Grund  hiervon. 

Im  Condensator  schlägt  sich  das  Wasser  fast  in  gleicher  Menge  nieder^ 
es  wird  hier  aber  fast  vollständig  (auf  die  Temperatur  des  Condensations- 
raums)  gekühlt,  und  aus  diesem  Grunde  ist  es  geeigneter,  die  unreinen  Be- 
standtheile  besser  zu  binden  und  wird  sein  epec.  Gewicht  hierdurch  grösser* 

Da  die  unreinen  Bestandtheile  vom  Wasser  iu  nicht  unbedeutenden 
Mengen  gelöst  werden  können,  nimmt  das  im  Scrubber  und  Reiniger  auf- 
tretende wenige  Wasser  immer  noch  davon  auf,  begünitigt  durch  die  nie- 
dere Temperatur  desselben.  Es  erhöhet  somit  sein  specifieches  Gewiclit  im 
Laufe  der  Reinigung. 

Die  chemische  Zusammensetzung  der  Ammoniak wasser  wird  vortbeil- 
haft  erst  später  zu  besprechen  sein. 

Die  unreinen  Bestandt heile  im  Gase. 

Es  wurden  die  unreinen  Bestandtheile  im  Gase  in  2  Versuchsreihen  be- 
stimmt bei  der  h  Versuchsreihe  Zwickauer  Kohle  (überhohndorf  Schader), 
im  6er  Ofen  vergast,  wobei  nur  5  Retorten  benutzt  worden,  bei  der  11, 
Versuchsreihe  englische  Kohle  (Nettlesworth)  im  3  er  Ofen  destillirt 

Die  Retortenladung  war  in  beiden  Fällen  180  Pfd.,  die  Destillationrizeit 
3  Stunden. 

Die  Ofentemperatur  des  Ger  Ofens  war  nicht  so  hoch,  als  die  dea  3er; 
dieselbe  war  beziehlich  weniger  oder  mehr  hell  kirschroth. 

L  Vereuchsr  ©ibe. 
a)  Das  Gas  aus  der  Retorte. 

Die  unreinen  Bestandtheile  wurden  zunächst  bestimmt^  im  Gase,  welches 
vor  der  Vorlage  der  Retorte  zu  drei  verschiedenen  Zeiten  entnommen  wurde. 

Die   erste  Probeentnahme    geschah  sofort  nach  dem  Deckel schluss  der 
Retorte,   die    zweite    nachdem   ca*   die  Hälfte    des  Gases   aus   den    Kohlen 
abgetrieben  war,  und  die  dritte  am  Ende  der  Destillation*     Die  Abnahme* 
.stelle  der  Proben  war  hei  C  im  zweiten  Knie  des  Steigerohrs  (siehe  Skizze). 
L  Probe  entnommen  vj  1U.5M. — 1  lU.  23M.  in  einer  Menge  v.  4430  cc.  hei  15öC. 
n.    ;,  ^  .  12„  5„  ^12  „  2b  ,  ^    „  „         4445 cc.  ^    m^C. 

III.     ,  ,  ,     1,40,^2,    6,,    ,  ^         3775CC.  ,20°a 

Es  fand  sich  in 

KoblenaSure.    Schwefelwasser.        Cvan.  Ammoniak. 

Probe  L        4,37  pCt.  0,42  pCt  0,11  pCt.  0,24  pCt. 

„      II-        3,01     „  0,32    „  0,12    „  0,62    „ 

„      III.      1,07    „  0,12    „  0,11    „  0,32     „ 

b)  Das  Gas  aus  den  veracliiedenen  Apparaten. 
Die  Abnahmeateüen  für  die  Gasproben,    die  Gasprobenmenge  und  die 
Temperatur  des  Gases  aii  den  Abnahmestellen  war: 
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Abnahmestelle. 

1)  Nach  der  Vorlage  bei  b 

2)  „    dem  Condensator 
3^      j,       ,     Scrubber 

4)  ^    der  Waschmaschine 

5)  j,    den  5  Reinigern 


Oastemperatmr. 


75*0. 

12, 

11  . 


Oasprobemenge. 
7,516  Liter 
8,989      - 
8,552      , 
9,404      , 
12,163      „  13,  • 

Während  der  Entnahme  der  Oasproben  war  die  Production  von  Viertel- 
zu  Viertelstunde  in  Cubikfuss  engl. 

310.  340.  320.  340.  800.  280.  280. 
also  trotz  des  gleichmSssigen  Eintragens  doch  nicht  sehr  gleichmftssig  und 
war  es  daher  geboten,  die  Proben  nur  von  ein  und  demselben  Oase  in  den 
▼erschiedenen  Apparaten  zu  entnehmen. 

Es  fand  sich  in  Volumen-Procenten  im  Oase :  > 

Kohlensäure.    Schwefelw.      Cjangas. 
0,23  pCt.        '^  '^"     ^- 
0,40 
0,44 
0,34 
0,00 

II.  Versuchsreihe, 
a)  Das  Oas  aus  der  Betorte. 
Die  Abnahmestellen  für  das  Oas  waren  dieselben  wie  bei  Versuchsreihe  L 
Während  der  Entnahme  der  Oasproben  aus  der  Retorte  ist  hier  gleich- 
zeitig die  Production  von  Viertel-  zu  Viertelstunde  gemessen  worden. 
Es  war: 


Nach  d.  Vorlage 

^  y  Condensator 

,  j,  Scrubber 

j5  „  Waschm* 

;,  .5  Reinigern 


2,91  pCt. 
3,88    . 
3,86    . 
3,64    „ 
4,11    « 


n 


0,07  pCt. 
0,07    , 
0,06    , 
0,09    . 


Ammoniak. 
1,10  pCt. 
0,24 
0,15 
0,04 


9 

n 


Zeit. 

ÜubikfuB8  engl. 
Production. 

Uhr.  Min. 

per 
Viertelst. 

per 
Stunde. 

Probeen  tnahme. 

Vonl    2 
bis    1  17 

120 

1  32 

100 

I.  Probe  von  lUhr  2Min.— 1  Uhr  32  Min. 

1  47 

90 

3900  cc  von  17"  C. 

2    2 

80 

390 

2  17 

70 

2  32 

2  47 

3  2 

90 
80 
70 

310 

II.  Probe  von  2  Uhr  17  Min.— 2  Uhr  40  Min. 
3757  cc.  von  19"  C. 

3  17 

60 

3  32 

60 

3  47 

50 

III.  Probe  von  3  Uhr  35  Min.— 3  Uhr  53  Min. 

4    2 

40 

210 

4550  cc.  von  21»  C. 

In  3  Stdn. 

910  C 

engl. 
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und  fand  sieb  in  Volamenprocenten  in: 

Kohlensäure.    Schwefelw.    Cyan.    Ammoniak. 
Probe  I.  1,08  0,32  —  0,22 

^      II.         1,08  0,46  -  0,67 

,      m.       0,61  0,30  —  0,67 

b.  Das  Gas  aus  den  verschiedenen  Apparaten. 
Die  Abnahmestellen  für  die  Gasproben^  die  Gasprobenmengen  und  die 
Temperatur  des  Gases  an  den  Abnahmestellen  waren: 

Abnahmestelle.  Gasprobemenge.  .  Gastemperatur. 


1)  Nach  d.  Vorlage 

7831  cc. 

Ö3 

2)      „      „  Condensator 

9780  CO. 

22 

3)      .      ,  Scrubber 

7920  cc. 

19V. 

^)      »      n  Waschmaschine 

7950  cc. 

18'/. 

5)      .      0  5  Beinigeni 

1607  cc. 

19 

Kohlensäure. 

Nach  d.  Vorlage 

1,10 

• 

„  Condensator 

1,04 

• 

9  Scrubber 

1,00 

» 

9  Waschmasch. 

0,98 

» 

„  5  Reinigern 

1,13 

Während  der  Entnahme  der  Oasproben  war    die  Production  von  Vier- 
tel- zu  Viertelstunde  in  CubiEfuss  engl. 

220.  230.  230.  260.  210.  210.  220. 
also  auch  hier  nicht  ganz  gleichmässig  und  fand  sich  in  Volamenprocenten 

im  Gase 

Schwefelw.        Cyan.        Ammoniak. 

0,19  —  0,70 

0,09  -  0,58 

0,10  -  0,66 

0,01  -  0,39 

0,00  —         '      0,00 

Das  während   der  Entnahme  der  Gasproben  aufgefangene  Ammoniak- 
wasser  hatte  folgende  Zusammensetzung  in  100  Theilen  Wasser 

abgelaufen       Kohlens.     Schwefelw.       Cyan.      Schwefelcyan.    Ammoniak, 
aus  d.  Vorlage    0,223  gr.      0,086  gr.      0,832  gr.      0,076  gr.  1,013  gr. 

„  .  Condens.  1,214  >, 
,  ,  Scrubber  2,806  „ 
„     „  Waschm    0,435  „ 

„     j,  Vorreiniger  2,180  ^ 

Durchschnitt:    0,803  0,25  0,58  0,086  1,635 

entspricht  Volu- 
menmenge in  cc      410  164  240  20  2143 

Folgerungen  aus  den  Versuchen, 
a)  Das  Gas  in  der  Retorte. 
Das  quantitative  Auftreten  des  Gases  in  der  Retorte  ist  während  der 
Destillationsdauer  ein  verschiedenes.  Im  Allgemeinen  ist  die  Production 
zu  Anfang  am  stärksten  und  nimmt  nach  dem  Ende  zu  stätig  ab.  Bei 
mittelstückigen  und  grossstückigen  Kohlen  ist  dies  stets  der  Fall.  Es  kann 
hier  die  Retortentemperatur  ziemlich  gleichzeitig  auf  alle  Eohlentheilchen 
einwirken  und  so  die  schnelle  Abtreibung  befördern. 


0,415  . 

0,332  „ 

Spur  , 

2,108  „ 

Spur  a 

0,550, 

0,540  , 

3,740. 

0,203  , 

0,079  „ 

0,032  „ 

0,850, 

Spur  , 

1,366  „ 

7,360  „ 

7,310  . 
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Bei  den  grausigen  Kohlen  findet  die  Maximalprodnction  meisten»  erst 
in  der  2ten  Destillationsetande  statt  Die  dichtere  Lagerung  der  Kohle 
Terhindert  hier  die  energische  Einwirkang  der  Wärme  ko  Anfang  der  Destil- 
lation. 

Bei  der  ersten  Versuchsreihe  mit  Zwiokaner  Kohlen  fehlt   die  Angabe 
über  die  Produotion  während  einzelner  Zeitabschnitte  derDestiUationsdaaen 
Ein  Versach  mit  Zwickaaer  Kohle  (Zeche  Oberhohndorf),  also  eine  ähn- 
liche KohlensortC;  ergab  eine  Prodnction: 

nach  der    I.  Stande  von  421  o'  engl. 
»        »     U-      »  »    261  „   „ 

n        »    HI-      »  V     135   .     , 

Bei  grassiger  Westphälischer  Kohle  (Harsener,  Zeche  Heinrich  Ofistair) 
war  die  stündliche  Productioa  während  der  vierstündigen  DestillationsBeit: 
nacb    der  I.  Stand)»  252  c'  engl 
.      .     II.      »        276  .      , 
.      ^  HL      .        269  ,      , 
,      ,  IV.      ,        143   ,      , 
Die  Retorte  war  mit  180  Pfd.  Kohle  =  Vt  Tonne  geladen.    Beide  hier, 
herangezogene  Beispiele  bestätigen  also  das  Qesagte. 

Das  Auftreten  der  Kohlensäare  ist  darchschnittlich  beim  Beginn 
der  Destillation  am  stärksten  and  fällt  nach  dem  Ende  derselben  hin  ab. 
Bei  der  Zwickaaer  Kohle  ist  dies  anch  mit  dem  Schwefelwasser- 
stoff der  Fall,  gewöhnlich  aber  tvit^  hei  den  nicht  so  leicht  abdestilliren- 
den  Kohlen,  wie  dies  aach  Versach  U  seig^t^  die  grösste  lienge  desselben 
in  der  Mitte  der  Destillationszeit  aaf. 

Das  Cyan  folgt  in  seinem  Auftreten  gans  dem  Ammoniak;  es  er- 
scheint beides  nach  Versuch  I  in  der  Mitte  der  Destillation  am  stärksten 
bei  Versach  II  indess  tritt  das  Ammoniak  and,  wie  man  hieraas  schliessen 
kann,  aach  das  Cjan  erst  mehr  za  Ende  dar  Destillationszeit  aaf*  Das 
Cjan  bildet  sich  bekanntlich  diftrch  Einwirkang  von  Ammoniakgae  auf 
gltihende  Kohle  and  steht  das  AaAreten  beider  Körper  deshalb  in  einem 
bestimmten  Zusammenhang. 

Der  Durchschnittsgehalt  der  unreinen  Gasbestandtheile  in  der 
Ketorte  läset  sich  fCür  den  Versoch  II ,  wo  die  pnodueirten  Gasmeogen  be- 
kannt sind,  berechnen. 

Es  ergibt  sich  der  Durchschnittsgehalt  von 

Kohlensäure.        Schwefelwasserstoff.        Ammoniak. 
1,01  pCt.  0,39  pCt-  0,51  pCt 

Im  Gase  nach  der  Vorlage  findet  man  den  Dorcbsehnittsgehalt  i^n. 
Kohlensäare  und  Ammoniak  grösser  u^d  nai:  der  Gehalt  an  Schwefel- 
W^saeKstoff,  wie  es  au^ob  »1*  erwvtei».  ist^  Wg<»  *Jch  klei^ier  aU  vor  djsr  Vor- 
lage.   Auch  bei  Versuch  I  scheint  dies  so  zn  sein. 

EiS  i^t  einleitend  bemerkti  dass  die  Ap^ljae  eiu^ß  Rohgases  vi  d.er  er- 
wähnten Art  ausgeführt  stete  an  kkiBe<  Wetthe  «figeb/Mi    «uas  a|id  um  imi. 
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kleiner,  je  weniger  das  Gas  condeosirt  war.     Diea  iat  beim  Gase    aus   der 
Retorte  entüommen  aber  im  hohen  Grada  der  FalU 

Man  kann  den  VerliiBt  an  Kohlensäure,  SchwefelwaB&erstoflF,  Cyan  und 
Ammoniak;  welcher  entateht,  wenn  das  Aramoniakwasaer  ganx  znrllckgehal- 
ten  wird,  berechnen,  sobald  man  die  coadensirten  ÄmmoniakwaBaermengeD 
und  deren  Zusammensetzung  für  ein  bestimmtes  äasquantum  kennt  und 
muBS  durch  Hinzut^guug  dieses  Verlustes  der  Gehalt  an  unreinen  Bestand- 
tbeilen  vor  der  Vorlage  dann  immer  grösser  erscheinen  als  nachher. 

Es  ist  dies  geschehen  und  berechnet  sich  der  Verlust  an  KohleDsaore, 
welcher  durch  das  zurückgehaltene  Ammoniakwaeser  bewirkt  wird ,  auf 
Ü,05  pCt.,  so  dasB  sich  der  wirkliche  mittlere  Gehalt  an  Kohlenßänre  auf 
1,01  +  0,05  x=  1,06  pCt.  beziffern  würde.  Die  Procente  an  Schwefelwas- 
ierdtoff,  Cjan  und  Ammoniakgas  werden  beziehlich  sein 
0,02  pCt  0,03  und  0,24  pCt. 

Nimmt  man  in  Bezug  auf  Versuch  I  den  Gehalt  an  gasformigem  Cjan 
mit  0,15 pCt.  an,  so  ist  bei  Versuch  EI  das  Rohgas  in  der  Retorte  im  Durch- 
Kchuitt  zusammengesetzt,  wenn  für  die  nicht  richtigen  1^01  p Ct.  Kohlensäure*) 
lf\0  pCt«  substituirt  wird,  aus 

Kohlensäure.  Schwefelw«     Cjan,      Ammoniak, 
welche  im  Gase  befindl.  ist :  1,10  pCt      0,39  pCt.      0,15  pCi      0,51  pCt 

welcheim  Ämmomakw,  befdl  ist ;    0,05  „         0,02  ^  0,03  ,         0,24  ^ 

in  Summa:     1,15  ^p,         0,41  „  0^8,  OJöpCt 

Eb  löst  sich  also  in  dem  das  Rohgas  begleitenden  Wasser  von  der 
Total  Kohlensäure*     Total  SchwefelwasBer*    Total  Cyan»    Total  AEnmoiiiak. 

ca.    5  pCt  5  pCt.  17  pCt  32  pCt- 

Diese  Auflösung  findet  nicht  gleich  statt  (wir  haben  gesehen  in  dem 
WasBer  der  Vorlage  ist  z*  H.  gar  kein  Schwefel  enthalten),  sondern  erfolgt 
dieselbe  nach  und  nach  während  des  Reinigungsprocessea  io  den  Conden* 
sationsapparaten.  Alle  diese  Zahlen  sind  natürlich  nicht  ganz  scharf.  Es 
iBt  dabei  vorausgesetzt,  wie  man  aich  encftiern  wird,  dasa  altes  Wasser  mit 
seinen  unreinen  Bestandtfaeilen  zurückgehalten  ist  und  nur  die  gaBformigen 
Bastandtheile  in  die  analysischen  Apparate  gekommen  sind,    was  jedeofalb 


^)  Dor  Geh&lt  an  KoMensAare  erflcheint  trotz  der  Correotur  niedriger  tind  nur 
SchwefelwAfMi^rAtoff  und  Ammoniak  sind  Btirker  auftrete  od  Tor  als  hinter  der  Vorlage^ 
wie  diee  sein  mass*  Der  geringere  Kohlena  3  arege  halt  Bndet  Tielleicht  durch  Folgendei 
ieine  Erklärung: 

Die  Bestimniaiag  der  anreinen  Bestandtheile  in  der  Retorte  konnte  niebt  gleiohceitig 
mit  der  in  den  elns&elnen  Apparaten  auugefiilirt  werden,  wenn  man  daboi  die  Produotion 
in  den  versohiedeDen  Destillationezeiten  messen  wollte  und  Terachob  sieb  dieselbe  dessbalb 
um  13  Tage  Tom  21,  ßeptbr.^6  Octbr.  Die  Kohlenprobe  lagerte  wlbrend  dieaer  Zeit 
Im  Retorteahause  und  muBate  deren  W&ssergebalt  hierdurch  vermindert  werden.  Bei  der 
Vergasung  war  in  Folge  der  vorher  nöthigen  Leerfeaorung  des  Ofens  und  da  iinr  in  dem- 
selben die  einselne  Retorte  sur  Eintragung  kam,  die  Temperatur  eine  hdhere  ale  beim 
YersQch  am  21.  Jäeptbr.  Beide  Momeoto  müssen  aber  die  Kohlen aHurebildung  vermindern 
und  kdnnen  so  Grund  zu  den  sich  widerapreehenden  Resultaten  gegeben  haben. 

Auf  Behwefelwasserstoff  uud  Ammoniak  muasten  beide  erwiiinten  Ursachen  weniger 
▼on  Wiikuog  iein^  wie  das  aueh  in  der  That  der  Fall  ist. 
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nicht  gans  der  Wahrheit  gemkas  sein  wird.  Es, ist  indess  der  Fehler,  wel- 
cher durch  diese  ÄDnahme  gemacht  wird,  ein  so  geringer ,  dass  die  oben 
angegebenen  Zahlen  nicht  sehr  Ton  der  Wahrheit  abweichen  werden,  unter 
allen  Umständen  aber  das  richtige  Totalbild  des  Bohgases  darstellen. 

Die  verschiedenen  chemischen  Eigenschaften  der  unreinen  Bestandtheile 
bedingen,  dass  sie  unter  einander  Verbindungen  eingehen,  welche  alle,  da 
nur  eine  Baeis,  das  Ammoniak,  vorhanden  ist,  Ammoniaksalze  sind.  Es  entsteht 

1)  Kohlensaures  Ammoniak, 

2)  Schwefelwasserstoff-Ammoniak, 

3)  ßlausaures  Ammoniak, 

4)  Schwefelblausaures  Ammoniak. 

Alle  4  Verbindungen  findet  man  im  Ammoniakwasser  vor.  Ist  nicht 
ausreichend  Ammoniak  vorhanden,  oder  nicht  Oelegenheit,  dass  sich  das- 
selbe verbinden  kann,  oder  ferner,  dass  es  vom  Wasser,  zu  welchem  es  be- 
kanntlich eine  sehr  grosse  Verwandtschaft  (Absorptionscoefficient)  hat,  ab- 
sorbirt  wird,  so  bleiben  natürlich  die  Säuren  unverbunden  und  treten  als 
solche  im  Gase  auf. 

Das  in  den  Analysen  angegebene  Cyan  ist  entweder  Cyanwasserstoff 
(Blausäure)  oder  Schwefelcyanwasserstoff  (Schwefelblausäure).  Ausser  den 
eben  angegebenen  Bestaudtheilen  können  sich  noch  Schwefelkohlenstoff  und 
eine  Verbindung  desselben  mit  Schwefelwasserstoff-Ammoniak  befinden. 

Die  Verbindungen  der  unreinen  Bestandtheile,  also  die  verunreinigen- 
den Salze  und  etwaiges  freies  Ammoniakgas  selbst,  gehen  leicht  in  dem  be- 
gleitenden Wasser  des  Rohgases  in  Lösung.  Das  Wasser  ist  also,  selbst 
bis  zu  den  Reinigeru  hin,  als  Träger  dieser  Art  verunreinigender  Bestand- 
theile aufzufetösen.  (Bei  Entfernung  des  Wassers  durch  Condensation  wer- 
den also  auch  sie  aus  dem  Gase  genommen  werden.) 

Die  Analyse  der  verschiedenen  Ammoniakwässer  gibt  ein  treffliches 
Mittel,  diese  Verbindungen  (also  die  unreinen  Salze)  zu  studiren  und  die 
Vorgänge  bei  der  Reinigung  einzusehen,  wovon  weiter  unten  die  Bede 
sein  wird. 

b)  Das  Gas  aack  der  Vorlage. 

Nach  der  Vorlage  zeigt  sich  im  Allgemeinen  ein  stetiges  Abnehmen 
aller  unreinen  Bestandtheile  im  Gase.  Es  treten  hierbei  indessen  nach 
zwei  Apparaten  Abweichungen  davon  auf,  welche,  da  sie  sich  in  beiden 
Versuchsreihen  wiederholen,  sich  auch  schon  in  den  vorjährigen  Versuchen 
andeuteten  und  femer  von  anderer  Seite  (Dr.  Schilling  in  München,  Ellisen 
in  Paris)  beobachtet  wurden,  ald  Fehler  in  der  Analyse,  als  welche  map  sie 
anzunehmen  geneigt  ist,  da  sie  der  Wahrheit  zu  widersprechen  scheinen, 
nicht  hingestellt  werden  können. 

1)  DerGehaltdes  Schwefelwasserstoffs  nach  demScrubber 
zeigt  sich  nämlich  stärker  als  vor  demselben  und  ferner 

2)  der  Gehalt  an   Kohlensäure  nach  den   Reinigern  stets 
grösser  als  vor  denselben. 
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In  Äoaljae  I  Badet  mao  weiter  noch  den  Gehalt  an  KohleoBäare  Dach 

der  Vorlag^e  bedeutend  geringer,  als  Dach  dem  Condenaator  und  den  Am- 
nooiiiakgehalt  sich  Ausserordentlich  stark  im  Condensator  abstuteod  und  all 
LeBondera  auffallend,  viel  grösser  als  der  Durchschnitt  an  Ammoniak  sich 
vor  der  Vorlage  herauBatellen  muaa.  Beide  Erschein ungeo  wiederholen 
sich  bei  Versuch  II  nicht. 

Bei  letzterem  wieder  ist  der  Ammoniakgehalt  nach  dem  Scrubber 
grösser  als  vorher,  während  bei  Versuch  I  und  aus  anderweitigen  Veranchen 
hervorgeht^  daas  hierin  eine  ganz  sichUicbe  und  bestimmte  Abnahme 
stattfindet. 

Wir  wollen  desshalb,  obgleich  die  Verauche  mit  Sorgfalt  durchgeführt 
werden  konnten,  allesdreiea  vorläufig  als  Unrichtigkeiten  bezeichnen^die  durch 
irgend  einen  Umstand  eingetreten  sind  und  es  bei  den  ferneren  Betracht- 
ungen ausser  Acht  lassen. 

Es  wird  schwer^  für  oben  angegebene  beide  Erscheinungen  1  und  2 
eine  Erklärung  zu  öuden,  wenn  man  nicht  alle  dabei  infiuirende  Momente 
zu  Rathe  zieht. 

Man  kann  wohl  die  wahrscheinliche  Annahme  machen,  dass  im  Scrubber 
die  Verbindungen  der  unreinen  Bestandtheile  sich  anders  arrangiren,  ihre 
Eiementarbei^tandthGilej  welche  die  Analyse  immer  nur  angibt^  müssen  da* 
bei  aber  dieselben  bleiben  und  da  es  für  die  Analyse  gleichgültig  ist,  ob 
sie  sich  in  dieser  oder  jener  B'orm  befunden^  ob  beispiels weise  der  Schwefel* 
Wasserstoff  frei  oder  an  Ammoniak  gebunden  auftrittj  so  muss  man  bei  einem 
andern  Arrangement  der  unreinen  Bestandtheile  dieselben  in  stets  gleichen 
Mengen  wiederfinden. 

Betrachtet  man  das  Ammoniakwasser  vor  und  nach  dem  Scrubber, 
also  das,  welches  vom  Condensator,  und  das,  welches  vom  Scrubber  abge- 
laufen ist,  und  berechnet  mau  sich  ssuuächsi  die  Menge  der  unreinen  Be- 
Btandtheile,  welche  auf  1  Theil  Ammoniak  fällt,  so  hat  man: 

Auf  1  Gewichtstheil  Ammoniak: 
im  Wasser  abgelaufene      Kolilens.    Schwefel  wasserst.    Cyan.  Schwefelcyan* 


TOD  der  Vorlage 

0,22 

0,08 

0,82 

0,07 

,     dtiia  Condeusator 

0,58 

0,5«) 

0,16 

0,02 

„       „     Scrubber 

0,75 

0,00 

0,15 

0,15 

„     der  Wa^cbiiiaschine 

0^1 

0,24 

0,09 

0,04 

„     den  Reiuigern 

0,30 

0,00 

0,20 

1,00 

Durchschnitt    0,4U  0,15  0,35  0,05 

Die  Durchschnittszahlen  rep rasen tiren  die  Zusammeuselzung  des  Am* 
moniakwassers,  wie  es  sich  in  der  für  alle  Apparate  gemeinschaftlichen  Cy- 
stern e  ansammelt 

Man  siehti  dass  das  Ammoniak  meistcni^  an  Kohlensäure  und  dann  an 
CyanwasserrttoÖ"  gehunden  ist.  Das  starke  Auftreten  der  Kohlensäure  über- 
haupt bedingt  dies  und  beim  Cyan,  welches  nicht  in  sehr  grossen  Mengeu 
vorbanden  ist,  hat  dies  in  Folgendem  seinen  Grund: 
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Cyau  und  Ammoniak  treten,  wie  wir  oben  gesehen  haben ^  Vorzugs- 
weise  gegen  Ende  der  Destillation  auf,  wo  sowohl  Kohlensäure  als  Sohwefel- 
wasaerstoff  in  Abnahme  begriffen  sind.  Dies  und  auch  jedenfalls  noch  die 
innige  Mischung  beider  Oase,  indem  das  eine  aus  dem  andern  erst  ent- 
steht,  sind  Grund,  dass  diese  Verbindung  im  Ammoniakwasser  in  den  ent- 
sprechend grossen  Mengen  auftritt. 

Es  enthält  also  auf  1  Tbeil  Ammoniak 
Wasser  abgelaufen     Kohlensäure.    Sehwefelwasser.   Gyan.     Schwefelcyan. 
vom  Condensator  0,58  0,20  0,16  0,02 

9     Scrubber  0,75  0,00  0,15  0,15 

Die  Kohlensäuremenge  nimmt  also  in  letzterem  au  und  die  Menge  des 
Schwefelwasserstoffs  ab. 

Von  der  Betorte  an  bis  aum  Scrubber  wird  das  Gas,  weil  es  sich  bis 
dahin  stets  in  der  engen  Rohrleitung  oder  in  Apparaten  mit  gleichem  Quer- 
schnitt wie  diese  mit  grosser  Geschwindigkeit  bewegt,  tbeerhaltig  ist  etc., 
nie  zur  Mischung  kommen  und  wechselseitig  viel  auf  einander  einwirken 
können.  Im  Scrubber,  wo  hier  bei  den  Dimensionen  desselben  und  den 
der  Rohrleitung  die  Geschwindigkeit  sich  um  mehr  als  das  lOOfache  ver- 
mindert, ist  diese  Möglichkeit  entsprechend  wahrscheinlicher*  ^ 

Wie  schon  erwähnt,  enthält  das  Rohgas  vorwiegend  freie  gasförmige 
Kohlensäure  und  im  Vergleich  zum  Schwefelwasserstoff  in  einer  Menge,  die 
diesen  bedeutend  überwiegt. 

Ueberschüssige  Kohlensäure  kann  aber  aus  wäs«rigem  Schwefelam- 
monium, in  welcher  Gestalt  der  Schwefelwasserstoff  sich  im  Ammoniak- 
wasser befindet,  den  Schwefelwasserstoff  gasförmig  austreiben,  wobei  die 
Kohlensäure  die  Stelle  des  Schwefelwasserstoffs  einnimmt. 

Diese  Thatsache  ist  der  Chemie  wohl  bekannt  und  hat  man  sogar  im 
Grossen,  in  England,  einen  Kohlensäurestrom  benutzt,  das  Ammontakwasser 
zu  entschwefeln. 

Man  ist  also  berechtigt,  nicht  blos  aus  dieser  Analogie  zu  schltessen, 
dass  der  erwähnte  Process  im  Scrubber  stattgefunden  hat,  sondern  die  Zu- 
sammensetzung beider  Ammoniakwässer,  vor  und  hinter  dem  Scrubber,  be- 
stätigt den  fraglichen  Vorgang.  Es  hat  also  die  überscbflssige  Kohlensäure 
den  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben^  in  Gasform  frei  gemacht  und  sich  fbr 
denselben  substituirt. 

Vor  dem  Scrubber  war  im  Rohgase  mehr  gasförmige  Kohlensäure  als 
nach  demselben  >iind  Schwefelwasserstofiammoniak  in  Wasser  «gelöst  vor- 
handen, während  es  nach  demselben  nicht  angetroffen  wird. 

Nach  dem  Scrubber  tritt  mehr  gasförmiger  Schwefelwasserstoff  auf 
und  im  Wasser  ist  kohlensaures  Ammoniak  nachher  in  grossem  Mengen 
enthalten  als  vorher. 

Wir  haben  bemerkt,  dass  für  die  Analyse  dies  ganz  gleichgültig  ist, 
sie  wttrde  in  beiden  Fällen  Kohlensäure  und  Schwefelwasserstoff  vor  und 
oaeh  m. laichen  Mengen  angeben. 
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Es  lat  Dan  emtoiteod  schon  über  dai  Verhalten  von  GaBarteo,  die  mit 
mehr  oder  weniger  condeurtirter  Flüssipjkeit  gemischt  ist,  vorzüglich ,  wenn 
sie  eine  geringe  specifiache  Wärme  besitzen  ,  gesprochen  und  ist  man  zu 
dem  Schlüsse  gekommen,  dass  wohl  sämmtliches  Gas  bei  einer  Probenahme 
zu  analysischen  Zwecken  in  die  Apparate  geht^  nicht  aber  alten  darto  be- 
findliche Wasser. 

Man  wird  also,  dies  auf  vorliegenden  Fall  angewendet^  bei  dem  Roh- 
gase vor  dem  Scrubber  alle  Kohlensäure  nach  den  analysischen  Apparaten 
bekommen,  nicht  aber  allen  SchwefelwasaerstoflF,  weil  dieser  gebunden  an 
Ammoniak  sich  im  Wasser  gelöst  befindet.  Beim  Gase  nach  dem  Scrubber 
wird  es  umgekehrt  sein,  es  wird  der  gasförmig  ausgeschiedene  Schwefel* 
Wasserstoff  nach  den  Absorptionsflaschen  gehen ,  nicht  aber  alle  Kohlen- 
säure, weil  diese  jet^t  an  Ammoniak  gebunden  tm  Wasser  in  Lösung  sich 
befindet. 

Bei  beiden  Versuchsreihen  ist  der  Gehalt  an*  Schwefelwasserstoff  nach 
dem  Scrubber  nur  um  ein  geriuges  höher  als  vorher j  bei  den  Versuchen 
von  Dr  Schiiltng  ist  dies  viel  ersichtlicher  Der  Grund  dafür  ist  darin  zu 
suchen j  dass  die  Verbindungsröhre  zwischen  dem  Rohr  und  Absorptions- 
flaschen möglichst  kurz  waren,  während  bei  den  Versuchen  von  Dr.  Schüling 
dies  nicht  tn  dem  Masse  der  Fall  war* 

Im  Scrubber  findet  also,  noch  einmal  gesagt i  eine  Entbindung  des 
Schwefelwasserstoffs  statt,  wobei  die  Kohlensäure  dessen  Stelle  einnimmt 
Im  vorhegenden  Falle  ist  sSmmtlicher  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben  und 
gelangt  nur  in  Gasform,  ab  der  günstigsten  Form,  zu  den  Reinigern. 

Nach  dem  Scrubber  passirt  das  Gas  die  Waschmaschiue  und  nach 
diesen  den  Vorrciniger.  Das  Ammoniakwasser  aus  dem  letzteren  üuthält 
wie  das  aus  dem  Scrubber  keiuen  Schwefel was^serstoff  mehr,  während  aus 
der  dazwischen  liegenden  Waschmaschine  Wasser  abgelaufen  ist,  welches 
keinen  unbedeutenden  Schwefelgeluilt  besitzt. 

Der  Schwefelwasserstoff  in  der  Waschmaschine  kann  also,  da  vor  und 
hinter  derselben  sich  kein  Schwefel  Wasserstoff  durch  Condeneation  (durch 
Ammoniakwasser)  absetzt,  nur  vom  Waschwasser  aus  dem  Gase  absorbirt 
sein.  (Der  verhäUnissmäs&ig  hohe  Schwefelwaaseratoffgehalt  rtlbrt  daher, 
dass  das  Wasser  vor  dem  Versuche  3'/^  Tage  lang  mit  Gas  in  Berllhrung 
gekommen  ist  und  die  Waschmaschiue  mit  frischem  Wasser  gefüllt  wurde.) 

Der  zweite  auffallende  Funkt  int,  dass  die  Kohlensäure  nach  den 
Reinigern  stärker  als  vor  denselben  auftritt  und  zwar  bei  Reinigern«  in 
welchen  sich  kein  kohlensaurer  Kalk  befindet 

Ist  letzter  Körper  zugegen^  so  kann  man  die  Annahme  machen  ^  dass 
der  Schwefelwasserstoff  als  stärkere  Säure  die  Kohlensäure  aus  diesem  aus- 
treibt» eine  solche  Einwirkung  ist  aber  nur  dann  mös^lich,  wenn  der  Schwefel- 
wasserstoff überschüssig  auf  den  kohlensauren  Kalk  wirken  kann,  keine 
Kohlensäure  und  auch  kein  Körper  mit  grösserer  Affinität  zum  SchwefeK 
Wasserstoff j  wie  das  Eisenoxjd^  zugegen    ist.     Dies   ist   bekanntlich   beim 
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Rohgase  nicht  der  Fall  und  die  oben  gemachte  Annahme  daher  nicht 
erlaubt 

Zieht  man  das  Ammoniakwasser,  welches  sich  im  Vorreiniger  absetzt, 
Bu  Bathe  und  geht  man  noch  weiter  und  untersucht  die  Ammoniakyerbind- 
UDgen,  welche  sich  in  der  Beinigungsmasse  absetzen ,  so  findet  man,  dass, 
sunftchst  das  Ammoniakwasser  betrefi'end^  dieses  verglichen  mit  dem  im 
Scrubber  an  Kohlensäure  abgenommen  und  an  Schwefelblausäure  zu- 
genommen hat  und  dass  in  der  Reinignngsmasse  sich  fast  gar  kein  kohlen- 
saures Ammoniak  befindet,  sondern  nur  schwefelblausaures  Ammoniak. 

Es  weist  beides  daraufhin,  dass  die  bedeutend  stärkere  Schwefelblausäure 
die  Kohlensäure  ausgetrieben  und  sich  fttr  letztere  substituirte,  wovon  eine 
Vermehrung  der  Kohlensäure  nach  dem  Reiniger  die  unausbleibliche  Folge 
sein  muss. 

Wenn  das  Recht  der  stärkeren  Säure,  also  der  Schwefelblausäure, 
gegenober  der  Kohlensäure  sich  nicht  schon  früher,  in  den  den  Reinigern 
vorhergehenden  Apparaten  geltend  machte,  so  hat  dies  jedenfalls  seinen 
Grund  darin,  dass  hier,  wo  theilweise  noch  Schwefelammonium  im  Oase 
war,  Oberhaupt  das  Rohgas  theerhaltig  war  und  die  Ammoniakwasser  nicht 
so  condensirt,  die  Einwirkung ,  vorzüglich  da  bis  daher  das  Oas  wenig  zur 
Mischung  gelangte,  keine  so  leichte  sein  konnte. 

e)  Das  Ammoniakwasser  in   den  verschiedenen  Apparaten. 

Durch  Berechnung,  wie  viel  der  unreinen  Bestandtheile  auf  1  Theil 
Ammoniak  fallen  erhält  man  ein  deutliches  Bild  wie  die  Zusammensetzung 
des  Ammoniakwassers  sich   m    den  verschiedenen  Apparaten  gestaltet 

Der  Gehalt  an  Kohlensäure  im  Ammoniak wasser  nimmt  von  der 
Vorlage  an  bis  zum  Scrubber,  wo  derselbe  am  grössten  ist,  stätig  zu  und 
fällt  dann  von  hier  ab  wieder. 

Schwefelwasserstoff  findet  man  in  Ammoniakwasser  der  Vorlage 
sehr  wenig  (bei  der  Untersuchung  anderer  Ammoniakwasser  ist  derselbe 
darin  gar  nicht  gefunden  worden.)  Im  Wasser  des  Condensators  tritt  es 
am  stärksten  auf  und  findet  sich  nach  diesem  Apparat  nicht  mehr  in  den 
(Tondensationswässern  vor. 

Das  Cyan  tritt  im  Wasser  der  Vorlage,  also  im  ersten  Apparat,  am 
stärksten  auf  und  das  Schwefelcjan  auffallender  Weise  diesem  ent- 
gegengesetzt in  den  Condensationswässern,  welche  sich  im  letzten  Conden- 
sationsapparat,  dem  Vorreiniger,  wo  er  eben  als  Condensator  wirkt,  sammelt. 

Wenn  der  Gehalt  an  Kohlensäure-Ammoniak  und  Schwefelwasserstoff- 
Ammoniak  im  Ammoniakwasser  der  Vorlage  kleiner  ist  als  im  Wasser 
der  andern  folgenden  Apparate,  so  hat  das  offenbar  darin  seinen  Grund, 
dass  das  Wasser  seiner  hohen  Temperatur  wegen  diese  flüchtigen  Am- 
moniakverbindungen nicht  binden  kann,  was  vor  allen  von  dem  sehr  flüch- 
tigen Schwefelwasserstoft-Ammoniak  gilt. 

Das  Cjanammonium  ist  nicht  so  flüchtig  und  sehen  wir  daher  dasselbe 
stirker  in  der  Vorlage  auftreten. 
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Das  Schwefelcyanamtnonium,  obgleich  von  ihm  dasselbe  gilt,  ist  darin 
nicht  vorhanden. 

Um  sich  diese  auHallende  Eracheiaung  zu  erklären,  muaa  man  die  Bild- 
üngäweiae  der  verschie^lenen  Cyanverbindungen  sich  vor  Augen  führen. 

Das  Cyan  entsteht  aus  dem  Ammoniak  und  verbindet  sich  bei  seiner 
Entstehung,  oder  kurz  nachher^  da  es  jedenfalU  von  allen  Gasen  mit  dem- 
selben in  engster  Berührung  ist,  sofort  zu  Gyanammonium. 

Das  Schwefelcyan  ist  eine  Verbindung  des  Cyan  mit  dem  Schwefel  des 
Gases.  Mau  muss  annehmen,  dass  bei  der  Bildung  dieses  Körpers  das  Am* 
nioniakgas  vollstäudig  in  Cyan  umgewandelt  wurde  und  kein  Ammoniak 
restirte,  womit  es  sich  verbinden  konnte  und  es  desshalb  mit  vorhandenem 
Schwefel  eine  Verbindung  einging.  Diesem  Körper  ist  natürlich  dann  we- 
niger Gelegenheit  geboten,  sieh  mit  Ammoniak  zu  verbinden,  als  dem  Cyan^ 
deshalb  kommt  es  in  dem  Wasser  der  Vorlage  auch  in  geringen  Menge»  vor* 

Im  Aramoniakwasser  des  Condensators  erhöhet  sich  der  Gehalt  an 
Kohlensäure  und  Schwefel wasserstolF,  wie  dies  bei  der  niedern  Temperatur 
dieses  Wassers  ualurgcmäBs  ist.  Der  Gebalt  an  Cyanammonium  muss  hier 
geringer  werden,  weil  die  Vorlage  davon  schon  bedeutend  zurückgehalten  hat 

Im  Scrub  her  findet  steh  der  Maximalgehalt  an  Kohlensäure  und  ver- 
schwindet der  Schwefelwasserstoff  vollständig  in  den  Condenaationawassera 
dieses  Apparats.     Die  Erklärung  biefür  ist  schon  oben  gegeben  worden. 

Cyan  befindet  sich  in  der  Abnahme  und  Schwefelcyan  in  der  Zunahme. 

Das  abgelaufene  Wasser  aus  der  Waschmaschine  ist  nicht  rein  Cou- 
densationswasser,  sondern  enthält  aus  dem  Gase  absorhirte  Bestandtheile. 
Es  ist  daher  das  Wasser  wie  es  sich  im  Vorreiniger  ansammelt  nur 
noch  in  Betracht  zu  ziehen. 

Man  6ndet  in  demselben  eine  ziemlich  starke  Abnahme  an  Kohlen- 
säure  und  Zunahme  an  S  i:  h  wefel  cyanammon  iu  m« 

Es  ist  darauf  hingewiesen ,  bei  Besprechung  des  Schwefelcyans  in  der 
Vorlage,  dass  sich  dieser  Körper  zuerat  im  Gase  gasförmig  befindet.  Durch 
seine  stark  saure  Eigenschaft  muss  er  aber,  sobald  er  Gelegenheit  findet,  auf 
Amraoniakvcrbindungen,  die  eine  schwache  Säure  haben,  einwirken  zu 
können,  also  nachdem  das  Gas  durch  Condensation  möglichst  rein  und  com- 
pacter (in  Folge  der  niedern  Temperatur)  wird,  nachdem  im  Scrubber,  in 
der  Waschmaschine  und  im  Vorreiniger  unter  den  Horden  dem  Gase  Ruhe 
und  zum  Mischen  Gelegenheit  geboten  ist^  diese  Säure  austreiben  und  sich 
an  ihre  Stelle  setzen. 

Dies  ist  geschehen  und  daher  die  Abnahme  der  Kohlensäure  im  Wasser 
und  die  Zunahme  an  Schwefelcyanammonium  darin  erklärlich. 

Die  entsprechenden  Veränderungen  im  Gase^  die  schon  oben  besprochen 
wurden,  bestätigen  dies. 

Der  Charakter  der  unjeinen  Bestandtheile« 

In  «ämmtlichen  Ammoüiakwässero,  welche  den  verschiedenen  Ap- 
paraten entnommen  wurden,   findet  uian  das  Ammoniak  nicht  unbedeutend 
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überwiegend  den  darin  vorkommenden  Säuren  gegenüber^  es  enthalten  also 
diese  Ammoniakwässer  freies  Ammoniak  neben  Ammoniakverbindungen. 

Die  starke  Verwandtschaft  des  Ammoniaks  zum  Wasser  (1  Volumen 
absorbirt  ea.  600  Volumen  davon)  lässt  dies  erklärlich  finden,  es  wird  sich 
eher  im  Wasser  lösen,  was  überall  im  Gasgemisch  zugegen  ist,  und  sich 
so  der  Verbindung  mit  der  Säure  entziehen,  auf  welche  es  nur  unter  sehr 
ungünstigen  Verbältnissen  zur  Einwirkung  kommen  kann. 

In  der  Retorte  entstehen  nämlich  die  unreinen  Bestandtheile  als  Gase 
und  wenn  man  deren  quantitatives  Auftreten  in's  Auge  fasst,  so  sieht  man 
dass  sie  durch  das  eigentliche  Leuchtgas,  Theer  und  Wasser  sehr  verdünnt 
werden  und  hierdurch  die  wechselseitige  Einwirkung  auf  einander  bedeutend 
erschwert  werden  muss. 

Die  hohe  Temperatur,  welche  das  Rohgasgemisch  zu  Anfang  besitzt, 
wirkt  für  die  chemische  Affinität  derselben  ebenfalls  nicht  günstig,  ebenso 
muss ,  da  die  Gase  bis  zum  Scrubber  hin  wenig  zur  Mischung  kommen 
können,  auch  wenig  zu  ihrer  Annäherung  und  Einwirkung  auf  einander 
geschehen.  Man  muss  sich  daher  sagen,  bei  Berücksichtigung  aller  dieser 
Umstände  und  trotz  des  ausgeprägten  basischen  Charakters  des  Ammoniaks, 
dass  die  unreinen  Gase  zum  grossen  Thcil  unverbunden  neben  einander 
existiren  können  und  auch  unverbunden  zunächst  in  das  Wasser  (Ammoniak- 
wasser) übergehen  und  liach  diesem  erst  hier  eine  Verbindung  unter  ein* 
einander  bewirken.  Das  Auftreten  des  überschüssigen  Ammoniaks  im 
sämmtlichen  Ammoniak wasser,  welchem  vor  seiner  Absorption  stets  Säure 
zur  Verfügung  stand,  ist  ohne  diese  Annahme  gar  nicht  zu  erklären. 

Die  Zeit,  welche  den  einzelnen  Gasen  zur  Verbindung  gelassen  wird, 
ist  bei  dem  Versuch  II  im  3er  Ofen  eine  ausnahmsweise  lange,  aber  trotz- 
dem nicht  sehr  gross. 

Das  Gas  gebrauchte  nämlich  um  von  der  Retorte  bis  zum  Scrubber  bu 
gelangen  ca.  5  Minuten  und  verweilte  im  Scrubber  ca.  13  Minuten.  Beim 
I.  Versuch,  wo  5  Retorten  im  Betriebe  waren,  sind  beziehlich  die  Zeiträume 
3  und  9  Minuten. 

Im  Rohgase  selbst  wird  durch  die  Wäsche  vorzugsweise  Ammoniak 
entfernt,  nicht  in  dem  Maasse  die  andern  Verunreinigungen.  Es  lässt  dies 
ebenfalls  auf  ein  theilweises  freies  Auftreten  dieses  Körpers  und  somit  auch 
der  andern  Verunreinigungen  im  Gase  selbst  schliessen. 

Die  erwähnten  Verhältnisse  im  Rohgase  sind  geeignet  den  Weg  sü 
bezeichnen,  wie  die  Reinigung  desselben  sachgemäss  gehandhabt  werden  soll« 

Die  möglichst  schnelle  und  vollständige  Abkühlung  des  Gases, 
welche  fast  bis  zur  Temperatur  des  Gases  in  der  Erdrobrleitung  gehen 
kann,  muss  als  erstes  Erforderniss  zur  wirksamen  Ausscheidung  aller  un- 
reinen Bestandtheile  erscheinen. 

Wenn  man  neuerdings  davon  abgegangen  ist,  hierzu  den  ersten  Ap 
parat,  die  Vorlage  und  deren  Zuleitungsröhre  weniger  als  früher  dazu  zu 
benutzen  (man  lässt  jetzt  das  Gas  auf  möglichst  kurzem  Wege  zu  ihr  ge- 
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langen  und  legt  sie  auch  nicht  kübl),  so  hat  dies  darin  setuen  Grund,  diesen 
Apparat  durch  die  AuascheiduDg  der  Coudenaatiousproducte  möglichst  vor 
Verstopfung  au  schützen  und  Störungen  zu  vermeiden,  die  hier  auftretend, 
für  den  Betrieb  am  empfindlichsten  sein  müssen. 

Die  eigentliche  Condensution  erfolgt  daher  stetd  entweder  in  einem 
langen  Gasableitungsrohr,  reap,  dem  Rohrcondeusator,  überhaupt  in  einem 
Condensator,  welcher  da^  küblende  Medium  (Luft  oder  Waiser)  möglichat 
vortheilhaft  auf  das  Gas  zur  Wirkung  bringt.  Erat  durch  Erniedrigung 
der  Temperatur  derDeätillationsproducte  werden  dieselben  in  einen  Zustand 
versetzt,  (in  den  tropfbar  flüssigen  reop.  festen),  der  sie  zur  Ausscheidung 
geeignet  macht  und  der  die  auf  den  Condenaator  folgenden  Apparate  ^ur 
bessern  Wirkung  gelangen  lässt. 

Die  Condenaations Vorrichtungen  sind  meistentheits .  um  daa  kühlende 
Mittel  vortheilhafteat  zur  Wirkuug  bringen  zu  können^  von  geringem  Durch- 
gangsquerschnitt  und  bewegt  sich  in  dessen  Folge  das  Gas  darin  mit  gros* 
ser  Geschwindigkeit.  Wenn  hierdurch  auch  eine  grössere  Reibung  des 
Gases  au  den  Apparatwänden  und  dadurch  eine  Ausscheidung  der  flüssigen 
Bestandt heile  stattfindet^  so  wird  durch  die  Geschwindigkeit  des  Gasstroms 
doch  viel  davon  in  Bewegung  gehalten  und  mit  fortgeführt*  Es  ist  daher 
angezeigt,  nachdem  das  Gas  gekühlt,  demselben  möglichst  viel  Ruhe  la 
gönnen. 

Es  geschieht  dies  im  Scrubber,  der  oft  einen  100^— 50Üfachen  grösseren 
Querschnitt  als  die  Rohrleitung  hat,  in  einer  ganz  befnedigenden  Weise. 
Sie  sind  die  einzigsten  Mittel  die  leicht  flüchtigen  Bestandtbeile  desTheers, 
die  leichten  Theeröle,  zurück  und  so  von  der  Reiuigungsraasae  möglichat 
entfernt  zu  hahen^  auch  wirken  sie  aui  die  Zurückhaltung  eines  festen  Kör- 
pers des  Theer's ,  auf  das  so  störende  Napbtalin  in  entsprechendem  Masse 
ein.  Die  Wirkung  der  Scrubber  wird  bedeutend  erhöhet,  wenn  man  dem 
Gase  Anhaltepunkte  zum  Absetzen  gibt  und  dieselben  mit  aiebformigeD 
Blechen  verlieht*  Die  Füllung  des  Scrubbers  mit  Coaks  lässt  dessen  Wirk- 
ungsweise verkennen  und  kann  nie  die  günstigen  Resultate  gehen,  die  der 
Scrubber  mit  Siebböden  erzielt* 

Zu  dieser  vortheilhaften  Wirkung  des  Serubborfl  auf  Theer  und  Wasser 
tritt  die  günstige  Einwirkung,  die  er  auch  auf  die  veranreinigenden  Gas- 
bestand th  eile  ausübt  Er  vermittelt  die  Verbindung  derselben  unter  einan- 
der,  bewirkt  dadurch  mehr  oder  weniger  ihre  Ausscheidung  und  bereitet 
sie  zur  Reinigung  vor,  die  ohne  Scrubber  stets  eine  sehr  unvollkommene 
sein  würde,  oder  mit  grossen  Schwierigkeiten  verknüpft  wäre. 

Die  nach  dem  Scrubber  placirte  Waschmaschine  wirkt  durch  ihr  Was- 
ser absorbircnd  vorzüglich  auf  Schwefelwasaerstofl'  und  Ammoniak  und  hält 
dieses  auch  den  noch  im  Gase  befindlichen  Theer  zurück;  beim  Durch- 
schlagen des  Gases  adhärirt  derselbe  an  dem  Wasser  und  wird  so  von  diesem 
entfernt. 
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Nach  der  WaBchmaschine  wird  bei  Dicht  genügender  CoDdensatioD  beim 
Eintritt  dea  Gases  in  den  Beiniger  durch  die  weitere  Kühlung,  die  es  hier 
erfllhrt,  hauptsächlich  aber  durch  die  verminderte  Geschwindigkeit,  noch 
Theer,  vor  allem  Wasser,  stark  geschwängert  mit  unreinen  Bestandtheilen, 
daraus  abgeschieden. 

Die  weitere  Reinigung  des  Gasgemisches  bleibt  der  Beinigungsmasse 
vorbehalten  und  soll  nun  zur  Besprechung  gebracht  werden. 

Dessau,  December  1868.  Aike. 


Einige  Bemerkuigen  zur  Reinigiuigsfrage. 

Herr  Buhe  bemerkte  in  der  ersten  Siteung  der  diesjährigen  Hauptver- 
sammlung in  Coburg  (J.  f.  G.  pag.  352)  ich  hätte  für  die  Praxis  empfohlen, 
die  Beinigungsmasse  zurBegeneration  gut  auszubreiten.  Wer  sich  die  Mfihe 
gibt,  meine  betreffende  Arbeit  hierüber  in  diesem  Journal  pag.  181  anzu- 
sehen, wird  finden,  dass  ich  hiebei  überhaupt  gar  Nichts  empfohlen  habe, 
sondern  mich  mit  Anführung  reiner  Tbatsachen  begnügte.  Ferner  hat  Herr 
Buhe  zu  den  Versuchen  des  Herrn  G<isch,  welcher  fand,  dass  kohlensaurer 
Kalk  Schwefelwasserstoff  aufnehmen  könne,  ohne  dass  ein  Gas  austritt,  be- 
merkt: es  werde  hiebei  doppeltkohlensaurer  Kalk  entstehen,  und  meint:  wttrde 
man  statt  einfach  kohlensauren  Kalk  doppelt  kohlensauren  Kalk  anwenden,  so 
Würdesich  bei  der  Einwirkung  von  SchwefelwasserstofffreieKohlensäure  entbin- 
den.^ Dieser  letztere  Versuch  wäre  allerdings  sehr  schön ;  jedoch  wird  sich  schon 
Herr  Buhe  selbst  bemühen  müssen,  den  hiefür  nöthigen  doppelt  kohlensauren 
Kalk  in  fester  Substanz  herzustellen,  da  bis  jetzt  kein  Laboratorium  denselben 
besitzt.  Bis  jetzt  kennt  man  nur  eine  Lösung  von  doppelt  kohlensaurem 
Kalk  in  Kohlensäure  haltigem  Wasser.  Entweicht  das  Lösungsmittel,  nem- 
licb  die  Kohlensäure  des  Wassers,  so  bleibt  bekanntlich  einfach  kohlensaurer 
Kalk  als  Bückstand.  Die  Feuchtigkeit  des  bei  den  Versuchen  des  Herrn 
Gasch  angewendeten  kohlensauren  Kalks  kommt  hiebei  so  gut  wie  gar  nicht 
in  Betracht,  da  1  Tbl.  kohlensaurer  Kalk  bei  10»  C.  über  1000  Tbl.  mit 
Kohlensäure  gesättigten  Wassers  bedarf,  um  als  doppelt  kohlensaurer  Kalk 
gelöst  zu  werden. 

Mir  scheint  zur  Erklärung  der  betreffenden  Beobachtung  des  Herrn  ffa^cA 
ein  viel  plausiblerer  Grund  vorbanden  zu  sein.  Herr  Gasch  bereitete  seinen 
kohlensauren  Kalk  durch  Einleiten  von  Kohlensäure  in  Kalkmilch.  Dass 
durch  einmaliges  Einleiten  von  Kohlensäure  in  Kalkmilch  kein  neutral  rea- 
girender  kohlensaurer  Kalk  erhalten  werden  kann,  ist  nur  zu  bekannt,  in- 
dem der  entstehende  amorphe  kohlensaure  Kalk  eine  merkliche  Menge  von 
Aetzkalk  umhallt.  Wird  ein  auf  solche  Art  gewonnener  kohlensaurer  Kalk 
in  einer  Beibschale   mit  Wasser  zerrieben,  so  bräunt  derselbe  Cnrcumpapier 

56* 


^44  Einig«  ßemerkunget)  tut  Remi^ungsfrAge, 

Btets  aelir  bedeutend.  Ich  glaub©  desshalb,  daaa  der  kohlensaure  Kalk  des 
Herru  Gasch  ooch  Äctzkalk  enthielt,  welcher  natürlich  noch  SchwefelwaBser- 
Btoff  uufnehraeD  kann. 

Die  Frage,  ob  bei  Einwirkung  von  Schwefel was&eratoff  auf  Eisenoxyd 
Anderthalb-Hchwefeleiseo  oder  Einfach-Schwefeleisen  plus  Schwefel  entsteht, 
kann  ich  durch  den  Versuch  von  Brescius  noch  keineswegs  als  entschieden 
betrachten*  Bereits  vor  Jahren^  als  ich  die  richtige  Theorie  der  Regenera- 
tion des  Schwefeleisena  aufstellte,  suchte  ich  die  erwähnte  Frage  auf  dem- 
selben Wege  wmBrescitiSf  neralich  durch  Seh wefelkohlenstofF zu  lösen,  konnte 
jedoch  durch  die  erhaltenen  Resultate  mich  nicht  berechtigt  sehen,  zu  Gunsten 
der  einen  oder  der  anderen  Ansicht  zu  entscheiden.  UebrigeDS  ist  nach 
Berzclim  das  Anderthalb-Schwefeleisen  gelblich-grau,  und  hinterlässt  bei  Be- 
handlung mit  verdünnter  Salzsäure  Zweifech-Schwefeleisen,  Bis  es  geglückt 
ist  Letzteres  für  die  Reinigungsmasse  nachzuweisen,  betrachte  ich  diese 
Frage  als  eine  noch  offene. 

Bei  dieser  Gelegenheit  will  ich  erwähnen  ,  dass  bei  der  Bestimniung 
des  Schwefels  einer  gehraucliten  Reinigungsmasse  durch  Oxydation  des 
Schwefels  eine  merklich  grössere  Zahl  erhalten  wird,  als  wenn  derselbe  durch 
Schwefelkohlenstoff  extrahirt  und  die  gebildete  Schwefelsäure  dazu  addirt 
wird,  selbst  wenn  die  Extraction  sehr  oft  wiedtirholt  worden  ist.  Wird  der 
extrahirte  Rückstand  zur  Verjagung  des  Schwefelkohlenstoff«  getrocknet 
und  in  Salzsäure  aufgelöst,  so  bleiben  Flocken  von  Schwetel  ungelöst,  welche 
durch  Oxydation  sich  in  Schwefelsäure  überfahren  lassen*  Sollte  vielleicht 
doch  theilweise  die  in  Schwefelkohlenstoff  unlösliche  Modification  des  Schwe* 
fela  mit  im  Spiele  sein? 

Die  wichtige  Rolle^  welche  nach  Buhe  die  Blausäure  durch  Bildung  von 
Berlinerblau  und  die  SchwefelblauBäüre  durch  Bitdung  von  Eiaenrhodanid 
in  der  Reinigungsfrage  suieleo  sollen,  scheinen  mir  dieselben  nicht  einzu- 
nehmen. Buhe  fand  (J.  f.  G.  1868.  pag.  341)  in  einer  8mal  gebrauch  teu 
Masse;  11,12  pCt*  Bertinerblau  üud  14^08  pCt.  Schwefelcyanamraonium 
(NH<*  CySJ  — .  (Ich  fand  in  einer  sehr  oft  gebrauchten  Reinigungsmasse: 
21,7  pCt.  Eisenoxyd  j  45,5  pCt.  Schwefel;  4,35  pCt  Schwefelcyanararaoniüm 
und  nicht  bestimmbare  Spuren  von  Berlinerblau.)  . — 

Eine  beträchtliche  Anhäufung  von  Berlinerblau  und  Eisen rhodanid  in 
Folge  des  öfteren  Gebrauchs  ist  schou  desshalb  nicht  zu  erwarten^  weil  das 
bei  der  Regeneration  gebildete  Berlinerblau  und  Eiseurhodanid  bei  der 
nächsten  Benützung  im  Reinigungskasten  durch  das  im  Gase  vorhandene 
Ammoniak  wieder  zersetzt  wird,  iiemlich  das  Berlinerblau  in  Ferrocyan- 
ammoniura  und  Eisenoxyd,  und  dasEisenrhodanidinSchwefelcyanammonium 
und  Eisenoxyd.  Beide ,  iiemÜch  Ferrocyannmnioninm  nnd  Schwefeicyan- 
ammonium,  haben  keine  Wirkung  auf  Eiaenoxyd  ,  sondern  nur  auf  Eisen- 
oxyd-Salze;  dieselben  können  daher  nur  mit  der  geringen  Metige  der  durch 
Oxydation  des  Schwefels  bei  der  Regeneration  entstellenden  Eisensalse,  und 
zwar  erst  nach  Verdunstung  des  überschüssigen  Ammoniaks^  eine  erneuerte 
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Bildung  von  Berlinerblau  und  Eisenrhodanid  eingeheui  welche  jedoch  wieder 
bei  dem  nächsten  Gebrauch  im  Reiniger,  wie  bereits  angegeben ,  cerlegt 
werden. 

Die  Bestimmung  des  Berlinerblau's  auf  die  Art,  wie  sie  Buhe  Seite  347 
angibt,  scheint  mir  sehr  bedenklich.  Ich  benutze  zur  Bestimmung  desselben 
den  bei  der  Extraction  mittelst  Schwefelkohlenstoffs  bleibenden  Rückstand. 
Nach  Verdunstung  des  Schwefelkohlenstoffs  wird  derselbe  mit  Kalilauge 
gekocht,  wodurch  das  Berlinerblau  in  Eisenoxjd  und  Ferrocjankalinm  zer- 
legt wird.  Das  Filtrat  wird  nach  dem  Erkalten  angesäuert  und  mit  Eisen- 
chlorid yersetzt.  Das  so  erhaltene  Berlinerblau  wird  am  Filter  mit  Am- 
moniak ausgewaschen,  und  das  dann  am  Filter  zurückbleibende  Eisenoxyd 
auf  Berliner  blau  berechnet. 

Auch  dem  Eisenoxjduloxjd  muss  ich  eine  andere  Wirkung  auf  gas- 
förmigen Schwefelwasserstoff  zuschreiben,  als  Buhe  demselben  zuschreibt. 
Ueber  künstlich  dargestelltes,  lufttrockenes,  schwarzes  Eisenoxjduloxjd 
wurde  7  Stunden  lang,  bei  Vermeidung  jeder  Berührung  mit  Luft,  Schwe- 
felwasserstoff geleitet.  Das  erhaltene  Schwefeleisen  regenerirte  sehr  gut, 
und  enthielt  nach  8  Tagen,  auf  1  Fe  ;  0,6956  S.;  während  sich  bei  voll«, 
ständiger  Ausnutzung  des  Eisenoxyduloxjds  auf  1  Fe  :  0,76  S.  berechnen. 
Nach  AiAe  pag.  340  steht  die  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisen- 
oxjd zu  der  auf  Eisenoxyduloxyd  im  Verhältniss  von  1  zu  'A;  nach  meinen 
Versuchen  von  1  zu  0,8. 

Schliesslich  will  ich  noch  Erwähnung  thnn  einer  zur  Geschichte  der 
Reinigung^frage  höchst  interessanten  Bemerkung,  welche  sich  in  diesem 
Journal  1858  pag.  1 14  befindet.  Hieselbst  bemerkt  Lamng  aus  Anlass  eines 
Patentes,  welches  HilU  im  Jahre  1848  nehmen  wollte:  .Für  diesen  Zweck 
bringe  ich  das  Schwefeleisen,  welches  sich  bei  der  Reinigung  des  Gases 
durch  Eisenoxydhydrat  bildet,  an  die  atmosphärische  Luft.  Dadurch  wird 
es  wieder  zum  grössten  Theil  in  Eisenoxyd  verwandelt,  zum  kleineren  Theil 
in  schwefelsaures  Eisen/ 

E  hatte  also  Lamtn^  die  Theorie  des  Regenerationsprocesses  ganz  richtig 
angegeben  I  A.  Wagner. 


AnazOge 

ftUB  den 

Protokollen   und  stenographischen  Berichten  der  IX.  Hauptversammlung 

des  Vereins  der  Gasfachmänner  Deutschlands  in  Coburg 

am  27.,  28.  und  29.  Mai  1869. 

(Schlau.) 

Dritte  Sltzmig  am  Sonnabend  den  29.  Mai  1869. 

Der  Vorsitzende  eröffnet  die  Sitzung  um  9Vt  Uhr. 

Es  werden  zunächst  noch  als  Mitglieder  in  den  Verein  aufgenommen: 
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Herr  fi*  Kühneil  aus  Triest. 

Did  Gasfabrik  Rostock, 

Herr  Ä.  Heinrieh  aus  lünBhruck, 

^     H.  Moil  aus  Eger, 
Die  Gaaanstalten  Niiroberg  (Firma  Spreng  f  Haiers  Erben), 
Herr  MHgau  atis  Brauufichweig, 

^     G.  Kleine  au^  Herford, 
Die  Gasfabrik  Schweiofurt, 

Die  Gasanstalt  Hagen  (Dirigent  Herr  Grohmann). 
Herr  TkotmtM  erstattet  den  Bericht  der  Cassenrevisoren,    und  die  Ver- 
sammlung ertheilt  darauf  dem  Vorstand  fUr  das  abgelaufene  Vereinsjahr  die 
übliche  Decharge. 

Herr  Dr  Schilling^  ala  dasjenige  Mitglied  des  Vorstandes,  welches  den 
Satzungen  gemäss  auszutreten   bat^    wird   wiedergewählt. 

Als  Vorsitzender  flir  das  nächste  Jahr  wird  der  bisherige  Vorsitzende 
Herr  S.  Schiele  wiedergewählt* 

Als  Ort  für  die  nächstjährige  Hauptversammlung  wird  Hamburg  ge- 
wählt. 

Die  Wahl  der  Cassenrevisoren  fiel  auf 
Herr  Thomag  aus  Zittau,  und 
g     W,  Kümmel    aus  Hildesheim, 
In  die  Commiasion  für  Verauchsgasanstalten  wurden  gewählt; 
Herr  £.  Grahn  aus  Essen, 

j,     Ä  Schiele  aus  Frank  fürt,  und 
^     H*  Ziegler  aus  Hanau. 
In  Betreff  der  letzten  Preisarbeiten  ^die  Anweisung  der  Ga»consuinenten 
betr."  wird  beschlossen,  vorderhand  nichts  weiter  zu  thun. 

AU  Preisrichter  Über  die   im   abgelaufenen  Jahre   eingegangenen   Con- 
currens- Arbeiten  , einen  Gaacoke-Ofen  betr.*  werden  gewählt; 
Herr  A.  Buhe  aus  Dessau, 
^     Rudolph  aus  Cassel, 
j,    Kümmel  ans  Hildesheini. 
Zugleich  wird  auf  den  Antrag  des  Herrn  Schiele  beschlossen^  dass   der 
Vorstand    nochmals   eine   Auff^orderung    bezüglich    der   Gascoke-Oefen    er- 
lassen soll,    in  welcher   zur  weitereu   Einsendung   von   Concurrenzarbeitcn 
eingeladen  wird* 

Als  Zwischengegenstand  wird  die  nicht  in  der  Tagesordnung  aufge- 
führte Frage  behandelt,  w  e  c  h  e  E  r  fa  h  r  n  n  g  e n  i  ra  v  e rf  1  o  sa  e  n  e  n  Jahre 
bezüglich  der  trockenen  Gasuhren  gemacht  worden  sind. 

Herr  Ehler.  Die  Bundes- Aichungs-Comraiasion  hat  sich  auch  mit  den 
Bedingungen  bc.-*chäftigt,  die  für  die  Zulassung  der  trockenen  Gasuhren 
aufzustellen  sein  dürften,  es  ist  indess  anzunehmen,  dass  diese  Bedingungen 
derart  ausfallen  werden»  dass  die  Einführung  der  Irockencn  Uhren  in  erheb* 
liebem  Umfange  für  die  nächste  Zeit  kaum  stattfinden  dürfte.     Die  Unter- 
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süchong  des  su  den  Uhren  verwandten  Materiales  hat  ergeben,  dass  man 
sich  auf  dasselbe  noch  nicht  unbedingt  verlassen  kann.  Als  bestes  Material 
hat  sich  die  Fischblase  ergeben,  eine  solche  ührenkammer  sehen  Sie  hier 
ausgestellt  Das  Faltenlegen  der  Bälge  geschieht  auch  noch  nicht  mit  solcher 
Begelmässigkeit,  dass  der  Messranm  vollständig  constant  ist.  Dasu  kommt 
der  Uebelstand  dass  man  die  Bälge  öfter  schmieren  muss,  und  dass  natür- 
lich die  Uhr  nach  jedem  solchen  Vorkommen  neu  geaicht  werden  muss. 

Herr  Rudolph  theilt  mit,  dass  er  die  trockenen  Oasnhren  seit  19  Jahren 
mit  völligem  Erfolg  anwendet,  und  dass  kaum  eine  weitere  Reparatur  daran 
vorkommt,  als  dass  man  die  Stopfbüchsen  frisch  stopfen  muss.  Wenn  durch 
das  Legen  der  Falten  Unregelmässigkeiten  in  störendem  Grad  vorkämen, 
so  müsste  jegliche  Uhr,  die  einen  Falten  legenden  Balg  hat,  überhaupt 
nicht  zu  reguliren  sein,  es  zeigt  aber  die  Erfahrung,  dass  die  trockenen 
Uhren  eben  so  regelmässig  messen,  als  die  nassen.  Wenn  die  Aichungs- 
Oommission  die  Absicht  haben  sollte,  Bedingungen  zu  stellen,  die  die  Ein- 
führung der  trockenen  Uhren  unnöthiger  Weise  erschweren,  so  sollte  man 
Schritte  dagegen  thun.  Bis  zu  hundert  Flammen  lassen  sich  die  trockenen 
Uhren  nach  meiner  Ueberzeugung  unbedenklich  einführen,  darüber  hinaus 
und  für  Stationsgasuhren  warde  ich  dagegen  die  nassen  vorziehen. 

Herr  Hornig  und  Herr  Schwarzer  theilen  ebenfalls  günstige  Erfahrungen 
mit 

Es  folgt  als  nächster  Gegenstand  die  Aifaaluie  tu  Wasiertachei  latar  die 
Tereliiaifgalei. 

Herr  Grahn,  Meine  Ansicht  über  die  vorliegende  Frage  glaube  ich 
B.  Z.  durch  das  Ihnen  Allen  zugesandte  Circular*)  ausgesprochen  zu  haben. 


*)  Für  diejenigen  unserer  Leser,  die  nicht  im  Besiis  des  CirooUrs  sind,  lassen  wir 
dasselbe  hier  folgen: 

Essen,  a.  d.  Ruhr,  Min  1869. 
An  die  Mitglieder  des  Vereines  deutscher  (jasfeehminner. 

Gelegentlich  der  Gas&chmEnnerTersammlung  in  Brennschweig  im  Jahre  1865  kam 
anf  Anregung  des  UnterseichneteD  die  Frage  lur  Besprechung: 

j,ob  der  Qasfachmänner-Verein  seine  Thiilgkeit  nicht  auch  auf  das  Wasserfach  ausdehnen 
solle.''  Bei  der  darauffolgenden  Abstimmung  entschied  sich  die  Versammlung  gegen  den 
Vorschlag.  AU  Grund  dafür  glaubte  ich  nach  den  geSusserten  Ansichten  weniger  eine 
prinsipielle  Abneigung  annehmen  lu  können ;  sondern  yermuthete  rielmehr,  dass  eine  Sache 
die  den  Wirkungskreis  eine«  Vereines  bedeutend  erweitern  soll,  einer  eingehenderen  Ueber- 
legung  bedarf,  als  es  bei  einer  kurzen  Besprechung  möglich  ist. 

In  Rftcksicht  darauf,  dass  die  Vereinsrersammlungen  Jährlich  nur  ein  Mal  stattfinden, 
hielt  ich  das  Gasjoumal  fOr  den  geeigneten  Ort  mich  aber  den  Gegenstand  ansiusprechen, 
hoffend,  dadurch  lu  weiterem  Meinungsaustausch  Veranlassung  su  geben,  Die  Redaotion 
des  Journals  hat  aber  die  Aufnahme  eines  darauf  beafiglichen  Aufiiatses  Tcrweigert,  wess- 
halb  ich  die  Torigjahrige  Versammlung  in  Stuttgart  nochmals  lur  direoten  Anregung  be- 
Butsen  wollte.  Jedoch  waren  hier  die  VersammlungsgegenstAnde  so  aahlreich  und  dadurch 
die  Zeit  für  Jeden  Gegenstand  so  knra,  dass  ich,  da  eine  gründliche  Behandlung  nicht  lu 
erwarten  war,  den  Gegenstand  von  der  Tagesordnung  lurftckiuxiehen  bat  und  mich  Jetit 
direet  an  die  Mitglieder  des  Vereins  in  der  Hoffnung  wende ,  durch  Mittheilung  meiner 
Ansichten  sie  ftr  die  Frage  in  soweit  su  interessiren,  dass  sie  sie  in  nähere  Ueberle^ong 
stehen  und  bei  demnächstiger  öfientlieher  Behandlung  rorbereitet  sind. 

Das  unrerkennbare  Streben  unserer  heutigen  Techniker  auch  in  Deutschland  ist  bei 
der  grOiseren  Zahl  darauf  gerichtet,  der  Gnltirirung  der  gesammten  Teehnik  deh  mehr  ent- 
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leb  biß  bei  dieBem  Gegenstaude  oicht  io  der  Lage  EiuwetidungeD  die  gegeo 
meiDen  Vorsciilag  gemacht  wiiriJeiif  empfangen  zu  haben ,  und  kann  deaa- 
halb  nicht  damit  begioneo  dieselben  zu  widerlegen.     Wie  Sie  wissen;  habe 


Eieheod,  einzelne  SpeciKlitlten  xu  bearbeiten.  Nun  tritt  teit  einigelt  Jmhrefi  eino  neae  8pe- 
cUUl&t  auf,  die  erneu  bedeuten don  llmfaug  annehmen  wird  ,  wie  akh  aus  dem  jAbrlich, 
weDti  ancb  langafttD  wachsenden  Bedürfnitis  dAftr  scbllessen  lüsst  Dle^elbo  ist  io  der 
FrftgeBtellung  als   Wasser  fach  boKeicbnet  und  darunter  verstau  des  n ; 

1)  Die  HerAtelluQg  von  HochdruckwasBerleitiingen ,  um  die  Gebende  einer  8tadt  bis 
in  die  bücb/^teu  Stockwerke  mit  reinem  Trink-  ^  WirtbEchaftüwasser  Terfiorgen  za 
können  und  um  bei  etwaigen  Bränden  su  Zwecken  dea  Löscliens,  für  die  ßpülung 
und  Reinigung  der  Strassen  und  ftir  sonstige  industrielle  Zwecke  das  nütbige  Wasser 
disponibel  ku  baben. 

2)  die  Anlagen  Kur  Eetnigiing  und  Entwässerung  der  Städte,  also  die  Herstellung  tod 
Rübrieitungen  ußd  Cannlea  sur  Abfabrang  des  Begenwassers  j  des  Wirthsobafta- 
wassers  und  8on»tiger  darin  iiislicber  oder  Hcbwimmender  Unlreinigkeiten  eto. 

Letztere  Aulageu  sind  in  grösserer  Vollkommenbeit  allerdings  bis  jetEt  erst  in  sehr 
wenigen  deutseben  Bt^dten  ausgeführt,  da  biugegen  greift  die  Ausfübrung  der  ersteren  An- 
tngeu  immer  mehr  um  »icb  und  wird  noeh  immer  mebr  um  sieb  greifen,  jemebr  die  b&ai- 
Hche  Annebmtichkeit  und  die  sanit^ttscheu  und  sonHtigen  Vortbeile  derselben  dem  grossen 
Publikum  Eur  vollkommenen  Kenntniss  kommen.  Da  nun  eigentlicb  erst  Canlle  »ur  Ab- 
fÜbrung  und  dann  Eobrleitungen  Eur  ZufÜbrung  des  Wassers  gebaut  werden  sollten  i  to 
wird  bei  dem  meist  umgekehrt  eingeschlagenen  Verfahren  die  Anlage  von  Uocbdrucklelt- 
nngen  um  so  sicherer  die  Canalisatiou  zor  Folge  haben,  weil,  wo  man  diircb  leichtere  Er- 
langung guten  Wassers  den  Lonaum  vervielfacht,  in  den  meisten  Fällen  das  mebr  consu« 
mlrte  Wasser  nicbl  durch  die  früheren  Einriebtungen  wird  beseitigen  künuen.  Anderer- 
seits verlangt  aber  auch  eine  wirksame  C'analiaationsanlage  eine  vollkommene  und  häufige 
f^pillung,  die,  wo  keine  naturlichen  Wasäcrliufe  mit  dem  nöthlgen  Gefälle  sur  Disposition 
iteben,  nur  durch  künstliche  Waaserleitungen  eu  erlangen    ist. 

Die  Ansiebt  dass  die  Erkenntntss  der  umfassenden  Wichtigkeit  der  Herstellung  solüber 
Anlagen  und  damit  das  Bediirfniss  ibrer  Herstellung  und  Unterbaltung  aiob  immer  tnebr 
Babn  brechen  wird^  bedarf  keine»  weiteren  Btiweiees. 

Die  Ausführung  der  meialen  in  diesem  Fache  hergosfellten  Anlagen  ist,  wie  es  auch 
früher  bei  der  Anlage  der  GasansUlten  in  Deutschland  der  Fall  war,  in  den  Händen  von 
Englindern  gewesen.     Der  Grund    dafür    mischte    in    beiden  FAllen    ein    ziemlicb  gleioher 

Iseiu,  England  war  uns  in  den  Anlagen  vorausgeeilt.  Die  deutsche  Technik  batte  sich 
ihnen  kaum  eröffnei.  An  geeigneten  tteutichen  Teohnikern  für  dieses  Fach  fehlte  es  oder 
sie  be Sassen  nicbt  das  nothige  Vertrauen  des  Publikums,  Dass  die  AuBfübrung  mancher 
Anlage  nicht  in  die  richtigsten  Hunde  geratben ,  lebrt  am  besten  ein  Durchgang  durch 
einaelne  ultere  Gasanstalten.  Vor  Allem  aber  mischte  in  der  chahlonenhaften  Ausfuhr* 
nng  vieler  Gasanstalten  und  in  der  atolton weise  vorhandenen  Unklarheit  Über  die  wich* 
tigsten  Vorginge  der  Fabrikation  der  Beweis  liegen,  dass  der  nach  tecbnisebem  Kortscbritte 
strebende  Geist  nicbt  stets  in  ihnen  gehaust  hat  und  ist  es  ja  unverkennbar,  dass  bei  uns 
erst  nach  Gründung  des  Vereins  der  Gasfacbmänner  Deutschlands  da»  Gasfach  unter  den 
TBcbnikern  und  im  Publikum  die  richtige  Würdigung  als  selbstständiger  Zweig  der 
Technik   gewonnen. 

Wer  wird  das  Anregende,  Belebrcnde  und  das  Fach  selbst  Fördernde  des  gegenaeitigOD 
Meinnugsausiuusohes  bei  persönlichem  Verkehre  dur  Fachgenossen  nicht  wi erdigen.  Und 
wer  wird  nicht  den  Wun^cb  theilen ,  die  Entstehung  oder  Einbiirgerung  eines  neuen  Be- 
rufsBweiges  durch  derartige  Mittel  von  vornberoin  soweit  als  irgend  möglicb  gefordert  zn 
sebenf  Und  welche  Gattung  von  Specialtechnikorn  sollte  wüL^  dem  in  Frage  stehenden 
Fache  „dem  Wasaarfache"  nüher  stehen  als  die  Qastechniker?  Wenn  In  beiden  Fiebern 
auch  die  Produotionsarten  verschieden  sind,  so  verlangen  beido  für  ihre  Produetion  einige 
cbemische  Kenntnisse  und  haben  in  den  für  den  Bau  erforderlichen  rein  technischen  Kennt- 
nissen in  der  gleichartigen  Anwendung  von  Hoch-  und  Maschinenbau  wieder  viel  Ver- 
wandte». Beide  Filcher  stimmen  aber  in  ihren  Verthoilungs-  und  Coniumtionswegen  fast 
vollständig  liberein.  Beide  speicberu  ihre  Vorräthe  in  Bassins  auf  und  fübren  sie  durch 
Rohrleitungen,  die  durch  Hähne  odor  Schieber  geschlossen  werden  i  dem  Couaumenten  au 
oder  nehmen  bei  ihm  fertige  Fabrikate  in  Rohrleitungen  auf,  die,  weou  sie  au 
grosse  Durchmesser    erhalten ,    durch  (J anale    ersetat    werden ,    um    dic^se    gfuis    ahauleittn 
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ich  die.  Herren,  die  far  die  Verhandlang  im  Allgemeinen  sind  gebeten,  mir 
ihre  Zostimmong  Bchriftlich  mitcutheilen.  In  Folge  dessen  bin  ich  in  den 
Beaats  Ton  69  Zuschriften  gekommen,  die  sich  snm  Theil  sogar  yollständig 


ftn  geeignoteD  Orten  weiter  in  Terarbeiten.  Beide  haben  fdr  üire  Consnmtionsweg« 
dsiselbe  Terrain  su  bebauen,  nimlich  die  Strassen  der  Stadt  und  das  Innere  der  H&oser. 
Beiden  moss  sur  Beaoüiichtignng  der  Anlagen  Jedes  Hans  offen  stehen  und  beide  sind  in 
den  Anlagen  jedem  öffentlichen  oder  Priratconsamenten  Terantwortlich. 

Bei  Entstehung  der  Qasanstalten  waren  dieselben  anfänglich  rein  der  Privatspecolation 
überlaasen,  während  Jetst  ein  Theil  Ton  den  Städten  selbst  gebant  wird,  and  namentlich  in 
letaleren  Jahren  Tiele  Städte,  selbst  unter  Darbringung  bedeutender  finanzieller  Opfer,  dar« 
ftb«r  aus  sind,  in  den  Besits  bestehender  Anstalten  oder  ertheilter  Concessionen  sn  kommen, 
um  die  Gasversorgung  durch  städtische  Institute  lu  besorgen.  Die  Zweckmässigkeit  dieser 
Abaichten  soll  hier  nicht  erörtert  werden,  wenn  auch  angegeben  werden  mag,  dass  in  ein« 
lalnen  Fällen  durch  Abschluss  sohlechter  Contracte  die  ganse  städtische  Berölkerung  der 
monopolisirten  Priratspeculation  auf  Gnade  oder  Ungnade  lu  fiberliefem ,  die  Möglichkeit 
▼orhanden.  Jedoch  ist  Gas  ein  durch  andere  Mittel  au  ersetsender  Artikel,  nicht  so  das 
Wasser.  Daher  ist  es  als  Priniip  hiniustellen,  die  WasserTcrsorgungsanstalten  der  Privat- 
•peoulation  lu  entliehen  und  das  Ideal  des  Wassertarifs,  mit  Ausnahme  fOr  gewerbliche 
Zwecke  gebrauchten  Wassers,  TöUige  Kostenlosigkeit,  Tielmehr  die  Betriebs-  und  Teriins- 
nofskoeten  auf  die  städtischen  Abgaben  und  somit  auf  die  bemittelte  Classe  der  BctöI- 
kerung  su  schlagen  und  dem  Manne,  der  nicht  das  Gkld  sur  Zahlung  seines  Wassers  oder 
der  Abführung  gesundheitsgeffthrlicher  Auswürfe  yerdient,  diese  Tortheile  wie  alle  übrigen 
der  Commune  umsonst  su  geben. 

Wenn  nun  aber  der  Betrieb  der  Gas-  und  Wasseranstalten  Ittr  erstere  in  Tiden,  für 
letstere  in  allen  Städten  in  den  Händen  derCommunen  liegt,  so  wird  fär  mittelgrosse  und 
namentlich  fär  kleine  Städte  aus  pecuniairen  Gründen,  der  Wunsch,  beide  Einer  technischen 
Leitung  ansuyertrauen ,  sich  immer  mehr  geltend  machen ,  wie  es  ja  auch  schon  jetit  an 
mehreren  Orten  der  Fall.  Wie  wfinschenswerth  es  aber  ist,  dass  ein  Betriebsfährer  in 
diesen  Fächern  auch  die  nöthigen  baulichtechnischen  Kenntnisse  besitst,  um  bei  Eteparaturen 
und  Erweiterungen  selbstständig  arbeiten  su  können,  bedarf  keiner  Auseinandersetsung. 

Wenn  sich  nun  aueh  aus  Vorstehendem  auf  die  Verwandtschaft  und  wünschenswerthe 
Binheit  beider  Fächer  und  die  Vortheile  der  Vereinigung  beider  Zweige  in  einer  Person 
schliessen  lässt,  so  ist  es  durchaus  nicht  meine  Absicht,  Jeden  Qasfachmann  zu  einem 
Wasserfaohmann  und  umgekehrt  su  machen,  da  grosse  getheilte  Anlagen  ihre  Dirigenten 
aUein  Tollauf  beschäftigen  und  rielen  Gasfaehleuten  nie  für  die  Thätigkeit  im  anderen 
Fache  die  Gelegenheit  geboten  wird,  auch  manche  sich  nicht  in  der  Lage  befinden  möchten, 
sieh  diesem  neuen  Fache  widmen  su  wollen  oder  su  k^Vnnen.  Vielmehr  ist  es  nur  der 
Waneeh,  die  Wasserfachleute  als  solche  mit  in  unsem  Verein  hereinsuziehen ,  um  ümea 
den  Nutsen  des  technischen  Vereinslebens  su  schaffen,  in  rielen,  namentlich  jflngeren  Tech- 
nikern und  rorsfiglich  jüngeren  Gasfaehleuten  das  Interesse  für  das  Wasserfach  su  erwecken, 
und  sie  lur  Sammlung  der  dasn  nöthigen  Kenntnisse  an  Tcranlassen,  die  Versammlungen 
unseres  Vereines  durch  Tielseitigere  Verhandlungen  au  beleben,  die  Zeitschrift  „das  Gas- 
journal'^  reichhalttger  su  machen  und  für  technische  Mittheilungen  im  Wasserfache  eine 
Zuflochtstätte  im  Gasjoumal  su  begründen. 

Wenn  das  Gasjoumal  auch  nicht  Eigenthum  des  Vereines  ist,  so  ist  es  doch  als  Organ 
desselben  angenommen  und  kaum  su  befürchten,  dass  Bedacteur  unü  Verleger  sich  dem 
Tom  Vereine  ausgesprochenen  Wunsche,  das  Wasserfach  darin  vertreten  su  sehen,  wider- 
setaen  werden,  selbst  wenn  es  nöthig  wäre,  den  Umfang  desselben  su  Tcrgrössern  und 
neae  ledaotionelle  Kräfte  für  diese  Specialität  heransusiehen.  Die  Möglichkeit  der  Bzistena 
soleber  gemischten  Zeitschriften  bietet  uns  die  englische  und  firansösische  Literatur,  Aber 
auch  selbst  wenn  die  Vereinigung  beider  Zweige  in  der  früheren  Zeitschrift  wegen  firemden 
Widerstaades  nicht  möglich  wäre,  so  dürfte  das  kein  Grund  für  die  Ablehnung  meines 
VMselilags  im  Allgesseinen  sein,  da  dann,  wenn  man  Mittheilungen  für  nöthig  hält^  Aus- 
hüllb  duroh  Gründung  einer  neuen  oder  Anschluss  an  eine  andere  bestehende  Zeitschrift 
s«  anehea  wäre. 

WeoYi  aueh  die  Torstehend  ausgesprochenen  Ansichten  sich  in  manchen  Punkten 
widerlegen  lassen  mögen ,  so  möchte  ich  doch  die  Herrn  Vereinsmitglieder ,  welche  i  m 
Grossen  und  Gänsen  die  Sache  einer  näheren  Prüfung  für  werth 
halte^ii,  ersoehen  mir  solches  möglichst  bald   durch  „Ja**    mittheilen 
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in  meinem  Sinne  aussprecben.  Die  Direction  des  GasbeleuchtangB-Actien- 
Vereines  io  Freiberg  in  Sachsen  spricht  eich  ^-  ohne  Gründe  dafür  anzu- 
geben, —  einfach  gegen  den  Voracblag  ana.  Die  Herren  Müggebttrg  in 
Zwick  an  und  Kümmel  in  Hildesheim  sind  im  Allgemeinen  nicht  gegen  meinen 
Vorschlag,  machen  mich  aber  auf  einzelne  Puncte  aufmerksam ,  in  denen 
sie  nicht  mit  mir  einverstanden  sind-  Herr  Jobetmann  aus  Stade  bittet  mich, 
seine  Zuschrift  zur  Kenntniej*  der  Versammlung  zu  bringen  (Brief  wird  ver- 
lesen). Sämmtliche  übrigen  Briefe  sind  mit  meinem  Vorschlag  völlig  ein- 
verstanden. Es  sind  51  Briefe  von  Mitgliedern  unseres  Vereins  j  und  von 
den  51  Mitgliedern  sind  26  nach  der  Präsenxliate  hier  anwesend.  Auch 
auß:3erhalb  des  Vereins  habe  ich  das  Interesse  für  die  Frage  dadurch  anzu- 
regen versucht^  dass  ich  mich  an  mehrere  mit  dem  Wasserfach  vertraute 
Herren  gewandt  habe.  Diejenigen  dieser  Herren,  die  das  Wasserfach  als 
ein  Monopol  betrachten,  haben  mir  natUrlich  verneinend  oder  gar  nicht 
geantwortet,  diejenigen  Herren  dagegen,  welche  die  Frage  mehr  vom 
rein  technisch  rationellen  Standpunkt  aus  betrachten,  haben  Bich  mit  mir 
einverstanden  erklärt 

Herr  Dn  Schilling.  Die  Wichtigkeit  der  Versorgung  unserer  Städte  mit 
WasBer,  und  der  damit  zusammenhängenden  Einrichtungen,  soweit  sie  die 
ReinhaltUög  und  Entwässerung  der  Städte  betreffen,  wird  gewiss  von  Nie- 
manden verkannt.  Ebenso  wenig  lässt  sich  leugnen ,  dass  die  Technik  des 
Wasserfache»  in  mancher  Beziehung  mit  dem  Gasfache  parallel  läuft.  Ich 
will  der  Diskussion  nicht  vorgreifen,  sondern  nur  den  Standpunkt  zu  be- 
zeichoen  versuchen-,  den  das  Gasjournal  der  Wasserfrage  gegenüber  einnimmt 

Schon  vor  einer  Reihe  von  Jahren  war  ich  in  dem  Fall,  zu  überlegen, 
ob  ich  das  Wasserfach  mit  in  das  Gasjournal  hineinziehen  sollte.  Ich  war 
namentlich  dazu  veranlasst  in  der  Zeit,  als  das  englische  Gasjourual  sich 
zu  einem  „Journal  of  Gas  Lighting,  Water  supplj  and  Sanitary  impro- 
vement"  umgestaltete.  Allein  m.  H.  ich  habe  damals  darauf  verzichtet, 
weil  Ich  befürclitete,  nicht  die  Unterstützung  zu  finden ,  welche  uöthig  ist, 
dass  wirklich  etwas  Erspriessliches  daraus  resultirt*  Ich  bin  gewohnt,  das, 
was  ich  tbue^  nicht  halb  zu  thun.  Damit,  dass  man  den  Titel  des  Jour- 
nals erweitert,  ist  für  die  Sache  nichts  geschaffen.  Für  das  Gaspurnal  bin 
ich  60  glücklich  gewesen,  eine  allseitige  Unterstützung  zu  finden,  und  diese 


^ 


f;u  wollen^  bemerkoDd,  dass  ich  weit  davon  entfemt  biti,  in  dieser  Bejabiitig  «ine  Au^ 
nahniü  meines  Voracblages  su  erblickdu,  Tielmehr  nur  mich  des  mögli  ober  weise  in  erwmr* 
tQnd&u  lntöresses  vergewiöserü  müohte,  um  eTootiiell  die  Aogelegenbeit  für  die  diesjäbrige 
VeröÄmmlting  auf  die  T*geaordnuDg  setsen  zu  l&ssen, 

Auäser  an  die  Herro  Vereinsgeaossen  erlaube  Job  mir  Torstebende  MittfaeilutigeD  aaoh 
den  Herreo  zuzasendeu^  wckbe  amh^  soweit  mir  bekannt^  bis  JotEt  mit  dem  Wasserfacbs 
bescbilftigt  und  ersuche  dieselben,  falls  raeio  Vorschlag  ibre  Büligung  finden  sollte ,  mir  in 
gleicher  Weiß©  Antwort  mit  „Ja"*  zu.  gebeu,  m  welchem  Falle  ich  mir  erlauben  wtlrde, 
sie  £U  der  diesjährigen  Gasfaohm&Doerreraammlung»  wenn  dio  Angelegen beit  dort  aur  Ver- 
handlung kommt  einzuladen* 

AobtaiigiroU  ' 

E,  Orabo. 
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UnterstüUnng  hat  es  ermöglicht,  das  Journal  wirklich  zu  einem  Organ  ftlr 
unser  Fach  heraassubilden,  dasselbe  Verh&ltniss  hätte  ich  für  das  Wasser- 
fach gewünscht,  dann  hätte  etwas  Ordentliches  daraus  werden  können.  Ich 
habe  mich  damals  mit  verschiedenen  Herren  in  Verbindung  gesetzt,  die 
praetisch  im  Wasserfach  arbeiten,  aber  der  Eindruck,  den  ich  aus  den 
Veriiandlungen  und  Correspondenzen  gezogen,  war  nicht  der  Art,  dass  ich 
mich  entschliessen  konnte,  das  neue  Gebiet  zu  betreten. 

Die  Bestrebungen,  die  Herr  Grahn  angeregt  hat,  begriisse  ich,  wenn 
sich  der  Verein  derselben  annimmt,  mit  Freuden.  Wenn  der  Beschluss 
wirklich  gefasst  wird,  das  Wasserfach  mit  zum  Gegenstand  der  Vereinsbe- 
strebungen zu  machen,  und  wenn  die  Betheiligung  der  in  diesem  Fache 
erfahrenen  Ingenieure  gesichert  ist,  dann  ist  das  Journal  mit  Freuden  be- 
reit, dem  Fache  auch  seine  Spalten  zu  öffnen,  und  fbr  dasselbe  ganz  in 
derselben  Weise  zu  wirken,  wie  es  seither  für  das  Gasfach  gewirkt  bat. 
Der  Verleger  des  Gasjournals  ist  bereit,  dasselbe  um  den  erforderlichen 
Baum  zu  erweitern,  und  hofft  dies  thun  zu  können,  ohne  den  Preis  für  das 
Journal  desshalb  zu  erhöhen,  weil  er  erwartet,  dass  durch  die  Erweiterung 
des  Absatzes  auch  die  Mehrkosten  der  Herstellung  gedeckt  werden  sollen. 
Ich  bin  mit  Vergnügen  bereit,  die  Mehrarbeiten,  welche  die  Bedaction  mit 
sich  bringt,  zu  übernehmen.  Ich  setze  aber  voraus,  dass  das  Unternehmen 
die  Unterstützung  tüchtiger  und  erfahrener  Ingenieure  im  Wasserfache 
findet,  dass  diese  Herren  sich  anheischich  machen,  im  Interesse  der  Sache 
dem  Journal  das  nöthige  Material  zu  liefern,  dass  mit  einem  Worte  die 
Grundlage  vorher  gesichert  wird,  auf  der  es  möglich  wird ,  das  Journal  zu 
einem  wirklichen  Organ  für  das  Wasserfach  zu  machen. 

Herr  Kümmel  Sie  haben  gehört,  dass  ich  mich  nicht  unbedingt,  aber 
doch  für  jetzt  gegen  die  Aufnahme  des  Wasserfaches  in  die  Bestrebungen 
unseres  Vereines  ausgesprochen  habe.  Dazu  habe  ich  mich  namentlich  mit 
Bezug  auf  die  Canalisationsfrage  veranlasst  gefunden,  und  weil  ich  glaube, 
dass  ein  anderer  Verein  die  Wasserfrage  in  einer  weit  besseren  und  zu- 
ständigeren Weise  zu  lösen  verstehen  würde,  als  der  unsrige,  nämlich  der 
Verein  deutscher  Ingenieure  und  Architecten.  Dort  sind  die  Sachverstän- 
digen, die  sich  mit  derartigen  Anlagen  befassen,  weit  mehr  vertreten  als 
bei  uns.  Ueberdiess  befassen  wir  uns  meistens  mit  Betriebsfragen  und  wenn 
Sie  die  heutige  Tagesordnung  ansehen,  so  werden  Sie  finden,  dass  fast  nur 
Betriebsfragen  auf  derselben  enthalten  sind.  Alle  Herren,  die  sich  mit  der 
Wasserfrage  beschäftigen,  werden  darin  mit  mir  übereinstimmen,  dass  der 
Betrieb  der  Wasserwerke  nicht  besonders  viele  Seiten  der  Besprechung 
bietet,  während  beim  Gasfach  das  Gegentheil  der  Fall  ist.  Ich  habe  daher 
geglaubt,  dass  es  möglicherweise  eine  Veränderung  der  Zwecke  unseres 
Vereines  wäre,  wenn  wir  das  Wasserfach  in  unsere  Vereinsbestrebungen 
aufnähmen.  Die  Veränderung  würde  noch  weit  grösser  sein,  wenn  wir  uns 
auch  mit  der  Frage  der  Canalisation  beschäftigen  wollten ,  eine  Frage, 
die,  absolut  gar  Nichts   mit  unserem  speciellen    Fach  zu  thun  hat.      Das 
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Wasserfach  hat  eine  natürliche  Verwandtschaft  mit  dem  Oasfach.  Si 
werdeo  finden^  dass  Mancher  von  unseren  Technikern  öich  gleichzeitig  mit 
Gas  iHid  Wasser  heschäfti^t  Die  CanalisatioDsfrage  dai^egen  heschäftigt 
die  Wasserbautechniker,  die  städtischen  Techniker ,  Stadtbanmeister  und 
Bauräthe.  Auch  beschäftigen  sich  mit  der  Canaüsationsfrage,  als  einer  Sa- 
üitätsfrage,  die  deutschen  Naturforaclier  und  Äerzte  in  besonderen  Sec- 
tionen.  In  diesen  Sectionen  arbeiten  die  ersten  Autoritäten^  und  es  würde 
sehr  fraglich  sein,  ob  es  uns  gelingen  würde,  diese  Herren  für  unsern 
Vereio  zu  gewinnen,  oder  Etwas  zu  leisten,  was  ihren  Arbeiten  nur  ent* 
fernt  gleich  kommen  warde.  Ich  bin  noch  heute  der  Anstellt,  dass  das 
Wadserfach  für  uns  nur  eine  Zeraplittenmg  der  Kräfte  sein  würde.  Wir 
haben  allerdings  eine  Anzahl  Herren,  die  gleichzeitig  für  Gas  und  Wasser 
arbeiten,  und  die  Wasserfrage  ist  auch  eine  brennende  Frage,  ich  glaube 
aber,  dass  dieselbe  dem  Vereine  deutscher  Architecten  und  Ingenieure  mehr 
gehört,  als  uns. 

Herr  Mefide  und  Herr  SfpecA  sprechen  ftlr  die  Aufnahme  des  Wasser faehes. 

Herr  Rudolph  halt  es  für  bedenklich,  die  Tagesordnung  unserer  Ver- 
sammlungen noch  durch  das  Waaserfach  zu  erweitern.  Wir  brauchen  jetat 
schon  3  Tage,  und  können  manche  Gegenstände  nicht  mit  der  Grtiudlich- 
keit  behandeln^  die  zu  wünschen  wäre,  wenn  man  jetzt  noch  Wasserfragen 
hinzufüge,  so  werde  die  Versammlung  darunter  jedenfalls  leiden.  Das  Ar- 
beiten in  Sectionen  gehe  desshatb  nichts  weil  die  meisten  oder  wenigstens 
ein«  grosse  Zahl  Mitglieder  an  beiden  Sectionen  Theil  nehmen  wollen* 

Herr  Raäter  wünscht,  dass  ein  Versuch  mit  dem  Wasserfach  gemaciit 
werde.  Es  werde  sich  bald  herausstellen,  ob  der  Versuch  von  Erfolg  s«i 
^der  nicht. 

Herr  Zimmermann  ist  dafür,  die  Kräfte  und  Thätigkeit  des  Vereins 
nicht  noch  weiter  zu  zersplittern.  Wir  haben  schon  jetzt  Commissionen, 
die  da8  ganze  Jahr  hindurch  in  Anspruch  genommen  sind,  wenn  jetzt  noch 
eine  Wassercommission  hinzukommt,  so  wird  die  Arbeit  zu  gross. 

Herr  Hess  spricht  sich  gleichfalls  dagegen  aus,  dass  das  Wasserfacb 
aufgenomnien  werde. 

Herr  Geilh.  Die  Praxis  zeigt  entschieden  darauf  hin,  dasa  das  Gasfach 
und  das  Wasaerfach  zusammen  gehören,  ich  bin  daher  der  Ansicht,  dass  es 
gar  nichts  nützen  wird,  wenn  wir  uus  dagegen  sträuben,  sie  zu  vereinigen. 
Es  wird  sehr  gut  sein  ^  wenn  das  Ga^journal  entschieden  das  Wasserfacb 
aufnimmt.  Es  wird  die  Sache  überhaupt  weit  mehr  das  Journal  als  un- 
sere Versammlungen  in  Anspruch  nehmen ,  auf  den  letzteren  werden  wir 
von  unsern  Gasfragen  nicht  wesentlich  abgezogen  werden.  Ich  sehe  auch 
gar  keine  Hchwierigkeit  ein,  dass  wir  aus  denjenigen  Mitgliedern  unseres 
Vereins,  welche  speciell  im  Wasserfach  arbeiten,  eine  Comraission  bilden, 
und  so  die  Arbeit  theilen. 

Herr  Kümmel,  Wenn  Sie  das  englische  Gasjournal  lesen  ,  so  werden 
Sie  finden,  dass  —  so  interessante  Mittheilungen  es  für  das  Oasfach  bringt 


n 


: 


Nminte  ficaptrerMUBoilinig  d««tMli«r  €(«illieknilaiier.  45^ 

*-  68  in  Besug  auf  das  Wasserfach  sehr  dttrftig  ist.  Mittheilangen  über 
Wasseranlagen  finden  Sie  in  der  Berliner  Bauzeitung.  Auch  unser  Gas-^ 
J0iimal'wird  nicht  im  Stande  sein,  Wasserwerke  in  der  Art  zu  beschreiben 
und  darzustellen,  wie  es  für  die  Techniker  wfinschenswerth  ist,  wenn  es 
nicht  eine  Tollkommene  Umwandlung  eingehen  will.  Die  Anlage  der 
Wasserwerke  gehört  in  die  Bauzeitungen  und  der  Betrieb  gibt  zu  vielfachen 
Miitheilnngen  keinen  Anlass.  Ich  wäre  wenigstens  dafür,  die  Wasserfrage 
so  lange  ausgesetzt  zu  lassen  ^  bis  in  einer  grösseren  Zahl  unserer  Städte 
wirkKcb  die  Leitung  der  Gas-  und  Wasserwerke  in  eine  Hand  vereinigt 
sein  wird.  Dann  könnte  es  vielleicht  wünschenswerth  sein,  aus  dem  Wasser- 
fiich  diejenigen  Punkte  herauszugreifen,  die  sich  nicht  gerade  auf  grosse 
Anlagen,  sondern  mehr  auf  den  eigentlichen  Betrieb  und  die  Erhaltung 
der  Werke  beziehen,  und  man  könnte  diese  im  Jounial  und  in  den  Ver* 
Sammlungen  behandeln. 

Herr  Schiele  spricht  für  die  Aufnahme  des  Wasserfaches  und  will  es 
schon  desshalb  aufgenommen  wissen,  um  der  öffentlichen  Meinung  zu  zei- 
gen, dass  das  Gas-  und  Wasserfach  gleiche  Bestrebungen  und  Tendenzen 
haben,  um  das  Misstrauen  zu  heben,  welches  noch  jetzt  besteht,  wenn  eine 
Gasanstalt-  oder  eine  Gasgesellschaft  es  wagt,  einer  Stadt  für  die  Ausführ- 
ung einer  Wasserleitung  Off'erten  zu  machen,  um  die  Collisionen  zu  besei- 
tigen, die  hie  und  da  schon  zwischen  Gas- und  Wasserwerken  aufgetreten  sind. 
Sind  beide  Fächer  einmal  an  dieser  Stelle  vereinigt,  so  wird  die  Zusammen- 
gehörigkeit auch  ausserhalb  mehr  und  mehr  anerkannt  werden,  und  wenn 
sich  beide  F&cher  in  der  Praxis  vereinigt  haben,  dann  werden  die  Colli- 
sionen aufhören,  die  wohl  ein  Jeder  vor  uns  schon  kennen  gelernt  hat, 
da  wird  namentlich  über  die  Lage  der  Röhren  kein  Streit  mehr  stattfinden. 
Es  ist  ja  auch  für  das  Publikum  viel  bequemer,  wenn  es  nur  mit  einer 
Verwaltung  zu  thun  hat,  statt  mit  zweien.  EKe  Sache  ist  wichtig  genug, 
um  wenigstens  einen  Versuch  zu  machen,  und  wenn  sich  wirklich  herausstellen 
sollte,  dass  der  Versuch  nicht  gelingt,  so  wird  es  dem  Verein  keinen  Schaden 
thnn,  wenn  er  dann  von  seinem  Vorhaben  wieder  zurflcksteht. 

Herr  Dr.  Sehilling.  Was  die  Bedeutung  der  Wasserfrage  für  das 
Joumid  betrifft,  so  habe  ich  bereits  meine  persönliche  Bereitwilligkeit  er- 
klärt, bei  einem  Versuch  nach  Kräften  mitwirken  zu  wollen.  Ich  sehe  die 
Schwierigkeiten,  welche  die  Behandlung  des  Wasserfaches  für's  Journal 
bietet,  vollkommen  ein.  Dieselben  sind  theilweido  von  Herrn  K4immel  schon 
näher  bezeichnet  worden.  Die  Hauptschwierigkeit  liegt  darin,  dass  gerade 
der  wichtigste  Theil  des  Wasserfaches,  und  der  sich  am  meisten  zu  aus- 
führlichen Mittheilungen  eignet,  seinem  Wesen  nach  ein  rein  bauwi^sen- 
schaftlicher  ist,  und  eigentlich  nur  in  grossen  Bauzeitungen  zur  Veröffent- 
lichung gelangen  kann.  Dieser  Theil  erfordert  nämlich  grosse  Tafeln,  deren 
Herstellung  den  ganzen  seitherigen  Character  unseres  Gasjournals  umge- 
stalten würde.  Allein  es  möchte  verschiedene  Richtungen  geben  ,  die  wie- 
der unseren  Gasfachmännern   viel  näher  liegen,   als   dem    reinen  Baufach, 
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und  Dach  dieser  Richtung  hin  einen  Versuch  %u  machen^  glaube  icb,  dürfte 
aich  zuuächdt  empfehlen.      Das   ist    der  Theil    deä  Wasserfachea,  der  atler- 
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dingä  nur  in  geringerem  Um  taug  zn  Blittheilungen  Veraiil 
lind  Fragen  de»  Betriebes  und  diejenigen  Tb  eile  der  Technik»  die  uament- 
iich  die  Röhreuanlage ,  und  die  Anlagen  im  Innern  der  Häuser  betreffeni 
die  mit  uusern  Arbeiten  zusammen  fallen  und  leicht  zu  Collisionen  füliren 
können.  Das  sind  die  Anlagen;  über  welche  auch  die  meisten  ErfabruDgen 
In  unserem  Kreise  bestehenj  und  die  für  uns  zunächst  das  grösate  Interesse 
haben,  Ich  möchte  varachlagcn^  diLäs  die  Herren,  die  £rfabrungen  in  diesem 
Tbeile  des  Faches  besitzen  und  zu  Mittheilungeu  für  das  Journal  bereit 
sind,  die  Güte  haben  wollen,  mir  diese  Mittheilungen  zugehen  zu  lassen. 
Dann  würde  ich  einen  Ueberblick  darüber  gewinnen,  in  welcher  Weis© 
sich  dieses  Material  zur  Veröffentlichung  in  nnserm  Journal  eignet,  und 
würde  geeigneten  Falls,  ohne  den  Titel  oder  das  Format  zu  ändern,  mit 
der  Veröffentlichung  beginnen.  Im  Laufe  des  Jahres  würde  sich  dann 
schon  herausstellen,  ob  die  Mittheilungen  für  unser  Fach  so  interessant  und 
wichtig  sind,  dass  eine  Fortsetzung  oder  Erweiterung  desselben  für  das 
nächste  Jahr  wünschenswerth  erscheint.  Wenn  Sie  wünscheD  und  mich 
unterstützen  wollen,  so  bin  ich  mit  Vergnügen  bereit,  einen  Versuch  in 
dieser  Weise  zu  machen. 

Die    Versammlung    bescbliesat|    das  Wasser  fach  in    die  Grenzen  des 
Vereines  herein  zu  ziehen. 

(Pause*) 
Bezüglich  der  Abänderung  der  Statuten,  welche  in  Folge  der  Aufoabme 
des   Wasserfaches    erforderlich    erscbaint,    wird    der    Antrag   der    Herren 
Kümmel  ^  Cons,  angenommen,  welcher  heisat: 

Nachdem  das  Wasaerfach   unter  die  Aufgaben  des  Vereins  aufge- 
nommen worden  ist,  nachdem  aber    zur  Zeit   nicht  voraus  zu   sehen 
ist,  in  wie  weit  diese  Aufnahme    die  Organisation  ihres  Vereins  al- 
teriren  wird,   beantragen  wir,  die  Abänderung  der  Statuten   bis   zur 
nächsten  Jahresversammlung  auszusetzen ,  gleichzeitig  aber  den  Vor- 
stand zu  ermächtigen ,   die  Au  in  ahme  des  Wasser faches   io   die  Auf- 
gaben des  Vereins  in  entsprechender  Weise  zu  veröffentlicbeo. 
Der  letzte  Gegenstand  der  Tagesordnung,  dieAufnabmc  von  ganzen 
Zweigvereinen   als  Vereinsmitglieder   betreffend,  wird  abgelehnt, 
Herr  ScMele  acbliesst  um  IVt  Uhr  die  Veraammluug.  i 
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Iwnm  Beridit 

«kr  41$  4m  19.  und  30.  JwU   d   /.  »u  8t    Ingbert  abgekaüew  f.   Venammhmg  de»  V^ 

etnf  pfäkueher  OatfaehmämiMT. 

(Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  5  o.  6.) 

L  Ztttammenknnft  auf  der  GhManstalt  8t.  Ingbert. 

AnwMoad  waren  Ton  VereinsmitgUedem  die  Herren:  R.  Gaioh  (Heinitignibe), 
Hotaiiag  (Zwfiibrfloken),  Ilgen  (Grflnitadt),  Klein  (St.  Ingbert),  Koebler  (Lambreebt), 
König  (Speyer)  und  Oltecb  (Frankentbai); 

ab  Giste  die  Herren:  Braumflller  (Frankftirt  a.  M,),  Qasob  Jan.,  Assistent  der 
▼ertnebsgasanstalt  su  Heinitsgrabe  nad  ran  Baerle,  61/oerin-,  Seifen-,  Wasserglas- 
waA  Tkonwaarenfabrikant  von  Worms  a.  Rh. 

Die  Versammlang  wurde  naob  Besiobtigang  des  stidtisoben  (Gaswerkes  (in  Ab- 
wesenbeit  des  Vorsitsenden  Herrn  Gatb)  darcb  den  Berichterstatter  eröilhet 

IL  Wahl  der  Chargirten  (Oltsoh,  Vorsitsender,  Ilgen,  SeoretAr  and  Cassier.) 

III.  Beehnangsablage.  Die  Rechnaog  des  Cassiers  warde  naob  roraasgegan- 
f«Mr  Prfiftuig  gntgebeissen. 

Die  ferneren  Verhandlungen  wurden  durch  den  neu  erw&hlten  Vorsitaenden  Herrn 
Oltseb  geleitet. 

IV.  Discussion  ftber: 

1)  Das  Verbalten  Terschiedener  Gaskoblen  betfiglich  der  Abnahme  ao  QaalHit  inreb 
das  Lagern; 

2)  Benütsung  der  abgebenden  Hitse  der  Betortenöfbn ; 

3)  Vereinigte  Tbeer-  und  Coaksbeisung  für  kleinere  Gasanstalten; 

4)  Beitrige  cur  Gasreinigungsfrage; 

5)  Verwendung  der  Coaks  sur  Zimmerbeisung  und 

S)  Verschiedenes  (Jabresproduction  pfUsischer  Gasanstalten ,  fl^itt  für  AulIrteigrObren, 
8ellar*s  Clement,  Wormser  Chamottefkbrikate,  Sugg-Friedleben'scber  Troeken- 
legulator.) 

V.  Besichtigung  technischer  Etablissements. 

VI.  Abstimmung  Aber  den  Ort  der  n&chstjftbrigen  Versammlung. 

mA  1.  Herr  Koenig  machte  die  Wahrnehmung,  dass  nass  eingebrachte  Saarkoblen 
naob  5monatlichem  Lagern  derart  an  Qualität  abnahmen,  dass  die  Gasausbeute  bei  sonst 
lieben  Verhältnissen  eine  um  10  pCt.  geringere  gewesen,  wie  von  derselben  Kohlensorte^ 
aber  gleioh  beim  Einbringen  in  trocknem  Zustande  rergast. 

Zur  Aufbesserung  des  gewöhnlichen  Kohlengases  hÜt  der  Berichterstatter  —  wie 
an  Tieleo  Gasanstalten  geschieht  —  jederaeit  ein  gewisses  Quantum  Kannelkohlen  vor- 
ritbig,  woTon  den  gewöhnlichen  Gaskohlen  einige  Procente  augesetit  werden.  Es  wur- 
den au  diesem  Zwecke  bisher  entweder  Bogheadsohiefer  oder  böhmische  Platenkohlea  (tob 
der  Pankrasseche  bei  Nürschan)  benütst  und  dabei  constatirt,  dass  die  letstere  Kohlen- 
Sorte  dnroh  l&ngeres  Ugem  ausserordentlich  an  Qualitit  rerliert ,  indem  die  Gasausbeute 
lange  gelagerter  Pankraskoble  sieb  qualitativ  und  quantitativ  weit  ungOnstiger  ber4us- 
Stellte,  wie  bei  frischer,  nur  kurae  Zeit  gelagerter  Kohle  derselben  Sorte. 

Dagegen  war  in  dieser  Besiehung  kein  nachweisbarer  Unterschied  iwisehen  friacb 
besogeaem  und  jahrelang  abgelagerten  Bogbeadschiefer  wahrnehmbar  und  dürfte  letaterer 
Kahlensdrte  wie  in  anderen  Beaiebungen  auch  hierin  entschieden  der  Vorsng  tot  den  sonst 
keineewegv  gering  lu  achtenden  Pankraskohlen  lu  rindiciren  sein. 

a4l  S.  Es  wurde  von  mehreren  Anwesenden  heryorgeboben ,  dass  man  ohne  Be- 
eintriebtigung  des  Gasbereitungsbetriebes  die  Ton  den  Retortenöfon  abgehenden  Fenergase 
mit  Vertheil  aum  Erw&rmen  eines  Dampfkessels  (Bxhaustorbetrieb ,  Wasserpumpen  ete. 
eta),  sowie  auch  sur  Erwärmung  der  Luft  (Luftheisung)  benfltsen  könne. 

Der  Beriobterstotter  machte  (iberdiess  die  Mittbeilung,  dass  in  Cochem  a.  d.  Mosel 
auf  der  Gkumnstalt  des  Herrn  0.  Wagner  die  abgebende  Hitse  eines  Einerofens  aweek- 
oiiasig  lum  Kalkbrennen  benütst  werde.  Dieser  Betrieb  sei  nach  dem  Vorgange  dec 
Hsfn  O.  Wagner  in  C.  auch  seit  Kuraem  auf  dem  Grfinstadter  Gaswerk  eingeführt  und 
hibe  iiek  gana  gut    bewährt.     Der    dasu    benätste  EineroCen    —    aas    der  beigegebenei 
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ZetclmuDg  Fig.  !,  2  und  E  ersicbtlich  —  ist  JlhtiUcli  ooDütruirt  dem  das  Herrn  W.  in  C« 
£a  wf^rden  gewj^hnlich  12  bis  14  Ctr  Kalksteine  (xiemlich  liarter  Terti&rkalksteiti)  einga^ 
setzt,  welche  in  3'/;  bis  4  Tagen  Tollettindig  gar  gebrannt  sitid,  obgleich  gegenwärtig  dei 
BchwacheD  Ga^bedarfea  halber  täglich  wUhrend  8  bis  10  Stunden  Leerfeuerung  bei  ge- 
hemmtem  Fäuevzag  Dtattßndet, 

Man  erhKlt  von  l  Ctr.  Kalksteinen  56  bl«  63  Pfd.  gebrannten  Kalk.  Die  Stein« 
werden  in  Stucketi  von  der  iiröase  einea  Hühuorelefi  bis  £u  der  einer  starken  Mannesfanit 
▼on  2  Arbeitern,  die  auch  die  Entfernung  des  gebrannten  Kalkes  auH  dem  Ofon  besorgen, 
eingt^tragen.  Die  Sohle  des  Kalkitfeim  wird  dabei  zuerst  mittelst  einer  ChargirmuJde  mit 
Kalksteinen  von  solcher  Qr5ssG  bedchiekt,  daat  dieselbeu  nicht  in  die  das  Abdehon  der  Gase 
vermittelude  Bodenspalte  gelangen  können.  Die  übrigen  Kalksteine  werden  mit  der  Scbanfel 
eingeworfen,  dann  die  EinsatzöfToutigen  DQit  BackitttiiDen  los^e  zugonetzt ,  und  hierauf  mit 
Lehm  vcrsohtniert.  Der  Ofen  kann  IB  bis  20  Ctr  Kntksteine  gut  fassen  ;  docb  wAren  su 
eitiem  sulchen  Quantum^  des  Ablüaens  bei  der  sehr  anstrengenden  Arbeit  wegen^  mindestens 
3  Mann  Ärbeiterpersonal  erforderlich,  während  bei  einer  Beschickung  ron  nur  12  Cent- 
nem  2  Mann  binrcichen,  um  diese  Arbeit  ku  bowHltigen.  Der  gebrannte  Kalk  wird 
in  abgelö achtem  Zustande  auf  s.  g.  Kalkpreass leine  verarbeitet. 

Die  Presasteinmasse  wird  aus  3  Eaumtbcilen  abgelöschtem  Kalk  von  siemliob  steifer 
HutterconsistenZi  7  ßaumtbeilen  gesiebter  Coaksasche,  5  Ranmthellen  aerschlsgener  Schla- 
cken, Bogbeadcoaks,  gebranntom  Then  otc,  eto.  und  1  bis  1^/^  Ranmtheilen  geliebtem 
Gaskalk  bereitet  —  das  Ganze  innigst  gemengt  und  mit  Wasser  su  einem  siemlicb  dicken 
Brei  angerührt. 

Die  Kalkpresasteiue  sind  genügend  fest  und  ziemlich  leicbti  wesshalb  sich  deren  Ver- 
wendung zum  Aufbau  von  Zwiscbcn wänden  und  Kaminen  aehr  empüeblt.  Zu  Umfassungs* 
mauein  kann  man  auch  Preasateine  —  ans  Kalk  und  scharfem,  d.  i.  möglichst  thon*  und 
schlämm  freien,  Ssnd  bereitet  —  anwenden.  Diese  Kalksandsteine  sind  aber  weit  schwerer, 
Wie  die  Kalkai<che  oder  Schlack »nsteinc  (Siehe  Journ.  1  Gaabeleucht  1868  Seite  91  bis 
93  1)  I^H^here  Auskunft  über  die  Anfertigung  und  Terweudung  der  Kaikpreassteiue  ertbeilt 
die  von  Dr.  A  ßernbardi  seu.  in  Etlenburg  verfasjste  cümpendiöse  Schrift  (Selbstverlag 
des  Verfiüsera]       ^Die  Kalksiegelfabrikation   und  der  Kalkiiegelbau  etc.  etc./* 

Bei  dem  so  ebeu  beschriebenen  yereinigien  KAlkbrenuerei-  und  Gas  bereit  ungsbetrieb 
giiwinnt  man  xwar  ca.  15  bis  20  C/  weniger  Gas  pr.  Ctr.  Koblenbescbickung  —  wegen  der 
AbkUh  img  des  Ofens  beim  Ausbringen  dei*  gebrannton  Kalkes  und  beim  Einbringen  der 
Kalksteine  —  ;  allein  dies  ist  für  kleine  Gaswerke,  wo  in  den  Sommermonaten  ohnedies 
gewöhnlich  fast  täglich  einige  Blnnden  Leerfeuerung  stattfindet,  meist  nicht  von  grossem 
Belang,  gegenüber  dem  V ortheil ,  den  man  durch  die  Gewinnung  von  gebranntem  Kalk 
arzieh,  und  zwar  gerade  zu  einer  Jabre.Hzeil^  wo  dieses  Material  gut  scu  verwerthen  ist, 
und  kann  diese  Art  Kalkbrennerei  kleineren  Gosanfttalten  in  Gegenden,  wo  Kalksteine  in 
genügender  Menge  und  zu  billigem  tVcise  beigeschafift  werden  können,  als  sebr  Yortheil' 
haft  empfohlen  werdei^. 

Herr  Ü,  Wagner  in  Cochem  bentltsit  die  von  seinem  Einerofen  vom  Kalkbrennen 
abgehenden  Gase  (Kenergase,  Kohlensjiure  und  Wasserdümpfe)  oocb  weiter  »  indem  er  sie 
in  einen  eigena  nebenan  erbauten  Kalkbrennofen  Schachtofen),  der  mit  abwecbseluden 
Lagen  von  Kalksteinen  und  Kyblengries  beschickt  wird,  leitet,  wodurch  er  eine  nambifte 
ßrennmalerialers|iarnieis  erzielt  und  aich  auf  sehr  billige  Weise  deu  zu  seiner  Pressiteia- 
fabrikation  erforderliehen  gebrannten  Kalk  verschafft, 

ad  8.  Es  machte  sieb  die  An^iichi  geltend,  dass  für  grossere  Retortendfen  bei  un^ 
nnterbrochener  Gasbereitung  die  TbeerheLzung  der  vereinigten  Theor-  und  Coaksbeiauog 
(gldch^eitig  in  ein  und  dem.^elben  Üfeiij  uubeilngt  vorKnaiehen  sei.  Bei  kloinen  Retorten- 
4)  Ten  mit  eugem  Ofen  räum,  namentlich  aber»  wenn  dabei  noch  zeitweise  Leerfeuerung  ge- 
büten  ist  —  wie  bei  kleinen  üaaanatalten  in  den  Si>mmermonaten  nicht  gerade  selten  de* 
Fall  ^  da  erweist  aich  dagegen  die  vereinigte  Theer-  und  Coaksheisung  n«ob  der  An- 
gabe des  Berlchteratatters  als  vorlheilhafter  und  bequemer  ^  wie  die  Ueisung  mit  Tbeer 
allein.  Bei  den  ler-  und  2er  Oefen  der  Grünstsdter  GasanstaJti  welche  nach  dem  Frineip 
erbaut  sind,  allen  überflüssigen  inneren  Ofenraum  so  viel  wie  möglich  au  vermeiden  ,  die 
sieb  also  in  dieser  Beziehung  dem  Korn  h  ard'ichen  Ofenbausystem  eintgermasüen  n&hem, 
ist  die  ausschliessliche  Theerheizung  nicht  gut  gelungen»  während  diese  kleinen  Oefen  bei 
Coaksfeuerang  »ow<>hl,  wie  auch  hei  vereinigter  Coaks  und  Theerheizung  ganz  befriedi- 
gende Resultate  liefeiten,  indem  bei  letzterer  Heilmethode  1  Ctr.  Theer  nahezu  l*/,  Ctr. 
Coaks  ersetat.  Bei  dteaer  vereinigten  HeiKUugsart  triSpf^lt  gleichseitig  mit  dem  Tbeer 
auch  Wasser  in  ganz  dunnem  Strahl  durch  die  an  der  Ofenbrust  über    der  Ofentbüie    en- 


^ 
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gvbraehie  Tbeeröffnnng  (Chtmotteröbre  mit  hineingelegtom ,  «If  The«r-  and  Waiserrinn* 
dieoenden  Wiokeleisen)  in  das  Ofenfener,  was  die  Verbrennung  eebr  befördert.  Durob  die 
Dampfbildong  wird  nftmlicb  die  Luftsaströniang  in  ein  ricbtiges  Verbftltniu  gebraobt; 
aacb  wirkt  das  Wasser  oder  vielmebr  der  Waaserdampf  wabrsobeinlicb  noob  durob  seine 
Beatandtbeile,  indem  diese  bei  Oegenwsrt  von  gl  übendem  Koblenstoff  (in  den  Coaks  ent- 
halten) einander  in  cbemisobe  Wecbselwirknng  geratben. 

Bei  dem  ier  Ofen  mit  Einricbtung  aum  Kalkbrennen  (Zeicbnang  Fig.  1,  2  und  8) 
kann  nur  dann  mit  Tbeer  gefeuert  werden,  wenn  gerade  kein  Kalk  gebrannt  wird.  Ist 
dagegen  der  Ofen  mit  Kalksteinen  beschickt,  dann  tritt  selbst  bei  TollstAndig  berausgo- 
xogenem  Scbieber  eine  Zugbemmung  ein  ,  die  eine  vollkommene  Tbeerverbrennung  nicht 
gestattet,  indem  sich  die  Wandungen  des  inneren  Ofenraumes  und  der  Feuersflge  immer 
mehr  oder  weniger  mit  Russ  belegen,  wodurch  der  Ofen  surflckgebt. 

Herr  R.  Gascb  knüpfte  an  die  besprochene  Verwendung  des  Tbeers  sur  Unterfeuer- 
ong  die  Bemerkung,  ünds  in  neuerer  Zeit  wieder  mehr  Nachfrage  nach  Tbeer  sei,  so  dass 
▼ielleicht  demn&chst  wieder  solche  Preise  für  Tbeer  ersielt  werden  könnten,  dass  sich  der 
Verkauf  des  Theers  an  vielen  QssansUlten  als  vortbeilhafter  erweisen  dürfte ,  wie  dessen 
Benütsung  sum  Heisen  der  Retortenöfen  und  seien  selbstTcrstftndlich  auch  die  Jeweitigen 
Coakspreise  hierin  msssgebend. 

ad  4.  Herr  Hoffmann  in  Kaiserslautern,  welcher  verhindert  war,  der  Versamm- 
lung beiauwobnen ,  theilte  brieflich  einige  Resultate  der  Qssreinigung  mit  Oberurseier 
Gaareinigangsmasse  mit: 

,100  Ctr.  Manganmasse  wurden  im  Verhältniss  von  12  au  7  mit  Sifgsp&bnen  ge« 
mengt  in  4  Abtheilungen  gebracht,  so  dass  also  ffir  2  vorhandene  Reiniger  Je  2  Abtheil- 
ungen  in  Qebrauch  genommen  wurden.^ 

,Die  Reinigungsffthigkeit  der  Masse  steigerte  sich  nach  einigen  Füllnngen  ausser- 
ordentlich;  denn  während  bei  einer  Production  von  ca.  90000  C  in  24  Stunden  su  An- 
fang des  Gebrauches  tägliche  Füllung  nöthig  war,  brauchte  man  bei  einer  täglichen  Pro- 
duction von  ca.  95000  C  3  Wochen  lang  nur  alle  2  Tage  eine  frische  Füllung  voriu- 
nehmen,  ohne  dass  der  Druck  bei  einer  Lage  Masse  und  einer  Lag^  Kalk  sich  nennens- 
werth  erhöbt  hätte  "< 

„Nachdem  ca.  5  Millionen  C  Gas  mit  dem  oben  angegebenen  Quantum  Masse  ge- 
reinigt waren,  und  sich  dieses  Quantum  durch  die  Entfernung  des  mittlerweilen  theerig 
gewordeneu  Antheils  nach  und  nach  erheblich  verringert  hatte,  wurde  der  also  verringerten 
Masse  sur  Herstellung  des  urspriinglichen  Quantums  gebrauchte  Eisenoxydmasse  zugesetat, 
wodurch  sie  immer  noch  in  sehr  brauchbarem  Zustande  verblieb. 

Gegenwärtig  besteht  die  von  mir  in  Gebrauch  genommene  Reinigungsmasse  ungefähr 
aar  Hälfte  aus  Oberurseier,  sur  andern  Hälfte  aus  lüsenoxydmasse ,  nachdem  im  Gänsen 
nngefihr  10*/,  Millionen  c'  Gas  damit  gereinigt  worden  sind,  und  wird  dieselbe  voraus- 
siohtlich  noch  zur  Reinigung  von  mindestens  4  Millionen  c'  Gas  dienen  können.  ,|Ioh 
glaube  daher,  die  Oberurseier  Gasreinigungsmasse  mit  Recht  als  sehr  zweckmässig  em« 
pfehlen  su  dürfen,  um  so  mehr,  als  dieselbe  bekanntlich  auch  zu  sehr  billigem  Preis  be- 
zogen werden  kann.'*  etc.  Hoffmann. 

Nach  den  Untersuchungen  des  Herrn  R.  Gascb  sind  in  der  Oberurseier  Beinigungs- 
masse  ca.  23  pCt.  unbrauchbare  Bestaudtheile  (Quankömer  etc.)  nachweisbar  und  findet 
durch  diese  Angabe  das  Referat  des  Herrn  Dr.  N.  H.  Schilling  auf  der  Coburger  Ver- 
sammlung Bestätigung. 

Herr  R.  Gascb  theilte  der  Versammlung  femer  mit,  dass  er  ein  neues  Verfahren 
der  Wiederbelebung  unwirksam  gewordener  Eisenozydreinigungsmasse  ausgefunden,  welches 
weit  vortbeilhafter  sei,  wie  jeden  andere  bisher  angewendete  Wiederbelebungsverfahren. 
Man  könnte  bei  Anwendung  seiner,  ihm  patentirten  Methode  total  wirkungslos  gewordene 
Eisenoxydmasse  wieder  in  so  guten  Stand  bringen,  dass  sich  die  wiederbelebte  Masse  so- 
gar noch  wirksamer  erweise,  wie  das  ursprüngliche,  noch  ungebrauchte  Eisenozyd  und  seien 
die  Kosten  der  Wiederbelebung  sehr  niedrig.  Bei  einem  snderen ,  gleichfalls  von  ihm 
ausgefundenen  Verfahren  der  Wiederbelebung  schmutzigen  Eisenoxyds  würde  eine  sehr 
schöne  Farbe  (rother  Ocker)  sls  Nebenproduct  gewonnen,  doch  sei  bei  seinem  erster- 
wähnten Verfahren  die  Wirksamkeit  der  wiederbelebten  Masse  eine  höhere,  wie  bei  dem 
andern  Verfahren,  wobei  gleichzeitig  rother  Ocker  gewonnen  wird. 

ttd  5.  Der  Berichterstatter  zeigte  den  Anwesenden  eine  von  ihm  entworfene  Scisze 
«ines  Zimmerofens  für  Coaksfeuerung  vor,  der  nach  seiner  Ansicht  billig  in  der  Anschaff- 
ung, bequem  und  zweckmässig  im  Gebrauche  die  Vortheile  der  eisernen,  wie  der  tbönemen 
Oefen    mit   einander  vereinigen    soll,    ohne    deren  Naobtheile    su  haben.     (Siehe  Fig.  41} 
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Per  Ofen  int  theils  ans  Eisen.  Ibeils  uns  Thon  aufgebnnt  und  dnrcli  2  aenlcrecbte  Eiiezi' 
platten  im  Innem  in  *i  Abtlieiliingen  gt^thellt.  Kt>pf  und  Untertbeil  bestehen  aus  Gasi- 
eisen,  ebenso  die  mit  Kochraum  veraehene  Etage  II L  Die  Ktagen  I,  II  und  IV  sind  aoa 
gebrannten  Tbonplatten  (Kaclieln)  EUflammengeaetat, 

Die  Luft  Zustrom  ung,  sowie  der  Weg.  den  die  Feuergdse  nehmen,  nitid  dnrcb  einge- 
leicbnete  Pfeile  angedeutet  Im  Kopf  des  Ofens  befindet  sieb  ein  eiserner  Teller  f  aur 
Aufnahme  von  Wasser,  durch  dessen  Verdunstung  die  Zimmerluft  vor  dem  Auatrocknen 
bewahrt  werden  aolL  An  der  Etage  III  befinden  aioh  2  eiserne  Thilren  t'  t* ,  die  eine 
neben  und  oberhalb  des  zur  Aufnahme  der  Coaks  dienenden  ^  mit  Rost  reraehencn  ,  aui 
Chamotte  gefertigten  Feuerungsranmes  o^  die  andere  zum  Versebluas  des  Kachraumea 
Die  Luflsaatröinung  findet  durch  die  beiden  durchbrochenen  und  mit  Schieber  zum  Ee- 
gut  i  reo  Terscbenen,  ei  Ehernen  ThOren  tt  statt.  Im  Uotertheil  des  Ofen»  befindet  aich  ein 
eieerner  WaaeerkaateD ,  eine  Einrichtung,  deren  Vortbeilhaftigkeit  laugst  anerkannt  i»t* 
Bei  b  befindet  aicb  eine  kleine  Oeffnung  asur  Aufnahme  einest  eisernen  Hebels ,  der  tum 
Herunterlassen  des  Roste«  dient,  wenn  man  den  Canal  c  seines  Inhalte»  entleoren  will. 
Das  Uebrige  ist  ans  der  beigt^gcbenen  ScizRe  ersichtlich.  Ferner  machte  dar  Berichter- 
statter die  VersamtnluDg  auf  die  sogenannte  Luftcirculationsheiaung  nach  der  Coni»triiction 
des  Dr,  A.  Uernbardi  sen.  in  Eileuburg  aufmerküarn.  Der  B  er  n  h  ard  i 'sehe  Ofen, 
aur  gleichmÄsBigen  Erwirmung  zweier  oder  dreier  Zimmerriume  bestimmt,  Ton  einem  Vor- 
aimmer  ans  geheitzt^  acbeint  grosse  Vorzüge  vor  den  meisten  andern  Ofencenstriictionen 
zn  haben,  indem  er  nach  den  Angaben  Dr,  Bernbardi^s  veibältnissmässig  billig  in  der 
AnschnfiTimg.  die  schnelle  Erwärmung  eines  grossen  Raumes  oder  mehrerer  kleiner  Wobn- 
rRurae  gestattet,  die  Unterhaltung  einer  gl©ichml4»«lgen  Temperatur  anlÄsst ,  wenig  Baa- 
material  erfordert^  indem  dieses  aufs  Beste  ausgenützt  wird  und  weil  diese  Heistitngsart 
überdiess  sehr  bequem  im  Gebrauche  ist,  ohne  die  Nachtheile  der  anderen  ,  bis  jetat  be- 
kannten sogenannten  LuftheizungsForrichtungen  zu  hiben,  Niherea  biertiber  6adet  sich 
in  der  kleinen,  aber  sehr  interessanten  Sehrift  »,I5ie  LuftcircuIationsheiÄung  Ton  Dr,  A, 
Bernhard!  sein  in   Eilenburg  (Selbstverlag)"   Seite   1^5   u.   f. 

Der  Ber  n  h  a  rdi  ^ecbe  Ofen,  ftir  Torf-,  Braun-  oder  Steinkohlen fenerung  eingericblet) 
dürfte  sich  vielleicbt  zweckmässig  und  obne  besondere  Schwierigkeiten  für  Coakiifeneriitig 
umilndern  lassen,  wie  aus  den  beiden  Hcizzen  Fig.  6  und  7  ei sichtlich  aein  wird.  Von 
der  OfenmauerÖfTnimg  ra  aus  Terhreitet  sich  die  im  Innern  der  HeiEungsrornchtiing  er- 
wKrmte  Lufl  in  dem  zu  erwllrmenden  Zimmer  oder  Balon,  wlhrend  bei  u  bestandig  kftl 
tere  Luft  nach  dem  Rost  rr  einströmt,  Bei  m  und  u  befinden  sich  überdiess  Schieber 
■um  Reguliren. 

Herr  Oltseh  sprach  sieb  r.ihmend  über  den  von  Prof.  Dr*  Wolpert  in  EaiserS' 
lautern  construirten  Zimmerofen  für  Ceaksfeuening  aus  ^  indem  man  in  Kaiserslautern, 
wo  schon  Tiele  derartige  Oefen  im  Gebrauche  stehen ,  sehr  zufneden  damit  sei.  Die 
Wo! pert^schen  Ot^fen  seien  sehr  zweckmässig  und  bequem  im  Gebrauche,  hillig  in  der 
AnschaüTung  und  sehr  bconomiseb  bezüglich  des  Brennmaterial  aufwanden.  Das  über  den 
Wolpert'schen  Ofen  von  Herrn  Oltseh  Gesagto  ward  Ton  Herrn  Hoß'mann  In  Kaisers- 
lautern  Tollkommen  bestätigt. 

Von  ähnlicher  Conetruction  wie  der  Wolpert'aohe  Ofen  iat  der  Coaksofen  det  Herrn 
C*  K5n]g  i^  Speyer,  den  dieser  >n  Bcizse  TOrzeigte  und  erklürte.     (Fig.  5.) 

Ad  6.     Jahrosproduction  pfalzitcher  Gasanstalten ; 
Dflrkheim  3 7-.   MiUicnen  c^  Gas  Kaiseralautern  17        Millionen  o'  Oaa 

Frankentbal         6  n  »  Lamhrecht  ^Vt  n  v 

GrUnstadt  V/^  „  „  Speyer  8  „  ^ 

Heinnitzgmbe      3  „  „  St.   Ingbert  5  „  ^ 

Als  Kitt  fQr  AufsteigTöhren  an  Betortenofen  hat  Hericbteretatter  biaber  ein  Gemenge 
Ton  gesiebtem  Lehm  und  gesiebten  Eisensptthnen,  mit  starkem  Weinessig  zu  einem  Kiem« 
lieh  steifen,  bildsamen  Teig  verarbeitet,  angewendet  und  gefunden  ^  dass  dieser  Kitt  wohl 
f^ebr  hart  wird,  auch  schnell  erhILrtet,  dasa  er  aber  auch  in  der  Hitze  leicht  rissig  ,  daher 
undicht  wird,  was  sich  durch  Äusscbwitzen  von  Tbeer  an  den  Verkittungsstellen  kundgibt. 
Blesem  Uebelstand  ist  am  leichtesten  dadtircb  abzuhelfen «  dass  mau  dem  Rostkitt  io 
Yiel  Gerstenspreu  bt^imengt„  als  die  Masse   vertragen   kann,  ohne  zu  mager  zu   werden 

Hei  der  Anwendung  dieses  Kittes  Eum  Dichten  der  Muffen rßhren  bringt  man  ab- 
wechselnd mit  je  1  Part  hie  Kilt  gleichzeitig  immer  1  Lage  Hanf  oder  gutea  Werg  mit  in 
die  Mufle,  und  treibt  den  Kitt  sammt  den    HanfoinUgen  satt  ein.  j 

Herr  Oltseh  wendet  aU   Dichtungsmittel   für  Retortenaufsteigröhren  ein  Gemenge  Ton  j 

8  Pfd    EiscnspÄbnen,  3'/^   Pfd.  Thun,   V*   ^^^*  Schwefel  und   '/♦  Pfd.  Salmiak    (letzterer  in  ' 
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WasMr  geltet)  schon  seit  Jahren  mit  gutem  Erfolg  an,  ist  aber  aaoh  fftr  Beimengung 
Ton  Gerstenspreu  und  HanfeinUgen  beim  Dichten. 

Herr  01t seh  hat  bei  Herrn  Tan  Baerle  auf  dessen  Fabrik  in  Worms  sehr  schön 
gearbeitete  Ghamotteretorten  in  ungebranntem  Zustande  gesehen  und  Herr  R.  Gasch  hat 
van  Baerle'sche  Chamottesteine  lu  seinem  Ofenbau  Terwendet  und  lobt  dieselben  sehr 
als  reeht  sauber  gearbeitet,  gut  gebrannt,  frei  von  Brandrissen  sehr  feuerbeständig  und 
daaeihaft. 

Es  lisst  sich  demnach  erwarten,  dass  Herr  Tan  Baerle  auch  recht  gute,  tadeifreie 
Ghamotteretorten  liefern  wird,  sobald  er  einmal  in  Stand  gesetst  ist,  seine  bereits  fertig 
getrockneten  Retorten  lu  brennen  —  der  Brennofen  für  Gasretorten  ist  nAmlieh  noch  un- 
Tollendet,da  diese  Fabrikation  des  Herrn  Tan  Baerle  noch  gana  neu  ist.  Herr  R.  Gasch 
hat  SeUar's  Gement  probirt  und  gefunden,  dass  derselbe  sehr  empfehlenswerth  als  Re- 
tortenkitt und  zu  Ähnlichen  Verwendungen  ist,  jedoch  nicht  für  Retorten  in  der  Hitse. 

Er  besteht  nach  Herrn  R.  Gasch  *s  Untersuchung  aus  schwefelsaurem  Baryt  (Blano 
fire)  und  kieselsaurem  Kali  oder  Natron  (Wasserglas.) 

Herr  Braumöller,  Geschftftsreisender  des  Herrn  k.  Faas  in  Frankfurt  a/M.  aeigte 
den  anwesenden  Herren  einige  Sugg- Friedlebe  nasche  Trocken  regulatoren  und  machte 
damit  Versuche  aur  nicht  geringen  Ueberrasohung  der  ganzen  Veraammlung,  indem  eine 
einmal  regulirte  Gadflamme  auch  bei  noch  so  sehr  Termehrtem  Druck  in  constanter  Grösse 
mit  kaum  nennenswerther  DruckTerftnderang  rahig  und  schön  hinter  dem  Regulator  fort- 
brannnte,  während  eine  gleichzeitig  Tor  dem  Regulator  angebrachte  Flamme  bei  gleichem 
Brenner  und  bei  sehr  erhöhtem  Druck  sehr  gespreizt,  uoschön  brannte  und  nur  ganz  ge* 
ringe  Leuchtkraft  hatte.  —  Da  diese  Regulatoren  siigleiüh  sehr  bequem  zu  gebrauchen, 
auch  sehr  leicht  anzubringen  und  billig  in  der  Anschaffung  sind,  so  wird  deren  Einfflhr- 
nng  fftr  PriTatflammen,  ganz  besonders  aber  fQr  Strassenflammen  wohl  unbedenklich  als 
sehr  iweckdienlich  und  Tortheilhaft  anzurathen  sein.  Durch  diese  Regulatoren  ist  ohne 
Zweifel  die  Aufgabe,  die  im  Röhrensystem  uuTermeidlich  eintretenden  Druekschwankungen 
auszugleichen  und  unschädlich  zu  machen,  aufs  Vollständigste  gelöst  und  es  steht  daher 
zu  erwarten,  dass  dieselben  alle  sogenannten  Sparbrenner  mit  der  Zeit  gänzlich  beseitigen 
wird,  indem  bei  Anwendung  dieser  Regulatoren  sich  jedenfalls  auf  weit  bequemere  und 
unfehlbarere  Weise  eine  Gasersparung  erzielen  lässt,  wie  durch  Sparbrenner.  (Siehe  Journ. 
t  Gasbeleucht.  1869  Seite  186  Zeile  11  u.  f.  von  obenl) 

Ihr  Vorzug  Tor  den  nassen  Regulatoren  ist  von  selber  einleuchtend,  um  so  mehr  als 
die  Umwechslung  der  darinnen  wirksamen  Membrane,  wenn  solche  etwa  nach  Jahren 
unbrauchbar  geworden  sein  sollten,  nur  wenige  Groschen  kostet.  Der  Maschinenfabrikant 
Herr  G.  Koenig  in  Speyer  hat  den  Verkauf  von  Sn gg-Frie dl ebe naschen  Regulatoren 
sa  Fabrikpreisen  fdr  die  ganze  Pfalz  flbernommen. 

ttd  y.  Besichtigt  wurden:  das  Kraemer'sche  Eisenwerk,  die  Maschinenfabrik  ron 
Weiland,  Menth  &  Gomp.  und  zuletzt  die  Tagi^ebäude  und  Anlagen  der  Grube  Hei- 
nits  (Förderungs-  und  Wasserhaltungsmaschinen,  Kohlenwäsche  Vercoakungsöfen  u  dgl ), 
sowie  auch  die  Versuchsgasanstalt  zu  Heinitzgrube,  Zu  letzterer  gehört  ein  wohleinge- 
riohtetes    chemisches  Laboratorium   mit    sehr  sehenswerthen  Apparaten. 

Bei  dieser  Gelegenheit  hatte  Herr  R.  Gasch  die  Gate,  den  anwesenden  Herren  ei- 
nige sehr  interessante  chemische  Präparate  zu  zeigen  und  die  nöthigen  Erklärungen  dazu 
zu  geben. 

»d  ¥1.  Zum  Ort  der  nächstjährigen  Versammlung  wurde  Franken- 
tbal  bestimmt. 

Grflnstadt  im  Juli  1869. 

Fr.  llgen. 
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4^{)  Betriebs*Berioht   der  GiLBuneitAU    B»gAt). 

Bericht  fiber  den  Betrieb  der  Gasanstalt  Sagan  fSr  das  Jabr  1869* 

Wenn^  wie  aus  dem  vorjlbrlgt^n  Btiricbt ,  welchen  ich  &ufi  den  roiiiigelbjifteii  No- 
iitea  meine«  Vorgängers  suaitnmenätelii}!]  musste ,  Eiervorgtiht,  die  ErwarLTingen  ,  welch« 
an  die  veränderte  Conairuction  eines  TheUes  der  Retortetiüfun  g^kciiipft  worden  waren, 
»ich  im  Jahre  18<>7  nicht  erfüllt  battt^n ,  so  schien  es  mir  bei  ü<ibernahrae  der  Loitnng 
der  Aiaatall  die  eraiti  Aufg:ibe  zu  »mn^  (\\c  Griinde  hiefür  zu  suchen  und  mit  Resfiitiguiig 
der  Ursachen  ein  günstigeres  Resultat  herbeisufübren.  Die  HaiifHitr^achen  glaubte  ich  in 
nieht  riohtiger  Auaführung  der  Torgescbriebenen  C<>ntttrnctiün ,  sodann  aber  in  der  wenig 
raüonellen  Betriebsftlhrung  jielbst  suchen  scn  oiüssen.  Die»e  meine  Ansicht  wurde  durch 
den  AasBpnicb  des  Herrn  Director  Lehmann  in  HreälaUf  Erßiider  der  Oefeu  ,  später  1e^ 
diglioh  bestätigt.  Da  nun  die  Oefen  in  ibrcr  gegenwärtigen  Gestalt  dem  einen  Tbeil 
ihrer  Aufgabe  den  Theer,  re^p.  die  Theerdiiinpfe  xura  grösseren  Theil  in  Gas  überzuführen 
nicht  genügen  konnten,  so  wurde ,  weit  hei  dem  »onst  guten  Zustande  der  Oefen  erneute 
gröBsere  Änsgnben  nicht  KU  rochtferdgen  waren,  die  hintere  Vorlage^  welcher  jene  Auf- 
gabe Eußel,  entfernt  und  nur  die  einrache  DrnckentI astung  beibehalten.  Diese  Aenderung 
hat  sich  im  Laufe  des  Jahres  vollkommen  bewährt,  denn  eine  Ausbeute  von  1677  c'  Öat 
pro  To»  und  bei  einer  durchschnittlichen  Leuchtkraft  von  Iß — 18  Kermen,  aus  Förder- 
kofalen  f  bei  welchen  nur  Vs  Stückkohlen  waren,  kann  immerhin  ein  befriedigende«  He- 
sultat  genannt  werden,  dem  dea  Vorjahreä  gegenüber,  nach  wcleh&m  aus  der  Tonne  Kohlen, 
lur  HäJPte  Stuckkohlen  nur  1541  c'  Gas  gewonnen  wurden.  Diu  häufigen  Betriebsstur* 
ungen  und  geringe  Leuchtkraft  des  Gase«  sind  mit  Unrecht  den  Oefen  »ur  Last  gelegt  worden 
und  ßnden  ihre  Erklärung  in  ganz  anderen  Ursachen.  Die  Betriebsstörungen  traten  im 
Jahre  1868  in  erhöhtem  Maasse  auf  und  nehmen  mitunter  einen  bedenklichen  Character 
an^  sie  bestanden  in  Ablagerungen  von  Naphtiilin  iu  dem  Rolirsystem  der  Anstalt,  liorror- 
gerufen  durch  die  gün^^lich  ungenügende  Condensation.  Um  diese  au  verbessern  .  hatte 
man  durch  Einleitung  von  Massen  von  A mmoniskw asser  ,  die  Scrubber,  ein  Conden«iator 
fehlt  ginsHch,  in  Condensatoren  umwandeln  wollen  .  und  dadurch  aber  nichts  weiter  als 
Zerstörung  der  Leuchtkraft  des  Gas«s  erreicht.  Durch  Audschalten  der  AmmoDiakwasacr- 
Pumpe  wurde  augenblicklich  Gai  von  genügender  Leuchtkraft  erzielt.  Die  Ablagerungen 
des  Naphtalins  konnten  nur  durch  Einleitung  von  l>aßipf  in  die  angebnhrtcn  Kohren  ent- 
fernt werden,  weil  bei  durchweg  vorhandenen  Mufi'n Verbindungen  nicht  anders  beiau- 
kommen  war.  Die  Reinigung  des  Ga^es  beanspruchte  im  Laufe  de<}  Jahres  einen  gros- 
seren Kostenaufwand  als  wie  unter  anderen  Um<»tänden  erforderlich  gewesen  wilre.  Bei 
nur  einigermasaen  stärker  werdendem  Ketriebe  mus^ite  die  Lamtngsche  Ma^se  bei  Seite 
geaetxt  werden,  weil  dieselbe  durch  T  h  eer  ab  lagern  n  gen  ,  in  Folge  der  ungenügenden  €on- 
densation  schnell  unbrauohhar  und  nicht  regen  e  ratio  na  fähig  wurde.  E«  blieb  nichts  übrig 
als  211  der  theuern  Kalkreinigung  zn  greifen.  Aus  demselben  Grunde  konnte  da»  Dtiike\^che 
Verfahren  nicht  In  volle  Anwendung  kommen.  Hiezu  kömmt  noch,  duss  die  Hardentiäche 
der  einzelnen  Relnignngsk ästen  der  Production   nicht  mehr  entsprechend  ist. 

Mit  Steinkohlen  sind,  um  billigeren  Anerbietungen  gerecht  zu  werden  ,  aus  verschie- 
denen Gruben  Versuche  gemacht  worden.  Kein  einziger  Versuch  hat  ein  l^r  die  hiesigen 
Verhältnisse  hofriedigendes  Hesultat  ergeben.  Die  eine  Sorte  gab  bei  geringerer  Qualität 
des  Gases  eine  etwas  reichlichere  Ausbeute,  die  andere  wieder  geringere  Ausbeute,  ohne 
bessere  QualitÜt.  Alle  Sorten  aber  lieferten  nicht  brauchbaren  t!oaks.  Es  musste  dah«r 
Ton  den  billigeren  Bezugsquellen  abgesehen  und  wieder  zu  der  früheren  Quelle  und  zwar 
zu  Herrn  v.  Culmitz  in  Ida  Marienhütte  zurückgekehrt  werden.  Gasanstalten,  die  von 
den  F5rderungsortcn  der  Kohlen  weit  entfernt  liegen  .  kann  nicht  genug  empfohlen  wer- 
den, stets  die  besten  Gaskohlen,  wo  möglich  Stückkohlen  ,  trotz  des  theureren  Preises  su 
Terwenden,  und  wäre  es  aiich  nur  um  guten,  zur  Feuerung  in  Btubenüfen  sich  eignenden 
Ooaks,  zu  erzielen. 

Die  Theerausbeute  von  14^  F^f^d.  pro  To.  taut  Ausweis  der  Betriebsrechnung  erscheint 
etwas  SU  gross,  ist  e»  aber  In  der  That  nicht  ,  weil  die  Theerausbeute  für  18G7  in  deu 
einzelnen  Monaten  stets  su  niedrig  angegeben  worden  war  ^  es  stellte  sich  demnach  bei 
gänzlicher  Räumung  des  Yorratbes  ein  bedeutendes  Plus  heraus,  welche«  auf  Rechnung 
des  Jahres  ISGT  kdmmt.  Die  Gasabgabe  ist  in  stetem  Zunehmen  bcgri^Ton ,  und  besonders 
aeit  September  1868.     Die  Produotion  von  1868  übersteigt  die  von  1867  um  1,233,300  c*. 

Eine  weitere  Ermässigung  der  Gaspreise  hat  stattgefunden  und  zwar  beträgt  der 
Ghmndpreis  2  Tblr.  Grössere  Consumenten  zahlen  1  Tblr.  21  8gr.  und  ein  Etablissement 
1  TWr*  22  SgT.  6  Pf.  Der  Durcbschnittapreis  betrug  demnach  1  Tblr.  29  Sgr.  0.83  Pf. 
und   war  um   5  Sgr.  0,2G1   Pf,  niedriger  wie   1867,     Die  Öelbstkosten    von   1000  c*  wirk- 
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neh  Terwerthetem  Gase  stellen  siob  auf  1  Thlr.  14  8gr.  10  Pf.  Die  Ton  1867  betrugen 
.1  Thlr.  16  Sgr.  2,94  Pf.  also  nm  1  8gr.  2,94  Pf.  niedriger. 

Von  den  prodncirten  Goaks  worden  51,08  pCr.  sur  Unterfeaernng  noter  die  Oefen 
und  den  Dampfkessel  Terwendet,  im  Jahre  1867  dagegen  wurden  73,89  pCt.  Ton  der  Pro- 
dnotion  Terbrancht,  wss  eine  Erspamiss  ron  22,81  pCt.  ergibt. 

Die  Erhaltung  der  Gasmesser  beanspruchte  eine  siemlich  hohe  Summe,  diese  Aus- 
gaben wurden  herbeigeführt  dadurch,  dass  ein  Gasmesser  allein  im  Werthe  ron  200  Thlr. 
angeschafft  werden  musste,  sodann  aber  sehr  Tiele  Gasmesser  und  awar  gerade  diejenigen 
kleinerer  Consumenten ,  welche  fast  V4  des  Jahres  ausser  Betrieb  sind,  unbrauchbar  wurden. 

Diese  Ausgabe  fftllt  um  so  mehr  in*s  Gewicht  als  bereits  seit  einigen  Jahren  keine 
Gasmesse r-Miethe  gezahlt  wird,  und  somit  kein  Aequivalent  geboten  wird. 

Die  Ansahl  der  bei  Priraten  stehenden  Gasmesser  betrftgt  259  St.  und  sind  Ton  diesen 


146  FL 

3  Fl 

66  , 

5  „ 

19  » 

10  « 

7  » 

15  » 

9  » 

20, 

8  „ 

80. 

4  „ 

60  „ 

2  , 

80  , 

1  , 

160  , 

1  » 

800  „ 

welche   sn  epeiten 


haben  690  FL 
649  , 
297  „ 
184  , 
230  „ 
230  , 
278  . 
171  , 
60  , 
266    , 

Die  Flammensahl  betrftgt  nach  genauen  Ermittlungen  an  Ort  und  Stelle  8842  aus- 
schliesslich 55  Fl«  bei  Priraten.  deren  Leitung  Terschlossen  ist.  Die  Zunahme  der  Flam- 
men betrug  im  Laufe  des  Jahres  186S  219,  und  swar  sind  dies  solche,  welche  fast  das 
ganze  Jahr  hindurch  brennen.     Die  Gesammtsahl  der  Flammen  betrftgt  demnach: 

a.  162  Flammen  der  öffentlichen  Beleuchtung 

b.  2842         „  bei  Priraten 

Summa     3004  Flammen. 
Der  GasTcrbrauch  rertheilt  sich  wie  folgt: 

besflglich  a      828,892  c' 

b.  6,029,086  „ 


Summa     6,8ö2,977  Cubikfiiss. 
Demnach  sind  im  Jahre  1868  mehr  rerbraucht  und  besahlt  worden: 

725,228  Cubikfuss  Gas. 

Betriebs-Rechnung  für  das  Jahr  1868. 

Anzahl  der  Flammen  am  81.  December. 

Oeffentliche  Strassenflammen  162 

PriTatflammen  2842 

8004  Flammen. 
Gas-Production. 
Bestand  am  1.  Januar  1868.  20,400  c' 

Production  Tom  1.  Januar  bis  incl.  31.  December  1868.     7,620,500  „ 

Summa    7,640,900  « 
Gas-Consumtion. 
Oeffentliche  Beleuchtung  828,892  & 

PrivatbeJeuchtung  6,029,085  „ 


Bestand  am  31.  December  1868. 


6,852,977  , 
21.000  n 


6,878,977  c' 


Bleiben  Veriuste         766,923 


Thl?! 


Produotions- Kosten 
Gas-Kohle. 
4544  To.  Steinkohle 
20,2  Ctr.  Amerikanisches  Harz 

Ab  fftr  gewonnene  Producte: 
5669  To.  Coaks 
678  Ctr.  Theer 


8g 


Pfl 


Thlr. 


2789 
405 


Sg 


PfjIThlr. 

|4288 
71 


8g 


PÄphlr. 
10 


^Tf 


4359 


8195 


10 
6 


462 


Betriebi- Berieht  dar  GäSänatAlt  Sag&ü. 


Thlr,,Sg,Pf!Tblr,  Sg'Pf 

°to: 

F 

^ 

IEe" 

SgfPf. 

Feueriinga-MÄteriiil 

1 

ii         \ 

1164 

9^  4 

B5  Ctr.  Stcmkühlcntheor 

1 
1 

ösiso  — 

( 

40  To    öteiokohlen 

ae'-'l- 

2897  To.  Coaka 

]U48J&> 

1541 

5 

— 

1541 

5  — 

RciuigungsmAteriftl 

152  To,  Kalk 

22a 

10 

8 

20  Ctr    Ei*eii?itriol 

27 

8 

4 

5  Ctr    Bührsp&hne 

5 

— 

— . 

1   Schftchtruihe  Kuseners 

4 

10 

— 

259 

U 

1 

Ab  för: 

280  To.  GrünkÄlk 

*^ 

— 

— 

37 

10 

-1  222 

14 

222  14 

— 

2927,28 

4 

Hierzu    tu    ArbeitalübneD 

Bedienung  der  Oefeö  und  Apparate 

848 

13 

6 

Nebenurbeiteii,  V^'eitretüng  dea  Scbloiaen, 

P  ri  TÄt  Ein  rieh  tungen 

259 

u-l 

; 

1107 

24 

6 

1 

1 

1 

1 

11 

4035] 22 [10 

1.    An  Materialien  : 

Zur  Feuerung: 
Coaks  0,637  To. 

Theer  1,87     Pfund 

Zur  Reinigung 
Kalk 

EiaeoTitriol 
Bohrapftne 
Raftoners 


Auf  eine  Tonne  Kehlen  k  360  Pfund  kemmeu  : 

2.    Au  Pryducten; 
Gas  1677,04     Cubikfua« 

Coaks  1,183  Tonne 

Thcer  14.817   Pfund 

Düngekalk  0,0G1  Tonne. 


0  0B3  To. 
0.44     Pfund 
0,11     Pfund 
0,031  Cubikfuaa 

Selb  at-  Ko  sten  -  Be  recb  n  u  ng 
Toii  1000  CubikfuHja   wirklich  verwertheteni  Qaae, 


DurebsehDittUcbe   Leuchtkraft    18  Kerzen* 

Stearin  6  aufs  Zollpfund.   6  c^  Conttum. 

BchDittbrennei' 


IblSg 

Pf 

\h  Sg 

Pf. 

Froductions-Koaten: 

Gaakoble. 

18 

9.33 

Ab  davon   Wertb  der  Nebenproducte 

^ 

13 

11  8i 

— 

i 

T,48 

Feuerung&materiäl 

— 

— 

— 

'— 

6 

8,96 

ReinigungHmaterlal 

— 

1 

Itß 

Ah  davon   Werth   des  Düngekalk ea 

— 

^ 

1,96 

— 

11,64 

Americanisches  H«rz 

, — 

— . 

— ■ 

, 

_ 

373 

Betriehi-  und  andere  Löhne 

— 

— 

— 

— 

4 

;  10,19 

17 

6,00 

Blerau    treten: 

Erhaltung    der   Änatalt    nebat  almmtlichem  Zuhehür    mü  Be- 

leuchtung 

— 

7 

1,09 

GeaDhÄftsunkoaten ,    Gewerheateuer  ,     Feuerveralcherung ,    Ge- 

bttudesteuer 

-* 

— 

6,79 

Bedienung  und  Erhaltung  der  Straaaenlaternen 

— 

1 

0.54 

Gehilter  und  Tantieme 

— 

5 

5,79 

Unterhaltung  der  GaameAser 

— 

2 

2.47 

Zinaen  und  Amortlaatiün 

-10 

11,32 1- 

27 

4,00 

Selbatkoaten : 

1    ^ 

14(  10,00 

Terkauftpreiae  in  medio 

1 

jl 

29 1     0,63 

Nutzen  pro  mllle  : 

15     9,27 

Dl«  Selbstkoaten  betrugen  im  Jahre  1867 

1 

16 

2,94 

also  weniger: 

ft              »                        n              n         ft         1868 

l 

!4 

10,00 

1   11    2,94 

Der  Verkaufaprciä  war  im  Jahre  18C7 

2!   5 

1,091 

i                    n       n         n         1868 

l] 

29 1 

0,830i 

- 

5 

0,261 
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An  Priraten  Tkft.  Gas 

jf  £tir  StrAüscnbeleuchtting    •  ••.•••• 

„  Terkaaft«m  Coaks  • 

^  Coaks  inr  Fenerung 

ji  CoakS'Bestmnd  •••..•••• 

,  Tbeer-Besland •  .  .  . 

,  4  ^rCtnkaLk- Bestand       •  •  •  « 

,  Gewinn  an  PriTatgis-EInriobliing^n  md  WafMrlditnngen  . 

„  In's  (3eme:n      . » 

Bnmma  Thlr. 

Aaagabe. 


ThS: 

1191« 

1580 

740 

li48 

600 

405 

87 


Pf 
7 


788I18'— 

28!  51  8 


17451|29|  4 


Per  Steinkohlen  inr  Vergasung 

„  „  inr  Feaening  •...*• 

„  Coaks  lor  Feaening 

„  Kalk  iTir  Beinigong 

„  Eisenritriol 

„  Bohrspfthne 

„  Baseners 

„  Deicke,  Remuneration        ..••.•• 

„  BetriebAarbeltBl^bDe  •.•*..•• 

,,  Löhne  fiir  Nebenarbeiten.  Gaseinriehtungen,  Wasserleitungen 

„  Unterhakang  der  Werkseuge,  tier&the        •         •         .         . 

n  n  n     Apparate 

^  n  „     Oefen  und  Betorten  .         •         •         . 

^  ^  d^s  Robritj^temi    •••••. 

,  Direrse  Bctrieb^bedörfnitRe        •••,.. 

,  BeUnchtang  d«r  AnatAlt  •••... 

„  UnterbaltuDg  und  Hedl«iiung  der  Laternen 

„  Fonerreriiicb^irungf  Gewerbe-  und  Gebftnde-Steuer 

jf  Burean-Bedürfnbfte    ..•••••. 

,  Qehi)t<>r  und  Tantieme 

j,  Unterhaltung  der  Gasmesser 

„  Insgemein 

„  Zinsen  und  Amortisation  ••.... 

„  Unterhaltung  der  Gebftude         , 

j,  Saldo  Uebersohuss 


Summa  Thlr. 


Thlr, 

4288 

86 

1448 

828 

87 

5 

4 

2^ 

858 

259 

218 

91 

799 

158 

171 

811 

838 

48 

80 

1184 

504 

20 

2500 

83 

4OIOI29 


10 


Pf 
10 


6 
3 
7 
7 
11 
3 


1754129 


Vermögens^Uebersicht. 

A  0  t  i  T  a. 


Werth  der  Anlage       •         •         •         • 
Bestlnde  an  Materialien  und  Producten 
„        des  Magasins 

Beete 

Baarer  Cassenbestand 


Thlr.  lÖgiPf 

60870  I2I  2 

1768  20  - 


1406 

150 

1234 


65424  25    3 


22 


8 


4^4  Betritbi-Berielit  der  aaMuuUH  Bägui. 


P  ft  ■  f  i  T  a. 

Zum  Ban  Aufgenomme&e 
AmortiMtioa  1864.     . 

H            1865.     . 

„            1866.      . 

M            1867.      . 

Capftalien 

4743.    4.     8 

6400.  — .  — 
:        .        .        .         1100.-.- 

.      .     .      .      ;      7000.  — .  — 

58043 
28243 

4 
4 

Pf 
8 

II             186o. 

6000.  -.  - 

8 

Yerbleiben  Soholdett 
Netto  UebenohuM  bia  1868  inel. 

848001  — 
80624j25 

3 

Sftgftn  im  Febnuur. 

6.  Äeberi. 

65424  25 

3 
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Die  Fabrik  feuerfester  Produlrte 

von 

PET.  CHE.  FOESBACH  &  C- 

in  Mfliheim  am  Rbein 

empfiehlt  ihre 

gjasirten  &  imglasirtenGhafflott-6as- 
Retorten,  ed  feuerfesten  Steine. 

Für  Oas-BetorteiB  sind   ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach 
männer  Deutschlands  festgesetzten   8  Betortenmodellen    noch   24    diverse 
Modelle  yorräthig  nnd  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  nnd  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  Sieine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  (Ür  Oad- 
Oefen ,  eheiBBlselBe  Anlagen  ssnd  Httttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  nnd  ist  in  den  gewöhnlichen  Formiaten 
immer  Vorräth.  , 

Preis-Courants ,  sowie  Skizze  dar  vorräthigen  RetortenmodeHe  ziehen 
den  geehrten  'Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (662) 
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«iiipfipliU  ihr«  Prodaete  Utk  kwührter  GQte   I 
ksteas. 

Von   Thonretcftrten    ^aU^  ich  yon 

den  g&ngbaroren  von  mehr  als  50  rerachiedenen 
Fornaen  in  dor  Regdl  Vorrath  und  wird  jede  belie- 
bige andere  Form  prompt  geliefert.  Die  giito 
Brftuohbftrkoit  meitier  Retorten  und  deren  tttisse rat 
correkte  Form  hat  iiah  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
in  einer  groasen  Anifthl  Fabriken  bente  Anerkenn- 
ung rerftcbafft,  worüber  gerne  Zeugniase  zu  Dien- 
sten stehen,  —  Vermöge  der  beeondera  sorg- 
filtig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  rtss- 
freten  inn«raQ  FlAchen  wird  die  Qraphit-Ent- 
ferunng    in  hohem   Grade  erleichtert. 

Q-atiE  besonders  k&nn  ich  im  Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Nach  einer  sehr  groaieu  Anaahl  von  Yersiichen  ist  es  mir  gelungeti ,  eine  in 
Jeder  Beaiebung  Tollkommene  Glasur  hersnatellen,  welche  die  Entfernung  des  Graphits  am 
Gewölbe  der  Betorte  in  wenigen  Minatan  ermöglicht.  Nur  am  Boden  dar  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kuraen  Zeit  des  Aaebrennetis  ^  wozu  meine  Ausbrennemtitden  sehr 
ptli  Dienste  leisten. 

Die  Vortbeile  gut  glasirter  Retorten  haben  eich  durcb  die  Praxis 
ftli  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiese  n. 

Ferner  liefere   ich: 
PorniBtellie  woronüber  800  Modelle  TorrMhig  sind,  in  allen  Gr6ssen  bis  an  10  Ztr. 

pr,  Stück  von  Toni'igiicher  feaerbesiändiger  nicht  schwindender  Qualität. 
FenerreHte   Stetae  gewöhnlicher   Form  sind  stets  Territhig* 

Forner  empfehle  ich  i 
Steine  für  Elsenwerke  %n  Buhöfeii,  SohweiMsefeii  etc.,  mi  Ola^fabrikf n,  F^nell&nfftlirik«! 
ete   dann  Gla8Ji?!J4;hmel2häfen,  Infifeln,  RöbreA  etc, 

Fflr  chemische  Fabriken: 
SfturegefllsNe«»   Rolireil»    Bleibe    von    besonders    geeigneter    Qualitüt    fflr  Sodft- 

HchMeUiifen  und  alle  in  dieses   Kaoh  einschlagende  ArtlkeL 
Abtritt-  und  Wasserleitun^M-Eühren^    Kftmin&afiätze ,  etc. 
F«l«rfegten  Tkan    bester   Qnalitfit  aus  eigenen  Gk^ben 
MÜrtilinftssa  fein  gemahlen  von  geringster  Bcbwindangt 

Die  Preise  atelte  ich  entsprechend  bitUgst  und  bin  ich  CttiPCll  bedeiltellde 
T  0]PgPllliK£niIlg  meines  EtablisHements  in  den  Stand  gesest,  auch  die  umfaogreicbsten 
Aufträge  promptest  xu  erledigen.  v      v^       m      «j  i 

(608)  J,  xi.   UrOltJli   Gasfabiikant 
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feiier»feftier  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

LOUIS  BOUSQUET  &  CT 

in 

Iiyon-Talse 

(Frankreich.) 

iE&Le  der  bedeutendsten  JPabriken  !E3uropa*8. 

Sflbenie  Preb-ledaflle 

bei  der  inteniationalen  Auastellimg  in  Paris  im  Jahre  1867. 

DU  Fabrik  fenerfester  Prodakte  in  I^jen-Tal«« ,  gegründet  Ton  den  H^rr^n 
Mjmmim  Bevs^iei  A  de.  Im  Jahce  1834  empflehh  lieh  dftt^  Um  TörtMtlioiOiüt 
ihrer  Fabrikate,  welche  heute  in  gans  Europa  bekannt  sind. 

Die  etete  eunehmende  Zahl  der  Gasanstalten,  welche  die  Betorton  der  Herren 
Ii#«to  Il«i9«q«et  4c  de.  In  läj^n^TmMm^  benütsen ,  beweist  die  nnwi^erlegUchen 
VociOfe  dieear  Betorien  ror  anderen  Fabrikaten. 

Ein  besonders  darohgebildetea  patentirtes  Verfabire^  bei  dev  Fabrikation»  sowie  die 
ausserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  Terfahren  wird,  haben 
es  dtaer  Fabrik  ermftglioht,  mit  ihren  Produkten  den  erstea  teig  su  erreichen.  So  hat 
auoh  die  Jurj  der  internationalen  Ausstellung  von  1867  ihr  die  erste  elll»eme 
Medaille  Mes  fllr  Beterten  suerkannt. 

Oasanstalten,  welehe  etwa  einen  Versuoh  mit  diesen  Retorten  su  machen  geneigt 
wAren,  stehen  Bererensen  der  folgenden  Fabriken  in  Diensten: 

Asoh,  Bdhmen«  Kempten.  Lausanne  (Sohweis) 

Baden-Baden. 

Bamberg. 

Biberaoh. 

Gannstodt 

Oeblüu. 

Gulmbach. 

Donauwörth. 

Eisenach. 

EichstAdt. 

Erlangen. 

Fürth« 

Germersneim. 

Hersfbld. 

HaU  (Wüttemberg). 

Ingolstadt. 

Die  Betorten  der  Herren  !«•  Beas%net  4^  €i<s  sind  fllr  Qa«  ToUl^poMien.  un- 
durohdringlieh.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstfitst,  mit  direkter  Flamme 
erhitst,  ohne  dabei  su  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  rerfertigt  nsok  eingesandten  Maaese^  Steine  Jeder  Art  nnd 
Ctodsse  fl&r  Oefen  aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  fllr  Fenemngen* 

Aufträge  wolle  man  nn  die  Herren  Ia.  Bousquet  A  Ctte«  A 
liyoB-Tnise»  Dtfp«  du  BliAmn  (Frnuee)  richten* 

69» 


Kempten. 

Lausanne 

Kaufbeuren. 

Lusern 

Undse. 

Stfl« 

Memndngetf. 

▼«▼07 

Reutlingen. 

Lorges 

Soliweintei. 

Lode 

Straubing. 

Soleure 

Salaburg. 

Saint-Imier 

Sehw&b.  GemÜBd. 

Winterthar 

TimniMtein 

NjroB 

Ulm 

Bern 

Coi«»                   (S9|iweli^ 

Baael 

Freiburg 

» 

Thun 

Genf 

ti 

Zürich 

Kolbrunien 

n 

St.  Gallen 

La  Cham  dmt&uä, 

» 

Sion 
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(585)  Fabrik 

feiieiTester  Praduete 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


in 


DÜISBÜR« 

am  Rhem. 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  internationalen  AusatelJimg  in  Paris  im  Jahre  1867* 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet.  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienensti'änge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Betörten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen* 

Tlegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche    an  Ausdehnung    gleich,    sichert   das   Etablissement    die  ^j 
prompte  Ausführung  auch  der  gröasten  Auftrage*  ^^1 
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Stettin    1866. 


Fabrik  filr  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation 


JlUPINI^i 


Friadrieh-Str.  9. 


Berlin 

Andrea8-Str.  73 

der  Breakottr^StrMse 


FUifttfl  Breil&u 
SoDnen-Str.  36. 

empfiehlt  Mine  CtaUMiMNMr  Ton  2—150  Flammen  in  Gehftnsen  Ton  starkem  selbst  ver- 
ainntem  Bleoh.  ebenso  seine  patentirteii  OMUnesser  gleiober  Grösse  ohne  Preis- 
erhölrnng,  welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
und  ToUständige  Sioherheit  in  Betreff  des  Ansblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gew&hren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  Tielen  St&dten  einer  regen  Verwendung. 
IMe  Stirke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  Ton  4  Jahren  au  fibemehmen. 
BUMmma^^mmmemmer  mit  gnsseissemem  Gehftuse  ftlr  1000 — 80  000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  Ton  welcher  letsteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thfttigkeit  sind; 
bis  3000  C  per  Stunde  halte  ich  Btationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  su  liefern  im  Stande  bin.  fttedtregalatoren  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Ref^Atoren  fKr  kleinere  Leit- 
ungen BU  Glyoerin-  und  Wasserfdllung.  Ezltawitoreii  nach  BeaTschem  System  12—24', 
mit  Ton  mir  Tcrbesserter  Schieberrorrichtung.  Regulatoren  dazu  2,  8,  4t"  eto.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Belpttmie  ron  5"  bis  au  Jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.  WeehgeHiUhne  von  einfiicher  Rohrabspermng  bis  in  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätie  versinnt  und  unversinnt.  Wn^ehnppnrate,  einfacher 
sehr  praetischer  Construction.  Selileber  nnd  hjdranliiehe  mUine  jeder  Rohr- 
dimension.  TentOet  neu  und  praktisch,  au  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhfthne,  vorläufig  in  Diraeniionen 
von  2— lö''  Rohrweite.  Hnnomeier  Jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
construirten  Manometer  auftnerksam  an  machen,  welche  ich  ffir  2—12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  oombinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
Sftmmttlehe  Bleehnrbelten  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Reinigungskastendeckel, 
Wechselhahnhanben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Materiä,  auch  stark 
veninnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yersin- 
nerei  können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  StraMienlntenien  sechseckige, 
zur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  nnd  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  geftinden,  dassj&hrlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sAmmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  GegenstAnde ,  welche  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  oivilen  Preisen, 
sweckmissigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahningen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  WasserftlUung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen Jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  FfiUmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versnobe  geprüft  habe ,  .  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4j&hrige  Garantie  fibemehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorr&thig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
fiber  die  ZweckmAssigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  fiber  die  Gfite  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stoben  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  ffir  solide  nnd 
gnie  Gasmesser  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
geni  zu  Diensten.  (^^1) 


rar 

Strassenl  fite  rn  en 
ohne  Gli&if-Keaex* 


Dio  Ton  mir  gefertigten  Gasuhren  eind  tu  Engl&nii,  sowie 
f«Bt  auf  dem  gaosen  ContiDente  patentirt^  ^eiobnon  sich  durch  die 
untrügliche  Richtigkeit  ihrea  Ganges  Yon  allen  bisher  hekannten 
Gasuhren  aus^  das  Prinoi{i  dieser  Uhr  ist  ein  einfaches  und  doch 
rctlkemmen  seinecn  Zwecke  entiprecbendes,  wie  #o1ohea  ron  Tielen 
Autoritäten  durch  Atteste  anerkannt  worden* 

Um  eine  beäondere  Eigeniohaft  hervorzuheben,  wird  bemerkt^ 
daas  eine  DifTerena  des  Gasconjums  unt«r  allen  Umständen  nie 
2  Proaent  Gbersteigen  kann. 

Ein  fernerer  Vonsug  dieser  Uhren  ist.  das«  »iob  nasse  Gas- 
uhren anderer  Construction  ohne  grosse  Sebwierigkeiteu  in  dies 
i|ulst.   Princlp  umäDdern  lassen«  Durcbscbn.  y^  d.  nst*  Gr« 

In  Folge  des  grossen  BeifaTls  welchen  meine  0aa>Ubren  überall  gefunden  und  der 
mir  zugewandten  grossen  Bestellungen  habe  ich  meine  Fabrik  und  Maschinenkrilfte  der 
Art  vermehrt,  daaa  ich  jetzt  im  Stande  bin,  jede  Ordre  ^nf  Ubren  aa  ermlisalglen 
Preisen  pfampt  ausxtiffibren,  eine  lUfthriife  Garantie  su  ribemebmß»  und  sull- 
anii  fraclitf^el  im  ZollTereiu  zu  liefern : 

Statl«n»»Gas«<1Jlireii  and  Reifalatoren  fertige  in  j^der  beliebigen  Grösse,  in 
ktirsester  Frist  an^  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Fach  eoblagenden  Artikel  Atteatt 
nher  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  st«ben  mir  Ton  den  DireotioBen 

bedeutender  Gasanstalten  zu  Diensten.  — 

Troekene  Gaaregulatoren  für  Straasenlatemen  sowie    für  PriTatleiCungen.  —  Die 

Tou  mir  construirten  haben  sieb  seit  ihrem  Bestehen  eines  nngetbeilten  Beifalls 
au  orf reuen  gehabt  und  liegen  Zeugnisse  Tor,  dass  durch  dieselben  eine  Ersparung 
Ton  m  bis  M  pd*  nach  Verb&ltniss  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lich bei  ^trassenlatemen  mit  eminentem  Nu tae n  rerwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasreflector  angefertigt. 

BUebep  mit  Zelchmutifeis  und  Prelscuraiit ,  sämmilicher  von  mir  eonatrturtflQ 
Gegenstlnde  werden  auf  U  unsoh  franco  xugosandt 

Ed.  Smith, 

Fabrikant  Yon  troelciieii  und  nattsen  Gaanhreo, 
Gas  und  Wasiierllttini^H,  ExperlmetitaliF 
und    Statlcinfl-l^hren-Re^iiIatareti,     Qaflulir- 

prOl»lrapparale,  Pmnpen  neuester  Construction 

und  aller  in^s  mechanische  Fach  schlagender 

Artikel 

Eisen-  &  Messing'-Giesserei 
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Feuerfeste  ChaDiottesteine 

vom  kletnsteB  bis  zon  (srOssten  Format  iumI  in  jeder  ge- 
wODSChten  Fai^n,  (m) 

Chamottoinftriiel 
zor  Manerspelse  in  fein  genmlileneoi  Zustande,  sowie 

rohen  Thon 

fiti<l0rt  nflter  Znsichening  1klllig«terPrelaH«tftnnis  and  hemter^latA 
di»  folgenden  AUeete  bezeugter  <|iialUAt 

Me  PreÜLerrlich  von  Waitz'Bdie  Bersrwvriks- 

Verwaltnng  zn  Hirschbeig  bei  Grosialmerode, 

PiOTinz  Hessen. 

«  II  M  I 

Atteste. 

Hfihlliaaseii  i/Th,  12.  Min  1868. 
Wk  «wedlüMge  9«nM,    &mtB  «e   für    hiesig«   slftdÜsolM  BnmmB^i  eeü  4  Jabitti  Ton 
IMeii  igeliefertea  ObiMPiiottewMurea  tich  ekue  AnsnAhme  immer  als  gans  Tonflglieh  befvibrt 
haben.      lob    lAhle  Ibre   Cbamottefabrik  in  den  besten,    was  mir  in  der  Praxis   bekannt 
geworden  ist.  llejreHüihly  Ingenieur. 

Hameln,  17.  Septbr.  IBM. 
Der  Freiberrliob  Ton  WAite'soben  Bergwerks- Verwaltang  in  Hirsobberg  W 
€Pcossatmerade  beienge  Sob  hiermit  gen  «nd  der  Wahrheit  gemlss,  dass  tte  ans 
Ihrer  ThoawaaseaCshrik  von  mir  beaogenen  feaer£aston  Fabrikate  aosserordeatliob  gut  sind, 
dem  Fener  grosseren  Widerstand  geleistet  und  sich  in  meinem  Qebraaobe  weit  besser 
bewfthrt  haben,  als  das  ans  EngUnd  belogene  Material. 

F.  TMlMft, 
Baelteer  der  hies.  GasMiik. 

Hildes  heim,  7.  Angttst  1867. 
Ab  4to  nreihenrUeh  vog  Wftiti'sche  Bergw^rks-Yerwaltaiis  so  Hinehherg  h.  Orosfalmrode. 

Ihrem  Wunsche,  ein  Zeugniss  fflr  die  Güte  der  ron  Ihnen  fiihrioirten  feuerfoiten 
Materialien  ausstellen  su  wollen,  entspreobe  Ich  ttdt  Vergnügen,  da  ich  wit  1861  hei  dem 
Bane  und  Betriebe  der  GasanstaHen  su  Hildesheim,  Mühlhausen,  l^orthaim  und  Peine  Ihr 
Rahtikat  als  eines  der  besten  deutschen^  der  englischen  Marke  Cowen  ToUlc^mmen  ehe»- 
bürtig  sobitaen  gelernt  habe.  Die  sehr  grossen  Fa^onstücke,  welche  Sie  mir  für  die  hisaigen 
6er  Oefbn  lu  Theer-  und  Coksfeuerung  geliefert  haben,  haben  sich  so  ausgCMlchnet  ge- 
halten, wie  ich  bisher  kein  Material  habe  finden  künnen  und  es  gestattet ,  die  Oefbn  bei 
8% — 4ftiiidiger  Chargirung  in  ununterbrochenem  Betriebe  für  länger  ak  8  MoMtte  au 
halten.  Alle  Proben,  die  ich  bisher  mit  andern  deutschen  Steinen  gemacht  habe^  sind 
lange  nicht  so  gut  ausgefallen  und  werde  ich  deshalb  Ihnen  fernerhin  bei  allen  Neubauten 
imd  Reparaturen  sowohl  für  Pa^onstüoke,  als  gvwübnliehe  Steine   unbedingt  treu  bleiben. 

Ba  wird  mir  Uab  sein,  Ihr  se  TortreOliehes,  vor  allem  ao  i^eichaMgea  IMerial 
meinen  CoUegen  empfehlen  su  kOnnen  und  beaiehen  Sie  sich  desshalh  Torkommendan 
Falls  gerne  auf  mich.  Ihr  ergebener 

Mit  Hochachtung  W«  KAattiaeL 

GaaMHTik  ra  Celle,  den  24.  April  1868. 
Bescheinige  der  Freiherr  Ton  Wi^i  tauschen  Bergwerksrerwaltung  am  Hirsohberge  gern, 
dass  ihre  fonehfesten  Steine  und  Fa9onstÜcke  seit  llngerer  Zeit  fast  ausschliesslich  au  den 
Oimhaaten  Tcrweade,  auch  dass  ihrFaMkat  mit  su  den  holten  sftUe.  ü 
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<^"^     Die  Chamott- Retorten-  und  Stein -Fabrik 

von 

F.  S.  OESrS  WiUwe  &  Comp. 

in  Berlin,  Scbönhaoßer-AUee  Nn  128, 
«rlKubt  lioh  ihr«  Fabrikmte,  ml» Ch&mott-Ratorten,  im  Innam  mit,   Auoli  obne  Emaille,  snr 
Oma-  und  M  iner&liil-Berei  Cung^  so  wie  CliAmottsteiDe  in  jeder  t]«!iel>igeii  Form  und 
Git&sse  Eti  empfehltjß.     Von  den  g»ngbarit«n  8ort«i!  wird  Lager  göhalten  und  ffir  solche  s<h 
wohl  aIa  für  etwa  hestoUte  Gr«gon«täDde  die  hilligüCen  Preise  berechnet.     Au^ftge   werdeaj 
ohne  Vertilg  effektiürt* 

Auf    Verl&ngen    he^ohelnlge    ieh    hiermit,   d&»s   die    von   F.   S.  OeflfB  WIttwe  IL 

Cosip.,  hier^lhst,  Schönhauaer-AUee  Nr.  123,  zu  den  hieäigeu  stiLdtiBchen  Gas-Erieacht-  ' 
uiiga-An stalten  gelieferten  Chamott-Qas-Retorten^  «ich  higher  TorstügHch  gut  bewähren.  Die 
Oefen  mit  den  daxu  gelieferten  ChanaottsteltiGD  gebauet,  fortlaufend,  meist  2'/^  bia  3  Jahre 
im  stärksten  Feuer  ansgehalten  haben,  ao  daaa  ich  das  Fabrikat  zu  dem  besten  zAhle,  was 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  und  solches  nach  meiner  tinvorgrelflichen  Ansicht 
inil  Recht  als  TorzügUch  gut  empfehlen  L&nn 

ßerEn,  am  31.  J&nnar  1859.  KühaeUi 

Banmeister  und  technischer  Dirigent 
der  Berliner    Commmnal-G&swerke» 

Chamott-Retorten  im  Innern  mit  Emaille. 

£a  ist  nns  gelangen,  fflr  das  lunere  der  Chamott- Gas-Retorten  eine  Emaille  hersttstellen, 
welche  allen  Anfordernngen  an  dieselben  entspricht.  Nach  den  Ermittelungen  der  hiealg^n 
itldtisohen  und  auswärtigen  Gas  an  stalte  o ,  die  sich  dergleichen  emaillirter  Retorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  MaaASStabe  bedienen  ,  gewähren  dieselben  wesentliche  Vortheile, 
nftmlleh: 

Die  Emaille  ist  mit  der  Chamottmasae  der  Retorten  so  innig  verbunden^  dass  sie  niobt 
ahapringt,  und  beim  Anfeuern  der  Retorten  soll  ein  Reissen  der  Wandungen  fast  gar  nicht 
vorgekommen  sein^  daher  auch  keine  Gasverluste  stattgefunden  haben. 

Der  Anaats  von  Graphit  ißt  ein  viel  geringerer,  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten  ^ 
derselbe  lässt  sich  sehr  leicht  lösen  und  bedarf  nicht  des  vorbengeu  Ansbrennens,  daher 
in  6 — 8  Stunden  7  Retorten  in  einem  Ofen  vollständig  gereinigt  und  znm  Weitergehrauch 
bergefltellt  werden  können;  so  dass  die  bisher  im  Betriebe  durch  das  Aussoblacken  ver* 
anlassten  Störungen  fast  ganz  wegfallen. 

Voraussicbtlioh  werden  die  emaillirten  Retorten  viel  länger  im  Feuer  aushalten,  nb 
nicht  emaillirte:  da  sie  dem  Reissen  und  Springen  viel  weniger  und  faat  gar  niohl  unter* 
werfen  sind. 

Wir  erlauben  uns  hiernach  die  Herren  Direetoren  von  Gasanstalten  zu  ersucbeni  mit 
den  besagten  Retorten  Versuch  zu  machen  und  halten  uns  überzeugt ,  dass  die  erwähnten 
Yortheile  bestätigt  befunden  werden;  auch  wiirden  wohl  die  Herren  Raumeister  Kübnell 
und  8ohnubrT  welche  sich  unserer  emaillirten  Retorten  bei  den  hiesigen  städtischen  Gas< 
Anstalten  am  längsten  bedient  haben,  so  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  gewünscht« 
Auskunft  zu  geben, 

Höohaohtungsvoll  und  ergebenst  aeiehnet 

die  Chamott-Retorten  und  Chamottstein^Fabrik 

F.  S.  Oesfs  Wittwe  &  Comp. 

Sofaa&faattMT-AUee  Nr    US. 


I 
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J.  GMÜliliER  I 

Em^nirWaaren  u.Zifferblatl-Fdbrili^int  17 
SrimiNEBEHO  bE>;  BERLIN    ll 


Auf  Kfaien  eiwatlHrte 

SiraMenschilder,  HausDummern,  Firma- 
scbilder,  ferner  durch  schöneres  helleres 
Licht  Aosgeseichnete  Lampen-  und 

latemeu  -  Blenden    Air    Locomotiveny 

ignale  etc.  etc. 

&96)  e#.  G.  MüUer. 


Die 


Gesellschaft  fiir  Speckstein -Fabrikate 
Ijanboeek  &  Hilpert; 

in 

Nümbeiig 

empfiehlt  ihre 

in  den  verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken,  daas  stets  von  den 
conrantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfalkige  pressante 
Ordre«  sofort  effectoiren  zu  können.  (583) 


Simon  Freund  jnnior, 

Berlin  9  Ifeaenbiirgr^^i's^AflM^^  S 

empfiehlt  seine  Fabrik  von 

A)  Dlchtungsmaterlalleii  aas  Hanf« 

Die  Theerstricke  werden  aus  kräftigstem  neuen  Hanf  (ohne 
Beimischung  von  Zupfwerc  aus  altem  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  und  liefere  dieaelben  in  solcher  Beschaffenheit,  dass 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  grosse  Aneahl  anerkennender  Zeugnisse  von  renoromirten  Oas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  zur  Seite. 

Bestellungen  werden,  da  fortwährend  Lager  halte,  umgehend  aus- 
geführt. 

B)  I^ederbandagen  für  Biemenscheibeii»  zur  Verhütung  des 
Oleitens  und  Uerabfallens  der  Treibriemen  und  Conservirung  derselben. 

Der  grosse  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  für  jede 
Fabrik  mit  Riemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  wurflber  die  glänzendsten  Zeuguisse  auf- 
weisen kann. 

Die  Mehrleistung  der  Apparate  bei  Anwendung  derselben  beträgt 
16— 60*/o. 


C)  Treibriemen  aus  bestem  rheinischen  Kernleder, 
sionen  per  Zollpfund  trockene  Waare  VA  Thlr. 


Li  allen  Dimen- 
(624) 

60 


474 


C.  &  W.  WALKER'S 
GAS- VENTILE. 


i\ 


BieM«  mit  Recht  berühmten  und  aUgemefn  bekannten  Gas- Ventile  werden  in  ilkn 
Tb  eilen  der  Welt  an  gow  endet«  In  ConslFiietioii  und  Aliiiflllirung  sinil  sie  dl« 
TOllkouuneiiftt«!!    und  GAB-Directoren    werden    nicht   nur  lietrlkclitli«!!  Geld    er* 

npftreil,  WGDü  sie  sie  angchaiTeu;  sie  werden  äich  dadurch  auch  Tollkommen  dichte  Gfts- 
VentUe  Biebcru ,    was  tob  der  ^rHaateii   Wlcliilskelt  fär  GaaanHtalten  ist, 

A   Dieses   oberirdische  Schrauben -Gas- Veutil  mit  verbessertem  ludicatorr  der  an- 
Beigt  ob  das  Ventil  gesehloasen  oder  offen  ist,   ist  das  beste  Ventil   für  Reini- 
giingsapparate ,    wo    die    gr5sBto  Dicbtheit    erforderlich    ist ,    und    iberhaapi 
znm   Widerstand    gegen  grossen  Druck, 
B   Unterirdischeä  Scbrauben-6as-Ventil  für  seichte  Rdhren» 
C    Inneres  Zahnatangea -Gas -Ventil  mit  Trieb  von  homogenen  Metall. 
0  Gewöhnlichst»  Zabnatangen-  und  Trieb- Gas  Veutil    mit  starker,  un terato rbarer 
Zahu Stange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  sieb  swisohen    10  und  11  Shilling    pn  Zoll    des  Darob m«ai«n 
der  Bohrung  frei  an  Bord  des  Schilfes  in  irgend  einem  englisebeu  Hafen» 

Midland  Iron  Works,  llonaiDgton,  Newiiart,  Sbropshirp/Eac^land« 
London  E.C.  Nr  8,  Finslniry  Circus.  (623) 


Heflänaim  &  dtlcli 

Bp  eckst  ein -Gasbrenner -Manufaktur 


m 


Nürnberg 

empiehlan  ihre  Speckateingasbrenner  aller  Art,  wie: 

üelinitt-,  liOcb-,  Fldibu9-9Fetr0leai]i-  A  Braunh0]ileii« 

ibeergas M Hreiiner    eigeoer   Con^truktio»     zu    deu    billigsten 

Preisen* 

Hauptsäcblich  machen  wir  auf  unsoren  neuen  üclmitttireiiiieF  mit 

aysgeböhltera  Kopfe  anfinerksam^    der  eine  mnde  Flamme    ohne  Spitzen 

erzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Mtister  und  Preiscourant  auf  Iraukirtes  Vcrlaugen  gratis.  tö92) 
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Krstop  Frei»  ^.X^  "  ^^^     #      fi.^^^%.  «    ^       «-^a 

flLrgtoioliM«g«Miohaet6  ÄAffiHSSStTadH  #      ^Jra  *rt\\         *"*"  ^^" 
dsroh   EUgan«    der  [t(^'^    ^>1  (ff     ^jM^.  f{   a^t  für    Bentalhog    Tor- 

tadellosen  Gass  der  ^&\     \^t^,       V^  ^^KlmmJ^I^  ^^^  emaillirter 

anageetellten  Waaren,  als    \tf^^^     L^^for  ^^H^tt^B^  Wasser-  und 

8aalen,Gandelaber,       V^  *  -e]^^  ^^^Bg^  Gasleitnngs- 

Treppen  etc.  Rohre« 

Das 

Eisenhütten-  iL  Emaillirwerk 

Tangerliütte 

^     bei  HVdCag^deburg^ 

liefert: 

Ctauileiti|B80rdlireD ,  seDkreeht  stehend  und  Id  getroekDeieM  FomaeD 
S«IKomMM»  unter  GAPUtle  für  Diehtigkeit  za  den  bUligsieD  PreiseM  and 
hftlt  daron  ein  mteim  woklASSortlrte»  I^ager.  Alle  Apparate  und  Fa^on- 
stüeke  werden  prompt  angefertigt  —  Ausserdem  empfielilt  dasselbe  Candelaker, 
IjatemeMamie  nach  einem  reieheD  HodelllDTeDter»  und  dieMt  Mif  TerlABgen 
gern  mit  dem  betrefltoDdeM  Hwrterbnehe*  Die  Aasdehnung  des  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangreichsten  Liefeningsohjecte  in  der  kfirsesten  Zeit. 

Alle  unsere    Waaren    werden    aus    dem    Gupolofen    aus   Tonüglichen   flir   die    be- 
treffenden Zwecke  geeigneten  Roheisenmisehungen  gegossen.  (622) 


DIE    GLYCERIN-FABRIK 


von 


G.  JBl.  BASUBSBR  JX  jBLUGSBURG 

empfiehlt  ihr  —  lUD  Fttllen  derSasmefser  —  seit  Jahren  bewUrtes  Priparat 
den  sehr  yerehrlichen  Herren  Gaswerk-BeBitcern  und  Directoren  zu  geneigter 
Verwendung. 

Ihr  sorgfältigst  eereinigtes  spiegelklares  Glycerin  gefriert  erst  bei  einer 
Temperatur  von  — m^  B.  und  verdunstet  äusserst  wenig.  —  Die  Oasuhr, 
mit  fraglichem  Stoff  gefüllt,  istßir  den  Winter  —  da  die  Flüssigkeit  nicht 
gefriert  —  wie  für  den  Sommer  —  weil  das  öftere  Nachfüllen  erspart  ist, 
und  die  Uhr  ihren  gleichmässigen  Gang  behält  —  stets  vortheiüiaft  versorgt^ 
und  ist  dieses  Olycerin  daher,  gleich  ssu  erstmaliger  Füllung  jedes  neuen  Ap- 
parates  sehr  zu  emjgfAlen 

NB.  Schon  in  Gebrauch  gewesene  Gasuhren  müssen,  vor  Benützung 
des  Gljcerins  als  Füllmittel,  aufs  Genaueste  gereinigt,  neue  Gasmesser 
durch  öfteres  Ausspülen  mit  heissem  Wasser  von  dem  noch  häufig  anhängenden 
Löthsalze  befreit  werden.  (631) 

(665)  Oeraclt. 

Ein  Gastechniker,  fdr  Kohlen-  wie  Fettgas,  wünscht  ein  Engagement  in  mittelgrosser 
Gasanstalt  (4 — 10  Millionen  Jahresproduction).  Derselbe  ist  noch  in  Diensten  als  Dirigent, 
besitst  gute  Zeugnisse  und  Referensen.  Auch  empfiehlt  er  sich  cur  AnsfQhrung  oder 
Leitung  eines  Neubaues,  sowie  für  jeden  Umbau  nach  rationellstem  Prinsip« 

Näheres  durch  Herrn  Jul.  Pintsch  in  Berlin  und  in  Dresden. 

60» 


4T6 


(654) 


Das 


EinsiedeP"  Eisenwerk 


bei  B^iCStt  (Königreich  Sachsen) 

liefert  sehmiedeeiHeme  Rälireii   und  Terbindfing»- 

stHcke  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  besteht  aeit  1853.) 


(587) 


Craiileitiiiigfsrölireii 


gusaeis^rne,  senkrecht  in  ^etrockneteti  Formen  gegossen,  'uibsl 
allen  guaBeiBernen  Apparaten  uod  Fa^onfittleken ,  wie  sie  zar 
Fabrikation  und  Leitun]^  des  Gases  nötbig  sind,  e am  na t lieh  unter  Ga- 
rantie  der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Äulagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  vao  Er 
welteruags-BauteU;  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  zn  Mülheim  a.  d.  Ruhr. 

Verlag-  von  H.  Oldenboixrg  In  Mimclieii, 

Zxt  bezielien  darob  jede  Buchftfidluug. 

Statistische  Mittheilungen 

#  über  die 

Gasanstalten  Deutsehlands, 

der  Schweiz  nnd  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

herausgegeben  tod  üf*  H".  H«  ^chilllngp. 

Zweite  stark-veriiiehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Üctav.    geheftet. 

Preii  für  Abnebmer  des  6«sjournalä Rtlilr.  2.   -^  0.  S.  80« 

liAdenpreifl  für  IflcbtAbonenot^n  des  GajjaarnaU      ,  Rllür*  2*  20    Mgr*  fl*  4«  4II* 

Die  Bedeutung  einer  auafUhrllchen  SUtlaük  der  Gasiaduatrle  fttr  diese  selbst  und  für 
ftlle  Gebiete  der  Technilc  |  welche  xu  derselben  in  Beziehung  stehen  ,  bed&rf  keiner  Atis- 
ein&nd&rsetsung.  Em  Blick  in  das  obige  Werk  seigl ,  welche  Wicbtigkelt  die 
darin  entbalteoeD  MittbeilungeQ  haben.  In  demtelben  wird  von  mehr  als  700  OaeaD* 
italten  genaue  Mittheilung  über  ihre  Geachichte*  Einnchtutig  und  ihren  teobnischen  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  Mittbeilungen  fast  überall  auf  directen  Angaben  dieser  Anstalten 
beruhen ,  so  eignet  ihnen  die  grösate  Zuverlftjäsigkett.  i^m  sind  in  dieser  Follstündigkeit 
nnr  in  der  G&sindnstrie  möglich,  denn  für  alle  anderen  Industriezweige  sind  so  ausge- 
dehnte Angaben  über  Betrieb  und  tecbnlsohe  Einrichtungen  der  einzelnen  Ctablidsements 
lehon  deswegen  nicht  erreichbarj  weil  bei  denselben  die  nur  in  der  Gasindustrie  nicht  rorban- 
dene  Elfersucht  der  Concurienz  sie  aus«chli«ast. 

£iii6  1866  Tollendete  Gaaanatalt  Norddeutschlandsj  deren  Jahresprodaction 
CA.  2  Vt  Millionen  Cubikfuas  beträgt^,  ist  zu  verkaufen.  Auf  Frau co-Änfragen 
pr.  Adr.  ,»£.  K.  Z.  SO^*  an  die  Expedition  dieses  Journals  wird  Näheres 
sogleich  mitgetheilt.  (652) 


^ 


in 

Soci6t6  de  pniiMs  r^fiiMtatn«  deSatit^^  (Belgique). 

Gesellschatt  fflr  tenerfeste  Prodncte 

In  Salnt-ehlslaln  (Beli^len). 

Preis-HedaiDeii; 

PMHtel8«7. 1863. 1857. 1855.    I^ndon  18«8.  1851.    BHUnmI  1847. 

unser  EtaUissementy  eines  der  grossartigsten  des  Continents,  im  Jahre 
1844  gegründet,  mitten  im  Eohienreyiere ,  iq  unmittelbarer  Nfthe  unserer 
oii^Bem  reirhlia Itlyen  Tltoiipnibeii»  dicht  ati  der  franaOsisch- bel- 
gischen Nordbahn,  an  der  Canal- Wasserstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport Tia  Antwerpen  gelegen ,  bietet  alle  Vortheile  langjfthriger  Er£sh- 
rongen,  billiger  solider  Fabrikation  und  yortbeilhafter  Transportwege. 

Als  Specialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

Jeder  belleblffen  Fonn  n«  Oröase  toü  wliUUleM  miAbertreir« 
lleMer  <|iialltit,  ebenso  Steine  und  FonnstAeke  aller  Art  für  Gasöfen. 
Ferner:  Bldeke  vitd  Steine 

in  beliebigen  Dimensionen  für  HoM«,  BeMwelsM»  Paddel«»  Coke- 
und  OTpeöfen  jeden  Systems;  gebrannte  nnd  nngebrannte 
BtAeke  fOr  OlaahAtten,  feinste  Tkonerde  Ar  QImi-  nnd 
ZlnkkAtten  Cement  etc.  zu  sehr  vertheilhaften  Preisen. 

Zeichnungen,  Preislisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Aneknnft 
Aber  Fr aektsAtse  etc.  stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc. 

h  Saini^Cthtmiain  (Bdgxgue)  zu  adressiren. 
(^^  IJcdmtfiütratmr  dÜSguS,  Ou$tave  de  Saoaye. 

(^)  Retorten  und  Steine 

TS!  feterfestsB  Tktis  ii  aUei  Fsnna  u4  Mansteaei. 

J.  SüGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 
(vormals  Atbcrt  MLeiier») 

Diw«  F«brik«te  habwi  tut  allen  GMwwkeii,  wo  lie  iMnntat  worden,  ToUe  Aner- 
kenaiug  geftmden,  nnd  lind  die  Preiae,  trots  dler  Sorgfalt,  welche  *nf  die  Anfertigviig 
rerwendet  wird,  eehr  rortheUliaft. 

•^'    J.  VON  SCHWARZ 

m 

Nürnberg, 

Inhaber  der   Preis -Medaillen    von   der  Industrie- Ausstellung  in  München 


(1864)  und  der  Allgemeinen   Industrie-  Ausstellung  in  Londoa  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften;  in  jeder  belieoigen  Form  verfertigten 

SpectrateirL-Grasbreiiiier 

Ärgernd-  nnd  DuMUi-Breiiiier  mit  und  ohne  Messing -Garnituren, 
▼OD  BchwanfmAie^   von  Bunsm^Bcke  Röhren  und  Eochapparate. 


4T§< 

Bekanntinaehiiiig:. 

Die  Stelle  eines  technischen  Dirigenten  des  hiesigen  Gas-  und 
Wasserwerks  soll  znm  1.  Jaiüiar  1870  mit  einem  Ingeniera- 
von  Neuem  besetzt  werden. 

Bewerber  wollen  sich  unter  Beifügung  ihrer  Zeugni&se  binnen 
spätestens  ©  W^oclien  bei  der  unterzeichneten  Direction  melden. 
Die  Stelle  ist  bei  freier  Dienstwohnung,  Heizung  und  Licht,  mit 
1000  Thaler  Gebalt  und  240  Thaler  Minimal-Prämie  dotirt. 

Essen,  27.  Juli  1869. 

Die  Direction    des   städt.   Gas-    und 
Wasserwerkes.  (655) 


IE 


JOS.  CO  WEN  &  C 

Blaydon  ßurn 

Newcastle  on  Tpe. 

Fabrikauten  feaerfester  Cbamott-filtelnef 

Marke  „Cowen**. 

Retürten  für  Gas -Anstalten  and  aile  Arten  fetter  fester  Gegen- 
stände für  Hohöfen,  Cokesöfee  &c.  &c. 

Jos.  Cowen  &  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten  ^  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Fmi-Medftille  für 
,,Gafi-RetorteD   tmd  andere  feierfcste   CegensUade**    beehrt  wurden, 

Jos.  Cowen  &  Co.  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  im  Jahre  181)2  eine  Preis- Me- 
daille für  j^fifti-Ketorten  ^  fenerreit«  Steine  etc.,  fllr  Tortreffliehkeii  der  (tualitlt^^ 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Grossbritannien.  (586) 


(668) 


Fittings, 


Decksclieibeii,  Laternen,  Werkzeuge  und  div  Utensilien  fllr  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorigüglichster  Qualität  und  liefert 
211  billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

Gussstablwaarenfabrik  und  Weicheisengiesserei  von 

Georg  Fischer 

in  Schaffhausen  (Schweiz), 


419 

(67« 


Gasleitimgsröhren 


von  unbegrenzter  Dauerkaftigkeit  aas  Aspkaltmasse  mit  guss- 
eisemen  Flanscken  oder  Muffen,  in  der  Verbindung  ganz  wie  guss- 
eiseme  Grasrökren,  sämmtlick  unter  Okrantie  der  Dicktigkeit,  em- 
pfieklt 

DieAsphaltrohren-Fabrlk  In  BEambiu^. 

Anlagekosten:  30 — iOVo  billiger  als  bei  Gusseisenrökren. 


Pumpen 


jeder  Constrüction   liefert   slt    aasBchliesBliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Höller  A  Blum,  Berlin, 

ZimmentnMe  88.  (594) 


Auf  der  stftdtiscken  Gasanstalt  zu  Pritewalli:  stehen  zum 
Verkauf: 

1)  Xilne  kleine  jOampfkrafÜmaseliliie  mit  Wellen- 
leitung etc.^us  der  Fabrik  von  M.  Webers  in  Berlin. 

2)  Hin  üxbaustor  nach  Beal'schem  System  mit  Beipass, 
von  S.  Elster  in  Berlin. 

Beide  Gegenstände  sind  vor  4  Jahren  mit  Erbauung  der 
Anstalt  neu  angekauft,  aber  wegen  des  kleinen  Betriebes  derselben 
nicht  gebraucht  worden,  sind  somit  noch  im  vollkommen  tadel- 
losem Zustande. 

(672)  Die  Yerwaltungskommission^ 

(673)  Ein  junger  Mann,  der  das  Poljrtechnikam  in  Carlsrahe  besnohte,  «uf  einer  Oas- 
Anitelt  nnd  in  InBtalktions-Gesohäften  seine  Ausbildung  fQr  das  Gasfach,  sowie  im  Rech- 
nnngswesen  nnd  kaufminischer  Buchhaltung  nnd  Correspondens  Terrollkommnete,  sucht 
■nr  weiteren  Ausbildung  Stelle,  rorsugsweise  in  einer  Gasanstalt,  mit  der  Installations-Gk- 
sohift  rerbunden  ist.  Ansprüche  bescheiden.  GefUlige  Offerten  erbittet  nun  unter  Chiffre 
F.  F.  an  die  Expedition  des  Gasjoumals. 

(648)    Ein    in  technischer   und    administrativer  Hinsicht    bewanderter 
OasbeleucMtuiin-Director 

sucht  eine  Anstellung.    Offerten  unter  V.  Nro.  648  besorgt  die   Expedition 
des  Oas-Jonrnals. 

(671)  Ein  Junger  Mann ,  beinahe  10  Jahre  im  Installationsgeschäfte  einer  grösseren 
Gasanstalt  thfttig,  in  kaufmannischer,  sowie  technischer  Besiehnng,  sucht  ahnliche  Stelle. 
Adrasse  im  Verlag  d.  Bl. 
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Nürnberg, 

Inhaber  der  Preii-Medaille   der  internationaleD   ÄuBBtellung   in   Paris    1867 

und  der  lobendeo  Erwäboung  der  Auastellung  io  London  1862 
erlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

itpeekisteiii-Craslireiiiier, 

in  jeder  Art,  aucb  zu  Petroleum- Gas  bestena  zu  empfehlen. 

BesonderB  macheich  auf  meioü  neuen  Üelmitt-Breiiiier  mit  ]i0hle]li 
Kopfe  aiifmerksam  j  dieselben  bilden  eine  ToUkommen  runde  Flftmme  und 
liefere  ich  sie  von  Nn  3  an-  (657) 


(579) 


IMe  'Werkzeu^abrlk 

(Specialität  Gaswerkzeuge} 

von 


Carl  Zipsliausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

ampfiehlt: 

Rohrabschneider y  Bohrzangen»  Fitter-  reap.  Brennerzangen ^  Gaakluppen, 
Bohrknarren,  Schraubstöcke,  SchraubenschlüBsel,  Gussstahlfeilen  auf  Garantie, 
englischen  Qussstahl  zu  Haiidmeiagel;  Coaks -Schaufeln,  KohieiischaufelB, 
Dreckschaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge* 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen:  Guisroknchneider ,    reap.  Rohr- 
ichneider  für  Strassenrohre, 
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Btindficiiau« 

IV, 
Was  iat  gutes  Gas? 

Nächst  dem  Preis  ist  es  die  Qualität  des  Gases,  womit  sich  im 
Wesentlichen  jede  Gagfrage  beftchäftigt  Wir  haben  Gas  mit  vertragsmässig 
7  Kerzen  Leuchtkraft  und  haben  Gas  bis  zu  einer  Leuchtkraft  von  20  Kerzen ; 
wir  haben  Gas^  welches  ,,e!ne  weisse  Flamme  liefern  und  beim  Verbrennen 
keinen  sichtbaren  Bauch  verbreiten  soll",  Gas,  desaen  QuaHtät  darnach  be- 
urtheilt  wird,  dass  man  im  Stande  sein  soll,  dabei  eine  gewisse  Zeitung  auf 
eine  gewisse  Entfernung  lesen  zu  können,  wir  messen  mit  Wachskerzen,  mit 
Stearinkerzen,  mit  Parafiinkerzen^  mit  Talgkerzen  ^  mit  dicken  und  dünnen j 
4  auf  ein  Pfund,  und  6  auf  ein  Pfund,  mit  geputztem  und  ungeputztem  Docht^ 
mit  kleiner  und  grosser  Flammenhohe,  mit  Lampen»  mit  dem  Erdmanu' sehen 
Gasprüfer  —  genug  unsere  Bestimmungen  sind  derartig  verschieden  und  un- 
präcise,  dass  es  sehr  schwer  ist,  sich  von  den  Bedingungen,  denen  ein  Gas 
in  Bezug  auf  Leuchtkraft  und  Reioheit  billigerweise   entsprechen  soll,    eine 


J 
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richtige  VontelluDg  so  machen.  Versuchen  wir,  auch  hier  etwas  näher  auf 
die  Verhältnisse  einsugehen. 

Die  Leuchtkraft  einer  Oasflamme  wird  meistens  dadurch  gemessen,  dass 
man  sie  mit  der  Flamme  einer  Eeree  oder  einer  Lampe  vergleicht,  und  be- 
stimmt, wie  viel  Mal  so  hell  dieselbe  bei  einem  gewissen  Gasconsum  per 
Stunde  ist,  als  die  Messflamme  oder  sogenannte  Normalflamme.  Hätte  man 
an  allen  Orten  dieselbe  Normalflamme,  und  mässe  man  die  Oasflamme 
überall  bei  gleichem  stündlichen  Üonsum,  überhaupt  unter  gleichen  Verbält- 
nissen, so  könnte  man  die  Leuchtkraft  in  verschiedenen  Städten  unmittelbar 
mit  einander  vergleichen,  und  hätte  einen  übereinstimmenden  Maassstab.  Allein 
die  CSonfusion,  die  hier  stattfindet,  und  die  mit  zu  dem  Merkwürdigsten  gehört, 
was  wir  sonst  nicht  verwöhnten  Deutschen  an  Confusion  besitzen,  macht  es  absolut 
unmöglich,  von  einer  allgemeinen  Leuchtkraft  zu  sprechen.  In  den  früheren 
Verträgen  wurde  allgemein  die  Wachskerze  als  Normalkerze  angenommen. 
Stuttgart,  Karlsruhe,  Aachafienburg,  Heilbronn,  Augsburg,  Nürnberg,  Offen- 
bach, Wiesbaden  und  München  haben  seither  nach  Wachskerzen  gemessen, 
wovon  4  auf  1  Pfund  gehen,  in  Altena,  Cassel,  Frankfurt  a/0.,  Hamburg, 
Hanau,  Mülheim  a/d.  Ruhr,  Oldenburg,  Potsdam,  Schwerin  u.  s.  w.  rechnet 
man  nach  Wachskerzen,  6  auf  1  Pf.  und  etwa  13  Zoll  lang,  die  Wachs- 
kerzen in  Aachen,  Orefeld,  Magdeburg,  Mannheim  u.  s.  w.  gehen  auch  6  auf 
1  Pfund  ,  sind  aber  10  bis  11  Zoll  lang,  zwischen  beiden  steht  die  in  Mainz 
contractlich  festgesetzte  Wachskerze  von  11  hess.  Zoll  Länge.  Nachdem  in 
London  die  Spermacetikerze  mit  120  Orains  Material -Verbrauch  per  Stunde 
als  Normalkerze  amtlich  festgesetzt  war,  wurde  diese  Kerze  auch  in  den 
deutschen  Städten  vielfach  angenommen,  wie  z.  B.  in  Berlin,  Danzig,  Han- 
nover, Stettin,  Tilsit;  andere  Spermacetikerzen,  4  auf  1  Pfund,  sind  unseres 
Wissens  nur  in  Frankfurt  a/M.  und  £rfurt  eingeführt.  In  den  neueren  Oas- 
verträgen gilt  vielfach  die  Stearinkerze  als  Normalkerze;  die  Münchener 
Kerze,  4  auf  1  Pfund,  hat  einen  Materialverbrauch  von  10,2  bis  10,6  Oramm 
Stearin  per  Stunde.  Die  Bezeichnung  der  Stflckzahl,  die  auf  1  Pfund  gehen, 
kann  bei  Stearinkerzen  weniger  als  bei  anderen  als  Maassstab  für  den  Ma- 
terialverbrauch angenommen  werden,  einige  Städte,  z.  Beispiel  Kiel,  haben 
Stearinkerzen,  6  auf  1  Pfund,  die  wie  die  englischen  Spermacetikerzen, 
120  Orains  oder  7,78  Oramm  Material  verbrauchen,  dagegen  giebt  es  wieder 
6er  Kerzen,  die  ebensoviel  Material  verzehren,  als  die  Münchener  4er  Kerzen. 
Die  eine  Stadt  rechnet  den  Oonsum  ihrer  Oasflamme  nach  englischen,  die 
zweite  nach  preussischen ,  die  dritte  nach  sächsischen  u.  s.  w.  Cubicfussen, 
die  eine  Stadt  misst  eine  Flamme  mit  4  c',  die  zweite  eine  solche  mit  47«  c' 
die  dritte  mit  5  c'  Consum  per  Stunde,  ja  die  eine  Stadt  verbrennt  das  Oas 
im  Argandbrenner,  die  andere  im  offenen  Brenner,  u.  s.  f. 

Seit  Jahren  hat  es  sich  der  Verein  der  Oasfachmänner  Deutschlands 
zur  Aufgabe  gestellt,  auf  eine  einheitliche  Behandlung  der  Lichtmessungen 
in  Deutschland  hinzuarbeiten,  und  auf  der  diesjährigen  Vereinsversammlung 
zu  Co^rg  ist  bekanntlich   der  erste  wichtige  Beschluss  in   dieser  Richtung 
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gcfadst  worden,  indem  man  eine  bestimmte  Kerze  ala  deutsche  Normalkerze  ' 
aufgestellt  hat.  Diese  Kerze  ist  eine  Parafiinkerze,  6  auf  1  Zollpfund,  welche  - 
in  ihrer  Leuchtkraft  der  englischen  Normalspermacetikerze  gleichkommt,  und 
welche  nach  den  Versuchen  der  betreffenden  Commis&ionamitglieder  die  längste 
Periode  gleich  massiger  Verbrennung  ergiebt  Dieselbe  zeigte  bei  1(18  Troy 
Grains  oder  7  Gramm  Materialverbrauch  per  Stunde,  und  bei  46  Millimeter 
Flammenhöhe  dieselbe  Leuchtkraft»  wie  die  englische  Normal- Wallrathkerze 
Ton  120 Troy  Grains  {7,78 Gramm)  Verbrauch  und  ebenfalls^46  Millim.  Flammen- 
höhe.  Der  Verein  für  MineralöMudustrie  in  Halle  a  S,,  der  die  wesentlichsten 
Fabrikanten  von  Paraffinkerzen  urafaaat,  wird  es  übernehmen,  die  Herstellung 
der  Normalkerzen  im  Grossen  auszuführen,  und  für  Uebereinstimmung  Sorge 
zutragen.  Sobald  die  Lieferungen  geschehen  sein  werden,  läsöt  der  Vorstand 
des  Vereins  durcli  drei  von  ihm  zu  bestimmende  Sachverständige,  die  unab- 
hängig von  einander  arbeiten^  das  Verhältniss  der  Leuchtkraft  zwischen  den 
Messkerzen  der  einzelnen  Städte  nod  der  deutschen  Normalkerze  auf  deren 
Verlangen  und  Kosten  feststellen.  Aus  den  Eesul taten  der  Sachverständigen 
wird  das  arithmetische  Mittel  genommen,  und  dieser  Mittelwerth  als  maass- 
gebend  betrachtet.  Die  Resultate  der  von  den  Sachverständigen  ausgeführten 
vergleichenden  Messungen  werden  durch  den  Vorstand  des  Vereins  im  Vereins- 
Organ  sofort  veröffentlicht  So  ist  also  wenigsten»  in  einer  Richtung  der 
Weg  gebahnt,  der  uns 'zu  einer  uebereinstimmung  in  den  Leuchtkraftbe- 
stim mungon,  zu  einer  Normal-Leuchtkraft  führen  soll. 

Was  das  zu  wählende  zweckmässigste  Photometer  und  Photometerpapier 
anlangt,  so  ist  die  betreffende  Commissiou  noch  nicht  in  der  Lage  gewesen, 
darüber  schon  jetzt  defiuitive  Vorschläge  zu  machen.  Es  ist  das  tlbrigens 
auch  von  untergeordneter  Bedeutung,  denn  wenn  auch  nicht  behauptet  werden 
will^  dass  das  Bunsen'sche  Photomeier  nicht  noch  zu  übertreffen  sei,  so  ist 
es  doch  ein  vollkommen  geeignetes  Instrumeut^  um  die  Mejiisungen  ,  die  für 
den  practischen  Betrieb  vorkommen,  mit  demselben  hinreichend  genau  und 
zuverlässig  ausführen  zu  können.  Die  Frage  des  Photometers  ist  für  die 
practische  Beziehung,  die  wir  hier  im  Auge  haben,  ohne  eigentlichen  EiuflusB. 
Es  Ist  bekannt,  dass  verschiedene  Kohlensorten  Gas  von  verschiedener 
Leuchtkraft  geben.  Mao  wird  desshalb  billigerweise  nicht  erwarten  können, 
dass  die  sämmtUchen  deutschen  Gasanstalten  jemals  ein  Gas  von  ganz  gleicher 
Leuchtkraft  liefern  werden.  Es  wird  sich  vielmehr  die  Leuchtkraft  mit  nach 
den  Kohlen  zu  richten  haben,  die  an  den  betreffenden  Orten  zur  Verfügung 
stehen,  sofern  nicht  die  Anwendung  von  Cannelkoblen  zur  Aufbesserung  der 
Leuchtkraft  mit  in  Frage  kommt.  Wenn  man  einmal  das  Gas  aller  Orten 
mit  dem  gleichen  Maassstab  gemessen  haben  wird,  dann  wird  sich  aus  der 
Uehersicht  ergeben,  was  je  nach  den  verschiedenen  Kohlen bezh-ken  von  den 
bestbetriebenen  Anstalten  geleistet  wird^  und  welche  Leistungen  man  billiger* 
weise  von  aUen  Anstalten ^  die  unter  ähnlichen  Verhältnissen  arbeiten,  ver- 
langen kann. 

Solange  nun  froillcb  das  einheitliche  LicbtmesBungsverfahren  nicht  durch- 
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geffthrt  sein  wird,  bleibt  die  Frage  über  die  normale  Leuchtkraft  noch  un- 
gelöst, und  wird  man  sich  mit  einzelnen  Anhaltspunkten  für  dieselbe  begnügen 
müssen*  Für  Gasanstalten,  welche  mit  westpbälischen  oder  englischen  Kohlen 
arbeiten,  dürfte  eine  Leuchtkraft  von  12  deutschen  (oder  englischen)  Normal- 
kerzen für  5  c'  engl.  Consum  per  Stunde  nicht  zu  hoch  sein,  Gasanstalten 
dagegen,  welche  mit  Saarbrücker,  Zwickauer,  oder  Pilsener  Kohle  arbeiten, 
können  etwas  mehr  Leuchtkraft  liefern,  ja  für  die  Pilsener  Kohlen  halten 
wir  selbst  eine  Leuchtkraft  von  14  bis  15  deutschen  Normalkerzen  für  den- 
selben Consum  von  5  c'  für  erreichbar. 

In  England,  wo  die  Leuchtkraft  für  5  c'  Consum  per  Stunde  auf  12  Nor- 
malkerzen festgestellt  ist,  wird  das  Gas  bei  allen  photometrischen  Messungen 
in  einem  Argandbrenner  verbrannt.  Auch  für  die  deutschen  Verbältnisse 
sind  im  Schoosse  der  Lichtmessungs-Commission  Gründe  geltend  gemacht 
worden,  den  Argandbrenner  als  Normalbrenner  einzuführen.  Die  Gründe 
sind  in  sofern  berechtigt,  als  es  den  Gaslieferanten,  wenn  es  sich  um  die 
Lichtstärke  handelt,  welche  sich  allgemein  mit  ihrem  Gase  erreichen  lässt, 
frei  stehen  muss,  dasselbe  so  vortheilhailt  als  möglich  zu  verbrennen,  und  als 
kein  Zweifel  darüber  besteht,  dass  sich  das  Maximum  der  Leuchtkraft  nur 
in  einem  Argandbrenner  erreichen  lässt  Allein  auf  der  andern  Seite  kann 
auch  wieder  geltend  gemacht  werden,  dass,  wo  es  sich  um  vertragsmässige 
Feststellung  von  Leuchtkraft  handelt,  hiebei  zunächst  die  Strassenbeleuchtung 
in's  Auge  gefasst  ist,  und  man  nicht  wohl  eine  Brennersorte  zur  Lichtmessung 
benutzen  sollte,  die  sich  für  die  Strassenbeleuchtung  practisch  nicht  anwenden 
l&sst.  Es  erscheint  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  rootivirt,  für  die  photo- 
metrischen Messungen  die  Anwendung  derselben  Brenner  vorzuschreiben, 
welche  für  die  Strassenbeleuchtung  Anwendung  finden,  und  zwar  um  so  mehr 
als  es  die  Privaten  dann  in  der  Hand  haben,  sich  durch  Benutzung  der  Ar- 
gandbrenner noch  einen  weitern  Vortheil  zu  verscliafien. 

Die  Leuchtkraft  des  Gases  in  Deutschland  ist  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
nicht  geringer  geworden,  sondern  hat  sich  im  Durchschnitt  gegen  früher 
etwas  gehoben, «und  doch  kann  man  täglich  und  überall  den  Kla^cen  begegnen, 
dass  das  Gas  sich  verschlechtert  habe.  Trotz  aller  officicllcn  Zahlen,  die  als 
Belege  vorliegen,  lässt  sich  das  Publikum  von  seiner  A^nsicht  nicht  abbringen. 
Der  Grund  davon  ist  leicht  zu  entdecken.  Dasselbe  Auge,  was  früher  mit 
der  Kerze  und  der  Lampe  zufrieden  war,  hat  allmählig  seine  Ansprüche  ge- 
steigert; bei  der  Einführung  der  Gasbeleuchtung  fand  es  das  Licht  brilliant, 
aber  seit  jener  Zeit  findet  es  keine  augenfällige  Steigerung  mehr,  und  das 
erscheint  ihm  als  Rückschritt  Auch  in  Bezug  auf  Beleuchtung  wachsen  die 
Anforderungen  des  Menschen  fortwährend,  wie  in  jeder  anderen  Richtung 
und  wenn  unserer  Industrie  auch  hier,  wie  überall,  natOrliche  Grenzen  ge- 
steckt sind,  so  werden  wir  doch  unser  Augenmerk  ernsthaft  auf  die  Leucht- 
kraft und  ihre  mögliche  Steigerung  gerichtet  halten  dürfen. 

Andererseits  sollte  das  Publikum  bedenken,  dass  die  Frage  der  Leucht- 
kraft von  einem  gewissen  Punkt  ab  lediglich   eine  Geldfrage  ist,   und   dass 
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diese  Geli^fra^c  sich  einfach  bo  stellt,  ob  es  billiger  kommt,  wenn  man  eml 
grösseres  Quantum  eines  geringereD  Gaaea,  oder  ein  kleineres  Quantum  eines  I 
besseren  Gases  brennt  Mfin  hat  es  als  Fabrikant  in  der  Hand^  die 
Leuchtkraft  des  gewöhnlichen  Gases  bis  auf  das  Doppelte  und  noch  weiter 
zu  steigern.  Die  Cannelkohlen,  vorzüglich  die  schottischen  Bogheadkohlen 
werden  zu  diesem  Zwecke  angewandt,  auch  die  Pilsener  Plattenkohle  dient 
in  vielen  Gasanstalten  zu  einer  derartigen  Aufbesserung,  altein  die  Anwendung 
dieser  Materiaüen  ist  mit  wesentlichen  Mehrkosten  verbunden  ^  an  vielen 
Orten  öconomiseh  überhaupt  nicht  durchzuführen. 

Bei  einer  Feststellung  über  Leuchtkraft  sind  alle  diese  Umstände  sorg- 
ftiltig  in  Erwägung  zu  ziehen.  Die  Eigenschaften  der  SGur  Verfügung  stehen- 
den Rohraaterialten,  und  der  Preis  zu  dem  sie  zu  haben  sind,  bestimmen  die 
Leuchtkraft,  die  den  Verhällnissen  eines  Ortes  entspricht.  Dabei  muss  ein 
rationeller  Betrieb  der  Anstalt  dafür  sorgen,  dass  das  Maximum  der  Leu  cht- 
kraft)  welches  sich  mit  den  gegebenen  Materialien  überhaupt  erreichen  lisst, 
auch  wirklich  erreicht  und  geliefert  wird.  Welches  aber  das  Maximum  der 
Leuchtkraft  genau  ist,  darüber  wird  man  erst  dann  vollständig  in*3  Klare 
kommen  7  weun  die  einheitliche  Lichtmessung  durchgeführt  sein,  und  ein 
übersichtlicher  Nachweis  über  die  Leistungen  unserer  rationell  betriebenen 
Anstalten  vorliegen  wird. 

Ausser  der  Leuchtkraft  ist  es  noch  die  Reinheit^  welche  für  die  Qualität 
des  Gases  in  Betracht  kommt.  Dass  ein  gutes  Gas  von  Schwefelwasserstoff 
vollkommen  frei  sein  niuss,  bedarf  heut  zu  Tage  kaum  noch  erwähnt  zu 
werden.  Es  wird  schwerlich  eine  Gasanstalt  geben,  die  nicht  die  gänzliche  und 
ununterbrochene  Entfernung  des  Schwefelwasserstoffs  für  ihre  selbstverständ- 
liche Pflicht  hält  Das  Reinigungsverfahren,  namentlich  die  Anwendung  der 
Metalloxyde,  ist  ein  so  einfaches  und  allgemein  eingeführtes  Mittel  zur  Ent- 
fernung des  Schwefelwasserstoffs,  dass  ea  nur  einer  ganz  gewöhnlichen  Vorsicht 
in  der  Betriebsführung  bedarf,  um  ein  Gas  zu  liefern ,  welches  einem  mit 
essigsaurer  Bleioxydlösung  getränkten,  feuchten  Papier,  wenn  man  dieses 
dem  Gasstrome  etwa  eine  Minute  lang  aussetzt,  keine  Spur  einer  bräunlichen 
Färbung  ertheüt 

Anders  ist  ea  mit  dem  Schwefelkohlenstoff.  Wer  die  Verhandlungen 
mit  den  Gasanstalten  in  London  seit  einer  Reihe  von  etwa  10  Jahren  ver- 
folgt hat,  wird  die  Ansicht  theilen^  dass  über  diesen  Schwefelkohlenstoff  viel 
überflüssiger  Lärm  geschlagen  worden  ist.  Man  hat  in  den  Verbrennnngs- 
Producten  des  Steinkohlengaaes,  obgleich  es  von  Schwefelwasserstoff  gänz- 
lich frei  war,  noch  Schwefel  nachgewiesen,  und  da  man  kein  practisches  Mittel 
angehen  konnte,  diese  anderweitigen  Schwefelverbindungen  aus  dem  Gase 
zu  entfernen  j  so  führten  die  Verhandlungen  in  London  zu  der  gesetzlichen 
Bestimmung,  dass  in  100  c'  Gas  überhaupt  nicht  mehr  als  20  Grains  Schwefel 
vorhanden  sein  dürfen.  Ein  solcher  Gehalt  von  20  Grains  wurde  von  den 
Sachverständigen  für  unschädlich  erklärt,  und  es  wird  auch  jedem  Laien 
klar  sein,  dass  dies  der  Fall  ist,  wenn  wir  ihm  sageUi  dass  20  Grains  Schwefel 
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in  100  c'^  Oas  nnr  im  allerungünstiggten  Fall,  d.  fa.  bei  gänzlichem  Mangel  an 
Ventilation,  einen  Gebalt  der  Atbmospbäre  an  scbwefeliger  Säure  von  1  auf 
500,000  würden  erzengen  können.  Seitdem  ist  indess  die  Metbode  der 
Sobwefelbestimmnng,  wie  man  sie  Beiner  Zeit  anwendete,  ungenau  befunden 
worden,  und  bat  sieb  berausgestellt,  dass  man  nicbt  nur  den  Scbwefel  bestimmt 
hatte,  der  im  Oase  war,  Bondem  auch  den  Schwefel,  der  aus  anderweitigen 
ürBacben  in  der  AthmoBphäre  enthalten  ist,  und  der  namentlich  in  einer 
Stadt  wie  London,  wo  ungeheuere  Quantitäten  Steinkohlen  verbrannt  werden, 
vorkommt.  Die  ControverBC  aber  die  exacte  Bestimmung  des  Schwefels  im 
Gase  ist  heute  noch  nicht  erledigt,  und  an  die  Bedeutung,  die  man  diesem 
Schwefelgehalt  von  gewisser  Seite  beizulegen  versuchte,  glaubt  heute  Niemand 
mehr.  In  Deutschland  haben  die  Chemiker  noch  nirgends  Veranlassung  ge- 
habt, den  Schwefelkohlenstoff  zu  befehden,  im  Gegentheil,  es  ist  sogar  durch 
die  ausgedehntesten  Erfahrungen  nachgewiesen,  dass  das  von  den  Steinkohlen - 
gasanstalten  gelieferte  von  Schwefelwasserstoff  reine  Gas  weder  auf  die  em- 
pfindlichsten Farben  noch  auf  Metallwaaren  einen  nachtheiligen  Einfluss  aus- 
übt, und  ist  desshalb  von  Bestimmungen  in  Bezug  auf  den  Schwefelkohlen- 
Btoffgehalt  überall  Umgang  genommen  worden.  Ein  deutlicher  Beweis,  dass 
die  Furcht  vor  dem  Schwefel^ehalt  des  Gases  eine  vollkommen  grundlose 
war,  liegt  in  dem  Umstände,  dass  Städte,  wie  z.  B.  Basel,  die  ihrer  ausge- 
dehnten Seidenindustrie  wegen  ursprünglich  Holzgas  eingeführt  hatten,  seit 
Jahren  auf  Steinkohlengas  übergegangen  sind,  ohne  den  geringsten  Nachtheil 
gespürt  zu  haben. 

Meistentbeils  hat  das  Steinkohlengas,  wie  es  zur  Verbrennung  kommt, 
auch  einen  geringen  Gehalt  an  Ammoniak.  Es  giebt  viele  Verträge,  in  denen 
verlangt  wird,  dass  frisch  mit  gewöhnlichem  Essig  geröthetes  Lackmuspapier, 
das  eine  Minute  lang  dem  Strome  des  zu  prüfenden  Gases  ausgesetzt  wird, 
sich  nicht  blau  färben  darf,  allein  das  Ammoniak  in  solchen  Mengen,  wie  es 
im  Gase  vorzukommen  pflegt,  ist  vollkommt*n  unschädlich,  und  eine  Besei- 
tigung desselben  ist  sogar  nicht  einmal  zu  empfehlen,  da  man  es  aus  dem 
Gase  nicht  entfernen  kann,  ohne  zugleich  durch  vieles  Waschen  der  Leucht- 
kraft desselben  zu  schaden. 

Noch  eine  weitere  sogenannte  Verunreinigung  des  Gases  ist  die  Kohlen- 
säure, und  man  trifft  auch  hier  nicht  selten  contractliche  Bestimmungen, 
welche  verlangen ,  dass  der  Gehalt  an  Kohlensäure  1  Prozent  nicht  über- 
steigen darf*  Da  indess  die  Kohlensäure  nur  einen  Einfluss  auf  die  Leucht> 
kraft  ausübt,  so  ist  die  Frage  des  Kohiensäuregehaltes  mehr  eine  öconomische 
Frage  fftr  die  Gasanstalten,  als  eine  Frage  für  die  Consumenten.  Die  Gon- 
sumenten  haben  das  Interesse,  Gas  von  einer  bestimmten,  genügenden  Leucht- 
kraft geliefert  zu  erhalten,  stellt  es  sich  für  die  Gasanstalt  rechnerisch  vor- 
theilhaft  heraus,  diese  Leuchtkraft  durch  andere  Mittel,  vielleicht  durch  Zusatz 
von  Cannelkohlen  herzustellen,  so  kann  es  dem  Consumenten  ganz  gleich- 
gültig sein,  ob  das  Gas  einen  grösseren  oder  kleinereren  Gehalt  an  Kohlen- 
aiure  besitzt. 
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Wenn  von  der  Qualität  des  Gases  die  Rede  ist,  eo  Itot  sich  darnnter 
auch  gewiasermassen  der  Druck  mitversteh en,  unter  dem  das  Gas  denBreDDern 
zuströmt  Fär  den  Consumentou  ist  ein  gewisser  Druck  nöthig  damit  das 
Gas  ihm  ein  gutes,  ausreichendes  Licht  zu  gehen  im  Stande  ist,  er  muss 
also  neben  der  Leuchtkraft  und  der  Reinheit  auch  diesen  Druck  verlangen, 
und  zu  verlangen  herechtigt  sein.  Der  Druck,  unter  dem  das  Gas  bei  ver- 
achiedenen  Brennern  aussti kirnen  muss,  um  das  Maximum  der  Leuchtkraft 
zu  gehen,  ist  je  nach  der  Construction  der  Brenner  verschieden.  Im  Allge- 
meiüen  ist  eine  Flamme  bei  sehr  niedrigem  Druck  klein  and  sie  brennt 
matt  und  flackernd.  Lässt  man  den  Druck  zunehmen  i  so  nimmt  auch  die 
Flamme  an  Grösse  und  Schönheit  zu:  sie  erreicht  bald  den  Punkt,  wo  sie 
bei  einer  straffen  Form  auch  die  relativ  grösBte  Leuchtkraft,  die  schönste 
blendendste  Farbe  entwickelt  steigt  der  Druck  noch  höher,  so  spreizt  sich 
die  Flamme  mehr;  sie  wird  zwar  grösser,  aber  ihre  Leuchtkraft  nimmt  ver- 
hältnissmässig  ab.  die  Reihung  und  Mischung  mit  der  atbmosphäriscben  Luft 
ist  2U  gross,  um  ihre  einzelnen  Theile  zur  vollsten  Licbtentwicklung  gelangen 
zu  lassen.  So  hat  jede  Flamme  ihren  Normaldruck,  hei  dem  sie  im  Ver- 
bal tniss  zu  ihrem  Gasconsum  das  meiete  Licht  entwickelt,  ein  geringerer 
Druck  ist  ungünstig,  ein  stärkerer  ffleichfalls.  Es  ist  bekannt^  dass  Argand- 
flammen schon  hei  2  bis  3  Zehntel  Zoll  Wassersäulenhöhe  im  Manometer  ihre 
volle  Leuchtkraft  entwickeln,  dass  dagegen  bei  sogenannten  oöenen  Brennern 
4  bis  5  Zehntel  erforderlich  sind»  Argandflammen  brennen  schon  bei  geringerem 
Druck,  als  die  offenen  Flammen;  für  die  Brenner  im  Grossen  und  Ganzen 
aber  ist  ein  Druck  von  5  Zehntel  oder  einem  halben  Zoll  vollkommen  aus- 
reichend. Gieht  ein  Brenner  bei  diesem  Druck  keine  normale  Flamme,  so 
liegt  der  Felder  entweder  an  seiner  Construction^  oder  er  ist  schmutzig  und 
verstopft.  Bevor  das  Gas  aus  den  Brennern  augätrömt,  muss  es  die  Höhren* 
leitungen  im  Innern  der  Häuser  durchströmen  und  vorher  noch  die  Gasubr 
passiren  die  zur  Messung  desselhen  gewöhnlich  am  Eingang  aufgestellt  ist. 
Ueherall  wird  Druck  in  Anspruch  genommen,  derjenige  Druck,  womit  es  aus 
den  Brennern  ausströmt,  ist  nur  mehr  ein  Theil  von  demjenigen,  mit  welchen 
es  von  der  Strasse  aus  in  die  Gasuhr  einströmt,  und  welcher  von  der  Gas- 
anstalt in  ihrer  Strassenleitung  aufrecht  erhalten  wird.  In  den  Röhrenleit- 
ungen  ist  es  die  Reibung  an  den  Wandungen,  welche  den  Druck  verringert 
und  man  kann  annehmen,  dass  diese  Verringerung  bei  einigermassen  ge- 
nügend weiten  Röhren  1  Zehntel  Zoll  beträgt  Bei  den  Gasuhren  ist  der 
Druck  des  Gases  die  Kraft,  die  den  Mechaniamua  in  Bewegung  setzt,  hier 
entspricht  die  Reibung^  welche  in  den  sich  bewegenden  Theilen  der  LIhr  zu- 
zusammen  genommen  statt  findet,  I  bis  2  Zehntel  Zoll  bei  neuen  Uhren,  bei 
alten  nach  und  nach  mehr,  woher  es  auch  begreiflich  wird,  wia  viel  darauf] 
ankommt^  dasä  die  Gasuhren  von  Zeit  zu  Zeit  ausgespilhlt  und  von  Schmutz 
gereinigt  werden.  Erst  wenn  man  den  Eiuiiuss  der  Reibung  in  den  Köhren- 
leitungen  mit  1  Zehntel  Zoll  und  denjenigen  der  Widerstände  in  der  Gasuhr 
mit  2 Zehntel  Zoll  zu  dem  normalen  Druck  von  5  ZehHtcl  Zoll,  den  die  Brenner 
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gelnranelieii,  adäirt,  erhält  man  den  Druck  von  8  Zehntel  Zoll  als  denjenigen 
Normaldmck^  mit  welchem  das  Gas  in  das  Hans  einströmen  mnss,  den  also 
die  Gasanstalt  in  ihren  Hanptröhren  erhalten  mnss,  wenn  jedem  Consnmenten 
bei  übrigens  sweckmässigen  Einrichtungen  dasjenige  Gasquantum  sur  Ver- 
ftlgung  stehen  soll,  welches  er  für  eine  gute  Beleuchtung  gebraucht 

In  vielen  Städten  ist  die  Gasanstalt  coutractlich  verpflichtet,  in  ihrem 
Bohrqrsteme  einen  Minimaldruck  von  1  Zoll  Wassersäulenhdhe  zu  halten; 
damit  ist  allen  billigen  Anforderungen  jedenfaUs  vollständig  Genttge  geleistet 

Es  ist  praktisch  nicht  möglich,  in  einer  weit  verzweigten  Böhrenleitung 
den  Druck  überall  gleichmässig  zu  erhalten,  sondern  derselbe  wird  immer 
zwischen  gewissen  Grenzen  schwanken.  Jede  Gasanstalt  hat  das  eigene  In- 
terresse,  gprosse  Schwankungen  resp*  hohen  Druck  möglichst  zu  vermeiden, 
weil  sie  dadurch  ihren  Gasverlust  steigert.  Wenn  desshalb  ein  Minimaldruck 
festgestellt  ist,  so  erscheint  es  aberflüssig,  andererseits  auch  einen  Mazimal- 
druok  festzusetzen,  um  so  mehr,  als  sowohl  bei  den  Strassenflammen  als  bei 
Privaten  durch  Hahnenstellung  oder  durch  Regulatoren  einem  übergrossen 
Druck  vorgebeugt  werden  kann. 

Fassen  wir  das  Vorstehende  zusammen,  so  resultiren  daraus  für  ein  gutes 
Gas,  resp.  für  gute  Beleuchtung  folgende  Bedingungen: 

1)  Das  Gus  muss  eine  normale  Leuchtkraft  besitzen.  Eine  genaue  Be- 
stimmung über  die  Höhe  der  normalen  Leuchtkraft  wird  sich  erst  dann 
geben  lassen,  wenn  das  aus  den  verschiedenen  Kohlen  und  auf  den 
verschiedenen  rationell  betriebenen  Anstalten  erzeugte  Gas  mit  gleichem 
Mass,  mit  der  deutschen  Normalkerze,  gemessen  wird.  Vorläufig  wird 
man  ein  Gas,  welches  je  nach  der  Art  der  verwandten  Kohle  für  5 
englische  Cubikfuss  stündlichen  Consum  eine  Leuchtkraft  gleich  12 
bis  15  englischen  Normal-Spermacetikraft  (=  deutschen  Normalkerzen) 
giebt,  als  ein  Gas  von  guter  Leuchtkraft  betrachten  dürfen; 

2)  das  Gas  muss  von  Schwefelwasserstoff  vollständig  rein  sein; 

3)  der  Druck,  unter  welchem  das  Gas  in  den  Leitungsröhren  der  Gasanstalt 
gehalten  wird,  muss  im  Minimum  8  bis  10  Zehntel  Zoll  Wassersäulen- 
höhe  betragen.  i 

Prof.  Payen  spricht  sich  in  einem  Bericht  (Armengaud's  G^nie  indnstriel, 
März  1869  S.  161)  über  die  Hydro  Ozygenbeleuchtung  von  Tessi6  du  Moihan 
gleichfiklls  dahin  aus,  dass  dasselbe  wegen  der  in  der  Natur  der  Sache  selbst 
liegenden  Hindemisse  keine  allgemeine  Anwendung  wird  finden  können«  Es 
ist  das  dieselbe  Ansicht,  die  wir  seither  in  diesem  Journal  vertreten  haben« 
Ein  neues  Verfahren  zur  Gewinnung  von  Wasserstoff  haben  sich  die  Herren 
TeuU  du  Mothay  und  Marichal  patentiren  lassen.  Ein  Gemenge  von  Alkali- 
bjdraten  (Natronhydrat,  Ealkhydrat,  Barythydrat)  mit  Kohle  (Holzkohlen, 
Coke,  Anthracit)  wird  bis  zum  Eothglühen  erhitzt,  wodurch  sich  ein  Gemisch 
von  Wasserstoff  und  Kohlensäure  bildet,  von  welchem  man  durch  kohlensaures 
Natron  die  Kohlensäure  trennte.    Ihren  Sauerstoff  gewinnen  die  Herren  be- 


489 


RufideohAu* 


kaontlich  aus  der  Luft,  iüdera  aie  eio  Gemenge  von  Maogansuperoxyd  aod 
Natroohydrat  an  der  Luft  erhitzen  und  daa  dabei  entstandene  manganBauro 
Natron  dann  dureb  überhitzten  Waäserdampf  zeraetzeu.  Ein  anderes  Patent 
zur  Gewinnung  dea  Sauerstoffes  aus  der  Luft  ht  auch  von  den  Herren  Loire 
und  Montmagnon  erwarben  worden  (Chemical  News,  Mai  1869). 


Im  Märzliefte  S.  105  haben  wir  bereits  der  Erfindung  der  Herren  Grabe 
^  Liehermann  erwähnt,  die  aus  einem  Bestandtheil  des  Steinkohlentheeröles 
kllnätliuh  Äiizarin  darstellen.  Das  Anthracen  oder  Parauaphthalin,  ein  Be- 
gleiter  des  Nanhthalina  in  den  Deatillationsprodncten  der  schweren  Theer- 
öle  wird  entweder  in  Üxanthracen  verwandelt,  indem  man  1  Gewichtstheil 
Anthracen  und  2  Gew^ichtstheile  dappelt-ehromsaureß  Kali  mit  Schwefel- 
Bäurehjdrat  bis  zur  Reduction  der  Cbromsäure  erhitzt,  wo  das  Oxaothracen 
im  ungelösten  Zustande  in  derMasöe  bleibt,  oder  1  Gewichtatheil  Antliracen 
50  Gewichtstheile  Eisesstg  und  2  Gewichtstheile  Kslibichromat  werden  bis 
zur  Zerstörung  der  Chromsäure  erhitzt,  wo  dann  ein  Tbeil  des  Pro- 
ductea  gelöst,  ein  anderer  Theil  in  Essigsaure  gelöst  wird,  und  aus  dieser 
durch  DestjUation  gewonnen  werden  kann;  oder  man  fügt  zu  einem  Gemisch 
Ton  1  Anthracen  in  crjstallisirbarer  Essigsäure  einen  Gewichts  theil  starker 
Salpetersäure  tropfenweise.  Auch  kann  man  ein  gebromtes  Snbstitutions* 
product  darstellen^  indem  man  entweder  das  Anthracen  mit  2  Moleculen  Brom 
zehn  Stunden  lang  zwischen  80"  und  130^  in  Digeator  erwärmt  und  beim 
OeÖnen  des  Apparates  den  entweichenden  Brom  Wasserstoff  unter  Wasser 
leitet,  oder  indem  man  Anthracen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit  8  Mole- 
culen Brom  zusammen  bringt,  das  achtfach  gebromte  sauerstoSfreie  Product 
in  einer  alcohoHschen  Kalilösung  in  vierfach  gebromtes,  und  dieses  durch 
Salpetersüure  oder  doppelt  chromaaures  Kali  in  zwei  fach -gebromtes  sauerstoff- 
haltiges umwandelt-  Werden  diese  Körper  bei  18Ü  bis  260^  C.  mit  festem 
eauBtischem  Kali  zusammen  geschmolzen,  so  wird  das  Gemisch  mehr  und 
mehr  blau.  Erfolgt  nicht  mehr  Vermehrung  der  blauen  Masse ^  so  wird  mit 
Wasser  ausgezogen  und  das  Alizarin  mit  Säure  als  gelbe  Flocken  gefkUt^ 
die  sich  in  einem  zum  Färben  hinlänglich  reinen  Zustande  befinden-  Pro- 
fessor Dr.  BoUey  äussert  sich  in  der  schweizerischen  poljt  Zeitschrift  sehr 
anerkennend  über  das  Geniale  der  Erfindung,  glaubt  aber  dass  die  Erreichung 
des  Zieles,  durch  das  künstliche  Alizariu  dem  Krapp  Goncurrenz  su  machen^ 
dennoch  in  ziemlich  femer  Zukunft  liegen  dürfte. 


Eine  andere  Erfindung;  die  gegenwärtig  Aufsehen  macht,  ist  die  Ge- 
winnung von  Benzol  und  seinen  Homologen  aus  Steinkoblenleuchtgaa  von 
Friedr.  Engelhorn^  H.  Cara^  Äugmt  und  Carl  Klemm  in  Mannheim.  Das  Ver- 
fahren besteht  einfach  darin,  dass  Steinkohlengas  in  einem  Scrubber  mit 
Substanzen  in  innige  Berührung  gebracht  wird,  welche  das  Benzol  nnd  seine 
Homologen  aufzulösen   vermögen,    ohne   deren  chemische  Eigenschaften  zu 
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▼ertodeni/  nsmentlich  also  mit  Steinkohlentheerölen  (deren  Siedepankt  höher 
liegt,  als  der  des  Benzols  oder  Tolnols)  Petroleum,  Schieferölen,  fetten  Oelen 
u.  s.  w.  Die  Ausscheidung  des  Benzols  geschieht  nachher  durch  fractionirte 
Destillation.  Um  die  Benzoldämpfe,  die  dem  Gase  zum  grossen  Theil  seinen 
Leuchtwerth  geben,  für  die  Zwecke  der  Beleuchtung  wieder  zu  ersetzen, 
wird  das  Gas,  nachdem  ihm  sein  Benzol  entzogen  ist,  mit  Dämpfen  von  Pe- 
troleumessenz gesättigt,  welches  man  in  einen  zweiten  Apparat  gleichfalls  in 
Form  eines  feinen  Regens  eintreteli  lässt  Nach  Ansicht  der  Erfinder  würde 
man  100  Eilogr.  extrahirtes  Benzol  durch  je  100  Kilogr.  Petrolenmäther  er- 
aetzen  können. 


Ontersackaiig  der  Saarhrtcker  StdnkoUeii. 

Von  B.  Oasoh. 

(FortMtsung  des  AnfiiaUes  im  Aprilheft  1869.) 

Seit  der  Veröffentlicbang  der  Resultate  der  Untersuchungen  der  Kohlen  der  Graben 
Heinltz,  König  und  Friedrichsthal  sind  die  Kohlen  der  meisten  übrigen  und  swar  der  wich- 
tigsten kgl.  Steinkohlengraben  bei  Saarbrücken  untersucht  worden;  es  bleiben  nur  noch 
die  Kohlen  der  Torlttufig  weniger  wichtigen,  im  Hangenden  bauenden  Graben  au  unter- 
suchen übrig. 

Das  früher  schon  beschriebene  Versuohsverfahren  ist  dasselbe  geblieben,  nur  ist  noch 
an  erwähnen,  wie  die  Resultate  der  Leuchtkraft  gefunden  worden  sind,  was  im  ersten  Theil 
nicht  eingehender  besprochen  wurde. 

Die  unter  den  Colnmnen  „Leuchtkraft"  angegebenen  Werthe  sind  Durchschnitte  aus 
drei  Versuchen.  Zur  niheren  Erläuterung  diene  das  Beispiel  der  Leuchtkraftsbestimmung 
des  Gases  ?om  Flöts  Heinrich,  Grabe  Louisenthal.  Es  wurde  dae  Bunien*sche  Photometer 
und  die  im  ersten  Theil  näher  beseichnete  Spermacetikerse  angewendet. 

Das  Gas  seigte  beim  1.  Versuch  bei  ^^  c'  stündl.  GasTcrbrauch  10^  Keraen 
beim  2.  „  «     5,^5   n        n  n  ^^a        n 

W™  ^«  I»        j» ^»00   if        n n ^^10        » 

also  im  Durchschnitt  bei  Ö,ot  ^'  stündl.  Gasyerbranch  12„,  Keraen. 

Die  Versuche  dauerten  27  Minuten,  während  welcher  52  grains  Spermaeeti  yerhrauoht 
worden  sind.  Es  wären  demnach  in  1  Stunde  116  grains  verbraucht  worden.  Da  5,^,  o' 
Gas  eine  Leuchtkraft  Yon  12,,«  Keraen  ersielten,  so  kam  auf  1  c'  Gas  "«'^/^ot  =  ^t^  Stück 
Keraen.  2,42.116  =  280,7  t  grains  Spermaeeti  ist  dann  das  Aequi Talent  für  die  Leistuig^ 
von  1  c'  Gas  oder  der  relative  ReprAsentant  der  Leuchtkraft  nach  simmtliohen  in  Rech- 
nung gebrachten  Zahlen.  Auf  die  Zahlen  der  Columne  „1  c' Gas  gleich  Keraen  grains"  be- 
aiehen  sich  die  graphischen  Darstellungen  der  Leuchtkraft.  Diese  Bestimmung  erschien  bei 
Beginn  der  Versuche  als  die  vortheilhafteste  und  musste,  obwohl  die  Einwendungen,  die  ihr 
gegenüberstehen,  eingesehen  wurden,  so  lange  aum  Vergleich  mit  früheren  Versuchen 
beibehalten    werden.   Ms  eine  allgemeine,    anerkannt  bessere  anfgeftmden  war.^) 


*)  Da  es  unserem  Blatte  an  Raum  gebricht,  die  Tabellen  der  einaelnen  Untersuchangen 
von  jedem  FlOtze  der  Gruben  hier  einzurücken,  so  mögen  uur  die  tyürChschnitlüiW^rtlÜ^ 
der  Flötse  jeder  Grabe  in  einer  DurchsohnittitAbfllle  VUJtM'  finden.  D.  &     . 
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'Taliell®  I.     CfaemlBche  und  technlflclie  Vntm 

wr                              . J 

8 

et 

1    Brl  Ud«  f«lf*ek- 
ii#ter  h9hh 

Ascbenfreic  Kfitile 

vtfiiiitDiif 

»c 

^ 

a 

Leuchtkraft 

'El 
1^  ^ 

1 

m 

Eejftand- 
tfaeile 

u 

3 

diap 

gab. 

CoDBura 

— 1 

mJtlitii 
Ul  1  C  0« 

fi  m  m  %  n 

:3 

m 

BD 

•s 

der 

9 

O^ 

«  »tJ 

B    3 

o 

■i 

4 

a 

s 

1 

Gruben 

i 

-< 

O  'm 

c 

B 

O+N 

3  .5 

o    m 

ff 

H  mm 

C  -  1000 

3 

0 

m 

o 

s 

S 

II 

'1 

1) 

1-^ 

-*     1 

V. 

% 

V. 

1^ 

^ 

'/" 

«* 

grajna 

KA 

Dnrobt^liiiitltreitiltAta         d^ 

LlitpudeP&rtie.O 

i 

*) 

•) 

Dadvreiler 

16 

B,u 

100,, 

7.,,'M^, 

5„. 

11», 

100« 

7,., 

48i,t 

18.,, 

462 

65., 

13,,, 

6.., 

126 

294 

2.» 

BuUhikCh 

14 

5-,. 

100.0 

7.,, '82,., 

K, 

12.4,  '100„ 

7.,. 

41.. 

18„, 

452 

65„ 

'2,„5,„ 

13r» 

335 

2.a 

AIcenwald 

IS 

*« 

99.. 

'.«•82.,. 

5.« 

I2.„ll00., 

7,..!41  0, 

18...^ 

429 

64«|113„  i5,„ 

122 

306 

2., 

Heiniti 

26 

6.« 

103. 

6...  81,., 

4..T 

13„,  11103^0 

7-.„:40,„ 

2i„»; 

446 

64., 

ll.,'5,„ 

1^3 

277 

2.,. 

Decb«D 

10 

3.« 

99.. 

7,.8I„. 

6.4 

1».. 

lOlrt 

7m,  41,., 

19.„ 

4t4 

«1„ 

15^i5,„ 

128 

378 

3... 

König 

20 

6«. 

108,. 

6tJ»  81.,, 

n 

4-..! 

18... 

103« 

7,., 

39.,, 

21,4, 

|461 

60„ 



— 

— 

fi.  llttltreFarUe. 

f 

a)  »itlLche  Hilfta. 

FHedncbilhaJ 

14 

&... 

106.' 

Sfi 

79,,, 

6.1. 

15». 

106, 

7„. 

30,„ 

25,,, 

410 

60„ 

18» 

6,.. 

129 

334 

9„ 

Mercbw  Aller 

2 

4„  103.. 

C.„79„ 

«>  1. 

15.,. 

104,, 

7..,"u;23„' 

340 

60,.  13..,  4,;, 

132 

378 

tm 

Beden 

21 

6i»t 

10«.T 

6n.  80,,, 

4.7. 

15.1. 

105,, 

7„o8ö,„  23„„.!4l9 

60.,|ll0.„  6.„ 

131 

2a6l,iJ 

Ziehwald 

4 

8,., 

109., 

6,.*,79„ 

4„. 

15., 

106,, 

7.,.,35,„  24,„:|433 

MJI  -  :- 

— 

-1 

WelLea^eiltr 

4 

8... 

105,, 

6„.78,., 

4.T, 

]6,.. 

108,, 

7„.  86„, 

26,„I409 

63k,I 

10,,,  5,„ 

132 

269 

H 

b)  weatliebeH&lfte, ; 

II 

1 

1 

OeiiUuterii 

7 

Ö»t» 

118,. 

6,«,IT5,„ 

4-,r 

20,,, 

114, 

6,„  26„, 

33,«  374 

57,. 

6,.  ;fi„„ 

I2B 

159^1 

Fürsten  liftnaen 

2 

10.» 

114,, 

«.»'176... 

5... 

17,T 

109« 

G,,  39,j, 

28„.'395 

^H..!":.  15., 

133 

29S^| 

Stangen  naühl 

6 

7.,, 

in. 

6»m'  78... 

4.,, 

17...  109«, 

6w»'84,„, 

27,„::413 

Ö8.,;ll..    5,, 

13U 

288|1^ 

Lpaisenthal 

8 

7.» 

116,, 

6.„li7ö.„ 

4.1 

19,0  114.» 

6i«c  ;28„] 

32„„ 

414 

58-.!ll«5„. 

119 

263  2„  1 

^ins  WUb«lm 

8 

5„. 

118'. 

6,.,|75.. 

4„4 

19,., 

113,, 

6rü80,., 

1 

aa,„< 

412 

Ö8.»l 

12«« 

5,0, 

115 

274 

'1 

3*  langeDdflF&rtlt. 

1 

Sob  vtaI  bmcb-Gnesb. 

3 

8.» 

115,, 

6,„|76,„ 

4... 

18... 

iia,, 

6...';82... 

81,.. 

353 

53, 

4, 

5«. 

125 

tO8  0«J 

DiUbarg 

1 

7m 

115« 

6.,,  '75,.. 

4.. 

r9,,iii3„'e„,3i,.. 

82,„  3931 

58j 

5„  .5k,oI 

123 

127  iJ 

Durebgebniltiroiiiltfttö     dftr     ÜDttrtnobiiiigJ 

1.  Lt«gemde  Pirtift 

&... 

7... 

88... 

6^. 

12... 

101,, 

7„, 

_ 

444 

6«, 

1- 

sis'—  1 

S.  Mittlere  Farüe 

1 

t)  Oithime 

Ei... 

6ni 

79,,, 

4... 

»5... 

106,, 

7,„ 

— 

•m^ 

402 

60, 

804^ 

b}  Weitbime 

7... 

s 

76„, 

4.., 

18.,,  112,, 
19«.  112,, 

6.,. 

— 



402 

58,, 

254flH 

S.  Htngeiide  Partie 

7... 

*>!« 

76„. 

4.., 

6-,. 

— 

— 

373 

58„ 

115^ 

Bemerkunffen.     1)  Die  Qniben  und  rom  Liegendei)  inia  Bangenden  and  Ton  WMteo  naob  Otten  gertohtifc 

3)  Der  Brennwertb  M  nach  der  Seberer'»ob«n  Formel  bereebnet. 

8)  1  o'  pr.   =  1»092  0*  engl.   :=  0,030^  Cnb.-Meter.          t*  mgh  ^   0,916  c*  pr.   zz  0,0283  Cnb.-lletü 

1  €ab.-Meter  =  32,346  C  pr.                                                                                                                              j 

4)  1  To.  pr.  =  7«  ,  0^  pr,  =  219,046  Lit«. 

L 

ÜBtenooliiing  der  Saarbrfloker  SteiakoUen. 
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B« 

Tabelle  II.     Pfajilknllseb«  tJatersiicIiiiDgea 

• 

1 

1 

Kable 

K  0  k  1 

lafTenbeU  d«« 
loreb  dis 

ITo, 
pr.*J 

wog 

Pfd,  1 

Trans- 

port- 

mbigkeit 

Dichte 

ITa. 

weg 
Pfd. 

Trasi- 

port- 

aUbigkeil 

D  i  0  b  t  e 

mchsgmymg 

!  |ii|in 

wog 

pfd. 

Es  waren 
inle'pr.') 

U  blUt 

denntcli 

l   C'    oilHB 

Pfd. 

1|1J{U 

pr. 
weg 

Pfd. 

El  waroa 
In  1  c"  pf . 

Sarte 

Sarte 

Kl  bitt« 

rhalt«t)eD            | 
Koka 

* 

1 

t 

1 

1 

^ 

i 

d«miiicb 
1  c-  «bat 
Suiirt«« 
[ewa|«ft 

1 

Liter      1 

Lit«r 

Pfd. 

■     ■    e    1 

D     e     a 

ü 

& 

t 

e 

r     i 

Q      i 

f.    h 

a    n 

g    t    n. 

Dt  gebaiäken* 
Uokftnr 

9                           ' 

backen, 
li. 

b  gebacken. 
bmekeo. 

i 

sbt  gebacken. 

It  gebaeken. 
jbt  geb&ckeii, 
Lt  gebaokeo, 

^bt  gabftckeo* 

*            ff 

& 
20 

14 

4    1 
4 

1      7     ' 

8    > 

8 

8 

3 
1 

273 
273 

270 
289 

286  1 

265 

280 

302 
804 
2^9 
288 
980 

28? 
280 

51 

54 

63 

77 

71 

m 

68 
83 
83 
72 
?2 

72 
77 

22 
2ü 

19 
13 

15 

19 
28 

18 

10 

8 

t4 

14 

14 

_9 

27 

21 



18 

;io 

14 

12 
22 

u 

7' 

■! 

14 

14 
14 

39» 
39. 

37., 
39, 

39-, 

40., 
40. 
39„ 
40-, 
39,. 

«., 
42.. 

16,,, 

15  „ 

15,.. 

16„,, 

15.« 

is,„ 

15,», 
IB». 

'5,.. 
lö.« 

15,.. 

15.., 

16,» 
15„. 

16,., 
16,,, 

liT,. 

16,« 

lö-.. 

16,»» 
15», 
16», 

is„. 

77„ 
78.. 

78,, 

77„ 

81  „ 
80., 
8I0 

82„ 
78„ 

82,. 
8l„ 

135 
140 

129 
120 

113., 

üs' 

124 

134 
121  1 
116 
113 

68 
64 

b:i 
B4 

1?! 

1 

1 

48 

61 

SO 
42 
42 
38 

i 

30 
27 

87 

51 

44 

33 

ee 

47 
49 
52 

7 

d 

18 
9 

18 

8 

6 

14 

1! 

9 
10 

21., 

20„ 
19« 

18.. 

19n 
19,> 

23„ 
20„ 

19„ 
2l„ 
18„ 

23„ 
42„ 

11.« 
11». 

~ 

11«, 

11,»4 

12,.. 
12,,, 

12... 

12„o 

13,., 
12«. 

I3,„ 
12,,, 

19..« 
19„. 

isi!. 

18... 

19». 

18^, 
18«. 

18,1, 
17„. 

17„. 

17... 

18,,, 

66^ 
5G„ 

52« 

48,. 

49„ 

60« 
49, 
47„ 
48., 
4Ö„ 

55„ 

58.. 

r     die     ?     Abtbeilu  mg  e  n     d  e  a     Sa  a  r  b  e  0  k  e  n  t, 


baeken* 

;ht  gebieken« 


S71 

« 

20 

19 

38„ 

— 

— 

"„ 

131 

59 

,a 

9 

20„ 

— 

— 

377 
295 
284 

63 

7ri 
74 

21 
13 
12 

16 
12 

14 

40„ 

40., 

— 

— 

78,. 

80« 
81„ 

117 

121 

JS 

42 
51 

9i 
11 

18,. 
20„ 
23„ 

— 

— 

48,t 
56,, 


Die  TransportAbigkeit  der  Koblen  and  des  Koks  tob  Grabe  König   warde  darob  lO^rommelamdrehiiogeB 
bestimmt,  diejenige  aller  übrigen  Graben  darcb  20  Trommelamdrebangen. 
BeprAsenUnt  der  Leaobtkraft. 
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Um   aus    den    volumlndsen  ZalileDfeilien    einen  »clitiell  f«8Allcfaen   Ueberblick  aber  di« 

wicbtigsteu   Durcbscbnittaresultate  ku  gewAbreu,    sind  dieaelbeo  gmpliUch  dargeateüt  wor* 
den  (filebe  Tal'el  7).     Die  EinricbtuDg  der  Tabeile  ItLsiit  eine  Erklirnng  derselben  entbehrea. 

Folgerungen  aus  den  erhaltenen  Resultaten. 
1.  SpccieU  für  die  Ga  sf  abrik  «ti  on 

Die  für  die  G»Bf«brtkAtion  ^on  Intereiiae  ersoheiuendeu  Faktoren  sind:  6 aaaiiflb ringen, 
Lencbikraft  und  Ausbringen  neben  der  Beaobaffenlieit  des  Koks, 

Was  die  Zableti  des  GasauHbrlngens  anlangt,  sü  erscheinen  dieselben  für  den  ersteti 
Angenblick  sehr  niedrig.  Berück sicbtigt  man  indeäsen^  d&äs  dieäelben  preuHsisobe  Cnbikfasse 
angeben,  und  dads  »ie  bereits  auf  tÜ^C  und  auf  Normalbarometerdruek  reduoirt  sind,  eine 
HechnungsmAnipulation,  die  wegen  des  Vergleichs  Terschiedi^ner  Kubleu  untereinander  nicbt 
unterlaüHcn  werden  durfte»  da  sie  siemUch  bedeutend  die  Ansab]  der  beim  Versuche  erhal- 
tenen Cubikfusse  Terfindcrt^  so  duri\e  das  Ausbringen  nicbt  weit  binter  dem  gewöbullüben 
Gasauiibringeu  zurückstebeu. 

<ie«obfthe  dies  aueh^  so  ist  ketu  Qmud  vorbandeni  Zahlen,  die  ohne  ManipulatiouBrebler 
erhalten  worden  sind  und  die  eine  Gesetzmässigkeit  sei  gen,  uieht  au  fsu  nehmen.  Dass  die 
KobleiidestillatLunen  sehr  variable  Resultate  ergeben  ,  die  Ton  theilweiae  gekannten  ,  aber 
auch  jetzt  noch  nicht  gekannten  Umsinndeo  ahhäogerif  weiss  jeder  G  auf  ach  mann  und  kann 
man  sich  durch  Bt;siiminung  de*a  spec.  Gewichte»,  wozu  ein  sehr  zuverlR^aiger  Apparat  in 
Brauch  ist,  allein  schon  überzeugen,  welche  variable  Producta  man  erhllt.  Set bstvers länd- 
lich kann  mau  diesen  Zahlen  keinen  absoluten^  wohl  aber  einen  relativen  Wertb  beilegen. 

Nacb  voratebeadeu  V^ersncben  würden  sieb  die  untersuch len  Gruben  vom  MaKlmuixi 
bis  Eum  Minimum  in  nachntehende  Heihenfolgen  stellen  in   Bexiehirng  auf' 


2.   Leuchtkraft 

Dechen 

Mercbw  eiler 

ßukbaob 

FriedHobstbal 

Alten  wald 

Dudweikr 

Fftrstenhaiiaezi 

Bimgeiimllhl 

Heinita 

Pfin^  Wilhelm 

We  lies  Weiler 

Gerbard 

Beden 

Geislauteru 

Dieburg 

Beb wal  bach-Griesbom  Scb walhach-GrieBborn 
Nicht  untersucht  sind:  Dilsburg 

K5nig  GeidEautero 

Ziehwald 
SelbatTerstHudlich    kann  diese  Keiben folge  mcbl  ak  unbedingt  massgebend  hingestellt 
werden^  da  vou  manchen  Gruben  zu  wenig  Vdnuobe  angestellt  worden  aind, 

Dit  der  Wertb  einer  Öteinkoble  zur  Gattfabrikation  ausser  von  den  drei  vorstehend  er- 
wUbnteu  UmstÄndcn  auch  noch  von  der  Beschaßeubeit  der  erhalteneu  Koka  ahhingig  ist, 
und  die  AbwK^guog  aller  dtes^r  Umi;tände  erforderUch  ist,  um  sagen  zu  können,  welche 
Kuhle  im  Allgemeiueu  für  die  Gasfabrikation  geeigneter  iat^  als  eine  andere,  so  wurde 
durch  nachfolgende  Eecbnung,smaniptilation  vertiiicht,  eine  Skats  der  Gruben  aufsuslelleu^ 
deren  Kohlen  nach  den  Untersuehungeu  für  die  Gasfabrikation  mehr  odor  weniger  gaeignei 
sind,  indem   die  Producte  aus  lia-aushringen,  Leuchtkraft  und  der  Differenz  aus  Koksaua^ 


1«   Gasausbringeu 
Dudweiler 
König 
Sulzbaoh 
Hetnitz 
Ziehwald 
AHeuwald 
Beden 
Decbr^Q 
Gerbard 
Stangeumiihi 
Prinz  Wilhelm 
Friedricbftthal 
Wellesweiler 
Fürstenhausen 
Ditsburg 
Geislautern 
gchwalhach-Griesbom 
Merobweiler 


3»  Kok  saus  bringen 
Dud  Weiler 
Butzbach 
Hetnitz 
Altenwald 
Welles  weiter 
Dechen 
König 
Reden 

Mercb  Weiler 
Fried  rieb«  tbal 
Ziebwald 
Bta  n  gen  m  tibi 
Fürsten  hausen 
Gerhard 
Prinz  Wilhelm 


bringen    und  Äsche    berechnet    sind.     Je  nachdem 
waren,  wurde  die  erhaltene  Summe  vermindert 

bei   „gar  nicbt  gebacken** 

bei   „gesintert** 

bei   j,scbiecbt  gebacken* 

bei  „ziemlich  gebacken" 

bei  „gut  gebacken'' 

bei  „aebr  gut  gebacken" 


die  Koks  mebr  oder  weniger  gebacken 


um 

ihr   Drittel 

um 

ihr  Viertel 

um 

ihr  Fünftel 

um 

ihr  Sechste] 

um 

ihr  Siebentel 

um 

Nichts. 

i 

I 

4 


4 
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Ako:  Dudwetler 

Solsbaoh 

Altenwald 

Heliiite 

Deelien 

König 

Friedrioluduü 

MerohwtÜMr 

Beden 

Ziehweld 

Wellesweiler 


46S.294  (65^-5,9)=  8,163263.   Hierron  ab     0    gibt  8,163 

0 


452.335  (65,8— 5hj)=  9,206. 
429.306  (64,0 -4„)-  7,784. 

446.277  (64h— 6h)  =  7,165. 

414.378  (61„— 3h)=  8,998. 
461.?     (60,e-6,4)=       ? 
410.334  (60,0 -5J=  ^,449. 

340.378  (60,e-4^)=  7,145. 

419  236  (60„-6J=  5,349. 
433.  ?  (59„— 8,.)  =  ?  . 
409.269  (63u— 8,J=   6,579. 


GeisUntem  374.159  (57„— 8,,)=  2,925.  .  . 

Ffirstenhanien  395.293 (58„— 10,«)  =  5601.  •  . 

StangenmOhl  413.283  (58„— 7,s)=  5,949.  .  • 

Gerhard  414.263  (58,5— 7„)  =  5-**3.  •  • 

Prins  Wilhelm  412.274  (58„     5,«)  =  5,971.  .  . 
Grieebom-Schwalbach  358.103  (58,,— 8,4)  =  1,810.  .  . 

Dilaborg  393.127  (58o— 7„)  =  2,520.  .  . 


7      • 

■»449 


4 

^»849 

4 

6t5T9 


7 

2»916 

8 

3 

^•949 

5 

&H48 
3 

5|»7t 

5 

Imo 

8 

2,5,0 

3 

9,206 
6,672 

6,149 

7,718 

6^85 
5,359 
4,012 

5,639 
1,950 
3,734 
4,759 
3,629 
4.777 
1.207 
1,680 


Hienaoh  wurde  sich  der  Werth  der  Kohlen  aar  Gasfkbrikation  in  nachfolgende  Reihen- 
folge stellen: 


1.  ohne  Berücksichtigung 
der  Backfihigkeit 

Snlsbach 

Dechen 

Dudweiler 

Altenwald 

Friedrichsthal 

Heiniti 

Merch  Weiler 

Wellesweiler 

Prins  Wilhelm 

8tangenmflhl 

Furstenhansen 

Gerhard 

Reden 

Geislantem 

Dilsbnrg 

Behwalbach*  Grieebom 


2.  hei  Berfloksichtigang 
der  Backfihigkeit 

Snlsbach 

Dudweiler 

Dechen 

Altenwald 

Friedrichstbal 

HeinitB 

Wellesweiler 

Sierchweiler 

Prins  Wilhelm 

Stangenmflhl 

Reden 

Fürstenhausen 

Gerhard 

Geislautem 

Dilsburg 

Schwalhaoh-Qriesbom 


Nieht  untersucht  sind: 
König 
Ziehwald. 
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Selbstrers  Und  lieb  wird  dt^se  Reibenfolge  nach  den  TerbttltniAsan  eine«  jeden  GAiwerlci 
modificirt  w^rdeta.  Atii^ser  dem  Preise  der  Kobleti  der  Terachiedeneo  Orulien  wird  auch 
nocb  d&B  HpecioUe  Bedürfciitis  nach  besonders  buhem  Gaflausbringen  ,  oder  uacb  besotidert 
hoher  Leuchtkraft  bei  der  Wahl  der  Kohlen  entchetdeiid  »ein  ^  oder  aacb  doi-  Preis  und 
AhsatE  dos  Omakoks.  Eine  fernere  Pi>lgerung  aus  vorliegenden  Resultaten,  die  von  Interesse 
für  den  Gasbetrieb  sein  dürfte  und  zum  Mindesten  ihre  Geltung  für  die  Kohlen  des  Saar- 
beckens bat,  entspringt  aus  nachateljender   ßetiachtun^'. 

Nach  den  graphischen  Darstellungen  der  Analysen  seigt  atcb ,  dass  die  Kohlen  der 
unteren  Etage  (Backkohlen)  den  hl^ehsten  Kohlenittoffgehalt,  ilas  Maximum  an  Ausbringen 
von  Koks  und  Gas,  sowie  die  lib.bsCe  Leuchtkraft  liefern^  Da  also  bei  dieü^en  Kohlen  alle 
Elemente  sich  vereinigen,  wekbe  eine  gEinstige  Gestaltung  der  Gasfnbrikation  bedingen,  so 
liegt  es  auf  der  Hand ,  dsss  die  Kohlen  der  unteren  Etage  vorzugsweise  als  Gaskoblen 
Verwendung  finden.  Eh  ist  eine?  bekannte  Tbatsache,  dass  diese  Kohlen  des  Soarbeckena 
von  den  Qasfabriken  fast  allen  anderen  in-  und  ausländischen  Kohteuaorten  vorgesogen 
werden,  wosu  auch  wesentlich  der  umstand  beitrtlgt^  dass  die  3aarkohlen  in  Folge  ihrer 
Struktur  sich  weniger  beim  Transport  und  beim  Lagern  Kortrümmern  und  zersetzen^  als 
die  weicheren   Kohlen   von  der  Ruhr,   von    Belgien  u.  s.  w» 

Die  äinterkohlen  des  Saarbeckens  (dstllche  Hllfte  der  mittleren  Etage)  haben  ge« 
ringeren  Gehalt  an  Kohlenstoff,  weniger  Ausbringen  sn  Koks  und  Gas,  aber  annähernd 
dieselbe  Leuchtkraft,  wie  die  Hack  kohlen,  sie  werden  also  gegen  letitere  für  die  Zwecke 
der  Gaafahrikition   kaum   concurrireu  können,  wie  dies  auch  die  Erfahrung  beweist. 

Nocb  weniger  Bedeutung  für  die  Gasindustrie  haben  die  mageren  Kohlen  des  Saar- 
heckeus  (westliche  HMtfte  der  mittleren  Etage  und  oberen  Etsge)^  weil  dieselben  in  Leucht- 
kraft und  Gasausbringen  nur  mittelmlLsBige  Resultate  liefern^  besonders  aber  qualitativ  und 
quantitativ  im  Ausbringen  an   Koks  den  anderen  Sorten  ausserordentlich   nach  stehen» 

Aus  den  Tabellen  der  Transportf^higkeiC  erhellt  ferner  fdr  die  Gasfabrikation  ,  disa 
der  a^s  den  Kohlen  der  unteren  Eta^e  dargestellte  Koks  eine  grössere  Cob&sion  seigt,  als 
der  Koks  der  oberen  Etagen.  Es  ist  dies  leicht  zu  erklären,  da  eben  nur  die  untere  Etage 
boükende  Kohkn  enthalt,  während  die  nbrigen  Abtheilungen  Koblen  fiihren,  die  beim  Ver- 
gasen, resp.   Verkoken  nur  mttssig  oder  gar  nicht  inaammen backen. 

Interessant  ist  et  dagegen  lu  bemerken,  diss  bei  den  KobK^n  der  betreffenden  Abthetl- 
ungen  gerade  das  umgekehrte  Verhalten  in  Betreff  der  Tranäportfilhigkeit  hervortritt.  Die 
mageren  Kohlen  der  obeien  Abtheilungen  liefern  schon  bei  der  Förderung  mehr  Stück- 
kohlen ,  als  die  der  unteren  Etage,  und  nach  den  physikalischen  Versuchen  seigen  diese 
Stückkohlen  auch  eine  grüssere  Cohftsion  als  die  der  Backkohlen.  Die  Erklärung  hiervon 
dürfte,  wie  dies  bereits  von  anderer  Seite*)  hervorgehoben  ist,  darin  zu  suchen  sein,  dass 
die  Flötze  der  oberen  Etagen  weniger  steil  aufgerichtet,  also  nach  ihrer  Bildung  weniger 
in    ihrer  Lagerung  verändert  sind^  als  die  der  unteren   Etage. 

Hinsichtlkh  des  in  den  Tabellen  aufgeführten  Annhringens  an  Koks  mnst  ausdrück- 
lich hervorgehoben  werden,  ds'is  dasi^elhe  nur  aus  den  Ergebnissen  der  Vergasung  in  Re- 
torten .ibgeleitet  ist.  Die  betreffenden  Zahlen  für  die  einzelnen  Gruben  barmooiren  gnt 
mit  den  Angaben ,  welche  im  grossen  Betrieb  von  den  Gasanstalten  erhielt  werden  ,  die 
Saarkoblen  verarbeiten.  Dagegen  scheint  es,  als  ob  bei  der  Kok^fabrlkation  t  namentticb 
bei  den  .^^ppold^schen  Ocfen,  welche  jeden  unnüt^len  Ahbrand  ansschllessen,  ein  um  mehrere 
Prooente  höheres  Ausbringen  als  in  den  Gasretorten  bei  gleicher  Kohle  enlelt  wird.  Da 
in  letzterer  BezichTiiag  noch  keine  eingebenden  Untersuchungen  auf  der  Yersucbsstation 
gemacht  wurdon^  so  Ist  es  vorläufig  unmöglich,  die  angedeuteten  Differenzen  durch  Sohlen 
darzustellen.  Es  würde  aber  in  hohem  Grade  wünschenswerlb  sein,  für  die  Folge  Verduche 
anzustellen,  um  die  Höbe  dos  Koksaushringens  nach  einer  Methode  zu  bestimmen,  welche 
dem  beim  Betrieb  der  Koksöfen  im  Grossen   geltenden  Principien  möglichst  entspräche. 

2.  Für  die   Benutzung  der  SaarbrÜcker  Kohle  als   Feuerungsmaterial. 

Als  Hauptfactoren  bd  der  Benutzung  von  Koblen  als  Feuerungsmaterial  sind  in  Be- 
tracht zu  ziehen  der  Gebalt  an  Asche,  der  Belzeffect  und  die  Transportfahigkeit,  resp,  der 
Gebalt  an  Sifickkoblen.  Was  die  Asche  anlangt,  so  wäre  oa  eine  nutzlose  Arbeit,  die 
Gruben  nach  dem  geftin denen  A sehe ngeh alte  geordnet  aufzuführen,  denn  abgesehen  davon, 
dass  derselbe  ein  sehr  variabler  und  zufAltiger  ist,  so  gelten  die  gefundenen  Ascbenwertbe, 
wenn  auch  nicht  für  ausgesuchte,  so  doch  nur  für  Kohlen  I.  Sorte,    wie    solche  eben   sur 


*)  Zottschrift  deutscber  Ingenieure,  Jahrg.  18d9.     Heiieffeot  der  Brennmaterialien   von 
R.  Peters, 
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OMfkbrikatioii  Tarwendet  werden.  Zar  Beurtheilang  der  Kohlen  11.  Sorte,  also  deijenigen, 
welche  kein  Sieb  pessirt  haben  (Förderkohle)  nnd  Kohlen  HI.  Sorte,  deijenigen,  die  dnrch 
«inen  BAtter  Ton  1— -2  Zoll  Bubweite  gefallen  und,  sind  bisher  nnr  stellenweise  ein- 
gehendere Versuche*)  gemacht  worden. 

Im  Allgemeinen  ist  ans  der  Dnrobschnittstabelle  sn  ersehen,  dass  der  Aschen gehalt 
TOM  Liegenden  snm  Hangenden  annimmt,  und  wird  dasselbe,  was  bei  Kohlen  I.  Sorte 
eitttritt,  wohl  anoh  Yon  den  Übrigen  Sorten  gelten.  Schon  ohne  Berfioksiohtigong  des 
Asohtügehaltes  finden  wir,  dass  der  Heiseffect  der  Kohlen  der  liegenden  Partien  höher  ist, 
als  der  der  oberen  Etagen.  Da  bei  letzteren  ausserdem,  wie  oben  bemerkt,  der  Aschen- 
gehalt höher  ist,  so  tritt  ihr  geringerer  Heiseffect  deutliuher  heryor,  wie  dies  aus  den 
naohsttthenden  Beihenfolgen  sich  ergibt: 

1.  mit  Berflcksichtigung  2.   ohne  Berficksichtigung  der  Asche,  also  nach 

der  Asche  dem  Brennwerth  der  reinen  Kohlensubstans 

Altenwald  Dndweiler 

Deehaa  Altenwald 

Dndweiler  Snlsbaob 

Snlsbaoh  Dachen 

Heiniti  Heinita 

König  König 

Iferehweiler  Iferchweller 

Wellesweiler  Beden 

Priedrichsthal  Friedrichsthal 

Beden  Ziehwald 

Ziehwald  Wellesweiler 

Stangenmflhl  Fürstenhausen 

Prins  Wilhelm  Stangenmfihl 

Fürstenhausen  Schwalbach- Oriesbom 

Schwalbaoh-Griesbom  Prina  Wilhelm 

Dilsburg  Dilsburg 

(Gerhard  Gerhard 

Qeislautem  Geislautem 

Nach  Vorstehendem  würde  es  scheinen,  als  ob  die  sinternden  nnd  mageren  Kohlen 
des  hiesigen  Beckens  einen  weit  geringeren  Handelswarth  haben  müssten,  als  die  reineren 
kohlenstoffreicheren  Backkohlen.  Ein  Blick  auf  die  Verkaufopreise  beider  Kohlensorten 
seigt  Jedoch,  dass  dieselten  nicht  wesentlich  differiren ,  und  da  jene  Verkaufspreise  nicht 
einseitig  Tom  Producenten  gemacht  werden,  so  beweisen  dieselben,  dass  die  kohleneonsumlrende 
Industrie  doch  im  Allgemeinen  die  mageren  Kohlen  nicht  geringer  schAtit  als  die  Back- 
kohlen Der  Grund  dieser  anscheinenden  Anomalie  liegt  wohl  hanpts&chlich  darin,  dass 
die  Kohlen  der  hangenden  Partien  stückreicher  fallen ,  als  die  der  liegenden,  und  dass 
die  ersteren  Stücke  nach  den  physikalischen  Versuchen  grössere  Cohlaion  leigen,  also  den 
Transport  besser  vertragen.  Da  dies  für  die  Industrie  sehr  yielfach  einen  höheren  Werth 
hat,  als  eine  feinere  Kohle  (unter  anderem,  da  die  Staubkohle  den  Rost  leicht  bedeckt 
nnd  dann  die  Verbrennung  hindert),  so  ist  dadurch  su  erklftren,  dass  im  Handel  die  sin- 
ternden und  mageren  oder  sogenannten  Flammkohlen  doch  su  fast  ebenso  hohen  Preisen 
Absata  finden  als  die  backenden. 

Es  dürfte  hier  angemessen  sein  su  erinnern,  dass  das  Gewicht  Toa  1  To.  Kohlen  und 
1  To.  Koks  sich  nur  auf  Stücke  von  V«— 1  Pfd.  Grösse  nnd  bei  1  c' Kohle  und  Ic'  Koks 
nur  auf  Stücke  von  Nnssgrösse  besieht,  es  sind  daher  die  angegebenen  Zahlen  nur  für 
diese  Voraussetsungen  geltend.  Man  ersieht  aus  den  Rubriken  des  Stauraumas,  dasi  salbst 
bei  Stücken  Ton  Nnssgrösse  der  Stauraum  noch  die  HUfte  betrügt« 

3.  Schlussbemerkungen. 

Im  Gänsen  enthilt  das  Saarbecken  nur  Stainkohlen  der  kohlenstofllirmaran  Klaiaa» 
die  unter  sich  wohl  ihre  Abstufungen  seigt,  die  aber  im  Vergleich  su  anderen  Beokao 
weniger  Mannigfaltigkeit  bietet.  £s  fehlen  ihm  die  eigentlichen  AnthraattkohlaB,  wSa  dla- 
salban  s.  B.  in  Wastphalen  Torkomman. 


^  Dar  DurohsehniU  aus  99  Proben  ergab  im  Jahre  1868  96,70% 
Kohlan  lEL  Sorte. 
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Die  vorliegenden  Unters uchung^en  bilden  nur  einen  kleinen  Theil  von  oooli  weiter 
forUnaetzendeu  AufächÜssen.  Es  wird  Jeder ,  der  Hieb  mit  dem  Vera  uc  hü  verfahren  und 
mit  den  Hinderniftsen  und  Bcliwierigkeiten  derartiger  Versucbe  vertraut  gemaobt  half  sa> 
geben ^  düBS  nicht  Jitle  llutersucbungeu  und  am  wenigat<%n  diejenigen,  die  in  geringerer 
Znbl  angeatdlt  sind^  ak  unbedingt  richtig  gelten  können.  Daber  sollen  dieselben  fort- 
ge>L>tzt  und  wo  möglich  nocb  viel  Bpecieller,  genauer  und  eingehender  ab  bisber  wiederholt 
werden,  Inabeaondfare  wird  für  die  Folge  eine  Untersuchung  der  verschieden  ausaebonden 
Be^tandtheile  der  Koblo  tn'a  Äuge  zu  faaaon  ftein^  von  welcber  wohl  interessante  Anfachlflfise 
an  erwarten  sind. 


i  1 8 1  a  g 

BUS  der 

EiehordDttQg  für  den   Norddeutacben  Bund*) 
vom  16.  Juli  1869. 

Zweiler  ÄbschnitL 
Vorechriften  über  Waagen  und  aonetige  Mesawerkzetige. 

UI.    G  a  a  m  e  fi  8  e  r. 

§.  43. 
Zuläasige  GaBmeBaer. 

Zur  EiebuQg  und  Stempelung  siod  aolcbe  Gaameeser  suzulsasen: 
welche  die  Gaamenge  oach  Cubikmetern  beatimmen, 
bei  denen  die  Messung  dea  Gaaea  durch  eine  rotirendej  zum  Theil 
in  Wasüer,  oder  eiue  andere  Flüaaigkeit   eintauchende  Blechtrommel 
(nasae  OaBmeaser)« 

oder   durch   eio  Syateni  von  trockenen  Kammern  mit  beweglichen 
Wänden  (trockene  Gaameaser]  erfolgt,  und 

welche  mit  den  zur  Erreichung  einer  aieberen  Abmeaaung  erforder- 
lichen Einrichtungen  versehen  sind* 

§.  44. 
BeacbafFenheit  der  Gaamesser. 

Es  tnnaa  daher 

A.  bei  den  naaaen  GaBmeasern 
die  nm  eine  horizontale  Achae  rotirende  Trommel  nicht  ohne  Verletzung 
dea  apäter  anzubriogenden  Stempels  zugänglich  aeiu;  und  in  einem  gas* 
dichten  Gehäuae  aicb  befindeUi  welcbea  zugleich  als  Gas-  und  FlUsaigkeits- 
behälter  dient;  der  oberhalb  des  Flüisigkeitaspiegela  liegende ,  gaafaaaende 
Theil  der  Trommel  dadurch  zu  einem  möglichst  un veränderlichen  Cubik- 
Inhalte  gebracht  werden^  daaa  der  dieaen  Faaanngsraum  begrenzende  Flüssig- 


^   ülrlasaen  auf  Grund  der  Bestimmung  im  Art»  18  der  Maasa-  und  Gewicbtsordnung 
den  nnrddeatflchen   Bund  vom   IT.  August  1868  (ßundesgesetablatt  B«  473)* 
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koitBspiogel  sowohl  überhaupt,  als  in  seiner  Lage  gegen  die  Trommelachse 
constant  erhalten  werden  kann; 

femer  müssen  die  Enden  der  Füsse  des  Oasmessers  sith  in  einer  Ebene 
befinden,  damit  demselben  ftir  die  Aufstellung  bei  der  Verwendung  diejenige 
Stellung  gesichert  werden  kann,  welche  er  bei  der  Eichung  auf  einer  hori- 
zontalen Ebene  einnahm; 

B.  bei  trockenen  Oasmessem 

müssen  die  messenden  Kammern  und  Ventile  von  einem  gasdichten  Gehäuse 
umschlossen  sein, 

▼ollkommen  gasdichte,  leicht  bewegliche  Scheidewände  haben,  welche 
so  angeordnet  sind,  dass  sich  Wassersäcke,  durch  die  der  Fassungsraum 
verändert  wird,  nicht  bilden  können. 

Ad  A  und  B. 

Bei  nassen  und  trockenen  Gasmessern  muss  die  Summe  der  messenden 
Bäume  (respective  der  Trommel  oder  der  Kammern)  bei  einem  Gasdruck 
von  40""*  Wassersäulenhöhe  zu  dem  Cubikmeter  in  einem  Verhältniss  stehen, 
welches  durch  den  Zählapparat  genau  wiedergegeben  wird. 

§.  45. 
Beschaffenheit  des  Zählwerks. 

Es  muss  das  Zählwerk  (die  Gasuhr)  so  angebracht  sein,  dass  es  nicht 
ohne  Verletzung  des  später  aufzubringenden  Stempels  zugänglich  ist,  und 
es  müssen  die  einzelnen  Scheiben  nur  Zahlen  enthalten,  welche  die  aln 
zumessende  Gasmenge  nach  Cubikmetern  bestimmen  (wobei  jedoch  nicht 
ausgeschlossen  ist,  kleinere  Baumtheile  als  das  Cubikmeter  nach  Bruch- 
theilen  desselben,  oder  nach  Litern  zu  registriren,  die  dann  mit  diesen 
Bruchtheilen  oder  mit  dem  Buchstaben  L.  auf  den  Zifferblättern  zu  be- 
zeichnen sind.) 

§.46. 
Bezeichnung. 
Auf  dem  Gasmesser  muss  untrennbar  von  demselben  angegeben  sein: 
der  Name  und  Wohnort  des  Verfertigers, 
die  laufende  Fabriknummer^ 

der  Inhalt  des  messenden  Raumes  in  Litern  in  der  Form  L  =  ...L| 
das  grösste  Gasvolumen,   welches  derselbe  pro  Stunde  durchzulassen 
bestimmt  ist,  in  Cubikmetern  in  der  Form  V  =  . .  •  Cub.-Met 
Auf  dem  Zählwerke  muss  angegeben  sein,  dass  es  nach  Cubikmetern 
registrirt. 

§.  47- 
Prüfung  und  Fehlergrenze. 

Die  Prüfung  der  Gasmesser  erfolgt  nach  Massgabe  der  in  < 
enthaltenen  Vorschriften  und  die  Stempelung  kann   nur  st 
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das   beobachtete   Volumen   von    dem   durch   dae  Zählwerk    registrirten   iiiii  { 
nicht  mehr  als  2  Proceot  im  Sinne  des  Zuviel  oder  Zuweoig  abweicht 

§.  48. 
Prüfung  und  Fehlergrenze. 

Die  Beglaubigung  erfolgt  durch  mehrfaches  Aufachlagen  oder  Auf- 
drücken des  Stempels  so,  dass  die  Trennung  der  Theile,  aus  denen  das 
um&chlieBsende  Gehäuae  besteht ,  eine  Üeffoung  des  Zählwerks  oder  eine 
Abtreunuug  dea  Schildes,  dafern  auf  einem  aolchen  die  im  §.  46  erwähnten 
Bezeichnungen  aufgetragen  sind^  nicht  ohne  Verletzung  der  Stempel  er- 
folgen kann. 

Bei  nassen  Gasmessern,  welche  mit  einer  Vorrichtung  versehen  sind, 
durch  welche  der  FlijasigkeitsstaDd  von  Aussen  verändert  werden  kann, 
muss  diese  Vorrichluug  so  beschaffen  sein^  und  durch  Lothuog  und  Stem- 
pelung oder  durch  gestempelte  Plombii'ung  so  gesichert  werden,  dass  bei  der 
so  fixirteu  Einstellung  keine  Erhöhung  des  Flüssigkeitsspiegels  nachträglich 
mehr  erfolgen  kann. 

Sechster  Äbsvhmtt. 
Uebergangs-Bestimmuügen» 

§.  92, 
Eichung  von  Alkoholometern  und  Gasmessern, 

Die    Eichungsstellen    können    bereits    vor    dem    L   Januar   1872 

Gaamesserj  welche  nach  den  in  dieser  Eichordnong  getroffenen  Vorschriften 
registriren,  zur  Eichung  und  Stempelung  annehmen« 

Die  bereits  vor  dem  1.  Januar  1872  nach  deu  innerhalb  der  einzelnen 
Bundesländer  bisher  geltenden  Vorschriften  geprülten  und  gestempehea 
Alkoholometer  und  Gasmesser  bleiben  auch  nach  dem  1.  Januar  1872  inner- 
halb des  Landes^  dessen  Stempel  sie  tragen,  im  Verkehr  zulässig. 

Die  Beglaubigung  durch  den  Bundes-Eichungestenipel  ist  bei  beideii 
Arten  von  Mess  werk  zeugen  an  die  Erfüllung  der  Vorschriften  dieser  Eich- 
Ordnung  gebunden^  doch  können  Gasmesser,  welche  bereits  vor  dem  L  Ja- 
nuar 1872  gehörig  gestempelt  und  in  Gebrauch  waren ,  und  welche  wegen 
unweaentücher  Reparaturen  naelj  diesem  Zeitpunkt  einer  neuen  Stempelung 
bedürfen j  auch  ohne  den  Vorschriften  der  §§.  43  bis  46  zu  genügen,  ge- 
stempelt werden. 

Nach  wesentlichen  Reparaturen  jedoch,  worüber  die  Instruction  Näheres 
bestimmen  wird,  müssen  solche  Gasmesser  auf  metrische  Registrirung  ein- 
gerichtet werden,  bevor  sie  eine  neue  Stempelung  erfahren  können. 

Berlin,  den  16,  Juli  1869, 

Die  Normal-Eichungskommission  des  NorddeutschenBundes. 

(gez. )    Foerster. 


^ 
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Beriet  tber  die  fBifte  Versammluig  des  Vereins  flr  IGneraUU-Indiistrie* 

Am  17.  JnDi  d.  J.  Vormittags  9  Uhr  wurde  in  Halle  a/S.  die  fünfte 
Versammlung  des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie  abgehalten. 

Gegenstände  der  Tagesordnung  waren: 

1)  Mittheilungen  des  Vorstandes  über .  verschiedene  Vereins- Angelegen- 
heiten. 

2)  Antrag  des  Vorstandes  auf  Declaration  des  §.  2  der  Statuten. 

3)  Wahl  dreier  Vorstandsmitglieder  an  Stelle  der  ausgeloosten  Herren 
A,  Riebeck,  Dr.  B.  Hübner  und  D.  Müller. 

4)  Wahl  dreier  Revisoren  zur  Prüfung  der  Jahresreohnung.  ^ 

5)  Antrag  des  Vorstandes:  den  schiedsrichterlichen  Ausgleich  streitiger 
Sachen  zwischen  Vereinsmitgliedern  ausser  auf  Mineralöle,  Paraffine 
und  Theere,  auf  alle  übrigen  Erzeugnisse  der  Mineralöl-Industrie 
auszudehnen. 

6)  Bericht  der  Gommbsion  für  Controlirung  der  Speditionsläger. 

7)  Bericht  der  Gas-Gommission.    Referent  Herr  Gas-Inspector  IHehlis. 

8)  Bericht  der  Gommission  in  der  Klostermann*schen  Angelegenheit. 
Referent  Herr  Dr.  Hübner. 

9)  Bericht  der  Gommission  in  der  Aie/A'schen  Angelegenheit.  Referent 
Herr  Director  Büttner. 

10)  Bericht  der  Gommission  in   der  Lon^fteiVschen  Angelegenheit    Re- 
ferent Herr  Bergrath  Bischof. 

11)  Wahl  von  Gommissionen : 

a)  zur  Prüfung  der  Erfindung  des  Herrn  Ingenieur  Jacobi] 

b)  zur  Beschaffung  von  Normalkerzen. 

12)  Bericht  des  Fabrik-Directors  Herrn  Grotowtky  über  die  Prüfung  von 
Ar&o-  und  Thermometern. 

13)  Kurze  Mittheilungen  des  Herrn   Dr.  Hühner  über  neue  Erfahrungen 
beim  Betriebe  der  stehenden  Retorten. 

14)  Vortrag  des  Herrn  Neubürger  jun.  aus  Dessau  über  Eerzen-Etiquet- 
tirung. 

Die  Versammlung  eröffnete  der  Vorsitzende  derselben  Herr  C  Büttner, 
Director  der  Sächsisch  Thüringischen  Actien-Gesellschaft  fUr  Braunkohlen- 
vbrwerthang. 

Vor  Eintritt  in  die  Tages-Ordnung  befragte  derselbe  die  Versammlung, 
ob  ihm  nicht  vorgestellte  Fremde  anwesend  seien,  worauf  verschiedene  Mel- 
dungen erfolgten. 

Sodann  führte  er  den  Nachweis  der  rechtzeitig  erfolgten  Einladungen 
zum  heutigen  Vereinstage  durch  die  betreffenden  statutarisch  festgestellten 
Zeitungen,  und  durch  die  bekannten  Karten.  Er  fragte  ferner  die  anwesen- 
den Vereinsmitgliederi  ob  sie  sämmtlich  den  gedruckten  Bericht  über  die 
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letzte  Vereinsversammluiig  empfangen  hätten  und  stellte  denen,  welchen  er 

fehlte,  noch  eine  Anzahl  Exemplare  zur  Verfügung.  Hieran  anknüpfend 
schlug  er  unter  Ilinweis  auf  die  Ausführlichkeit  der  gedruckten  Berichte 
vor^  diese  demnächst  die  Stelle  des  in  der  Geschäfts-Ordnung  vorgesehenen 
ProtocoUa  vertreten  zu  lassen.  Nachdem  die  VerBainmlung  sich  damit  ein- 
verstanden erklärt^  befragte  er  dieselbe,  ob  Jemand  eine  Einsprache  gegen  ^i 
den  Inhalt  des  vorliegenden  Berichtes  zu  erheben  habe.  Da  Niemand  sicb^| 
zum  Worte  meldete;  erklärte  er  diesen  für  genehmigt. 

Demnächst  fuhr  der  Vorsitzende,  in  Erledigung  de»  ersten  Gegenstandes 

der  Tages-Ordnung,  fort; 

Unser  Verein  hat  nun  ein  volles  Jahr  seines  Bestehens  hinter  sich  undj 
darf  ich  mir  wohl  gestatten,  hei  dieser  Gelegenheit  einen  kurzen  Rückblick  | 
auf  die  Thätigkeit  desselben  während  dieses  Jahres^  welches  als  ein  Probe- 
jahr betrachtet  werden  kann,  zu. werfen. 

Als  wirkliche  Errungenschaften  der  Vereinsthätigkeit  kann  ich  in  erster  i 
Linie  die  Feststellung  von  Usancen  für  das  Mineralöl-  und  FarafBngeschäft  i 
bezeichnen.  Die  erster en  haben  sich  rasch  bei  dem  ganzen  Handel  mit 
Mineralölen  Geltung  verschafft  und  nicht  unwesentlich  dazu  beigetragen, 
demselben  eine  feste  Basis  zu  geben;  namentlich  ist  die  leidige  Emballage- 
Angelegenheit,  früher  ein  Krebsschaden  des  Mineralöl-Handels ,  durch  die 
Verkäufe  incL  Fasstage  so  geregelt,  dass  weder  den  Fabrikanten  noch  den 
Händlern  Nachtheile ^  wie  sie  früher  an  der  Tagesordnung  waren,  durch 
nicht  retournirte  Emballagen  treffen  können. 

Die  eingeführte  Controle  der  Speditionsläger  gewährt  den  Betheiligten 
die  GewiBsheit  ausreichend  bewirkter  Versicherung  ihres  Eigenthums  gegen 
Feuersgefabr, 

Das  Geschäft  in  Oelen  wie  in  Paraffinen  ist  nach  jeder  Richtung  hin 
geregelt;  durch  Einführung  von  Vereins-Thermo-  und  Aräometern  werden 
die  Differenzen  über  den  Gehalt  der  Waaren  vermieden  und  durch  Schieds- 
genchte  ist  das  Mittel  geboten f  jede  Differenz  rasch  und  mit  den  geringsten  Kos- 
ten zu  beseitigen.  Die  Thätigkeit  des  Vereinsvorstandes  nach  dieser  Richtung 
hin  ist  übrigens  nur  in  drei  Fällen  in  Anspruch  genommen  worden,  von 
denen  zwei  sofort  durch  Vergleich  geregelt  wurden,  während  der  dritte 
nicht  zur  Verhandlung  kommen  konnte,  well  die  eine  der  Parteien  es  vor- 
zog,  sieh  durch  Ausscheiden  aus  dem  Vereine  dem  sohiedsrichterlichen  Aus- 
Spruche  zu  entziehen. 

Auch  bezüglich  des  technischen  Theiles  unserer  Industrie  ist  die  Thä- 
tigkeit des  Vereins  eine  recht  erfreuliche  gewesen  und  wenn  auch  auf 
diesem  Gebiete  —  abgesehen  von  der  Herstellung  des  sogenannten  deutschen 
Petroleums  —■  grosse,  der  Allgemeinheit  zu  Gute  kommende  Erfolge  während 
des  kurzen  Bestehens  des  Vereines  nicht  constatirt  werden  können»  so  stehen 
solche  doch  in  bestimmtester  Aussicht     Ich  erwähne  nur  die  angemeldeten 
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Erfindungen  der  Herren  Dr.  Rieth,  KloMtermanUf  Langbein  ^  Jacoby,  FukMt  f 
Bramme,  hinsichtlich  deren  Prüfangscommissionen  theils  seit  Knnsem  in 
Thätigkeit  sind,  theils  noch  ernannt  werden  sollen.  Ich  selbst  werde  heute 
noch  Namens  meiner  Gesellschaft  eine  nene  dnrch  nnsern  Herrn  Dr.  Rolle 
gemachte  und  im  grossen  Betriebe  bei  uns  geprüfte  Erfindung  einbringen^ 
welche  von  unendlicher  Tragpp^eite  filr  unsere  ganze  Industrie  ist  und  nach 
meiner  Ueberseugung  derselben  jährlich  mindestens  Vs  bis  V,  Million  Thaler 
einbringen  wird. 

Noch  gedenke  ich  unserer  Bestrebungen  auf  dem  Gebiete  der  Gas- 
Fabrikation  ,  aus  Braunkohlentheer  und  BraunkohlenOlen;  wir  dürfen  uns 
▼on  der  anerkennenswerthen  Thätigkeit  unserer  Gas-Commission  auf  der 
sich  von  ihr  selbst  gewählten  Coucurrenzbahn  mit  dem  feurigen  Rosselen- 
ker, gewiss  namhafte  Erfolg^  Tersprechen. 

Als  den  grOssten  Erfolg,  den  unser  Verein  bis  jetzt  erzielt  hat,  darf 
ich  jedoch  das  einmüthige  Zusammenwirken  unserer  sämmtlichen  Industri- 
ellen bezeichnen  und  baue  ich  darauf,  dliss  auch  fernerhin  jeder  Einzelne 
mit  gleichem  Eifer,  wie  bisher,  an  der  Vervollkommnung  unserer  Industrie 
arbeiten  wird,  und  der  ewig  wahre  Wahlspruch  „Einigkeit  macht  stark^ 
auch  von  uns  stets  hoch  gehalten  und  auf  unsere  Fahne  geschrieben  wer- 
den wird.  Nur  durch  Einigkeit  können  wir  vorwärts  kommen  und  kann 
es  nicht  ausbleiben,  dass  wir  durch  diese  dieselben  Erfolge  ensielen  werden, 
wie  sie  in  früheren  Jahren  die  Zucker  -  Industrie  durch  gemeinsame  Arbeit 
erzielte. 

Unser  Verein  zählt  gegenwärtig  84  beschliessende  und  104  berathende 
Mitglieder;  neu  hinzugetreten  sind  seit  unserer  letzten  Versammlung  die 
Herren 

Reinhold  WUmchmann  in  Leipzig, 

£.  Walkhoff  in  Schkeuditz, 

C.  Schliephacke  in  Behmsdorf, 

Klinckhardt  ^  Schreiber  in  Halle, 

Gustav  Richter  in  Magdeburg; 
ausgeschieden  sind  in  diesem  Zeiträume  die  Herren 

F.  L.  Bauermeister  f  Co.  und 

Bruno  Liebermann  in  Halle. 

Weitere  Abmeldungen  waren  bis  zum  I.April  c.  nicht  erfolgt;  es  sind 
also  die  sämmtlichen  übrigen  seitherigen  Vereinsmitglieder  nach  §.  7  un- 
seres Statuts  auch  ftlr  das  zweite  Geschäftsjahr  bei  dem  Vereine  geblieben 
und  bitte  ich  die  Jahresbeiträge  an  unsern  Bendanten  Herrn  ^affe  vor 
dem  1.  Juli  abzuführen,  da  sie  statutenmassig  nach  dieser  Zeit  pr.  Post- 
vorschuss  eingefordert  werden. 

Die  Liste,  welche  den  Nachweis  fahrt,  wie  viel  jedes  der  besohttMieii- 
den  Mitglieder  dem  Umfange  seiner  Fabrikation  entspreohendj  aa  «^ 
hat,  habe  ich  ausgelegt;  ausserdem  ist  die  Höhe  des  Beitraf* 
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Eintritt  in  die  Versainniluiig  vertheilten  Betriebs-NachweiaeD  pro  1868,  un- 
ter ZuhilfeDabme  des  Statute,  auch  leicht  zu  berechoeD. 

Ich  habe  noch  mitztitheilen,  dass  Herr  Bergaasesaor  Schröckef  flir  den 
heutigen  Tag  eiuen  Vortrag  über  deu  Einäuss  der  neuen  Berggesetzgeb- 
unji;  auf  unsere  neupreuasischen  Gruben- Verhältoi&se  in  AuiBicfat  gestellt 
hatte,  durch  eine  notfawcndige  Reise  aber  behindert  worden  ist,  io  UDaerer 
Mitte  zu  erscheinen.  Dieser  voraussichtlich  höchst  interessante  Vortrag 
bleibt  daher  der  nächsten  Vereins- Versammlung  vorbehalten,  ebenso  der 
auf  der  heutigen  Tagesordnung  stehende  Vortrag  des  Herrn  Neubürger  jtm, 
aus  Dessau  über  Kerzen- Etiquettirung,  indem  Herr  Neuburget  heute  eben* 
falls  bebindert  wurde,  bei  uns  zu  sein. 

Wenn  noch  Zeit  genug  bleibt  und  die  Versammlung  es  gestattet,  werde 
ich  dafür  einen  kurzen  Vortrag  über  die  Kerze nfabrikatioo  der  Zukunft 
halten. 

Bevor  wir  nun  zum  zweiten  Gegenstand  der  heutigen  Tagesordnung 
übergehen^  ernenne  ich  Herrn  Herrmann  zum  Führer  der  Rednerliato  und 
bitte  die  Herren  F.  Bunge  und  L.  Schilling  sich  der  Mühe  des  Stirn mzählens 
in  Fällen,  wo  es  nothig  wird,  zu  unterziebeu ;  Herrn  Dr*  Hübner  aber  er^ 
theile  ich  zunächst  noch  zur  Begründung  eines  Antrages  auf  Ernennung 
einiger  Ehrenmitglieder  hierdurch  das  Wort. 

Der  letsctere  sprach  darauf  ungefähr  Folgendes: 

Meine  Herren  f  Ein  von  mir  eingebrachter  Antrag,  die  Herren  Dr. 
Müller  und  Dr.  Ule  zu  Ehrenmitgliedern  unseres  Vereins  zu  ernennen^  bat 
bereits  die  Zustimmung  unseres  Vorstandes  erhalten.  Ich  bringe  meinen 
Antrag  hiemit  an  die  geehrte  Versammlung  und  darf  Motive  dafür  kaum 
hinzufügen.  Es  ist  allgemein  bekannt,  dass  beide  Herren  als  Herausgeber 
der  „Natur*,  des  bekannten  Blattes  zur  Verbreitung  natur wissenschaftlicher 
Kenntnisse  zu  allen  Zeiten  lebhaft  dazu  beigetragen  haben,  durch  schrift- 
liche Aufsätze  das  Interesse  für  unsern  Industriezweig  zu  erwecken  und 
zu  erhalten. 

Ich  übernehme  es  ferner,  auf  Antrag  des  Herrn  Director  Büttner ,  die 
Herren  Schiele  und  Dr.  Schilling  zu  Ehrenmitgliedern  vorzuschlagen»  Herr 
Schiele  ist  Vorsitzender  des  Vereins  der  deutschen  Gasfachmänner,  Herr 
Dr.  Schilling  Mitglied  des  Vorstandes  desselben*  Der  Verein  deutscher  Gas- 
fachraänner  aber  bekundet,  wie  Sie  später  von  Herrn  Mehlis  erfahren  wer- 
den, ein  lebhaftes  Interesse  für  unsern  Verein  und  ich  glaube  desshalb, 
dass  es  uns  nur  angenehm  sein  kann,  die  genannten  Herren  zu  den  unsri* 
gen  zählen  zu  dürfen. 

Die  Versammlung  trat  dem  Antrag  des  Herrn  Dr*  Bübner  einatimmig 
bei  und  der  anwesende  Herr  Dr.  Müller  nahm  die  auf  ihn  gefallene  Wahl 
dankend  an< 

Man  ging  zum  zweiten  Gegenstand  der  Tages-Ürdnung: 
'r Antrag  des  Vorstandes  auf  Declaration  des  §.  2  der  Statuten*  * 

über 
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Nachdem  Herr  Director  Bütii^er,  alu  Beferent,  während  der  Verhand- 
lung über  diesen  Gegenstand  den  Vorsitz  in  der  Versammlnng  seinem 
Stellvertreter,  Herrn  A.  Riebeck  übertragen  hatte,  las  er  znnächst  den  §.  2 
des  Vereinsstatnts  vor,  woraus  ersichtlich,  dass  die  Vereinsmitglieder  sich 
in  berathende  und  beschliessende  theilen,  dass  letztere  ansschliesslich  aus 
den  Inhabern,  resp.  den  autorisirten  Vertretern  der  dem  Vereine  angehö- 
renden Schweelereien  und  Mineral-Oelfabriken  bestehen.  Daran  anknüpfend 
theilte  er  mit,  dass  wie  schon  früher  gedacht,  die  Photogen-  und  Paraffin- 
Fabrik  der  Herren  F.  L.  Banermeiiter  f  Co.  in  Bitterfeld,  ein  beschliessen- 
des  Mitglied,  aus  dem  Vereine  ausgeschieden  sei,  danach  aber  ein  Socius 
der  dieselbe  besitzenden  Gesellschaft  beim  Vorstande  die  Aufnahme  in  den 
Verein  als  berathendes  Mitglied  nachgesucht  habe.  Dieses  Gesuch  habe  er 
in  letzter  Conferenz  dem  Vorstande  zur  Beantwortung  vorgelegt;  derselbe 
sei  jedoch  einstimmig  der  Ansicht  gewesen,  dass  über  diesen  im  Statut 
nicht  vorgesehenen  Fall  die  Vereins -Versammlung  gehört  werden  müsse; 
seinerseits  halte  er  es  fUr  bedenklich,  auf  das  Gesuch  einzugehen,  da  sol- 
ches Nachahmungen  zur  Folge  haben  könnte,  indem  jedes  beschliessende 
Mitglied  aus  dem  Vereine  ausscheiden  und  sofort  wieder  als  berathendes 
eintreten  könne,  wodurch  der  Verein,  der  nur  in  den  höheren  Beiträgen  der 
enteren  die  Mittel  zu  seiner  Existenz  finde,  sehr  geschädigt  werden  würde. 
Er,  Bedner,  stelle  daher  den  Antrag,  die  Versammlung  wolle  als  Zusatz 
zu  §.  2  der  Vereinsstatuten  besehliessen,  dass  Theilnehmer,  resp.  Vertreter 
dem  Vereine  nicht  angehöriger  Mineralöl-  und  Paraffin-Fabriken  und  Theer- 
Schweelereien  demselben  nur  dann  beitreten  können,  wenn  sie  den  vollen, 
auf  das  betreffende  Etablissement  als  beschliessendes  Mitglied  fallenden 
Jahresbetrag  entrichten. 

Die  Versammlung  erhob  diesen  Antrag  ohne  Debatte  einstimmig  zum 
Beschlnss.  Der  Vorsitz  ging  wieder  von  Herrn  A.  Riebeck  auf  Herrn  Di- 
rector BüUner  über. 

Der  dritte  Gegenstand  der  Tagesordnung  lautete: 

„Wahl  dreier^  Vorstandsmitglieder  an  Stelle  der  ausgelosten  Herren 
A.  Riebeckj  Dr.  B.  Hübner  und  Dr.  MMer.'' 

Die  Ausgelosten  wurden  von  der  Versammlung  durch  Acclamation  ein- 
stimmig wieder  gewählt  und  besteht  somit  der  Vorstand  des  Vereines  im 
2.  Vereinsjahre  aus  denselben  Personen,  wie  seither. 

Der  vierte  Gegenstand  der  Tagesordnung  betraf: 

„Wahl  dreier  Bevisoren  zur  Prüfung  der  Jahres-Bechnung'^. 

Auf  Vorschlag  des  Vorsitzenden  wurden  die  Herren  Otto,  Schilling  und 
Bunge,  sämmtlich  aus  Halle  einstimmig  mit  der  Prüfung  der  Jahres -Bech- 
nung  pro  IS^Vss  betraut  und  soll  das  Ergebniss  derselben  der  nächsten 
Vereins  Versammlung  vorgelegt  werden. 

Es  folgte  der  fünfte  Gegenstand  der  Tagesordnung: 

„Antrag  des  Vorstandes,  den  schiedsrichterlichen  Ausgleich  streitiger 

Sachen  zwischen  Vereins -Mitgliedern,  ausser  auf  Mberalöle,  Paraffiaa 
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uod  Theeroi  auf  alle  ilbrigon  Erzeugnisse  der  Mineral^Mudaatrie  aus* 

zudehneD,*' 

Derselbe  wurde  ohne  DiBCusaioa  zum  ßeacliluaa  erhoben, 
lu  Erledigung  dea  sechaten  Gegenstandea  der  Tageaordnung : 
„Bericht  der  Commisaion  für  Cootrolirung  der  Speditionaläger*' 
trug  der  Referent,  Herr  Bergrath  Bischofs  unter  Uebergabe  eines  Berichtea 
zu  den  Verein a- Acten  (siehe  Beilage  I)  Yor,  dass  aeit  November  a.  pr  eine 
durchgreifende  Reviaion  der  Spedition aläger  erst  jetzt,  Mitte  Mai,  wieder 
vorgenommen  worden  seil  weil  die  betreffenden  Reyisoren,  welche  sich  fort- 
dauernd iuKenntnisa  über  die  Hohe  der  Läger  zu  erhalten  suchten;  früher 
keine  besondere  VeranlaaauDg  hies&u  zu  haben  geglaubt  hätten.  Bei  der 
jetzigen  Reviaion  habe  sich  wiederum,  wie  bei  der  November-Revision  er- 
geben, dass  die  Bestände  der  Speditionsläger  mehr  als  ausreichend  gegen 
Feuersgefahr  versichert  seien.  Summariach  habe  der  Werth  der  auf  den 
verschiedenen  Speditionapiätzen  lagernden  Oele  und  Paraffine  104,700  Thir* 
betragen;  80  ^o  der  Bestände  seien  auf  den  Lägern  von  Weissenfela  und 
je  10  7d  duf  denen  zu  Zeitz  und  Teuchern  befindlich  gewesen.  Der  gedachte 
Werth  sei  mit  236^000  Thlr.  gegen  Feueragefahr  versichert  und  zwar  mit 
169,000  Thlr,  bei  der  Magdeburger  Feuerveraicherunga- Gesellachaft,  mit 
35,000  Thlr.  bei  der  Thüringer  Geaellscbaft  und  mit  32,000  Thlr.  bei  der 
deutschen  Feuerversicherunga*  Geaellscbaft  in  Berlin.  Gegen  November  v. 
Js.  hätten  die  jetzigen  Bestände  um  ungefäbr  16,000  Ctr.  Oel  ab,  dagegen 
um  circa  3000  Ctr.  Paraffine  und  Kerzen  zugenommen.  Im  Uebrigen  hätte 
die  jetzige  Reviaion  zu  Erinnerungen  keine  Veranlassung  gegeben. 

Im  ÄnschluBs  an  diese  Mittheilungen  theitte  der  Vorsitzende  der  Ver- 
sammlung mit,  das  Vereins-Mitglied,  der  Spediteur  Herr  Herrn.  KUngebeil 
in  Zeitz  habe  vor  wenigen  Tagen  den  Antrag  geatellt,  die  Versammlung 
möge  doch  den  §  4  der  Usancen  für  den  Handel  mit  Mineralölen  dabin  ab- 
ändern,  daea  der  Speditionasatz  für  den  eraten  Monat  der  Lagerung  von 
Mineralölen  in  Ballona  von  1  Sgr*  auf  l'/v  Sgr.  erhöht  werde. 

Herr  Kliugebei!  meine,  dass  der  Spediteur  bei  dem  vom  Vereine  fest- 
geaetzten  Speaensätzen  den  ausserordentlich  holien  Unkosten  gegenüber 
nicht  bestehen  könne.     Er  sage  wörtlich: 

„Angenommen,  es  befänden  eich  t^OOO  Ballons  div  Oele  auf  Lager, 
so  würden  diese  eine  Assecurranz-Prämie  von  ca»  160  Thlr*  bedin* 
geUj  was  pr.  Ballon  /,  Sgr,  beträgt.  Da  nun  ftir  den  ersten  Mo* 
nat  L  Sgr.  für  den  zweiten  y.  Sgr.  Lager epese  berechnet  werden, 
so  ergibt  dies,  falls  die  Veraendungen  im  eraten  resp,  zweiten  Mooat 
vor  sich  gehen,  per  Ballon  '/« —  1  Sgr.  Netto-Spesen ;  bieraus  geht 
hervorj  daas  nur  in  den  Fällen  ein  Nutzen  erzielt  werden  kann,  so- 
bald die  Partien  über  zwei  Monate  hinaus  lagern  und  dies  ist  bei 
der  Lage  dea  z.  Z.  stattfiodenden  Geschäfts  nur  selten  der  Fall.  £a 
dürfte  desshalb  nicht  blos  billig,  aondern  gerecht  sein,  qu.  Spesen- 
aätze  massig  zu   erhöben;    z.  B,    iu  der  Weiae^    dass   für   den  ersten 


^ 
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Monat  nicht  ISgr. ,  sondern  1*/,  Sgr«  Lagerspesen  berechnet  wtlr  den, 
während  die  Sätze  für  die  nächsten  Monate  nach  der  bisherigen  Fest« 
stellnng  verblieben." 

Die  Herren  Spediteure  Kämer  nnd  Wolf  ans  Weissenfeis  erklärten  anf 
die  Frage  des  Vorsitzenden,  ob  sie,  da  sie  ja  das  gleiche  Interesse  wie 
Herr  Klmgebeü  hätten,  dessen  Antrag  unterstützen  wollten,  dass  dies  nicht 
in  ihrer  Absicht  liege;  sie  hielten  die  in  den  Usancen  für  den  Handel  mit 
Mineralölen  normirten  Speditionssätze  für  ausreichend. 

Herr  Ä.  Riebeck  führte  an,  dass  er  letztere  desshalb  für  genagend  er- 
achte, weil  ein  grosser  Theil  der  fraglichen  Oele  nur  angeliefert  und  sofort 
verladen  würde,  in  welchem  Falle  der  Spediteur  auch  den  vollen  Spedi- 
tionssatz nachnähme;  ginge  das  Oel  erst  zu  Lager,  was  vorzugsweise  vom 
März,  April  ab  stattfände,  so  bliebe  es  auch  in  der  Regel  bis  zum  Herbste 
liegen  und  habe  dann  der  Spediteur  ebenfalls  ausreichenden  Verdienst 
Herr  Klmgebeü  wOrde  übrigens  wohl  daran  gethan  haben,  wenn  er  seinen 
Antrag  durch  einen  statistischen  Nachweis  illustrirt  hätte,  aus  welchem  her- 
vorginge, wie  viel  Ballon  Mineralöl  er  in  den  letzten  12  Monaten  empfan- 
gen und  welche  Quantitäten  davon  sofort  weiter  expedirt,  welche  nur  einen 
Monat  nnd  welche  länger  gelagert  hätten.  Wenn  dann  die  übrigen  Spe- 
diteure dem  Vereine  gleiche  Aufstellungen  vorlegten,  so  würde  sich  von 
selbst  ergeben,  ob  der  Antrag  eine  Berechtigung  habe  oder  nicht. 

£b  entspann  sich  hierauf  eine  kurze  allgemeine  Debatte  über  die  Prä- 
mieensätze  der  verschiedenen  bei  der  Versicherung  der  Speditionsläger  be- 
theiligten Feuerversicherung«- Gesellschaften.  Herr  Dr.  Hiibner  theilte  mit, 
dass  auf  eine  Ermässigung  der  Prämiensätze  Seitens  der  Magdeburger 
Feuerversicherungs- Gesellschaft  nicht  zu  rechnen  sei.  Der  Generalagent 
derselben  habe  ihm  erklärt,  dass  seine  Gesellschaft  eher  auf  die  Versicher- 
ungen der  Speditionsläger  verzichten,  als  eine  Ermässigung  der  Prämie  ein- 
treten lassen  werde.  Es  wurde  ferner  von  anderer  Seite  angeführt,  dass 
die  thüringische  Feuer -Versicherungs- Gesellschaft  ihren  Satz,  der  früher 
nur  V/t  pro  mille  betragen  habe,  bei  der  ersten  Prolongation  auf  ö  pro 
mille  erhöht  habe,  während  die  Allgemeine  Deutsche  Feuer- Versicherungs- 
Gesellschaft  nur  2V>  oder  3  pro  mille  berechne. 

Der  Antrag  des  Herrn  Klingebeil  wurde  einstimmig  abgelehnt. 

Der  Vorsitzende  theilte  darauf  der  Versammlung  mit,  dass  Herr  Jiagel 
aus  Leipzig  ihn  ersucht  habe,  ihm  vor  dem  Eintritt  in  die  Discussion  über 
Nr.  7  der  Tagesordnung  noch  das  Wort  zur  Empfehlung  der  Bucher' sehen 
Feuerlöschdosen  zu  ertheilen.  Da  der  Gegenstand  sich  an  das  eben  Ver- 
handelte sehr  gut  anschlösse,  so  würde  die  Versammlung  wohl  nichts  da- 
gegen einzuwenden  haben,  wenn  Herr  Ncufel  zum  Worte  gelassen  werde. 
Der  Letztere  sprach  darauf  ungefähr  Folgendes: 

Es  sei  aufiällig,   dass   die  Mineralölfabriken,   deren  Betrieb  doch  mit 
einer   so  ausserordentlichen  Feuersgefahr  verbunden  sei,  bisher  aiiMHn 
gezeichneten  Mittel  zur  Verringerung  dieser  Gefahr  —  er  tti 
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Feuerlößchcloaen  des  Director  Btwher  m  Leipzig  —  so  wenig  Aufmerksam- 
keit geschenkt  hätten-  Diese  darauf  zu  lenken,  sei  der  Zweck  der  wenigeu 
Worte,  die  er  sprechen  werde. 

ZuDJlchst  wolle  er  der  irrigen  Ansicht,  dasa  die  gedachten  Dosen  nur 
in  geschlossenen  Räumen  anzuwenden  seien  —  und  er  glaube,  dass  gerade 
diese  Ansicht  die  Herren  Mineralöl- Fabrikanten  seither  vielfach  von  der 
Verwendung  derselben  abgehalten  habe  —  entgegentreten.  Durch  die  Pra- 
xis sei  vielfach  bewiesen,  dass  dieselben  auch  in  nicht  ganz  geschlossenen ^ 
ja  seibat  in  durch  geöffnete  Thtiren  und  Fenster  zugigen  Localitäteo  eine 
vorzügliche  Wirkung  äussern. 

Ganz  besonders  sei  aber,  andern  Lösehmitteln  gegenüber  die  Eigen- 
schaft der  selbstthätigen  Wirkung  der  Löschdosen  hervorzuheben.  Während 
alle  andern  Mittel  zur  Bekämpfung  eines  Feuers  erst  herbeigeschafft  wer- 
den müsBten  und  deaslialb  oft  erst  z^u  äpät,  oft  aber  auch  gar  nicht  zur 
Anwendung  kommen  könnten,  wie  meist  die  Extincteure,  weil  man  sich 
dem  Feuerherde  nicht  genügend  damit  nahen  könne,  so  wirkten  die  Bu- 
cher'schen  Löschdosen^  wenn  sie  in  den  Fabrikräumen  aufgestellt  seien^ 
von  selbst,  da  sie  sich  vom  Feuer  ergriffen,  entladen  und  durch  Entwickel- 
ung  einer  hinreichenden  Menge  Löschgases  das  Feuer  erdrücken.  Habe 
man  aber  auch  die  vorsorgliche  Aufstellung  der  Dosen  versäumt,  so  liessen 
sich  dieselben  mit  bestem  Erfolge  noch  in  den  Feuerherd^  selbst  aus  gros- 
ser  Entfernung,  einwerfen. 

Jedenfalls  würden  die  Kosten  der  Anschaffung  der  Löschdosen  paraly- 
sirt  werden  durch  relativ  niedrigere  FeuerversicherungB- Prämien,  da  die 
Feuerversicherungs- Geaellschaften  grossen  Werth  auf  das  Vorhandensein 
solcher  Dosen  in  versicherten  Räumen  legten;  auch  seien  die  Kosten  im 
Verhältniss  zu  dem  Kapitale,  welches  eine  Mineralöl-Fabrik  repräsentire, 
unbedeutend  zu  nennen,  denn  beispielsweise  gehören  zum  Schutze  eines 
doch  gewiss  schon  ansehnlichen  Eaumes  von  100  Ellen  Länge,  20  Ellen 
Tiefe  und  6  Ellen  Höhe  nur  3 — 5  Ctr.  Löschdosen  im  Werth  von  150^ 
250  Thlr. 

Die  Kosten  würden  sich  übrigens  noch  um  ein  Beträchtliches  mindern, 
wenn  die  versammelten  Interessenten  die  für  sie  erforderlichen  Quantitäten 
Dosen  gemeinschaftlich  bestellen  würden.  Er  habe  dem  Vereins  Vorstande 
zum  Zweck  einer  solchen  gemeiaschäftlichen  Bestellung  eine  Ligte  über- 
reicht und  bitte  den  Herrn  Vorsitzenden  dieselbe  unter  den  Vereinsmitglie- 
dern circuliren  zu  lassen.  Je  nach  der  Höhe  der  Bestellung  würde  Herr 
Bucher  gewähren 

20  7o  Rabatt  bei  Bestellung  von   10  Ctr.;,   die  in  8  Wochen   geliefert   wer- 
den könnteo, 
25  V.        ,        .  ,  ,     15    .        „      „  10        , 

30  "/o        ,j        w  ff  „    20    j,        ^      „  12        „  ^  n 

35  Vo        „        „  ^  „    30    ^        ;,      „  14        ^  „  ^ 

Freilich  wolle  Herr  Bücher   an  diese  Offerte    nur    bis   zum  21  ds.  Mts. 
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gebanden  seiD,  weil  er  nur  jetzt  besonders  billig  acquirirte  Materialien  ver- 
arbeite, während  er  später,  nach  deren  Aufarbeitung  in  Folge  voraussicht- 
lich unvortheilhafterer  Materialien  -  Einkäufe,  zur  Notirung  höherer  Preise 
fttr  sein  Fabrikat  gezwungen  zu  sein  meine.  Er,  Redner,  stelle  jedoch  den 
Herren  Mineralöl -Fabrikanten  in  Aussicht,  dass,  wenn  sie  mit  ihren  Be- 
stellungen nur  nicht  allzu  lange  zögerten,  sondern  möglichst  bald  sich  zu 
einer  grösseren  Bestelinng  vereinigten,  Herr  Director  Bucher  auch  nach 
dem  vorgedaohten  Termine  immer  noch  besondere  Yortheile  beim  Einkaufe 
seines  Feuerlöschmittels  gewähren  werde« 

Schliesslich  wolle  er  zur  Empfehlung  des  letzteren  nur  noch  erwähnen, 
dass  fast  alle  Zuckerfabriken,  ferner  die  Papierfabriken  von  Keferstein  bei 
Halle  und  Flimch  in  Penig,  sowie  die  Petroleum  -  BafiFinerie  von  Eirzel  in 
Plagwitz,  sich  mit  qu.  Löschdosen  versorgt  hätten,  deren  Verhältnisse  in 
technischer  Beziehung  gewiss  vielfach  mit  denen  der  Mineralöl -Fabriken 
übereinstimmend  seien. 

Der  Vorsitzende  bemerkte,  dass  die  durch  ihn  vertretene  Sächsisch- 
Thüringische  Actien  -  Gesellschaft  das  empfohlene  Feuerlösohmittel  bereits 
eingeführt  habe  und  übergab  der  Versammlung  ein  Formular  zur  Verzeich- 
nung von  Aufträgen. 

In  Erledigung  des  7.  Gegenstandes  der  Tagesordnung 
^Bericht  der  Gas-Commission^ 
erstattete  Herr  Gas-Inspector  Mehlis  seinen  Bericht  wörtlich,  wie  folgt: 

Meine  Herren!  Die  Gas-Commission  hat  ihre  Thätigkeit  seit  der  letzten 
Vereins- Versammlung,  in  der  Ihnen  von  mir  der  zweite  Bericht  über  die- 
selbe erstattet  wurde,  auf  die  Untersuchung  des  ihr  durch  die  einzelnen 
Herrn  Fabrikbesitzer  übersamdten  Materials  gerichtet  und  ist  bei  ihrer  Ar- 
beit SU  ebenso  interessanten  als  wichtigen  Resultaten  gekommen,  über  die 
ich  Ihnen  in  Kurzem  Folgendes  mitzntheilen  habe. 

Was  zunächst  den  Werth  der  Oele  zur  Gaserzeugung  anlangt,  so  ha- 
ben die  angestellten  Versuche  evident  bewiesen,  dass  derselbe  der  Haupt- 
sache nach  durch  die  Menge  des  in  ihnen  noch  vorhandenen  ParafiFins  be- 
dingt ist;  je  grösser  der  ParafiFlngehalt  der  verwendeten  Oele,  um  so  voll- 
kommener die  Ausbeute  an  Gas  in  quantitativer  und  qualitativer  Bezieh- 
ung. Während  wir  diese  Beobachtung  bei  allen  unsern  Versuchen  bestätigt 
fanden,  haben  wir  weder  in  dem  specifischen  Gewichte,  noch  in  dem  Grade 
der  Reinheit  der  Producte  einen  wesentlichen  Factor  für  die  Werthbeur- 
theilnng  erkennen  können,  jedoch  wächst  mit  dem  specifischen  Gewichte 
der  RückstMid  in  der  Retorte,  mit  den  steigenden  Siedepunkten  die  Menge 
der  Condensationsproducte.  Es  erklärt  sich  aus  dem  ebengesagten  auch 
leicht,  dass  Braunkohlentheere,  selbst  solche  von  sehr  hohem  specifischen 
Gewichte  bei  unsern  Versuchen  überraschende  Resultate  in  der  Ausbeute 
und  Beschaffenheit  des  erzeugten  Gase«  gegeben  haben.  —  Die  '\$frtiiolMl 
Bur  Ermittlung  der  zweckmässigsten  Form  der  Anzuweadendy^ 
sind  zwar  au  «einem  bestimmten  Abschlüsse  noch  nicht  ,gd| 
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die  CommisßiOD  der  Ansicht ^  dftsa  die  cjlioderlsche  Form  schon  desshalh 
6oipfohl©o  zu  werden  verdient^  well  aie  jedenfalla  die  haltbaröte  ist  und 
weil  sie  es  möglich  macht;  die  die  Fabrik alton  von  Mitieralölgas  erheblich 
belastende  Erneuerung  der  Eisen theile  bedeutend  zu  verringern.  Im  Be- 
treff der  Leiötungafähigkeit  haben  wir  einen  weeentlichen  Unterschied  zwi* 
sehen  der  ovalen  und  runden  Retorte  nicht  beobachtet  Die  Anwendung 
TOD  ZerBetzuu^erohren  bat  »icb  uns  namentlich  da  als  zweckmässig  heraus* 
gestellt^  wo  es  sich  darum  handelt,  in  einer  verbal tniBamässig  kurzen  Zeit 
mit  wenig  Oefen  viel  Gas  darzustellen,  also  für  den  Grossbetrieb.  Die 
durch  die  Zersetzungsrohre  erzielte  Verlängerung  des  ZarsetKungsweges 
macht  es  möglich  grössere  Mengen  Mineralöls  in  die  Retorte  einlaufen  lu 
lassen,  ohne  die  Zersetzung  selbst  zu  beeinträchtigen.  Als  geeignete  Tem* 
peratur  für  die  Vergasung  haben  wir  bei  unsera  Arbeiten  die  dunkle  Kirsch- 
rothglut  erkannt  und  seitdem  stets  eingehalten* 

Wenn  wir  Ihnen  dies  im  Allgemeinen  über  den  Werth  des  Materials  und 
über  die  Fabrikation  mittheilen  wollten^  so  müssen  wir  über  die  Anwendung 
des  Gases  noch  Einiges  hinzufügen. 

Dass  das  Leuchtgas  aus  Mineral-Oelen  durch  die  in  seiuein  hoben  spe- 
cifischen  Gewichte  und  starken  Koblenstoffgehalt  bedingte  grosse  Leucht- 
kraft sich  vor  den  meisten  andern  Leuchtstoffen  auszeichnet,  darf  ich  als 
Ihnen  bekannt  voraussetzen*  Da  jedoch  diese  grosse  Lichtintensität  des 
Gases  die  an  sich  hohen  Gestehungskosten  desselben  reduciren  soll,  um 
eine  billigere  Leuchteinheit  zu  schaffen^  als  sie  andere  Leucbtstofie  gewähren, 
so  ist  es  vor  Allem  noth wendig  diese  Leuchtkraft  bei  der  Anwendung  des 
Gases  auf  ein  Maximum  zu  bringen,  eine  Flamme  zu  entwickeln ,  welche 
das  höchste  Maasa  der  Leuchtkraft  für  die  Verbraucbseinheit  rep rasen tirt 
und  dies  kann  man  nur  durch  eine  passende  Auswahl  der  Brenner  und 
unter  Anwendung  eines  geeigneten  Druckes  erreichen*  Mit  der  Beschaffen- 
heit der  Brenner  steht  die  vortheilhaftere  oder  unvortheilhaftere  Entwick- 
lung der  Flamme  im  engsten  Zusammenhange,  während  gewisse  Eigen- 
schaften des  Gases,  namentlich  das  specifische  Gewicht  desselben,  die  er- 
forderliche Beschaffenheit  der  Brenner  streng  vorschreibt. 

Unsere  Arbeiten  haben  es  gezeigt ^  dass  wir  für  das  Leuchtgas  aus 
demselben  Mineralöle,  unter  denselben  Verbältnissen  dargestellt,  durch  An- 
wendung verschiedener  Brenner  eine  Liebtinten  aität  der  mit  denselben  er- 
zeugten Flammen  von  nur  3,8  bis  hinauf  zu  10,4  Liebteinheiten  pro  c'  in 
der  Stunde  entwickelten  konnten*  Wir  glauben  es  andieser  Stelle  dankend 
hervorheben  zu  müssen,  dass  wir  durch  Uebersendung  eines  grossen  Sor- 
timent's  verschiedenster^  musterhaft  gearbeiteter  Brenner  von  der  Firma 
hoMiböck  ^  Bilpert  in  Nürnberg  bei  unsern  Versuchen  eine  wesentliche  Uq- 
terstütsung  erfahren  haben. 

Was  den  Vergleich  des  Mineralölgaaes  zu  gutem  Steinkohlenleuchtgma 
anlangt,  ao  kann  die  vierfache  Leuchtkraft  im  Durchschnitt  angenommen 
und   bei  zweckentsprechender  Arbeit  und  Anwendung   geeigneter  Brenner 
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garantirt  werden.  —  Die  aasfllbrlichen  Resultate  unserer  Versuche  werden 
wir  Ihnen;  sobald  dieselben  einen  gewissen  Absohluss  und  namentlich  auch 
durch  Wiederholung  einzelner  Versuche  ihre  Bestättigung  erlangt  haben^ 
gedruckt  vorlegen  —  wir  halten  es  für  besser  ^  Ihnen  ein  abgeschlossenes 
Ganae  su  übergeben,  als  fliegende  Blätter  mit  unvollständigem  Inhalte  von 
Zeit  SU  Zeit  au  Ihrer  Einsicht  hier  auszulegen.  — 

Alle  bis  jetzt  ensielten  Resultate  haben  bei  der  Commission  die  Ueber- 
zeugung  befestigt^  dass  der  durch  sie  bearbeitete  Industriezweig  ein  lebens- 
fthiger  ist,  dass  die  Verwendung  der  Mineralöle  zur  Oasbereitung  aushaltend 
und  unter  Umständen  lukrativ  sein  kann.  Die  Construction  der  Apparate, 
wenn  sie  auch  noch  manchen  Veränderungen  unterworfen  sein  wird,  kann 
doch  als  auf  dem  Punkte  angekommen  bezeichnet  werden,  dass  zu  Anlagen 
selbst  fiir  grössere  Zwecke  getrost  gerathen  werden  kann.  Von  dieser 
Ueberzeugung  ausgehend,  hat  es  die  Commission  auch  für  zeitgemäss  er- 
achtet, den  Magistrat  der  Stadt  Zeitz  auf  eine  Umänderung  der  dort  be- 
stehenden Steinkohlengasanstalt  hinzuweisen  und  darf  es  dieselbe  als  ein 
practisches  Resustat  ihrer  Arbeiten  ansehen,  dass  der  genannte  Magistrat 
nachdem  er  sich  ein  Bild  von  der  Einfachheit  einer  Oelgas-Anlage  durch 
einen  Besuch  der  Rehmsdorfer  Gasanstalt  verschafft  und  von  den  dort  und 
auf  der  hiesigen  Versuchsgasanstalt  gewonnenen  Betriebsresultaten  Notiz 
genommen  hatte,  den  Beschluss  gefasst  hat,  die  Stadt  Zeitz,  wenn  auch 
zunächst  nur  versuchsweise  in  den  Sommermonaten  mit  Oelgas  zu  versehen. 

Aus  Veranlassung  dieser  beschlossenen  Veränderung  auf  der  Gasanstalt 
zu  Zeitz  wandte  Mch  der  Bürgermeister  genannter  Stadt  an  die  Besitzer 
der,  meines  Wissens,  ersten  bestehenden  grösseren  Mineralöl-Gas- Anlage 
in  der  Stadt  Greifenberg  in  Schlesien  um  über  die  dort  gewonnenen  Be- 
triebtresultate  einiges  Wahre  zu  erfahren.  Es  dürfte  interessant  für  Sie 
sein,  wenn  ich  aus  dem  Antwortschreiben  der  Herren  Keferstein  f  Lehmatm^ 
Besitzer  der  dortigen  Gas- Anstalt,  Folgendes  mittheile.  Die  erwähnte  Gas- 
Anstalt  stellt  ihr  Leuchtgas  aus  ParafiFinölen  unseres  Industriebezirkes  her 
und  hat  in  letzter  Zeit  dasselbe  ab  Zeitz  mit  2'/«  Thlr.  incl.  Fass  bezahlt, 
man  erzielt  daraus  1000  c'  Gas  und  bedarf  zu  dessen  Erzeugung: 

1.  an  Unterfeuerung  der  Retorten  V4T0.  Steinkohlen—  Thlr.  16  Sgr.  —  Pf. 

2.  100  Pf.  Paraffinöl  inol.  Fass        .        .        .         2     „      22  \       6  „ 

3.  an  Arbeitslohn —     „      17    ^       6  „ 

4.  „  Erneuerung  der  Retorten  —     „      20    „     —  „ 

5.  „  diversen  Ausgaben         •  •  —     „        ^    v     —   ff 


Summa  4  Thlr.  20  Sgr.  —  Pf. 
Es  berechnen  sich  daraus  die  Selbstkosten  für  4000  c'  Gas  mit  4  Thlr. 
20  Sgr.  —  Pf.  dagegen  erhält  die  Gasanstalt  von  den  Privaten  für  dasselbe 
Quantum  12  Thlr.  —  Sgr.  —  Pf.  Dass  die  genannten  Unternehmer  mit 
ihrer  Anlage  ein  nicht  unbedeutendes  Geschäft  machen  müssen,  bedarf 
wohl  keines  weiteren  Commentars.  —  Die  practischen  Arbeiten  der  Com- 
mission haben  durch  die  Verlegung  der  Versuchsstation  von  der  alten  nach 


der  neuen  Sehüde'gdhen  Fabrik  im  letzten  Monat  einen  Aufschub  erleiden 
müssen;  wir  freuen  uns  jßdoelii  Ihnen  mitthQilen  zu  können,  dass  wir  schon 
in  der  n&chsten  Woche  mit  unaero  Arbeiten  wieder  beginnen  werden,  die  netie 
Anlage  ist  unter  vollständiger  Benutzung  der  neueeten  Erfahrungen  hergestellt. 
Zur  regelmässigen  Fortsetzung  unserer  Versuche  bedürfen  wir  jedoch  noch 
weiterer  Matertal-ZuHendungen.  Viele  der  Herren  Fabrikanten,  die  wir 
um  Einsendung  vou  Material  gebeten  hatten,  haben  dasselbe  bereitwilligst 
geschickt;  wir  benut2sen  dieee  Gelegenheit  diesen  dafür  uosern  Dank  ausssu* 
sprechen.  Andere  dagegen  haben  uns  unsere  Bitte  bis  jetzt  noch  nicht 
erlMlt;  an  diese  wiederholen  wir  dieselbe  mit  dem  Bemerken,  daas  wir,  wenn 
uns  das  erbetene  Material  nach  Ablauf  von  14  Tagen  nicht  zugegangen  sein 
wirdj  uns  zu  der  Annahme  für  berechtigt  halten,  dass  die  betreifenden 
nicht  senden  wollen,  damit  wir  Behufs  anderweiter  Material-Eiiiforderung 
unsere  Dispositionen  treffen  können. 

In  den  seit  der  letzten  Vereinsversammlung  abgehaltenen  zwei  Com- 
missionssits^ungcn  am  8.  Mai  und  12.  Juni  haben  wir  Mittheilungen  über 
die  gewonnenen  Resultate  gemacht  und  entgegen  genommen^  sowie  unsere 
Meinungen  über  dieselben  ausgetauscht  In  der  letzten  hatten  wir  die 
Freude  den  Vorsitzenden  des  Vereina  Herrn  Director  Büttner  und  den  in 
der  Sache  erfahrenen  Herrn  Dr.  Holle  unter  uns  zu  sehen.  Der  Erstere 
hat  uns  durch  diesen  Besuch  seine  rege  Theilnahme  an  unsern  Arbeiten 
wiederholt  bekundet,  der  Letztere  durch  Mittheilungen  aus  seinen  Versucbeu 
unsere  Erfahrungen  bereichert  und  bestättigt.  Wenn  Sie  das  Gebiet,  über 
welches  sich  unsere  Aufgabe  erstreckt  überschauen,  meine  Herren^  und  na~ 
mentlich  jene  Fragen «  welche  wir  uns  in  der  ersten  Commissionssitzung 
zur  Erledigung  vorlegten  sich  in's  Gedächt niöß  zurilckrufen,  so  werden  Sie 
finden^  dass  in  dem  Ihnen  mitgetbeilten  eine  Reibe  derselben  ihre  Antwort 
bereits  gefunden  hat,  während  allerdings  eine  Reihe  anderer  der  Bestätigung 
und  Erledigung  noch  bedarf.  Wir  werden  deshalb  nach  wie  vor  mit,  soweit 
es  geht,  erschöpfender  Gründlichkeit  die  uns  vorliegenden  Aufgaben  zu 
erfüllen  fortfahren  und  bitten  Sie  nur,  uns  durch  die  Fortdauer  Ihrer  Theil* 
nähme  an  unsern  Arbeiten,  dieselben  erleichtern  zu  helfen. 

Soweit  über  die  Thätigkeit  der  GasCommtssion 

Ich  habe  nun  noch  die  Pflicht  zu  erfüllen,  Ihnen  einen  kurzen  Bericht 
über  den  Verlauf  der  in  Coburg  abgehaltenen  neunten  HauptversammluDg 
des  Vereins  der  Gasfachmänner  Deutschlands,  zu  der  unser  Verein  durch 
den  Vorstand  des  genannten  Vereins  eingeladen  und  durch  mich  vertreten 
war,  soweit  die  Interessen  unseres  Vereins  berührt  wurden,  zu  liefern. 

Der  Vorstand  des  Vereins  der  Ga»fachmänner  Deutschlands  hat  eine 
Commission  niedergesetzt,  welche  die  Aufgabe  hat,  durch  ausgedehnte  und 
genaue  LichtmessungÄveniuche  eine  Lichteinheit  aufzusuchen,  welche  für 
die  vergleichende  Lichtmessung  als  Normale  für  ganz  Deutschland  ange- 
nommen werdeu  äolL  Während  bisher  Kerzen  aus  dem  verschiedensten 
Material  zu  den  Lichtmessungsverauchen  als  Einheit  verwendet  wurden,  das 
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Besaltat  der  Lichtmessung  also  von  der  individuellen  Ansicht  Einzelner  in 
Bezug  auf  die  Einheit  abhing,  so  soll  jetzt  durch  genaue  Versuche  festge- 
stellt werden,  welches  Material  in  der  Kerze  sich  am  besten  für  den  ge- 
nannten Zweck  eignet  d.  h.  bei  gleichen  Versuchen  constante  Resultate  er- 
kennen läset  In  Erledigung  ihrer  Aufgabe  glaubt  die  genannte  Commission 
in  dem  Paraffin  dieses  Material  gefunden  zu  haben  und  hatte  sich  deshalb 
an  den  Vorstand  unseres  Vereins  unter  Vorlegung  verschiedener  Fragen 
mit  der  Bitte  gewendet,  sich  der  Anfertigung  einer  constanten  Paraffinkerze 
mit  den  näher  bezeichneten  Eigenschaften  anzunehmen,  damit  durch  das 
dadurch  angebahnte  geraeinsame  Streben  endlich  eine  für  ganz  Deutschland 
massgebliche  Lichteinheit  unter  dem  Namen  einer  deutschen  Normalkerze  ge- 
schaffen wttrde.  Wie  wichtig  fflr  die  Gasindustrie  die  Erledigung  dieser 
Aufgabe,  namentlich  in  practischer  Beziehung  ist,  wird  Ihnen  einleuchten, 
wenn  sie  erfahren,  dass  verschiedene,  wenn  nicht  die  meisten  Oasanstalten 
contractlich  eine  bestimmte  Leuchtkraft  in  ihrem  Gase  liefern  müssen  und 
nach  Maassgabe  desselben  dieses  Gas  bezahlt  erhalten.  Ob  die  Leucht- 
kraft unserer  Mineralöle  durch  wissenschaftliche  Lichtmessung  festgestellt, 
beim  Handel  mit  denselben  nicht  einmal  von  Einfluss  werden  kann,  steht 
dahin,  doch  bleibt  es  immerhin  möglich. 

Ich  glaubte  das  vorausschicken  zu  müssen,  um  Sie  vor  Allem  in  der 
Sache  zu  orientiren.  Der  Bericht  der  erwähnten  Lichtmessungs-Commission 
bUdete  einen  Gegenstand  der  Tagesordnung  bei  der  in  Coburg  tagenden 
Hauptversammlung  und  nahm  ich  bei  Erledigung  dieses  Gegenstandes  Ge- 
legenheit, unter  Hinweis  auf  das  Schreiben  des  Vorstandes  der  Gasfach- 
männer an  den  Vorstand  des  Mineralöl- Vereins ,  im  Namen  des  letzteren 
die  Versicherung  zu  geben,  dass  sich  der  Verein  mit  besonderem  Fleisse 
der  Sorge  tfXr  Anfertigung  einer  den  Erfordernissen  entsprecheoden  Paraffin- 
kerze gern  hingeben  wtLrde  und  fagte  daran  die  Bemerkung,  dass  die  An- 
fertigung einer  constanten  Kerze  aus  demselben  Materiale  einer  Fabrik, 
in  dem  angegebenen  jährlichen  Quantum  von  10  Ctr ,  keine  Schwierigkeiten 
haben  würde,  dass  jedoch  bei  Kerzen,  an  beliebigen  Stellen  aus  dem 
Handel  entnommen,  eine  so  übereinstimmende  Gleichm&ssigkeit  bei  den  an- 
gestellten Versuchen  von  der  Kommission  beobachtet  worden  war,  darüber 
musste  ich,  gegenüber  den  Eigenschaften  der  Paraffine,  meine  Verwunderung 
aussprechen.  Die  Oelgas-Angelegenheit  bildete  zwar  keinen  Gegenstand  der 
Tagesordnung  und  letztere  war  so  überfüllt,  dass  ich  es  nicht  wagen  konnte, 
sie  durch  einen  neuen  Gegenstand  zu  vermehren,  dennoch  ist  viel  in  der 
Sache  gesprochen  und  geklärt  worden  und  ist  mir  namentlich  aus  allen  Un- 
terredungen die  sichere  Oewissheit  hervorgegangen,  dass  man  sie  nicht, 
wie  vielfach  geglaubt  wird,  scheel  ansieht  Dagegen  scheint  es  von  ein* 
seinen  Gastechnikern  welche  contractlich  für  ihr  Leuchtgal^  eine  eo  Jiphjf 
Lenohtkraft  liefern  mQssen,  wie  sie  aus  den  Kohlen  auf  die  iia  ^ 
sind,  nicht  herzustellen  ist,  ernste  Absicht  zu  seiui  sioh  ni 
zur  Aufbesserung  ihres  Leuchtgases,  statt  der  \ 


Koble  zu  bedienen.  Meine  Herren ,  lassen  Sie  mich  dieaen  Bericht  mit  dem 
Wunsche  Bchliessen,  dass  aus  dem  naturwüchsigen  ^emeinBamen  Streben  des 
Vereins  der  Gasfachmänncr  mit  dem  Vereine  für  Mineralöl-Industrie  reiche 
Früchte  fllr  beide  Vereine  reifeu  mogeo. 

An  den  Vortrag  den  Herrn  i^tehlis  knüpfte  sieb  keine  DisGassioD  und 
man  ging  ho  fort  zum  8.  Gegenstande  der  Tagesordnung 

pDem    Berichte   der   Commission    in  der   Kiostermann'Bcben   Ange- 
legenheit** 
über. 

Der  Referent  in  dieser  Sache  Herr  Dr.  Rübner  sprach  ungefähr  folgendea : 

Meine  Herreu  I 

DieCoramiBsion,  welche  Sie  in  der  Verein8-Ver«ammlung  vom  IL  Mars 
d.  J.  zur  Prüfung  des  A/offpr/nafiriäcbeu  Paraffingewinnunga Verfahrens  er- 
nannt habeuj  hat  sich  am  5-  v*  Mt»,  auf  Einladung  des  Herrn  htostermann 
begleitet  von  dem  grössten  Theile  der  dem  Vorstände  angebörigen  Vereins- 
mitglieder^  in  dessen  Fabrik  nach  Rattmannsdorf  begeben  und  daselbst  die 
Einrichtungen  in  Angenschein  genommen,  welche  die  in  Aussicht  gestellte 
Ausbeute  von  20%  ParaflFin  aus  dem  Theer  bedingen  sollen. 

Das  bedingte  Verfahren  des  Herrn  Kioslermann  beruht  lediglich  in  der 
Anwendung  von  überhitzten  Wasaerdämpfen  bei  allen  Destillattonen  ^  ins- 
besondere den  Destillationen  des  Theeres  und  der  Paraffinmassen.  Die 
üeberhitzung  der  Dämpfe  erfolgt  in  gusaeiaernen  Röhren  von  ca.  40*  Länge 
und  3"  Weite ^  die  in  einem  besoudern  Feuer  liegen;  unmittelbar  hinter 
dem  Ueberbitzungs-Apparate  werden  die  Dämpfe  in  die  Destillattonsgefässe 
geleitet^  die  Destillationsproducte  auf  gewöhnliche  Weise  gekühlt,  vom  Wasser 
getrennt  und  dann  —  in  der  Hauptsache  nach  den  bekannten  Methoden 
—  weiter  verarbeitet.  Ueber  die  Temperatur  bei  der  die  Destillation  er- 
folgte oder  auch  am  zweckmässigsten  vorgenommen  werden  muss^  schien 
Herr  Klostvrmann  sur  Zeit  des  Aufenthalts  der  Commission  bei  ihm  noch 
keine  Erfahrung  zu  haben. 

Die  Majorität  der  Gommisaton  hat  nun  durch  die  blosse  Inaugenschein- 
nahme des  A7ö«(^mann' sehen  Verfahrens  die  Ueberzeugung,  dass  sich  durch 
die  Destillation  mit  überhitzten  Dämpfen  allein  die  in  Aussicht  gestellte 
Ausbeute  an  Paraffin  ersielen  lasse,  nicht  gewinnen  können.  Die  Mitglieder 
derselben  haben  bei  den  Destillationen  von  Theer  und  Paraffinmassen,  in 
gleicher  Absicht  wie  Herr  Kloslermann^  ebenfalls  mit  Unterstützung  von 
Wasserdämpfen  in  umfassender  Weise  gearbeitet  ohne  bezüglich  der  Paraöin- 
ausbeute  im  allgemeinen  bessere  Resultate  zu  erzielen^  als  bei  den  Destil- 
lationen ohne  Anwendung  von  Wasserdämpfen,  Wenn  nun  auch  diese 
Dämpfe  vor  dem  Eintritt  in  die  Destillationgefässe  llberhaupl  nicht  und 
insbesondere  auch  nicht  in  der  von  Herrn  KloBtermann  zur  Anwendung  ge- 
brachten Art  und  Weise  überhitzt  worden  waren^  so  sind  die  Comraiaaions* 
Mitglieder  in  ihrer  Majorität  doch  der  Ansicht^  dass  das  blosse  Ueberbitzen 
des  Dampfes,  nach  Art  des  Herrn  Klostertnann^  unmöglich   die  von   diesem 
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in  AuBsicht  gestellten  Erfolge  bedingen  kann.  Ferner  ist  die  von  Ihnen 
erwählte  Commission  in  ihrer  Majorität  der  Ansicht,  dass  die  Kosten  der 
Ueberhitzung  des  Dampfes  nach  Art  des  Herrn  Kloitermann  sehr  bedeutend 
sein  werden,  namentlich  durch  den  Umstand,  dass  die  fortwährend  glühenden 
Ueberhitzungsröhren  sehr  der  Zerstörung  preisgegeben  sein  werden  und 
dass  die  Vortheile,  die  das  in  Rede  stehende  Verfahren  bieten  wird,  nicht 
im  Verhältniss  zu  den  Kosten  stehen  werden,  welche  die  Unterhaltung  des 
Ueberhitzungs-Apparates  verursachen  wird. 

Dieses  Urtheil,  m.  H.,  fällt  die  Majorität  der  Commission  auf  Grund 
ihrer  allgemeinen  practischen  Erfahrungen  über  den  in  Rede  stehenden 
Gegenstand;  sie  hatte  bislang  keine  Gelegenheit  durch  specielle  Versuche 
das  Verfahren  zu  prüfen.  Sollte  Herr  Klostermann  nun  auch  jetzt  noch, 
nachdem  er  selbst  jedenfalls  längere  Zeit  nach  seinem  Verfahren  gearbeitet 
und  umfassendere  Erfahrungen  damit  gesammelt  hat,  die  uns  mitgetheilten 
Erfolge  aufrecht  erhalten,  so  muss  die  Commission  dem  Vereine  anheim 
geben,  ihr  durch  Anschaffung  eines  Klostermann' sehen  Apparates  und  Auf- 
stellung desselben  an  einem  geeigneten  Orte  Gelegenheit  zur  genaueren 
Prüfung  zu  geben,  denn  es  ist  natürlich  keinem  der  Commissions-Mitglieder 
möglich,  sich  so  lange  Zeit  und  so  ununterbrochen  in  der  Fabrik  des  Herrn 
Klostermann  aufzuhalten,  wie  solches  die  Prüfung  seines  Verfahrens  erfordert. 

Meine  Herren !  Es  ist  jetzt  eine  allgemein  bekanate  Sache,  dass  die 
Kohlenwasserstoffe,  mit  denen  wir  es  zu  thun  haben,  in  höheren  Tempera- 
turen, wie  wir  sie  ja  auch  bei  den  Destillationen  haben,  eine  Veränderung 
erleiden,  um  so  mehr ,  je  höher  diese  Temperaturen  liegen,  dass  speciell 
die  festen  Kohlenwasserstoffe  zum  Theil  in  flüssige  verwandelt  werden,  — 
Herr  Director  Grotowsky  wird  uns  durch  einen  interessanten  Vortrag  in  der 
nächsten  Sitzung  des  Vereines  weitere  handgreifliche  Beweise  für  diese 
Thatsache  beibringen — ;  es  steht  ferner  fest,  dass  Körper  in  einer  fremden 
Atmosphäre  leichter  verdampfen,  als  in  ihrer  eigenen  und  diese  wissenschaft- 
lichen Thatsachen  haben  wiederholt  zur  Anwendung  von  Wasserdämpfen 
bei  den  Destillationen  unserer  Kohlenwasserstoffe  geführt  und  auch  in  an- 
deren Industrieen  sind  sie  in  ähnlichen  Fällen  mit  bestem  Erfolge  ange- 
wendet worden.  In  unserem  Industriezweige  sind  nach  Wissen  der  Majo- 
rität der  Commission  wesentliche  Erfolge  durch  die  Anwendung  der  Was- 
serdämpfe  noch  nicht  erzielt.  Nicht  fern  liegt  mit  Rücksicht  auf  die  er- 
wähnten wissenschaftlichen  Thatsachen  die  Vermuthung,  dass  die  Dämpfe 
noch  nicht  in  richtiger  Weise  benutzt  worden  sind  und  um  diesen  Gegen- 
stand, der  zu  allen  Zeiten  unsere  Industrie  lebhaft  beschäftigt  hat  und  noch 
beschäftigt  und  von  grosser  Wichtigkeit  für  dieselbe  ist,  endlich  einmal 
vollständig  klar  zu  legen,  möchte  die  Commission  Ihnen  die  Beschaffung 
eines  Apparates,  mittels  dessen  in  umfassender  Weise  mit  überhitzten  Was- 
serdämpfen gearbeitet  werden  kann,  auf  Vereinskosten  anempfehlen  und 
dies  um  so  mehr,  als  unser  sehr  geschätztes  Commissions- Mitglied,  Herr 
Dr.  Rolle,  auf  Grund  seiner,   von  denen  der  Majorität  der  Commission  ab- 
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weicheoilen  Erfahrmiiren  behauptet,  daas  die  Destillation  mittelst  überhitz- 
ter Wasserdämpfe  doch  mehr  leiste,  als  die  unter  Zuhülteuahme  gewöhn- 
licher Dämpfe  von  wenigen  Atmosphären  Spaunuag,  dasg  die  von  Herrn 
Klösiermann  in  Aussieht  gestellte  Paraffin -Ausbeate  durch  diese  Destillation 
mit  überhitzten  Dämpfen  wirk  lieh  zu  erreichen  sei*  Damit  liesse  sich  denn 
auch  das  Khsiermann ^cIig  Verfahren  mit  Gründlichkeit  prüfen.  Ich  gebe 
dem  Herrn  Vorsitzenden  an  heim,  Sie  zu  befragen^  ob  Sie  mit  der  Beachaff- 
unt;  eines  solchen  Apparates,  der  nach  dem  Dafürhalten  der  Commisöiua 
etwa  600  Thlr.  kosten  würde,  einverstanden  sind  und  Sie  eventuell  bestim- 
men zu  lassen ,  wo  derselbe  aufgestellt  und  wo  damit  gearbeitet  wer- 
den soll. 

Der  Vorsitzende  bemerkte  zunächst,  dass  die  Kosten  zur  BeschaflFung 
des  in  Vorschlag  gebrachten  Versuchs  -  Apparates  aus  dem  Vermögen  des 
Vereins  nicht  bestritten  werden  könnten,  resp*  dass  dasselbe  dapsu  nit'ht  ge- 
nügen würde;  der  Apparat  könne  nur  durch  besondere  Beiträj^e  der  dem 
Vereine  angehörigen  Fabrikanten  angeschafft  und  botrieben  werden* 

Herr  htosttrmüHf^  führte  an,  dass  seine  neueren  Arbeiten  mit  überhitz- 
ten Wasserdärapfen  ihn  immer  mehr  zu  der  Ueberzeugung  gebracht  hätten, 
dass  er  die  dem  Vereine  in  AusBicht  gestellte  Paraffinausbeute  aus  dem 
Theer  werde  schaiFeu  können;  ausserdem  aber  übe  seine  Methode  auch 
noch  einen  vortheilhai'len  Einfluss  auf  die  neben  dem  Paraffin  gewonnenen 
Mineralöle  ausj  indem  diese  schon  durch  die  blosse  Destillation  mittelst 
überhitzter  Wasserdämpfe  eine  schöne  blauweisse  Farbe  bekämen. 

Herr  Fabrikbesitzer  Knorr  halt  die  Anstellung  der  von  der  Commission 
empfohlenen  Versuche  für  überflüssig.  Herr  Dr-  Roite  in  Gerate witz  habe 
bereits  einen  Apparat^  ähnlich  dem  Ä'/os^erwön»*schcn,  aufgestellt  und  man 
könne  von  jenem  kostenlos  erfahren,  was  durch  die  Commission  auf  kostspielige 
Weise  ermittelt  werden  solle.  Er  beantrage  zur  Aufstellung  der  empfoh- 
lenen Versuche  reap.  zur  ßeschafi^nng  der  dazu  nöthigen  Apparate  keine 
Gelder  zu  bewilligen. 

Herr  Fabrikbesitzer  Biebeck  stimmt  für  die  Versuche  und  befürwortet 
deren  Ausdehnung  auf  die  Destillation  der  Kohlen  und  aller  Fabrikate, 
bezüglich  deren  man  sich  Vorthcile  durch  die  Destillation  mittelst  über- 
hitzter Waaserdärapfo  versprecheu  könne.  Er  beantragte  seine  Aufnahme 
in  die  Commission  zur  Prüfung  des  KtöstermamtBchen  VerfahrenB,  ferner, 
dass  der  in  Rede  stehende  Versuchs- Apparat  in  seiner  Fabrik  in  Webau 
aulgestellt  und  Versuche  damit  daselbst  angestellt  würden.  Er  gibt  an- 
bei m,  die  Versuche  durch  einen  von  der  Commission  zu  erwählenden  Be- 
amten  überwachen  zu  lassen, 

Herr  h'norr  widerspricht  abermals  dem  AutrEigc  der  Commissiou  und 
führt  von  Neuem  an,  dass  mau  sowohl  durcfi  din  schon  von  ihm  gedachten 
/?o//e'achen,  als  auch  die  hloskTiuaniischGü  Versuche  kostenlos  Aufschluss 
über  die  Wirkung  der  überhitzten  Wasserdämpfe  bei  der  Destillation  be- 
kommen würde. 
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Herr  Dr.  Hübner  weist  darauf  hin,  dass;  wenn  er  auch  die  Angaben 
des  Herrn  Klostermaim  keinen  Augenblick  bezweifle,  wenn,  wie  er  be- 
stimmt voraussetze,  auch  die  Versammlung  dies  nicht  thue,  derselbe  doch 
principiell  nicht  Richter  seiner  eigenen  Sache  sein  könne. 

Eine  völlig  interessenlose  Prüfung  des  IT/o^fermaitn'schen  Verfahrens 
halte  er,  Redner  für  durchaus  nothwendig  und  er  stimme  dem  ihm  äusserst 
zweckmässig  erscheinenden  Antrage  des  Herrn  Riebeck,  dass  die  nothwen- 
digen  Versuche  auf  dessen  Fabrik  auf  Kosten  sämmtlicher  Fabrikanten 
in  der  umfassendsten  Weise  angestellt  und  auf  die  Destillation  der  Kohlen 
ausgedehnt  werden,  dass  Herr  Riebeck  in  die  Commission  zur  Prüfung  des 
ÜC/o^/ermafut'schen  Verfahrens  mit  aufgenommen  werde,  vollständig  bei. 

Der  Vorsitzende  schlug  vor,  die  in  Rede  stehende  Commission  zunächst 
durch  Herrn  Riebeck,  dann  aber  auch  noch  durch  Herrn  Ramdohr,  der  viel 
mit  überhitzten  Wasserdämpfen  gearbeitet  und  dessen  Erfahrungen  dess- 
halb  dem  Vereine  sehr  gute  Dienste  leisten  würden,  zu  verstärken  und  die 
so  verstärkte  Commission  zunächst  mit  Vorlegung  von  Kostenanschlägen 
wegen  der  Versuche  zu  beauftragen. 

Herr  Fabrikbesitzer  Riebeck  ist  für  möglichste  Beschleunigung  der  An- 
gelegenheit, hält  die  Anfertigung  von  Kosteuanschlägen  für  überflüssig  und 
erbietet  sich  in  liberalster  Weise,  die  Kosten  der  Versuche  aus  eigenen 
Mitteln  zu  decken,  falls  sie  resultatlos  ftir  die  Vereins  -  Mitglieder  bleiben 
sollten.  Er  mache  diesen  Vorschlag,  weil  er  bestimmt  glaube,  dass  solches 
nicht  der  Fall  sein  werde. 

Herr  Knorr  ist  abermals  gegen  Bewilligung  von  Geldern  zu  den  in 
Rede  stehenden  Versuchen  und  meint,  man  könne  dieselben  ja  durch  Herrn 
Dr.  Rolle  in  Gerstewitz  anstellen  lassen,  welcher,  wie  er  schon  angeführt, 
einen  Apparat  wie  der,  dessen  Beschaff'ung  empfohlen  werde,  besitze. 

Diesem  Vorschlag  des  Herrn  Knorr  tritt  Herr  Bergrath  Bischof  entge- 
gen. Er  wies  darauf  hin,  dass  man  mit  Herrn  Klostermann  nun  seit  ziem- 
lich einem  Jahre  in  Verbindung  stehe  und  dass  es  wohl  im  allseitigen  In- 
teresse liegen  möchte,  endlich  in  der  nun  schon  so  lange  in  der  Schwebe 
befindlichen  Angelegenheit  klar  zu  werden.  Durch  den  Vorschlag  des 
Herrn  Knorr  werde  dieselbe  aber  wiederum  auf  unbestimmte  Zeit  hinaus 
vertagt,  weil  sich  heute  nicht  entscheiden  lasse,  ob  Herr  Dr.  Rolle^  welcher 
nicht  anwesend  sei,  sich  dieser  Aufgabe  unterziehen  wolle  und  auch  die 
jedenfalls  hiezu  nöthige  Genehmigung  der  Sächsisch-Thüringischen  Actien- 
Gesellschaft  für  Braunkohlen verwerthung,  deren  Fabriksdirigent  Herr  Dr. 
Rolle  sei,  sich  heute  nicht  extrahiren  lasse.  Man  möge  desshalb  den  Vor- 
schlag des  Herrn  A.  Riebeck,  die  betreff'enden  Versuche  auf  seiner  Fabrik 
in  Ausführung  zu  bringen,  dankbar  annehmen,  da  auf  diesem  Wege  am 
schnellsten  «und  sichersten  zum  Ziele  zu  gelangen  sei. 

Herr  Director  Krug  aus  Teuchern  sprach  gegen  die  Bewilligung  von 
Geldern,  weil  dasUrtheil  der  Commission  über  das  Jif/o^^er/iiafiii'sche,  Verfah- 
ren bis  jetzt  zu  wenig  Hoffnung  auf  die  Brauchbarkeit   desselben  geupacjiti 
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währen d   anderseltB    die  Roaultate   der  Klostermann'Achen  Versuche  die  Ar 
belten    des    Herrn    Dr.  Rolle   und    dea    llerro    A.    Riebech  mit   überbitzten 
Dämpfeo  dem  Vereine  uoentgetdlrch  zur  PrllfuDg  offerirt  wordeu  wären. 

Herr  Dr.  Hübner  erwidert,  HerrÄ'rii^  scheine  das CommiÄBioDs-Gutachten 
nicht  ganz  richtig  aufgefasst  zu  haben.  Die  Commissiou  habe  keineswegs 
die  Hoffnung  auf  günstige  Resultate  bei  den  Destillationen  mittelst  über- 
hitsfiter  Wasaerdämpfe  abschneiden  wollen»  Sie  habe  nur  gesagt,  das»  die 
seither  damit  angestellten  Versuche  günstige  Resultate  nicht  gegeben  hflt- 
ten,  dass  aber  die  Verinuthung  sehr  nahe  liege,  dass  die  Dämpfe  noch  nicht 
in  richtiger  Weise  angewendet  seien.  Sie  habe  mit  Rücksicht  darauf  und 
weil  aus  tljeoretischen  Q runden  Erfolg  fest  zu  erwarten  sei,  ausdrücklich 
die  Anstellung  der  Versnche  empfohlen. 

Herr  A.  Riebeck  macht  aufs  Neue  darauf  aufmerksam^  wie  wichtig  es 
für  die  dem  Vereine  angehörigen  Fabrikanten  sei,  endlich  einmal  bestimmt 
zu  erfahren,  was  vorzuziehen  sei,  die  Destillationen  mittelst  directer  Feuer* 
ung  oder  mittelst  überhitzter  Wasserdämpfe. 

Der  Herr  Vorsitzende  stellt  nunmehr  den  Antrag: 

Die  aämratlichen  Fabrikanten  mögen  zur  Anateilung  der  von  der  Coiö- 
misaion  empfohlenen  Versuche  1000  Thlr  bewilligen^  beschlieaaen,  diese  in 
demselben  Verhältniss  aufzubringen,  in  welchem  die  ordentlichen  jährlichen 
Beiträge  für  die  Vereinszwecke  aufgebracht  werden,  ferner  sich  damit  ein* 
verstanden  erklären,  dasa  die  betreffenden  Apparate  auf  der  Fabrik  des 
Herrn  A.  Riebeck  in  Webau  aufgestellt  und  die  Versuche  damit  daselbst 
angestellt  werden,  ferner  die  äusserst  liberalen  üff'erte  des  Herrn  Riebech^ 
in  Folge  deren  er  die  Kosten  des  Verauches  aus  eigenen  Mitteln  decken 
wolle,  wenn  dieselben  resultatlos  blieben,  zu  acceptiren  und  endlich  die 
Commiaaion  in  der  Ä7o*ferinfl««' sehen  Angelegenheit  durch  Wahl  der  Herren 
Ä.  Rieheck  und  Ramdohr  zu  verstärken,  so  dass  dieselbe  alsdann  aus  den 
genannten,  ferner  Herrn  Dr  Hühner,  Dr.  Rolle  und  Herrn  Grotowsktf  be- 
stehen werde* 

Nachdem  Herr  Director  Ramdohr  aus  Ascheralebeu  bemerkt  hatte,  dass 
die  durch  ihn  vertretene  Georgahütte  eigentlich  zu  den  Kosten  für  den  in 
Bede  stehenden  Apparat  und  die  damit  aufzustellenden  Versuche  nicht 
herangezogen  werden  dürfe,  weil  sie  mit  ihren  Erfahrungen  in  Anwendung 
von  überhitzten  Wasserdämpfen  den  Herren,  welclie  jetzt  die  Versuche  an- 
zustellen beabsichtigten^  um  fast  10  Jahre  voraus  sei,  denn  bereits  im  Jahre 
1860  habe  er,  Redner^  angefangen,  die  Georgshütte  nach  seinem  System 
auf  die  heute  noch  im  Betriebe  befindliche  DampfBchweelerei  einzurichteo, 
wurde  der  Antrag  des  Herrn  Vorsitzenden  mit  allen  gegen  2  Stimmen  an- 
genommen. 

Man  schritt  zum  9-  Gegenstand  der  Tagea-Ordnung: 

Bericht  der  Commissi on  in  der  Rieifisdien  Angelegenheit. 

Der  Referent  in  der  Sache,  Herr  Director  BüUner^  theilte  unter  Ab- 
tretung des  Vorsitzes  an  Herru  Fabrikbesitzer  Ä,  Riebeck  Folgendes  mit: 
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Nach  voriftnfiger  Besprechnng  des  Herrn  Rieth  mit  den  Herren  Dr. 
Habner  und  Dr.  Rolle  wurde  in  einer  Conferenz  der  begchliesBenden  Mit- 
glieder des  Vereines  am  24  März  c  ein  Revers  formulirt,  in  welchem  Herr 
Rieth  unserm  Vereine  ein  Schweel-  und  Destillationsverfahren  offerirt,  mit- 
telst dessen  aus  Braunkohlen  ein  Theer  mit  einem  Gehalt  von  33  7o  Pa- 
raffin von  70**  C.  Schmelzpunct  dargestellt  werden  kann  und  wonach  die- 
jenigen Theerschweelereibesitzer,  welche  dies  Verfahren  in  ihren  Etablisse- 
ments einfllhren^  ihm  pr.  Ctr.  der  Theerproduction  eines  Jahres  15  fl.  zah- 
len sollen. 

Von  welcher  fast  unabsehbaren  Tragweite  flir  die  ganze  Paraffin-In- 
dpstrie  es  sein  würde,  wenn  dieses  Verfahren  sich  so  im  Grossen  bewährte, 
als  es  in  dem  Laboratorium  des  Herrn  Dr.  Rieth  bei  den  Arbeiten  im 
Kleinen  der  Fall  gewesen,  darüber  waren  die  am  24.  März  versammelten 
Vereinsmitglieder  auch  nicht  einen  Augenblick  zweifelhaft.  Der  grösste 
Theil  der  Schweelereibesitzer  acceptirte  ohne  Zögern  die  Offerte  des  Herrn 
Dr.  Rieth  und  unterzeichnete  den  Revers. —  Lag  doch  auch  auf  der  einen 
Seite  nicht  die  mindeste  Gefahr  in  diesem  Acte  vor,  da  ja  nur  dann  erst 
eine  Zahlungsverpflichtung  eintreten  soll,  wenn  das  offerirte  Verfahren  sich 
im  Grossen  durchflihrbar  gezeigt  und  die  in  Aussicht  gestellten  Resultate 
wirklich  geliefert  hat,  und  war  es  auf  der  andern  Seite  doch  auch  billig, 
eine  wichtige  Erfindung  wie  die  in  Rede  stehende  entsprechend  zu  hono- 
riren  und  bildete  doch  endlich  auch  das  beanspruchte  Honorar  nur  einen 
geringen  Theil  des  durch  das  Verfahren  schon  in  einem  Jahre  zu  erzielen- 
den Gewinnes.  —  Nur  von  einigen  wenigen  Schweelereibesitzern  fehlen 
noch  die  Unterschriften  unter  dem  gedachten  Reverse  und  dies  ist  der 
Grund,  wesshalb  nach  nunmehr  anderweiten  3  Monaten  seit  der  Vereinbar- 
ung desselben,  diese  so  wichtige  Angelegenheit  so  gut  wie  gar  nicht  hat 
gefördert  werden  können. 

Herr  Dr.  Rieth  will  nämlich  nur  dann  sein  Verfahren  mittheilen,  wenn 
seine  Offerte  von  sämmtlichen  Vereinsmitgliederä  acoeptirt  werden.  — Wie 
nachtheilig  eine  längere  Verzögerung  der  Angelegenheit  für  die  ganze  In- 
dustrie und  somit  auch  für  jeden  Schweelereibesitzer  sein  muss,  liegt  wohl 
klar  vor  Augen.  —  um  wenigstens  noch  grössere  Nachtheile  möglichst  ab- 
zuwenden, ist  vor  einigen  Tagen  Herr  Dn  Rolle  nach  Bonn  gereist,  um  sich 
mit  Herrn  Dr.  Rieth  persönlich  in  nähere  Verbindung  zu  setzen. 

Zu   solchen  möglichen  Nachtheilen  würde   der  Fall  gehören,    dass  das 
Verfahren  des  Herrn  Dr.  Rieth  anderwärts  zur  Einführung   gelangte  und  ^ 
unserer  Industrie  dadurch  neue  Concurrenz  erwüchse,  vielleicht  von  solchen 
Seiten,  wo  man  dies,  so  lange  jenes  Verfahren  noch  nicht  bekannt  ist,  bb 
jetzt  noch  gar  nicht  flir  möglich  halten  würde. 

Ich  darf  daher  wohl  die  Hoffnung  aussprechen,  dass  auch  die  wenigen 
Vereinsmitglieder,  die  bis  jetzt  die  Vollziehung  des  Reverses  noch  bean- 
standet haben,  mit  ihrer  Unterschrift  nicht  länger    zögern  werden,  damit 
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diese  Anffelegeoheit  bald  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  zu  einer  de- 
finitiven Erledigung  kommt. 

Sollte  sieb  wider  Erwarten  das  fragliche  Verfahren  im  Grossen  nicht 
bewähreo»  so  wird  es  doch  wahracheialich  Anregung  zu  neuen  Bestrebun- 
gey  geben  und  auf  diese  Weise^  wenn  nicht  direct,  so  doch  indirect  von 
Nutzen  für  unsere  ganze  Industrie  seiu. 

Andere  Industriezweige  ^  ich  erinnere  nur  an  die  Zucker*  und  Eisen- 
Industrie  —  haben  es  ja  unzählige  Mal  bewiesen,  dass  durch  ein  rückhalt- 
loses  Zusammenwirken  aller  Interessenten  die  wichtigsten  Fortschritte  ge- 
macht wurden,  die,  wie  der  ganzen  Industrie,  ao  auch  jedem  Einzelnen  zu 
Gute  kommen.  Auch  in  unser m  jungen  Vereine  hat  bis  jetzt  ein  solcher 
Gemeinsinn  geherrscht  und  dieser  wird  gewiss  auch  auf  eine  für  unsere 
Industrie  fördersame  Durchführung  der  vorliegenden  Angelegenheit  seinen 
segensreichen  Einflnss  ausüben. 

Herr  Director  Krug  aus  Teu ehern  i*übrte  aus»  dass  sich  unter  denen, 
die  sich  dem  Reverse  noch  nicht  angeschlossen  hätten,  auch  die  Herren 
Vehrigs  ^  Söhne  in  Ten  ehern  befänden,  deren  Interessen  er  vertrete*  Er 
wolle  Namens  derselben  die  Erklärung  abgeben ,  dass  sie  den  Eevers  voll- 
ziehen würden,  sobald  er  von  den  säramtlichen  übrigen  Betheiligten  voll- 
zogen worden  sei. 

Herr  Director  Bätlner  acceptirte  diese  Erklärung.  Der  Revers  wurde 
darauf  von  säramtlichen  anwesenden  Mitgliedern^  welche  demselben  noch 
nicht  beigetreten  waren,  unterzeichnet  und  bemerkte  Herr  Büttner ^  dass 
nunmehr  nur  noch  die  Unterschriften  von  2  abwesenden  Vereinamitgliedem 
feblteu;  deren  sofortige  Beitreibung  er  sich  angelegen  sein  lassen  werde. 

Sodann  führte  er  noch  an,  dass  die  von  der  Versammlung  erwählte  aus 
den  Herren  Dr  RoUe  und  Dr.  Hübuer  bestehende  Commission  in  der  RieÜi'- 
schen  Angelegenheit  den  Wunsch  ausgesprochen  habe,  sich  durch  den  Zu- 
tritt des  Herrn  Riebeck  verstärkt  zu  sehen.  Er  frage  Herrn  Riebeck,  ob  er 
bereit  sei^  in  die  Commission  mit  einzutreten* 

Herr  Riebeck  bejahte  die  Frage. 

Der  Vorsitz  in  der  Versammlung  ging  von  Herrn  Riebeck  wieder  auf 
den  Herrn  Director  Biitiner  über  und  es  folgte  der  10.  Gegenstand  der 
Tagesordnung : 

,Der  Bericht  der  Commission  in  der  La«^6eiVi' sehen  Angelegenheit" 

Der  Referent,  Herr  Bergrath  Bischofs  übergab  der  Versammlung  die 
von  Herrn  Langbein  angefertigte  Zeichnung  und  Beschreibung  seines  Appa- 
rates zur  Durchsicht  und  sprach  Folgendes: 

Herr  A.  Langbein^  Chemiker  in  Halle  a/S.  hat  dem  Vereine  ein  Projekt 
zum  coutinuirlichen  Schweelbetriebo  der  liegenden  Retorten  mltgetheilt, 
welches  die  von  Ihnen  erwählte,  aus  den  Herren  Dr.  Rofie,  Dn  Bubner , 
Director  Grotowsky  und  mir  bestehende  CommiasioD  zu  prüfen  hatte,  lei- 
der vorläufig  nur  nach  der  Ihnen  übergebenen  Skizze  und  Beschreib« ug, 
da  das  empfohlene  Verfahren  practisch  noch  nicht  erprobt  ist-     Trotz  dieser 


;  dieser  ^H 


Fflnfte  yeraAmmlaag  des  Vereins  für  Minenüöl-Indiurtiie.  519 

nngeDügenden  Vorlage  glaubt  die  CommigsioQ  ihre  Erklärung  doch  dahin 
abgeben  zu  dürfen,  dass  die  leitende  Idee  des  Herrn  Langbein,  continuirliche 
Abschweelung  in  liegenden  Retorten  anzuwenden,  eine  ganz  glückliche  ist 
und  dasB  selbfit  die  Bedenken  bei  der  practischen  Ausführung  des  Apparates 
zu  beseitigen  sein  werden,  welche  nach  der  vorgelegten  Skizze  hinsichtlich 
einiger  Mängel,  in  Folge  deren  Undichtwerden  des  Apparates,  Störungen 
des  Mechanismus  und  vielleicht  selbst  Explosionen  zu  befürchten  sein 
könnten,  der  Commission  aufstossen  mussten. 

Der  continuirliche  Schweelbetrieb,  dessen  Vorzüge  hier  nicht  erörtert 
zu  werden  brauchen,  hat  bisher  nur  in  stehenden  Retorten  (Cjlindem)  Epoche 
gemacht  Es  sind  zwar  früher  schon  vom  Herrn  Dr.  Rolle  Versuche  ge- 
macht,  denselben  auch  auf  liegende  Retorten  anzuwenden,  indem  die  Kohle 
durch  eine  langsam  sich  drehende  Schraube  fortbewegt  wurde,  indessen  mit 
ungünstigem  Erfolg,  weil  eine  Retorte  nicht  genügte;  und  entschieden  ist 
noch  nicht  ob  dieses  letztere  System  mehr  prosperirt,  wenn,  wie  ich  em- 
pfehle, unter  Anwendung  dieser  Schraube  die  Kohle  durch  mehre  in 
Schlangenlinie  nebeneinanderliegende  Retorten  geführt  wird.  —  Herr  Lan^- 
ftetfi  wählt  statt  der  Schraube  eine  Kette  resp.  ein  Blech  ohne  Ende.  Die  Retorte 
wird  gebildet  durch  eine  6  Fuss  lange,  27t  Fuss  breite  gusseisserne  Platte 
über  welche  ein  schmiedeeiserner  Bogen  gespannt  ist;  über  die  Platte  wird 
in  Zwischenräumen  von  etwa  5  bis  10  Minuten  oben  erwähnte  Kette^  zwischen 
deren  Glieder  auf  hoher  Kante  stehende,  eiserne  Bänder  eingefasst  sind, 
ö  bis  10  Zoll  fortgezogen,  so  dass  dadurch  die  mittelst  Trichter  an  der 
Stirn  der  Retorte  einfallende  Kohle  langsam  über  die  durch  gewöhnliche 
Rostfeuernng  erhitzte  gusseiserne  Platte  geführt  wird,  um  am  Ende  der 
Retorte  letztere  als  Coaks  zu  verlassen.  —  Der  Commission  stiessen  die  Be- 
denken auf,  dass  sich  die  2Vt  Fuss  breite  Platte  sehr  bald  verziehen  werde, 
worauf  Undichtigkeiten  des  Apparates  und  unregelmässiger  Gang  der  Kette 
zu  befürchten  sein  würden  und  zweitens  konnte  sie  sich  nicht  von  der  Be- 
sorgniss  frei  machen,  dass  an  der  Stelle,  wo  die  Kette  den  Apparat  ver- 
lässt,  kein  hinreichender  Verschluss  zur  Verhütung  von  Explosionen  er 
zielt  werden  könne.  —  Trotzdem  glaubt  die  Commission  das  Project  des 
Herrn  Langbein  zur  praktischen  Anwendung  bestens  empfehlen  zu  können 
und  spricht  Herrn  Langbein  ihren  Dank  dafür  aus,  dass  er  sein  Interesse 
der  Mineralöl-Industrie  zuwendet. 

Herr  Langbein,  der  anwesend  war,  bemerkte,  dass  er  früher  leider  nicht 
in  der  Lage  gewesen  sei,  den  im  Projekt  vorgelegten  Apparat  zur  Aus- 
führung zu  bringen  und  praktisch  zu  prüfen ,  dass  mittlerweite  sich  aber 
die  Verhältnisse  geändert  und  dass  binnen  Kurzem  beim  Kesselfabrikanten 
Herrn  Schmidt  in  Halle  sein  Apparat  aufgestellt  und  betrieben  werden 
werde,  wo  er  dann  von  der  betreffenden  Commission  in  Augenschein  ge- 
nommen werden  könne. 

Diese  willkommene  Bemerkung  gab  der  Versammlung  VeranlasfliBr 
den  Referenten  Herrn   Bergrath   Bischof  zu    beauftragen,  siob^l 
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Langbein  in  VerbinduDg  zu  halten,  ond  demnächBt  weiteren  Bericht  «u    er- 
itatten.     Es  folgt©  der  IL  Gegenstand  der  Tageßordnuog : 

Wahl  von  Commisaionen 

a)  zur  Prüfung  der  Erfindung  des  Herrn  Ingenieur  Jacobi* 
h)  zur  BeBchaffung  von  Normalkerzen. 

Der  Vorsitzende  verlas  zunächst  eine  mit  Herrn  Jacobi  gefUhrte  Cor- 
reapondenz,  aus  der  hervorging,  dass  letzterer  dem  Miüeralöl-Verein  eine 
neue,  die  continuirliche  Destillation  von  Theer,  Mineralöl  und  Paraffin  be- 
treffende Erfindung  zum  Ankauf  angeboten  und  dass  der  Vorstand  demselben 
erklärt  hat,  da§s  er  gern  bereit  sei,  ihn  in  den  auf  Verwertbung  seiner  Er- 
findung abzielenden  Bemühungen  zu  unterstützen,  sofern  durch  dieae  etwas 
wirklich  Neues  geboten  würde.  Sodann  beantragte  er,  der  Vorsitzende,  bei 
d^r  Versammlung  die  Wahl  einer  Commission  zur  Prüfung  der  Jacobi  sehen 
Vorlage. 

Herr  ^4-  Riebeck  schlug  vor,  dass  mit  dieser  Prüfung  gleich  die  in  der 
Kiostermami äch^B  Angelegenheit  bestehende  Coraraission  beauftragt  werden 
möchte.  Er  fügte  hinzu,  dass  er  selbst  Oele  bereits  seit  längerer  Zeit  con- 
tinuirlich  mit  bestem  Erfolge  destillire.  Ein  Franzose,  Namens  Feigner j 
habe  bei  ihm  die  bezüglichen  Einrichtungen  vor  mehren  Jahren  getroffeo; 
der  Zufluss  der  Oele  in  die  Destillationsgefässe  werde  durch  einen  selbst- 
thätigen  Scbwimmer  reguHrt. 

Herr  Ingenieur  Mc&td  bemerkte^  dass  die  UeberweiBuog  seiner  dem 
Verein  unterbreiteten  Angelegenheit:  ^continuirliche  Destillation  fltr  Theer, 
Mineralöl,  Paraffin"  an  eine  Cümmission  zur  Vorprüfung  iüsofern  nicht 
mehr  an  der  Zeit  sei,  als  Herr  L.  A.^iüA/w<;r  seinen  Apparat  auf  der  Fabrik  Ober- 
Röblingen  bereits  ausführen  lai^se.  Unter  Hinweis  auf  sein  letztes  Schreiben 
an  den  Vorsitzenden  betonte  er  abermals,  dass  der  Wertb  seiner  Neuerung 
sich  nur  aus  den  Ergebnissen  der  Praxis  genügend  bestimmen  lasse. 
Mit  dar  Ueberweiaung  der  Sache  an  eine  Conamission  sei  er  einverstanden, 
man  möge  jedoch  damit  warten,  bis  der  vorgedachte  Apparat  in  Tbätigkett 
sei^  was  voraurtsichtlich  in  ca.  8  Wochen  der  Fall  sein  werde.  Gegen 
Prüfung  der  Sache  durch  dieselbe  Comraission,  welche  die  Kfostermann  »chej 
Kie/A'Bclie,  Fithsf^ch^  Erfindung  u.  a.  w.  zu  prüfen  habe,  habe  er  nichts 
einzuwenden. 

Danach  beschloss  die  Versammlung  dem  Vorschlage  des  Herrn  Riebeck 
gemäss  die  Uebergabe  der  Angelegenheit  an  die  zur  Prüfung  des  Kloster- 
ma»w*8cheo  Vertabrens  bestehende  Commission  y  bestehend  aus  den  Herren 
A.  Biebeckj  Dr.  RoHe^  Director  Groiowsktf  und  Dr.  Hubner.  Der  Vorsitzende 
gab  dem  Herrn  Jacobi  an  heim,  sich  beim  weiteren  Verfolg  der  Sacho  durch 
Herrn  Dr.  Hubnir  mit  der  vorgedachten  Comuiission  in  Verbindung  zu 
Beizen  und  liean  sodann  den  2,  Theil  de^  11.  Gegenstandes  der  Tagesordnung: 
Wahl  der  Commission  zur  Beschaffung  von  Normal^Paraffinkerzen 
folgen. 

Nachdem  er  auf  den  Bericht  der  Gas-Commission,  welcher  den  jetzt  zu 
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besprechenden  Gegenstand  der  Tagesordnung  schon  berührt,  hingewiesen, 
verlas  er  den  folgenden,  von  Herrn  Simon  Schiele,  Vorsitzendem  des  Vereins 
für  Gasfachmänner  Deutschlands  von  Frankfart  a/M.  aus  unterm  23.  Mai 
d«  J.  an  den  Verein  gerichteten  Brief: 

P.  R 
Ich  erlaube  mir  Namens  des  Vorstandes  des  Vereins  von  Gasfachmftnnern 
Deutschlands  Ihnen,  dem  Vorstande  und  den  Mitgliedern  Ihres  Vereins 
einen  freundlichen  Gruss  verbunden  mit  dem  Wunsche  zu  senden,  dass 
beide  Vereine,  beide  dem  Beleuchtungswesen  dienend,  wie  die  Berichte  über 
ihre  Verhandlungen  und  Leistungen  in  dem  gemeinsamen  Organe,  dem  Dr. 
ScAt7//ii^schen  Journale  fUr  Beleuchtungswesen,  friedlich  neben  einander 
liegen,  auch  einträchtig  neben  und  miteinander,  sich  gegenseitig  rathend 
und  unterstützend,  einher  gehen  möchten. 

Wie  Sie  eine  Üommission  ernannt  haben,  welche  die  Verwerthung 
Ihrer  Nebenproducte  zur  Gasfabrikation  untersuchen  und  verfolgen  soll, 
so  haben  wir  eine  Commission,  welche  den  Werth  der  Kerzen  als  Normal- 
licht  zum  Vergleiche  für  den  Leuchtwerth  der  Lencht-Gase  untersuchen  soll, 
niedergesetzt.  Mehr  und  mehr  hat  sich  diese  dazu  hingeneigt,  in  den 
Paraffinkerzen  das  geeignetste  Material  far  ihre  Zwecke  zu  finden.  Die 
Verhandlungen,  welche  Sie  in  Ihren  Zusammenkünften  über  die  Darstellung 
und  über  die  Garantien  pflogen,  welche  Sie  etwa  von  Seiten  Ihres  Verei- 
nes gegenüber  den  Käufern  von  Paraffinkerzen  bezüglich  der  Qualität  der 
Kerzen  zu  übernehmen  bereit  wären,  konnten  uns  nur  in  der  vorzunehmen- 
den Wahl  bestärken. 

Gestatten  Sie  mir  nun,  geehrter  Herr,  Ihnen,  vielleicht  zur  Behand- 
lung in  einer  Ihrer  nächsten  Versammlungen  die  folgenden  Fragen  vorzu- 
legen: 

1)  Ist  es  möglich  und  ausführbar,  Kerzen  aus  Paraffin  darzustellen, 
welche  der  Güte  des  Materiales  und  des  Dochtes  nach  mit  nur  ganz 
geringen  Abweichungen  immer  ganz  gleich  ausfallen? 

2)  Ist  es  möglich,  Kerzen  darzustellen,  welche  stets  gleichmässig,  sowohl 
in  ihrem  obem,  wie  untern  Theile,  also  Eine  wie  die  Andere  bei 
gleicher  Höhe  der  Flammen  den  gleichen  Material- Verbrauch  haben 
und  die  gleiche  Lichtmenge  erzeugen? 

3)  Ist  es  möglich,  Kerzen  darzustellen,  welche  ein  dem  Material- Ver- 
brauche proportionales  Licht  geben,  d.  h.  also  Kerzen,  welche  im 
Material-Verbrauche  und  der  Leuchtkraft  in  ein  gewisses  Verhältniss 
können  gebracht  werden,  der  Art,  dass  wenn  der  Verein  von  Gas- 
fachmftnnern Deutschlands  z.  B.  eine  Kerze  als  Nonnale  annimmt, 
welche  er  allen  seinen  Versuchen  und  Bekanntmachungen  zu  Grunde 
legt  und  es  hat  eine  Stadt  vertragsmässig  eine  andere  Kerze  von  an- 
derem Materiale  und  von  anderer  Flammenhöhe  und 
terialverbrauche,  kann  derselben  eine  Kersensorte  •»* 
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fert  werden,   welche  dem   Lenchtwertke  ihrer  angenommeDen  Kerz6 

entspricht? 

Wir  etellen  diese  Frage  tjicht,  weil  wir  wünschen,  dasa  in  dieser  Weise 
verfahren  würde;  wir  wünBchen  vielmehr,  dass  alle  Städte  die  von  ihnen 
angenommenen  Kerzen  durch  Reducliou  auf  die  von  uns  anzunehmende 
Nornmikerze  und  entsprechende  Abänderungen  der  Verträge  onaerer  Wahl 
heitreten,  damit  endlich  einmal  etwas  Einbcitliches  in  der  Sache  geschieht. 
Wir  müssen  aber  auf  Grundlage  der  Anschauungen  der  Kerzenfabrikanten 
auf  Beantwortung  einer  derartigen  Frage  gefasst  sein, 

i)  Welche  Kerzensorte  (4  auf  ein  Zollpfund  oder  6  auf  ein  Zollpfund) 
bietet  die  grösste  Sicherheit  bezüglich  der  Gleichmässigkeit  in  der 
Fabrikation,  wie  in  dem  Verbrennen? 

5)  Können  Kerzen  in  der  halben  Länge  der  gewöhnlichen,  so  das»  z,  B. 
bei  4er  Kerzen  8  Stück  ein  Pfund  bilden;  in  gleicher  Glite  und  mit 
gleichen  Garantien  hergea teilt  werdeni  wie  die  Kerzen  in  ganzer 
Länge? 

Sie  sind  in  dem  Gebrauche  handlicher.   Bei  Wachskerzen  konnten 
wir  eine  Gleichmässigkeit  dabei  nicht  erlangen. 

6)  Würde   der  Verein    für  Mineralöl-Induatrie    eine    Garantie    für    die 

Gleichmässigkeit  übernehmen  können  und  welche  etwa? 

7)  Wie  würde  sich  der  Preis  solcher  Normalkerzen  etwa  stellen? 

Zu  dem  letzten  Punkte  bemerke  ich  Ihnen,  dass  wir  etwa  600  beleuch- 
tete Städte  in  Deutschland  und  der  Schweiz  haben  und  dase  der  Bedart 
per  Jahr  nach  meiner  individuellen  Anschauung  und  Schätzung  1000  Pfund 
Normal-Kerzen  nicht  wohl  überschreiten  wird,  weil  die  Untersuchungen 
immer  nur  kurze  Zeit  dauern  und  bia  jetzt  noch  in  den  wenigsten  Städten 
regelmässig  angestellt  werden* 

Noch  bemerke  ich^  dass,  da  die  Kerzen  vom  äns.^ersten  Norden  Deutsch- 
lands bis  zum  tietsten  Süden  (Tri est)  in  Anwendung  kommen  sollen ,  der 
Schmelzpunkt  des  Paraffins  an  den  Kerzen  thunlichst  hoch  (wohl  nicht 
unter  50 — 52°  C.)  liegen  muss. 

Wie  ich  nun  so  frei  war^  Ihnen  zumGrusse  gleich  eine  schöne  Anzahl 
von  Fragen  zur  gütigen  Erörterung  und  Beantwortung  in  Ihrer  Versamm- 
lung vorzulegen,  ao  erkläre  ich  mich  Namens  unseres  Vereines  bereit,  Fra- 
gen, welche  Sie  in  Ihrem  Interesse  einer  Erörterung  und  gründlichen  Be- 
antwortung wünschen  von  uns  unterzogen  zu  sehen,  an  uns  zu  richten  und 
sich  einer  aorgfUltigen  Behandlung  versichert  zu  halten* 

Gelegenheit  hierzu  bietet  schon  unsere,  im  Laufe  dieser  Woche  in  Coburg 
stattfindende  Jahres- Versammlung,  deren  Programm  und  Tagesordnung  ich 
mir  erlaube  Ihnen  in  einigen  Exemplaren  unter  Streifband  gleichzeitig  mit 
diesem  Schreiben  zu  übersenden.  Ich  lade  Sle^  Ihren  Vorstand,  Ihre  Com- 
missi onsmitglieder,  welche  Lust  und  Zeit  haben,  unserer  Versammlung  bei- 
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ZU  wohnen,  hiermit  anf  das  freundlichste  dazu  ein  und  hahe  die  Ehre   mit 
hochachtangsvoliem  Grasse  zu  zeichnen  etc. 

Der  Vorstand  halte  nun  dafür,  dass  es  am  zweckmftssigsten  sei,  die  dem 
Vereine  durch  das  mitgetheilte  Schreiben  vorgelegten  Fragen  durch  eine 
Commission  beantworten  zu  lassen  und  trüge  er,  der  Vorsitzende,  in  Folge 
dessen  auf  Wahl  einer  solchen  an.  Er  schlug  fflr  dieselbe  unter  Hinweis 
darauf,  dass  es  am  zweckmässigsten  sein  dürfte,  einige  Kerzenfabrikanten 
in  dieselbe  zu  wählen,  die  Herrn  Fabrikbesitzer  A.  Riebeck,  Direktor  Krug 
und  Gas-Inspector  Melis  vor. 

Die  letztgenannten  beiden  wurden  gewählt,  an  Stelle  des  Herrn  Riebeck 
jedoch,  auf  dessen  besonderen  Wunsch  der  Fabrikdirigent  desselben,  Herr 
Tkahoitzer. 

In  Erledigung  des  12ten  Gegenstandes  der  Tagesordnung: 

;,Bericht  über  die  Prüfung  von  Aräo-  und  Thermometern." 
sprach  Herr  Direktor  Grototosky  Folgendes: 

Meine  Herren !  Sie  haben  mich  in  Ihrer  vorigen  Sitzung  mit  der  Prüf- 
ung der  Vereins- Aräometer  und  Thermometer  betraut;  ich  habe  mich  die- 
ser mühevollen  Arbeit  bereitwillig  unterzogen  und  gebe  mir  heute  die  Ehre 
Ihnen  Bericht  über  die  bisherigen  Prüfungen  zu   erstatten. 

Zur  Prüfung  der  Aräometer  und  Thermometer  fehlen  mir  bis  jetzt  die 
geaichten  Normal-Instrumente  und  habe  ich  die  Prüfung  nach  physikalischen 
Grundsätzen  vorgenommen.  Das  spec.  Gewicht  von  Flüssigkeiten  kann 
auf  zweierlei  Weise  bestimmt  werden. 

a)  Man  hat  ein  Gewicht  von  Glas,  dessen  Verlust  im  Wasser  man  ein 
für  allemal  bestimmt  hat,  und  welches  man  an  einem  feinen  Gold- 
oder Platindraht  aufgehängt  in  der  FlOssigkeit  wiegt,  deren  specifi- 
sches  Gewicht  man  untersuchen  will.  Der  Verlust  des  Glasgewichts 
im  Wasser  verhält  sich  dann  zu  seinem  Verlust  in  der  Flüssigkeit, 
wie  das  spec.  Gewicht  des  Wassers  zu  dem  der  Flüssigkeit. 

b)  Man  hat  eine  Flasche  mit  eingeschliffenem  Stöpsel,  die  bei  einer  be- 
stimmten Temperatur  genau  1000  Gewichtstheile  Wasser  fast,  die- 
selbe wird  mit  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  ganz  angefüllt,  der 
Stöpsel  so  eingesetzt,  dass  keine  Luft  zurükbleibt,  und  darauf  auswendig 
wohl  getrocknet.  Wasser  und  die  zu  prüfende  Flüssigkeit  müssen 
bei  gleicher  Temperatur  gewogen  werden.  Das  gefundene  Gewicht 
seigt  ohne  weitere  Rechnung  das  spec.  Gewicht  der  Flüssigkeit  an. 

Diese  beiden  Methoden  wurden  von  mir  benutzt;  hiermit  übereinstim- 
mende Aräometer  gesucht  und  diese  als   Normal-Aräometer  zur  Prüfung 
der  übrigen  verwendet.  — 
Bis  heute  habe  ich 

325  Aräometer  geprüft,  davon 
210  als  richtig  —  versiegelt  — 
115  als  nicht  richtig  —  unversiegelt  — 
an  Herrn  Dekme  zurückgesandt. 

66» 
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Die  Prüfwtig  der  Thermometer  habe  ich  io  der  Weise  vorgenommen, 
dass  ich  Gefrier-  und  Kochpuakt  bestimmte  und  schiesBlich  prüfte,  ob  die 
Scala  richtig  eingelheilt  sei. 

Geprüft  wurden  105  Thermometer ,  wovon  im  Ganzen  nur  4  richtig 
befnoden  wurden* 

Bei  Prüfnpg  des  Gefrierpunktes  stellte  iicfa  heramt,  dass  derselbe  bei 
37  Thermometern  statt  bei  0  bei  Vi  —  ^V*^  lag,  bei  zweien  fehlte  der 
Nullpunkt  gaiiÄ,  bei  65  war  er  richtig,  1  Thennometer  war  zu  lufthaltig 
und  die  Röhre  zn  ungleich,  ao  daas  das  Quecksilber  nit^ht  rictitig  steigen 
und  falten  konnte.  Man  hat  früher  schon  heobachtet<,  dasa  ein  luftleeres 
Thermometer  in  den  eriten  W^ochen  den  Gefrierpunkt  allmäblig  verändere, 
indem  sich  dieser  um  Vi  ~^  IVk"  erhöhe.  Die  Ursache  dieser  ErecheinuDg 
kann  darin  ihren  Gruad  haben,  daas  da^  ausgeblasseue  Queckäilbergefass  von 
der  Luft  zusammengedrückt  wird^  ohne  dass  dies  aber  f^ogleich  bis  zuoi  Maxt- 
raum geht  Besteht  die  Kugel  aus  festem  Glase  und  wird  der  Gefrierpunkt 
erat  nach  dem  Zublaaen  des  Thermometers  genommen,  bo  geschieht  es 
weniger  leicht.  Die  Instrumentmacher  aber  nehmen  oft  den  Gefrierpunkt, 
während  das  Thermometer  noch  offen  ist. 

Bei  den  65  Thermometern  mit  richtigem  Null-Punkt  wurde  nun  der 
Kochpunkt  bestimmt  und  derselbe  nur  bei  4  StUck  bei  100^  C.  gefuDden. 
Bei  61  Stück  variirte  derselbe  zwischen  98  —  997**'. 

Der  Siedepunkt  des  Wassers  ist  bekanntlich  SO'*  R  oder  lOO'^^  C.  d.  h, 
bei  dieser  Temperatur  stösst  das  Walser  unausgesetzt  Dämpfe  aus,  deren 
Spannung  den  mittleren  äussern  Luftdruck  gerade  überwinden  kann.  Steigt 
das  Barometer  über  seinen  mittleren  Stand  von  760"""  oder  28"  so  wird 
auch  der  Siedepunkt  des  Wassers  etwas  höher  als  lÜC  C.  sein  müssen « 
umgekehrt  wird  er  sich  erniedrigeDj  wenn  das  Barometer  fällt  Auf  hohen 
Bergen  kann  der  Siedepunkt  bis  anter  90°  C*  herabsinken^  so  s.  B,  siedet 
auf  der  Hochebene  von  Quito,  welche  10,000'  über  dem  Meere  liegt,  das 
Wasser  gerade  bei  90"  C;  auf  dem  Montblanc  in  einer  Höhe  von  ca.  15,000^ 
schon  bei  84^  Der  Siedepunkt  von  10*/  findet  sich  eigentlich  genau  nur 
an  den  Orten  dea  mittleren  Barometerstandes,  also  am  Meere;  auf  dem 
festen  Lande  wird  er  im  Verhältniss  der  Erhebung  desselben  immer  nied- 
riger sein.  Die  Fabrik  Kopsen  liegt  ca.  500'  über  dem  Meeresspiegel  und 
würde  dies  in  Betracht  gezogen  \^/  beim  Kochpunkt  des  Wassers  ausma- 
eben*  Um  sicher  zu  gehen  ist  zur  Prüfung  der  Thermometer  ein  geaicb- 
ies  Instrument  uothwendig,  neben  welches  man  das  zu  prüfende  Thermo^ 
meter  in  ungleich  warme  Media  einsenkt. 

Noch  erlaube  ich  mir  in  Vorschlag  zu  bringen,  für  die  Folge  die  Mar* 
kirn  Dg  an  der  Quecksilberkugel  ganz  wegfallen  zu  lassen,  da  dieselbe  zwek- 
los  ist  Die  QueLksilberkugel  muss  völlig  untergetaucht  werdenj  bei  halber 
Kugel  stellt  sich  ein  Verhältniss  wie  92:100  heraus.  Auch  dürfte  sich 
empfehlen  dem  Aräometer  und  Thermometer  eine  laufende  Nummer  bei* 
fügen  zu  lassen  und  könnten  dann  im   Vereiusblatte  die  richtigen  und   ud- 
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richtigen  IntsrameDte  nach  Nummern  zur  Kenntniss   der  Vereinsmitglieder 
gebracht  werden. 

Im  Anschlass  an  diesen  Beriebt  des  Herrn  Direcktor  Grotowsky  be- 
merkte der  mit  der  Lieferung  der  in  Rede  stehenden  Instrumente  betraute 
Herr  Dehne,  dass  er  die  geaichten  Normal-Instrumente,  nach  denen  die 
Prüfung  der  andern  Instrumente  vorgenommen  werden  solle,  nun  innerhalb 
14  Tagen  liefern  zu  können  hoffe. 

Darauf  ergriff  der  Mechaniker  Herr  S.  Kulp  aus  Quedlinburg  das  Wort 
E!r  fClhrte  aus,  dass  es  seiner  Ansicht  nach  nicht  im  Interesse  des  Vereins 
liege,  dass  die  Anfertigung  der  Vereins-Arftometer  und  Thermometer  einem 
einzigen  Fabrikanten  übertragen  worden  sei;  vortheilhafter  für  denselben 
würde  es  sein,  wenn  jeder,  der  gute,  geprüfte  und  dabei  billige  Instrumente 
offerire  zur  Lieferung  zugelassen  werde.  Er  begreife  nicht,  weshalb  er, 
Redner  z.  B.  von  der  Lieferung  ausgeschlossen  worden  sei,  nachdem  er 
doch  nicht  allein  schon  früher  für  die  meisten  dem  Vereine  angehörigen 
Fabrikanten  viele  Waaren  zur  Zufriedenheit  geliefert,  sondern  auch  viel 
schönere  Aräometer  und  Thermometer,  als  dies  von  anderer  Seite  gesche- 
hen, an  die  betreffende  Prüfungs-Commission  des  Vereins  eingesendet 
habe*  Er  erbiete  sich  genau  nach  Vorschrift  gearbeitete  Aräometer  und 
Thermometer,  die  ersteren  zu  1  Thlr.  5  Sgr.  pro  Stück,  die  letzteren  zu 
1  Thlr.  16  Sgr*  desgleichen  geaichte  Instrumente  beiderlei  Art  das  Stück 
um  16  Sgr.  theuerer  in  Zeit  von  14  Tagen  zu  beschaffen.  Die  letzte- 
ren, die  geaichten  Instrumente,  würden  den  Herrn  Fabrikanten  aber  immer 
die  meiste  Oarantie  in  Bezug  auf  Zuverlässigkeit  bieten.  Nochmals  ver- 
spräche er  eine  zufriedenstellende  Bedienung  für  den  Bestellungsfall. 

Herr  Direktor  Grotowsky  bezweifelte,  dass  Herr  Külp  im  Stande  sein 
werde,  binnen  der  von  ihm  genannten  kurzen  Zeit  geaichte  Instrumente  zu 
beschaffen,  da  deren  Anfertigung  seines  Wissens  längere  Zeit  beanspruche. 
Die  Feststellung  des  Nullpunktes  bei  Thermometern  nehme  allein  viel- 
mehr Zeit  in  Anspruch,  weil  sich  dieser  Punkt  durch  Zusammendrücken 
der  Kugel  allmählig  verändere.  Bei  Aräometern  mit  Thermometern  müsse 
erst  das  Thermometer  angefertigt  und  der  Aichung- Behörde  gesandt  wer- 
den; nach  der  Aichung  desselben  werde  das  Aräometer  angefügt  und  dann 
das  Instrument  der  zuständigen  Commission  wiederum  zur  Prüfung  und 
Aichung  zugesandt;  diese  Arbeit  lasse  sich  in  14  Tagen  nicht  bewerkstel- 
ligen. Herr  F.  Dehne,  dem  die  Lieferung  der  fraglichen  Instrumente  für 
den  Verein  vom  Vorstande  übertragen  sei,  habe  Normal-Instrumente  seit 
Min  d«  Js.  bestellt  und  sehe  der  endlichen  Zusendung  nun  binnen  14 
Tagen  entgegen. 

Nachdem  der  Fabrikbesitzer  Herr  Riebeck  dem  Vereine  seine  von  dem 
Mechaniker  Oreiner  in  Berlin  gefertigten,  se^r  genaoen  NorMat*IiistnuBeDte 
behoft  Prüfung  der  Vereins-Thermo-  nod  Ariomeier  Mr  " 
stellt  und  dessen  Offerte  dankbar  aooeptirt  werdi 
Kmlp  vom  Vorsitienden  aobeim  gegeb« 
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und  Offerten  mit  deio^  mit  der  Prüfung  der  Verema-InBtrumeiite  beauftrag- 
ten Herrn  Direktor  Grotowski/,  in  Verbindung  zu  aetzeu. 

Es  folgte  der  I3te  Gegenstand  der  Tagea-Ordnung. 

„Kurze  Mittheiluugen  dea  Herrn  Dr,  Hübner  über  neue  Erfahrupgen 
beim  Betriebe  der  steLenden  Retorten»" 

Herr  Dr.  ihibner  sprach  ohngefahr  folgendes: 

Meine  Herren!  Das  sehr  verehrt«  Vereiusmitglied  Herr  Bergrath 
Bischof  hat  uns  in  der  Versammlung  vom  3»  December  v.  Jahres  eine 
interessante  Mittlieilung  über  das  Rühren  der  Kolde  in  den  liegenden 
Retorten  während  des  Schweeiprozessea  gemacht  und  über  die  gün- 
stigen Erfolge,  welche  bezüglich  der  Dauer  des  Abschweelens  dersel- 
ben und  der  Ausbeute  ao  Theer  damit  erzielt  worden  sind»  Ich  habe 
in^ wischen  Gelegenheit  gehabt  die  Wirkung  der  nemlichen  Operation  in 
Verbindung  mit  einer  durch  die  Natur  der  Verhältnisse  gebotenen  ahn- 
liehen^  des  Stechens,  bei  stehenden  Retorten  kennen  zu  lernen.  Sie  war 
in  dem  Falle,  von  dem  ich  reden  werde^  eine  so  eminente,  dass  eine  kurze 
Besprechung  derselben  gewiss  auch  allgemeines  Interesse  erregen  wird» 
wenn  schon  die  Operation  nur  für  die  wenigsten  Besitzer  von  stehenden 
Retorten  wirklich  nutzbringend  sein  dürfte;  denn  die  Wirkung  des  Rührens 
und  Stechens  wird  in  dem  Falle,  von  dem  ich  reden  werde,  meines  Er- 
achtens  nach  hauptsächlich  durch  die  besondere  Qualität  der  Kohle^  die 
vielfach  eine  hindernde  und  schmelzende  ist;  bedingt. 

Oegen  das  Ende  vorigen  lahres  netzte  der  mir  befreundete  Dr.  Weber^ 
mit  dessen  Genehmigung  ich  Ihnen  die  naehstehendeo  Mittheilungen  mache, 
eine  Braunkohlentheerschweelerei  mit  12 stehenden  Retorten,  von  den  bekann- 
ten grosseren  Dimensionen,  in  Betrieb  und  ich  gewann  durch  dessen  Freund- 
lichkeit Gelegenheit^  die  letzteren  auf  das  genaueste  kennen  zu  lernen. 
Ohngefkhr  3  Monate  hindurch  arbeiteten  die  gedachten  Retorten  zu  dessen 
grösster  Zufriedenheit^  sie  gaben  reichlichen  Theer  und  mindestens  dieselbe 
Ausbeute,  wie  im  besten  Zustande  befindliche  liegende  Retorten^  beim  Ab- 
ziehen fielen  die  Kohle  und  die  Coaks,  wie  man  zu  sagen  pflegt  ganz  got 
und  nirgeuda  war  eine  Unregelmässigkeit  im  ^Betriebe  zu  bemerken.  Nach 
etwa  drei  Monaten  änderten  sich  die  Verhältnisse  in  ganz  merkwürdiger 
Weise;  die  Retorten  nahmen  eine  aufteilend  hohe  Temperatur  an,  über 
der  obersten  Glocke  bildete  sich  ein  förmlicher  Sumpf  von  Kohle  und 
Wasser^  durchsetzt  mit  vercoakten  Kohlenstückchen,  die  Ausbeute  an  Theer 
ging  auf  die  Hälfte  der  anfänglichen  zurück,  der  Theer  war  um  ^^Uo^o  schwerer 
als  der  gleichzeitig  von  34  Stück  liegenden  Retorten  aus  demselben  Ma- 
terial gewonnene,  die  Kohle  und  derCoaka  in  den  Cjlindern  fielen  schlecht, 
eratere  muste  Öfter  gewaltsam  in  dieselben  heruntergestoasen  werden,  bis 
das  freiwillige  Nachfallen  ganz  aufhörte  und  die  Kohle  nur  noch  mit  Ge- 
walt in  die  Cjlinder  hinein,  die  Coaks  nur  mit  Gewalt  aus  deosalben  her- 
ausgebracht  werden  konnte.  Gleichzeitig  mit  den  Coaks  wurden  grosse 
zusammengeballte   Stacke    unverachweelter    Kohle  —  die  Kohle^   die   zum 
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Schweelen  verwendet  wird  ist,  wie  schon  gedacht,  eine  viefach  schmelzende 
ans  den  üylindem  herausgebracht;  kurz  die  Arbeit  und  die  Resultate 
waren  mit  Rücksicht  auf  die  Höhe  der  Kosten  der  Cjlinder  und  auf  die 
gute  Qualität  der  verschweelten  Kohle  in  jeder  Beziehung  unbefriedigend. 

Herr  Dr.  Weber  fragte  wegen  dieses  schlechten  Ganges  seiner  Scbwee- 
lerei  diejenigen  um  Rath,  welche  bereits  langjährige  Erftthrungen  beim 
Betriebe  stehender  Retorten  gesammelt  hatten.  Der  Eine  meinte  die  be- 
treffende Kohle  eigne  sich  Oberhaupt  nicht  zum  Schweelen  in  stehenden 
Retorten,  weil  sie  schmelze,  die  Zwischenräume  zwischen  Glocken  und 
üylindem  verstopfe  und  so  das  Nachfallen  der  frisch  aufgebrachten  Kohle 
hindere;  ein  Anderer  rieth  die  Schweelkohle  vor  dem  Einbringen  in  die 
Cylinder  möglichst  in  Pulverform  zu  verwandeln  und  zu  trocknen;  einem 
Dritten  standen  die  Cylinder  zu  hoch  in  der  Temperatur,  er  rieth  zum 
Umbau  derselbeui  resp.  zur  Erweiterung  der  Züge,  um  die  Wirkung  des 
Feuers  auf  die  Cylinder  zu  massigen ;  wieder  ein  Anderer  rieth  zur  Er- 
höhung der  Cylinder  resp.  zur  Vermehrung  der  Glocken  u.  dgl.  m.  All' 
dteii^n  Rathschlägen  gegenüber,  deren  Befolgung  sehr  kostspielig  gewesen 
sein  wflrde,  verhielt  sich  Herr  Dr.  Weber  abwartend,  im  Vertrauen  darauf, 
dass  auch  ohne  diese  vorgeschlagenen  Aenderungen  das  wieder  erreicht 
werden  würde,  was  3  Monate  hindurch  erzielt  worden  war,  denn  die  An- 
lage hatte  inzwischen  keinerlei  Aenderung  erfahren;  er  suchte  fortwährend 
den  Fehler  lediglich  in  der  Handhabung  des  Betriebes  und  nicht  in  der 
Einrichtung. 

Die  mir  von  Herrn  Dr.  Weber  eines  Tages  gemachte  Mittheilung,  dass 
öfter  4  —  6  Tonnen  Kohlen  mit  einem  Male  in  die  Cylinder  hineinstürz- 
ten führte  auf  die  richtige  Spur.  Es  war  klar,  dass  die  Schweelkohle, 
wie  ich  wiederholt  bemerke,  zum  Theil  schmelzend  im  oberen  Theile  der 
Cylinder  den  Zwischenraum  zwischen  Glocken  und  Mantel  versetzte,  eine 
Kruste  bildete  und  so  das  regelmässige  Nachfallen  der  darüber  liegenden 
Kohlen  störte  und  hinderte.  Alle  die  erwähnten  Unregelmässigkeiten  beim 
Betriebe  waren  Folge  dieses  Umstandes.  Wollten  die  Kohlen  längere 
Zeit  hindurch  freiwillig,  wie  sie  es  sollten,  durchaus  nicht  nachfallen,  so 
wurd^  die  gedachte  Kruste  mit  eisernen  Spiessen  durchstossen  und  ge- 
rührt und  es  stürzte  dann  gewöhnlich  eine  sehr  grosse  Quantität  davon 
mit  einem  Male  oft  bis  in  den  untersten  Theil  der  Cylinder,  die  inzwischen 
durch  wiederholtes  Abziehen  der  unter  der  Kruste  vercoakten  Kohlen  zum 
grdsteo  Theile  entleert  waren.  Je  nachdem  öfter  oder  weniger  in  die 
Cylinder  gestochen  worden  war,  ein  bestimmtes  System  wurde  bei  diesem 
Stechen  nicht  befolgt,  waren  all'  die  besprochenen  Unregelmässigkeiten 
mehr  oder  weniger  gross. 

In  jedem  Falle  passirten  die  Kohlen  nicht,  wie  sie  sollten,  allmihlig 
alle  Theile  der  Cylinder  von   oben  nach  unten    und  schweelten  in  Wi^^^ 
dessen  auch  nur  mehr  oder   weniger  unvollständig  ab,  wodn^ 
geringe  Theeransbeute  erklärte;  ja  es  kam  vofi  daaa  w* 
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IQ  den  ganz  untersten  Theil  des  Cylindere  gefallen  war,  nur  viertel  und 
halbe  Stunden  darlo  subrachte,  denn  alle  1  /.  Stunden  werden  bei  Herrn  Dr. 
lieber  die  Cylinder  gezogen  tind  war  die  Kohle  in  Folge  des  Stechens 
fitwft  7»  ^^^^  '/♦  Stunde  vor  dem  Ziehen  In  den  untersten  Theil  des  Cy 
lindere  geetiirzt,  so  blieb  sie,  oder  eio  Tbeil  davon,  auch  nur  'A  bis  V* 
Stande  in  demselben;  echweelte  natürlich  gar  nicht  oder  doch  nur  zum  ge- 
ringsten Theile  aus  und  veranlaste  in  Folge  dessen  beim  Ziehen  die  schon 
obengedacbicn  Scliwierigkeiten  Anderseits  entstanden  natUrlicb,  wie  aoa 
vorstehend  Gesagtem  einleuchtet,  unter  der  erwähnten  Kruste  grosse  hohle 
Räume,  die^  da  sie  durch  nach  fall  ende  Kohle  oft  stundenlang  nicht  berührt 
und  gektihlt  wurden^  eine  ganz  besonders  hohe  Temperatur  annahmen  und 
zum  Verbrennen  namentlich  der  leichten  Antheile  des  Theeres  Veranlas- 
sung gaben,  wodurch  sieb  denn  das  schon  erwähnte  hohe  specif.  Gewicht 
erklärte.  Die  gedachte  Ansammlung  von  Wasser  über  der  obersten  Glocke 
war  ebenfalls  Folge  der  Krustenbildung.  Diese  Kruste  war  eine  so  dichte, 
das»  sie  das  Entweichen  der  Wasserdämpfe  behinderte. 

Ich  rieth,  um  den  besprochenen  Uebelständen  zu  begegnen,  ein  Sjstem 
in  das  Stechen  resp.  das  Rühren  der  Kohlen  zu  bringen^  resp.  nach  ]edeai 
Ziehen  der  Retorten  sofort  zu  stechen  und  zu  rubren,  um  so  ein  regel- 
mässiges Nachfallen  der  Kohle  sofort  nach  jedem  Abziehen  der  Coaks; 
resp.  einen  regelmässigen  Schweelprocess  zu  erzielen  und  die  Krustenbild- 
ung und  die  damit  verknilpften  Uebelstäiide  zu  verhindern. 

Der  erwartete  Erfolg  zeigte  sieh  in  24  Stnnden*  Sofort  erzielte  Herr 
Dr.  Weber  dieselben  rFüjigtigen  Resultate,  wie  in  den  ersten  3  Monateot 
wo  er  die  stehenden  Cylinder  im  Betriebe  hatte  und  bis  heute  hat  sich 
das  Mittel  des  Stechens  aufs  ausgezeicbneste  bewährt. 

Herr  Dr.  Weber  verarbeitet,  wie  schon  gesagt,  eine  zum  Theil  schmel- 
zende Kohle  und  es  ist  sehr  fraglich,  ob  das  Stechen  und  Rühren  bei  an- 
dern nicht  schmelzenden  Kohlen  irgend  welche  Vortheile  bietet. 

Versuche  in  dieser  Beziehung  wären  jedoch  interessant  und  vielleicht 
haben  einige  der  Herren  die  Güte  sich  solchen  zu  unterziehen  und  die  er- 
zielten Resultate  hier  demnächst  mltzutheiJen  Man  hat  es  freilich  bis  jetzt, 
soviel  mir  bekannt,  gern  möglichst  vermieden  die  Kohle  in  den  Cyündern 
durch  Stechen  und  Rühren  zum  Nachfallen  zu  bringen;  fest  steht  aber, 
dasi  sich  die  Kohle  wenigstens,  wie  sie  Herr  Dr.  Weher  schweelt,  auf  Uy* 
lindern  gar  nicht  anders  als  unter  Anwendung  dieses  Mittels^  bei  Anwend- 
ung desselben  aber  eben  so  gut,  wie  jede  andere  Kohle,  abschweelen  lässL 
Es  verursacht  auch  keinerlei  Unbequemlichkeiten  und  ich  sehe  deshalb 
nicht  eiuj  warum  mnn  es  da,  wo  es  sich  in  Bezug  auf  Ausbeute  u.  s.  w« 
vorthcilhaft  erweist,  nicht  aur  Anw^endung  bringen  sollte.  Der  dafür  auf- 
gewendete Arbeitslohn  hat  sich  bei  Herrn  Dr.  Weber  reichlich  bezahlt  ge- 
macht. 

Auffallend  ist,  dast^  während  der  ersten  3  Monate  des  Betriebes  die 
Kohle^  ohne  dass  sie  gestochen  und  gerührt  wurde,  von  selbst  regelmässig 
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naobfiel.  Es  lässt  sich  dies  nor  durch  den  Umstand  erklären,  dass  die  Cy- 
linder,  so  lange  sie  ganfs  neu  waren,  glattere  Flächen  hatten,  ab  nachdem 
sie  einige  Monate  im  Betriebe  gewesen  waren.  Allmälig  werden  diese 
Flächen  durch  sich  ansetzende  Coakstheilchen  rauher  geworden  sein  und 
werden  so  sn  den  mehrfach  gedachten  Verstopfungen  Veranlassung  gegeben 
resp.  dieselben  eingeleitet  haben. 

Ich  habe  mir  vorgenommen,  Ihnen  später  einmal  vergleichsweise  Re- 
sultate der  stehenden  und  liegenden  Retorten  vorzulegen«  Für  heute  will 
ich  nur  erwähnen,  dass  die  Resultate  der  ersteren  bei  Herrn  Dr.  Weber 
sehr  befriedigend  sind  und  dass  ich  ihnen  nach  den  bis  jetzt  gesammelten 
Erfahrungen  den  Vorzug  vor  den  liegenden  geben  würde;  ich  habe  dabei 
immer  nur  die  Cjlinder  von  den  neueren  grösseren  Dimensionen  im  Auge; 
die  frtlheren  kleineren  Cjlinder  habe  ich  stets  fttr  unvortheilhaft  gehalten 
und  habe  meine  Ansicht  auch  jetzt  noch  nicht  geändert. 

Erwähnen  will  ich  heute  nur  noch,  dass  nach  den  in  der  Schweelerei  . 
des  Herrn  Dr.  Weber  gesammelten  Erfahrungen,  Kohlen,  die  schon  in  lie- 
genden  Retorten  sehr  leichten  Theer  geben ,  auf  Cylindern  geschweelt,  ein 
leichteres  Product  nicht  liefern. 

An  den  Vortrag  des  Herrn  Dr.  Bitimer  anknöpfend,  bemerkte  Herr 
Ä.  Riebeck,  daas  er  das  Stechen  der  Kohle  in  den  Cylindern  während  des 
Schwedens  zu  keiner  Zeit  für  einen  Fehler  angesehen  habe  und  dass  es  als 
solcher  wohl  auch  von  anderer  Seite  nicht  betrachtet  worden  sei.  Von  der 
Qualität  der  Kohle  aber  werde  es  abhängen,  ob  sie  gestochen  werden  müsse 
oder  nicht.  Von  Interesse  sei  für  ihn  der  Vortrag  des  Herrn  Dr.  Hübner 
insofern  gewesen,  als  er  durch  denselben  erfahren  habe ,  dass  auch  eine  so 
stark  schmelzende  Kohle,  wie  sie  Herr  Dr.  Weber  verarbeite,  ohne  Schwie- 
rigkeiten auf  stehenden  Retorten  verarbeitet  werden  könne,  was  man  früher 
allerdings  wohl  bezweifelt  habe. 

Herr  Dr.  Weber  aus  Zeitz  theilte  zur  weiteren  Darlegung  der  Vortheile 
des  Stechens  und  Rührens  seiner  Kohle  während  des  Schweelprocesses  einige 
Zahlen  mit. 

Der  14  Gegenstand  der  Tagesordung  fiel  aus,  weil  Herr  Neubürger, 
wie  schon  im  Eingang  des  Berichtes  gesagt,  nicht  anwesend  war. 

Nachdem  die  Tagesordnung  somit  durch  den  Vortrag  des  Herrn  Dr.  Hübner 
erledigt  war,  theilte  der  Vorsitzende  der  Versammlung  mit,  dass  er  zunächst 
noch  eine  neue,  eine  Beschleunigung  des  Schweelprocesses  bezweckende  Er- 
findung des  Herrn  Dr.  Rolle  anzumelden  habe.  Das  Nähere  sei  aus  dem 
auf  die*  Sache  bezüglichen  Reverse  mit  beigegebenen  Erläuterungen,  welche 
er  sogleich  vorlesen  und  sodann  zur  Unterschrift  vorlegen  werde,  zu  ersehen. 

Unter  dem  Reverse  figurire  nun  zwar  die  Sächsisch-Thüringische  Actien- 
Gesellschaft,  deren  Director  zu  sein  er  die  Ehre  habe,  als  Proponentin*  der 
Erfindung;   sie  betreibe  die  Angelegenheit  jedoch  nur  im  Auftrage  ihiM 
Fabriksdirigenten,    des  Herrn  Dr.  Rolle^  und  werde  sich  auch  dar 
der  event.  auf  sie  entfallenden  Prämie  in   keinem  Falle  01 
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Dr.  Rolle  habe  zwar  auf  die^o  Prämie  verzichten  wollen,  sei  jedoch  damiti 
eiaverBtanden ,  daas  dieselbe  dem  Vereine  zur  Anlegung  eiDes  Fonds  zam] 
Ankauf  voo  KrfinduDgen  und  zur  AnetelluDg  von  outzbringenden  Ver^l 
suchen  etc.  überwieden  werde* 

Der  Bevers  nebst  den  Erläutern ngen^  welche  der  Vorsitzende  demnäcbat 
verlas^  lauteten  wie  folgt: 

Die  Sächsisch  Thüringiöche  Actien-GeseUachaft  t\ir  B  raun  kohle  n-Ver- 
wertbung  hieraelbst  kennt  ein  neuei*  Verfahren,  nach  welchem  io  den  bisher 
gebräuchlich  gewesenen  Schweel-Apparaten  im  gleichen  Zeiträume,  wie  bis- 
her, mindeätens  noch  halb  mal  so  viel  bis  doppelt  so  viel  Kohlen  als  bisher 
abgeschweelt  werden  können.  Die  Theerausbeute  pro  Tonne  Kohlen  i»t, 
höher,  der  Theer  selbnt  mindestens  ebenso  gut,  als  bisher* 

Die  Schweclapparate  werden  w^eniger  abgenutzt,  als  bei  dem  bisherigeo 
Verfahren  und  die  Erspar  niss  der  Feuer  kohlen  gegen  letzteres  beträgt  in 
Folge  der  mehr  verschweelten  Kohle  25  bis  30  pCt. ,  die  Arbeitslöhne 
werden  per  Tonne  der  zu  verschweelenden  Kohlen  nicht  höber  sein  als 
bisher. 

Die  AnschaffuDgskosten  für  die  Neben- Apparate  werden  für  eine  Ver- 
ichweelung  von  25  bis  30,000 Tonnen  (resp,  15  bis  18,000  To.  bisher)  Kohlen, 
wenn  eine  zwoipferdige  Dampfkraft  vorhanden,  IVi  Sgr.  per  To.  der  zu 
verschweelenden  Kohlen  betragen^  während  die  jährlichen  Erneuerungs- 
kosten^  resp.  die  Amortisation^  sich  auf  4  Ff*  per  Tonne  stellen;  für  grössere 
Anlagen  vermindern  sich  erstere  auf  1  Sgr.,  letztere  auf  273  Ff.  per  Tonne. 

Das  Verfahren  beruht  auf  einem,  in  der  Fraxis  auf  Braunkohlen  ander- 
weit noch  nicht  angewendeten  Principe  und  collidirt  in  keiner  Weise  mit 
den  neuen  Erfindungen  von  Kiostermanu^  Langbein^  Jambi  oder  Fuhst  &  Brömmt\ 

Die  umstehend  genannte  Gesellschaft  offer irt  hiermit  die  Erwerbung 
dieses  Verfahrens  Herrn  etc.  für  die  Summe  von  etc.  Thalern  Fr.  Crt.  und 
zwar  nach  Wahl  der  Herren  Erwerber  iu  ungetheilter  Summe  oder  mit 
einem  Drittel  Anzahlung  und  Restzahlung  in  zwei  gleichen  jährlichen  Raten 
in  den  beiden  daraulTolgenden  Jahren  mit  einer  Dprocentigen  Zinsvergütung 
des  resp.  Restes« 

Halle  a/S.,  den  15.  Juni  1869. 

Dia  Direction  der  Sächsisch-Thüringischen  Actien-Gesellsehaft 

für  Braunkohlen- Verwerthung. 

g^z.  Büttner.  gez.  Reiz, 

Vorstehende  Offerte  acceptire  ich  hierdurch  und  verpflichte  mich  snr 
Zahlung  der  obigen  Summe  von  Thalern  Fr*  Crt. 

in  ungetheilter  Summe 
in  RatenzahluDg  mit  Verzinsung 
sobald   ich  das    in  Rede    stehende  Verfahren   im    Principe    innerhalb    der 
oächtsdn  fünf  Jahre  auf  einem  meiner  Werke  sechs  Monate    hindurch    mit 
dem  versprochenen  Erfolge  zur  Anwendung  gebracht  habe. 


und  zwar 
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Erlftüternngen. 
Dm  in  dem  Reverse  vom  15.JaDil869  erwfthote  oeoe  Schweelverfahren 
itilterBcheidet  sich  in  seinen  Besnltaten  von  dem  bisherigen  durch  Folgendes: 

1)  mit  denselben  Apparaten  (stehenden  oder  liegenden  Retorten)  kann, 
ohne  dass  eine  Veränderung  vorgenommen  werden  müsste,  in  der- 
selben Zeit  das  IV^fache  bis  doppelte  Quantum  Kohlen  und  noch 
darüber  verschweelt  werden,  als  bisher; 

2)  die  Theerausbeute  pro  Tonne  Kohlen  ist  höher,  als  bei  dem  bis- 
herigen Verfahren,  und  zwar  steigt  diese  nach  den  ausgefQhrten  Ver- 
suchen bis  zu  25®/o  und  darüber. 

Die  gesammte  Theerproduction  eines  Apparates  oder  einer  Scbwee- 
lerei  wttrde  sich  daher  auf  das  1V>  fache  bis  2V'{  fache  erhöhen.  Die 
Qualität  des  Theeres  ist  mindestens  eben  so  gut 

3)  Da  zum  Verschweelen  des  grösseren  Quantums  nicht,  oder  nur  wenig 
mehr  Feuerkohlen  erforderlich  sind,  so  ist  die  Ersparniss,  pr.  Tonne 
Schweelkohle  oder  pr.  Ctr.  Theer  berechnet,  eine  wesentliche, 

4)  die  Schweelapparate  werden  fttr  gleiche  Zeiten  viel,  weniger  abge- 
nutzt, als  bei  dem  bisherigen  Verfahren,  die  Amortisation  und  die 
Emeuerungskosten  sind  daher  im  Vergleich  zu  der  verschweelten 
Kohle  und  der  Theerproduction  ganz  bedeutend  niedriger. 

5)  die  Anschaffangs-Kosten  fQr  die  erforderlichen  Nebenapparate  be- 
tragen, je  nach  der  Grösse  der  Anlage,  1  bis  1'/,  Sgr.  pr.  Tonne  der 
in  einem  Jahre  zu  verschweelenden  Kohlen  und  die  Erneuerungs- 
kosten und  Amortisation  2V8  bis  4  Pf  pr.  Tonne  Schweelkohle. 

Die  Verschiedenheit  bezQglich  des  Quantums  der  bei  dem  neuen  Ver- 
fahren zu  verschweelenden  Kohlen,  sowie  der  Theerausbeute  pr.  Tonne 
derselben  ist  durch  die  verschiedene  Qualität  der  Schweelkohlen  bedingt. 
Je  mehr  die  Kohlen  beim  Verschweelen  schwinden,  ein  desto  grösseres 
Quantum  kann  nach  dem  neuen  Verfahren  in  einer  bestimmten  Zeit  ver- 
schweelt werden,  und  je  theerreicher  an  und  für  sich  die  Kohlen  sind,  desto 
grösser  wird  ausserdem  noch  die  Theerausbeute  pro  Tonne  Kohlen. 

Ein  grösserer  Versuch  ward  in  folgender  Weise  ausgeführt: 

Von  einem  Oemisch,  das  annähernd  zu  grossen  Tbeilen  aus  klaren 
rothen  und  graugrünen,  sowie  knorpeligen  braunen  Kohlen  bestand,  ward 
zu  gleicher  Zeit,  der  eine  Theil  in  10  stehenden  Retorten,  die  ihre  Exhau- 
atoren  und  Condensationen  für  sich  hatten,  nach  der  bisherigen  Methode, 
der  andere  Theil  in  3  stehenden  Retorten  von  ganz  gleicher  Einrichtung 
wie  jene^  und  ebenfalls  mit  besonderem  Exhaustor  und  Condensation  ver- 
sehen, verschweelt. 

In  den  10  Retorten  wurden  in  14  Tagen  bei  ununterbrochenem  Betriebe 
134S  Tonnen  Kohlen  verschweelt  und  daraus  396  Ctr.  wasserfreier  Theer 
erhalten,  der  bei  35®  R.  ein  specif  Gewicht  von  0,851/52  hatte,  was  also 
für  eine  Retorte  in  24  Stunden  9,6  Tonnen  Schweelkohlen  und  pr.  Tonne 
Sebweelkohlen  29,5  Pfd.  Theer  betrftgt.     In   den  drei  anderen  Retorten, 
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von  denen  jede  bei  der  bisherif^en  Methode  pr  Tag  ein  gleiches  Quanttini 
wie  eine  der  vorigen  verachweelt  haben  würde,  wurden  in  14  Tagen  843  To. 
Kohlen  geachweelt  und  daraus  2tU  Ctr.  waasertVeier  Tbeer  von  einem  spec. 
Gewicht  von  0,850/51  bei  34°  R.  gewonnen,  was  pr.  Retorte  und  Tag  20  Tonn. 
nnd  pn  Tonne  31  Fid,  giebt.  ^^ 

Die  Versuche  in  den  liegenden  Retorten  lieferten  ebenfalls  eine  Ver- 
schweelung  des  doppelten  Quantums  Kohle  bei  gleichem  spec*  Gewicht  des 
Theeres.  — 

Die  Kohlen  wurden  genau  gemessen,  der  Theer  gut  entwässert,  gewogen 
und  aufgearbeitet,  — 

Die  Theere  wurden  mit  gebrauchter  und  wieder  ausgeschiedener  Schwe- 
felsaure von  45  bis  50**  B.  gemischt,  reep.  entwässert,  hierauf  mit  3,5*/«  con- 
centrirter  Schwetelsäure  bei  60  —  70**  R.  und  dann  mehre  Male  mit  heissem 
Wasser  gemischt  und  über  Kalkhydrat  mit  überhitztem  Dampf  und  directem 
Feuer  destillirt.  — 

Die  weitere  Aufarbeitung  ergab  bezüglich   der  Oele  dieselben  Resultate, 
wie  bei  der  gewöhnlichen  Methode;  an  ParaflFiu  eine  Ausbeute  von  9/jVo 
von  57**  C.  Erstarrungspunkt  und  5  Vo  IL  50*  C,  oder  zusammen  geschmolzen, 
HV^y^  Paraffin  von  53/54*^  C.  Erstarrungspunkt 

Die  Üel-Paraffinmasaenj  welche  die  weichen  Paraffine  enthalten,  worden 
der  Wärme  wegen  noch  nicht  aufgearbeitet  und  werden  noch  5  bis  7Vo  Pä- 
raf&n  II*  liefern. 

Die  Schweelapparate  werden  bei  der  neuen  Methode  deshalb  viel  weniger 
abgenutzt,  weil  &ic  durcli  das  öftere  Füllen  und  Entleeren  fortwährend  ab- 
gekühlt werden  und  daher  lange  nicht  so,  als  sonst,  durch  das  Feuer  leiden. 
—  Eine  solche  niedrige  Temperatur  ist  aber  vollständig  ausreichend,  da  zur 
gänzlichen  Austreibung  von  Theer  keine  höhere  Temperatur,  als  350 — 450*  R. 
erforderlich  ist.  — 

Es  ist  daher  zur  Verschweelung  eines  viel  grösseren  Schweelkohlen- 
quantums  nicht  mehr  Feuerkohle,  als  bisher,  nöthig. 

Das  Resultat  des  neuen  Verfahrens  würde  daher  darin  bestehen, 
das»  auf  einer  schon  vorhandenen  Schweelerei  ohne  Vermehrung   und 
Veränderung  der  daselbst  befindlichen  Retorten  mit  geringen  Anlage- 
kosten   für  die    ueuzubeschaiFenden    Nebenupparate  das    IVi fache    bis 
doppelte  Quantum  Theer  und  mehr  producirt  werden  kann,  und  aus- 
serdem noch    bei  Berücksichtigung    der  verhältniasmässig  geringen 
Arbeits  loh  nfj  des  geringeren  Aufganges  an  Feuerkohlen»  der  geringeren 
Er  neuer  ungskosten   und   Amortisationen   der    Ctn    Theer    um   10  bia 
15  Sgr.  billiger  zu  stehen  kommen  würde,  als  bisher, 
sowie,  dass  die  Aulagekosten  von    neuen  Schweelereien ,    für  eine   be- 
stimmte  jährliche  Theerproduction   ganz  wesentlich    billiger  ausfallen 
würden,  — 
Herr  A*  Riebeck  ergriff  das  Wort  und  führte  in  längerer  Rede  aus,  wie 
er  die  ßo//e'sche  Erfindung  sehr  willkommen  heisse.     Die  Offerte  der  Sach- 
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sich-ThflriDglschen  Actieo-Gesellschaft  basire  auf  dem  günstigen  Besnltate 
14t&pger  Versache,  es  sei  durch  dieselbe  etwas  Reelles  geboten  und  deshalb 
sei  ihm  die  in  Bede  stehende  Erfindung  lieber  als  alle  bisher  dem  Vereine 
offerirten  ESrfindungen,  die  sämmtlich  in  der  Praxis  noch  nicht  erprobt  wftren. 
Er  selbst  habe  den  vorgelesenen  Beyers  bereits  unterzeichnet  und  er  rathe 
den  Mitgliedern  dringend,  das  Angebotene  zu  acceptiren. 

Der  Bevers  wurde  darauf  von  fast  sammtlichen  anwesenden  Fabrikanten 
und  Schweelereibesitzem  unterzeichnet. 

Der  Herr  Vorsitzende  hatte  in  seinen  Mittheilungen  ad.  1  der  Tages- 
ordnung an  Stelle  des  ausfallenden  Neubürger^ sehen  Vortrages  einen  solchen 
über  die  Eerzenfabrikation  der  Zukunft  angekündigt  Wegen  Mangel  an 
Zeit  vermochte  er  denselben  nicht  mehr  tn  halten. 

Vor  Schluss  der  Sitzung  legte  Herr  Director  Ramdohr  im  Auftrage  des 
Vereinsmitgliedes  Herrn  Krause  (Firma  Jacobi  f  Krause  in  Magdeburg)  den 
Anwesenden  noch  die  Frage  vor^  welche  Erfahrungen  hinsichtlich  des  Zu- 
sammenschmelzens  von  Paraffin  mit  Wachs  bereits  gemacht  worden  seien. 
Herr  Director  Reist  erbot  sich  den  Fragestellern  brieflich  Mittheilungen  hier- 
über zu  machen,  da  ihm  der  Inhalt  der  über  den  fraglichen  Gegenstand  in 
seinen  Händen  befindlichen  Notizen  nicht  genau  gegenwärtig  sei. 

Herr  Ramdohr  ßher  knüpfte  an  die  Frage  der  Herren  Jacobi  f  Krause 
den  Antrag 

,,pro  Futuro  einen  Fragekasten,  wie  er  sich  bei  so  vielen  Ver- 
einen wohl  bewährt,  auch  für  den  Mineralöl- Verein  einzurichten,  resp. 
im  Sitzungslocale  desselben  auszuhängen/^ 
und  schlug  vor,  die  Art  und  Weise,  auf  welche  die  in  demselben  eingelegten 
Fragen  zu  beantworten  seien,  ob  sofort  oder  in  der  dem  Einlegungstage  fol- 
genden nächsten  Sitzung  durch  vom  Vorsitzenden  zu  ernennende  Beferenten, 
durch  das  im  Laufe  der  Zeit  sich  in  der  Praxis  ergebende  Bedflrfniss  fest- 
stellen zu  lassen. 

Der  Antrag  des  Herrn  Ramdohr  wurde  ohne  Widerspruch  zum  Beschluss 
erhoben. 

Nachdem  der  Herr  Vorsitzende  noch  eine  interessante  schriftliche  Mit- 
theilung des  Herrn  Director  Grotowsky  über  Schmelzpunkte  von  Gemischen 
von  Paraffin  und  Stearin  entgegen  genommen  hatte,  welche  diesem  Berichte 
als  2.  Beilage  folgt,  wurde  die  fünfte  Sitzung  des  Vereins  durch  ersteren 
geschlossen. 
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Mittheilnng   des   Herrn    Director    Qrotoweky    über    Schmelz- 
punkte etc. 

In  neuerer  Zeit  sind  Kerzen  auB  Paraffin  out  einem  sehr  grossen  Stearin- 
gehalt sehr  begehrt  und  werden  solche  schon  in  einigen  Fabriken  in  bedeu- 
tenden Mengen  fabricirt  und  unter  dem  Namen  Stearinkerzen  Yerkauft. 
(Apollo-Kerzen).  Der  grosse  Stearinzusi^  macht  das  Vergiessen  des  ge- 
sammten  weichen  Paraffins  von  40^  Schmelzpunkt  ab  möglich.  Die  Kerze 
sieht  hübsch  weiss  aus,  hat  einen  Schmelzpunkt  von  45  —  46®,  I&sst  eich 
zwischen  den  Fingern  biegen,  biegt  sich  aber  auf  dem  Leuchter  nichts  Es 
dürfte  nicht  uninteressant  sein,  die  Schmelz-  und  Elrstarrungspunkte  von  Pa- 
raffin- und  Stearin-GemisQhen  kennen  zu  lernen  und  füge  ich  anliegend  ganz 
ergebenst  die  gefundenen  Zahlen  in  3  Tabellen  bei  und  gebe  die  Veröffent- 
lichung in  unserm  Vereinsblatte  ganz  ergebenst  anheim. 

Der  Schmelzpunkt  kann  bei  diesen  Gemischen  nicht  nach  der  in  unseren 
Usancen  festgestellten  Methode  bestimmt  werden,  weil  das  Stearin  aus  Kör- 
pern von  verschiedenen  Schmelzpunkten  besteht.  Ich  habe  daher  die  Be- 
stimmung wie  sonst  üblich  in  Haarröhrchen  von  Glas  vorgenommen. 


Tabellen  über  die  Schmelzpunkte  von  Paraffin  und  Stearin 

A.    Theer-Paraffin  und  Stearin. 
Paraffin  Stearin  schmihst     erstarrt  bei 


100  Th. 

OTh. 

66»  C. 

53«  C. 

90  . 

10  . 

534, 

m. 

80  . 

20  . 

62i, 

BU. 

70  , 

30  , 

62J. 

50  . 

60  . 

40  , 

m» 

49i  . 

60  . 

60  , 

47  , 

47*. 

40  , 

60  , 

47  . 

45  . 

80  . 

70  , 

4^» 

42t, 

20  . 

80  . 

49  „ 

46  , 

»  • 

10  . 

90  . 

mn 

«  . 

♦  t 

0  . 

100  , 

68  n 

60  . 
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B.  Oel-Paraffin  und  Stearin. 

Paraffin 

Stearin 

■chmilzt     erstarrt  bei 

100  Th. 

OTh. 

43»  C. 

42t«  C. 

90    , 

10    , 

42    . 

4lL 

80    „ 

20    . 

42  ; 

41    • 

70    . 

30 : 

40^: 

39    , 

60    , 

40    , 

42    , 

88    , 

60    „ 

50    . 

44    „ 

40    , 

40    , 

60 : 

46    ', 

43    . 

30    . 

70    * 

49  ; 

46    . 

20    . 

80 : 

m » 

48 : 

10    . 

90    „ 

61i, 

49    . 

0    . 

100    „ 

&3    . 

60    , 

C. 

Theer-  und  Oel-Paraffin  i 

EQ  gleichen  Theilen  and  Stearin. 

Paraffin 

Stearin          scbmÜEt 

erstarrt  bei 

100  Th. 

0  Th.   '       48»  C.    1 

47i»  C. 

90    . 

10    . 

50    , 

47    . 

80    , 

20 : 

48    " 

46 ; 

70    , 

30    „ 

46 : 

46 ; 

60    , 

40    , 

46    , 

44    ' 

60    , 
40    . 

60    , 
60    . 

44    • 

44 ; 

^: 

30    . 

70    , 

47    , 

43    , 

20    . 

80     n 

49    . 

46    „ 

10    , 

90    . 

52    , 

49    , 

0     n 

100    . 

53    . 

60    . 

Graphische  Darstellong  der  Schmelzpnnkte  von  Gemischen  von  Paraffin 

and  Stearin., 
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Statistische  nnd  flnamdelle  Mittheilnng. 

Mniberf .  Der  hiesige  Magistrat  hat  im  Einverständniss  mit  dem  Gemeinde- 
Collegium  beschlossen,  den  Vertretern  des  Gaswerks  die  Erklärung  zugehen 
zu  lassen,  dass  die  Stadt  mit  dem  25.  Sept.  1871  das  ganze  Gaswerk  um 
einen  zu  ermittelnden  Sch&tzungspreis  übernehmen  wird. 


Sechster  Geschäftsbericht  der  schweizerischen  6as-6ese!lschaft  fflr  1  SOS- 
General- Versammlung  den  15.  Mai  1869. 

Verwaltungsrath: 

Herr  /.  Blank-Ärbenz,  Präsident.  Herr  JS,  Brngh^  Direotor. 

„      L    Peyer^  Vice-Prftsident.  „      H.  SHerlim 

9      D.  /.  Duvaü,  in  Genf.  ^      JH.  Otehwald. 

RechnongA-ReTisoren. 
Herr  ObW  Frey-Hiirterf  Banquier.  Herr  F.  G,  EurUr^  Banqoier. 


Gesckäflsberickt  des  Terwaliiigiraiket. 

Tit.! 

Wir  haben  die  Ehre,  Ihnen  den  sechsten,  das  Jahr  1868  umfkssenden  Geschäftsbericht 
nniierer  Anstalt  Torsnlegen. 

Verwaltungsrath.  Im  Personale  des  Vorwaltnngsratbes  sind  keine  Aendernngen 
za  berichten;  die  drei  im  Austritt  befindlichen  Mitglieder  wurden  in  letzter  General- Ver- 
aammlnng  einstimmig  wieder  erwAblt.  —  In  11  Sitzungen  worden  22  Gesuhäfte  behandelt. 

Oaswerk  Burgdorff,  Unser  bisheriges  VerhAltniss  xn  diesem  Unternehmen  hat  im  Be- 
richtsjahre keinerlei  Veränderung  erlitten. 

Eine  Zunahme  des  Gasconsuros  fand  nur  bei  den  Privat- Abonnenten  statt,  wAhrend 
die  l&ffentliche  Beleuchtung  einen  Minder-Consum  gegenüber  dem  Vorjahre  aasweist,  welcher 
jedoch  im  Laufe  der  letzten  Monate  wieder  ToUstäudig  eingebracht  wurde. 

Trotx  dieses  Minder-Consums  an  Gas  seigt  die  Rechnung  dennoch  ein  gfinstigerea  Re- 
«iiltat  aU  im  Vorjahr. 

Die  Zahl  der  sftmmtlichen  Flammen  betrügt: 

Oeffentliche  PriTat-Flammen  Total 
1866/67  81  1084  1165 
18b7/68  81 1230 1811 

Zunahme  —  U6  14^ 

oder  Proaent  *-  ll»^/o  1141%    •    -^'^«- ' 

Gas-Confum. 

1866/67  1867/68  U 

Oeffnitliolui  Baleaohtung     529400  o'  488200  «'         -—     , 

PriTat-  «  1,107700  c'        1,191300  o*        + 


1,687100  „       1,679Ö00  •• 
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GeachftfUbericht  der  ftohweizerijrclien  OftB-Ge8cllsob«i^. 


Für  da»  mit  30»  Juoi  abgcUtirene  Betricbajabr  konnte  eiDe  Dmdende  von  Fr.  32. -^ 
pr.  Actio  aubbeKahlt  Wfjrden»     Dies  trifft   auf  unsaro   200  Äotiew  Fr.  6400.   — 

Fügen  wir  diesem  Betrage  noch  bei,  denjenigfin,  der  nni  von  d«m 
Gebalte  fur  diu  G^äcbAftafilbruog  und  von  der  TAQti&me  nach  Abzug  der 
Keiseape&eo  und  der  Besoidiiug  eine»  Verwalter»  Terbkibt,  ntmlich     ,  „    2232.  53 

so  ergibt  sieb  eine  Einnahme  von      .......  Fr.  8632,  53 

was  €ino    Rente    von    8,ti°.„    unsere»    auf   dieses    ünternebmeu    verwendeten    Capital»    Ton 
Fr.  100,000  eotapriüht. 


Qa$werk  8ehqffhau$en,     Das  auf  dieses  Gaswerk  verwendete  Capital  beträgt : 

An  ImraobiUen Fr.  343U4.  42 

Transport     „     343144.  42 
Laut  Inventar:  An  G  er  ütb  sc  haften,  Werkzeugen.    Inatal  lations-  und  Canali- 

eations-Vorrütben   und  Gasuhren                           .          .          .                    .  „        20710.  70 

Vorratb  an  Kcihltin,  Coaks^  Gas^  Theer  und  Depurationa- Material        ,  „  8170,  ^ß 

Diverse  Debitoren „        11367.  23 

Fr-  3833937  Ol 
«         1622.  11 


hie  von  ab  diverse  Creditoren 


Total  Fr.  381770.  ÖO 

Die  Yermebning  für  Immobilien  im  Betrage   von  Fr,  948.  04    rfthrt    von    der  Er- 
weiterung des  Rdbrennetaes  her. 

Ausdehnung  des  RSbrenneties« 


Hanptlettnng 

Zweigleitung 


Zuwacba. 

1867.     1868.  Total 

31784^    1643'  33427' 

10266'     414'  106Ö0' 


42050' 


2057' 


44107' 


Die  Zahl  der  sftmißtlicben  Flammen  betrügt: 


Oeffentllche  Beleaobtung 
Privat- 


Oeffentliche 

1867  .         171 

1868  .         188 

Privatflainraen 
3578 
3753 

Total 

3749 
3941 

Zunahme    17 
oder  Frozen t     9 

175 
4,8 

1^2 
&,1 

Gai- 

CoDsum, 

1867. 
btuDg           1400000  c 
3,039400  c' 

1868. 
1,165200  0^ 
3,689400  C 

Zunahme 

65200 

RÖOOOO 

oder     5,92% 
.     2L38% 

4,139400  c' 

4  854600  0' 

715200 

oder  17,27% 

ßetriehs'Ergebnisi. 

Einnahmen. 


Fr*  10208.  47 

,    45153.  67 

36.  - 


OefiTeotliche  Beleuchtung  .... 
Privat-Äbonnenten  ..... 
Gas- Vorratb  am  31.  December  1868     , 

Fr,  55396.  14 

Coak»          .         . n  ^490.  82 

Theer          . „  287.  20 

InstaJlations-Gescbftfl,  Wasserleitungen   und  Miethzin«  von   Ganubren         „  3416.  69 

Fr.  64592-  86 


0«Mhafttb«rielit  der  aobweiaMiMheii  Ckks-GeMlbehaft. 


Öd9 


19503. 

70. 

316. 

35 
72 
85 

9883. 
8468. 

25 
09 

rt 

33241. 

76 

Netto-Ertrag 

Fr. 

31351. 

09 

Steinkohlen  and  Boghead Fr. 

Oas-Vorrath  am  31.  Dec.  1867.  ...  „ 

Depnration „ 

Gehalte,    Löhne,  Unkosten,    Absohreibuig  an  Werk- 

sengen,  Gerftthschaften,  Gasuhren      ...  „ 

Unterhaltung  des  Gaswerks  ....  „ 


oder  8,21  Vo 

Der  Preis  fflr  den  Goaks  mosste  herabgesetit  werden,  daher  der  Aasfall  gegen  das 
Vorjahr.  Ein  neuer  Boden  im  Batortenhaas  and  eine  theilweise  neae  Bedachang,  sowie 
neae  Pflasterungen  sind  die  Ursachen  der  grösseren  Unterhaltungskosten. 

Gaswerk  Beggio,     Das  auf  dieses  Gaswerk  verwendete  Capital  beträgt: 

An  Immobilien Fr.  663894.  28 

Laut  Inventar :  An  Geräthschaften,  Werkzeugen,  Installations-    und  Canali- 

sations-Vorrftthen,  Gasuhren  und  Mobilien „    12622.  55 

Vorrath  an  Kohlen,  Goaks,  Gas,  Theer „    20604.^3 

Diverse  Debitoren .  „    22626.  12 

Cassa        ............  »      3136.  56 

Fr.  422784.  04 
hierron  ab  diverse  Greditoren •         •         .  „        7176.  42 

Total  Fr. "4156077 62 

In  Betreff  des  dem  Immobilien-Conto  einverleibten  Postens  im  Restbetrage  von  Fr. 
8000.  — ,  über  dessen  Entstehung  wir  uns  an  die  in  nnserm  vorjährigen  GeschlUtsberichte 
enthaltene  Auseinandersetzung  beziehen,  haben  wir  Ihnen  leider  mitzutheilen ,  dass  unge- 
achtet unserer  mehrfachen  Sehritte  bei  der  zuständigen  Behörde  um  Cassation  des  frag- 
lichen Urtheils,  diese  Angelegenheit  ihre  Erledigung  immer  noch  nicht  gefunden  hat.  Wir 
glaubten  unter  diesen  Umständen  eine  abermalige  Amortisation  auf  diesem  Posten  von 
weitem  Fr.  4000  zu  Lasten  der  Betriebsrechnung  eintreten  lassen  zu  sollen  und  wflrde 
demnach  in  dem  unganstigen  Falle,  dass  unser  Gassations-Gesuch  thatsächlich  ohne  allen 
Erfolg  bleiben  sollte,  durch  eine  die  nächste  Rechnung  treffende  Abschreibung  der  letzten 
Quote  von  Fr.  4000.  —  dieser  traurige  Gegenstand  aus  unsem  Bachern  gänclieh  ver- 
eeh  winden. 

In  bisheriger  Weise  hat  auch  diesmal  eine  Amortisation  von  b\  auf  dem'  nrsprüng- 
Uchen  Betrage  der  ausgeführten  Privat-Canalisations-Arbeiten  stattgefunden.  Im  Kecb- 
nungsjahte  wurde  dagegen  fiir  neue  Privat-GsnalisatioBs- Arbeit  wiedemib  veraoAgädt 
Fr.  1597.  13. 

Die  Zahl  der  sämmtliohen  Klammen  beträgt: 

Oeffentliche  Privat  Theater  Total 

1867  427  1889  755  3071 

1868  427 2093 762 3282 

Zunahme    --  204  7  211 

oder  10,8%  0,9%  6,8% 

Gas-Gonsum. 

1867.  1868.  ftuiahme. 

Oeffnitliohe  Beleaohtung  4,351600  e'  4,106300  o'     —     245300 

Privat-  „  2,454800  6'  2,492800  o'    +      37500 

ThMtter  476200  & 498900  c'     +      22700 

7,282600  6'   ~       7^7000  &    —     1»100 
oder  Abnahme  %t^  1 
Die  Stadt  hat  sieh  aueh  dieeesJahr  veranlasst  gesebei^  iftnli 
liehe  Bekpiiiittag  zu  beeobriaken.     Es  dftriler  ima  jedooh  gtXbagß^- 
Tertrügfemi^Hllgtn  Gas-Consum  au  yeranlimii  ugß,.wliä  <>» 
«Ina  weitere  Keiiaotion  der  öienäionen  BeWeiiä* 


OeficDtllcbe  Beleucbttuig  . 

PriYÄt-  „ 

Theater 

GftB-VorrAth  «m  3L  Doo.  1868 

Coaka  «... 

Theei  .... 


KoWeo     .         .         ,         ,         . 
Gas-Vcirratli  31*  Deo.   1867 
Gehaltöj   Lohne,  S tönern,  Abachrei- 
boQg  an  Installation  ^    Gasubrcn, 
Werkzeugen     und     AtuorUsAlion 
auf  Prtvat'CAnalU&tioQen 
RegiBtratiirgebühren 
UaiorhÄltunjj  den  Gaswerks 


Fr*  436iri,  68 
^    35301    50 
^      7047.  26 
98.  80 


Fr.  86065.  24 
»  107.16.  78 
„       1833.  64 

Total  der  Einiübmeii  Fr.  98635.  66 
Ausgaben. 


Fr. 


42111. 

146. 


21424. 
4000. 
8024« 


58 
40 


76708.  98 


m 


Netto- Ertrag  Fr.  22926. 
oder  5,5**/j 

Äaf  all ramtli eben  ^'erk zeugen,  Installations-GegGDstÄnden.  Gasubrea  wurden  Absclirei- 
bang«»  von  10 — 15%  vorgenomiwen.  Wenn  erst  die  Regiatratnrgeböhreu  abgf^etcb rieben 
■ein  werden ,  UDd  di^  im  Bericbtsjuhie  vorgekommenen  au8»erordentlicben  Unterbriltungfi* 
koiit^n  wugfalko,  ao  äind  aticb  von  diesem  Gaüwcrke  günstigere  ReäulLate  ^u    gewärtigeo. 

Gaswerk  Pisa.     Das  auf  dieses  G&swerk  vervrondete  Capital  beträgt : 

An   [mmobÜien ,         .         Fr,  590723.  19 

Laut   Inventar:    An   G  erÄtb»c  haften ,    Werkaeugen,    Mobilieu  ,  Installations- 
und GanalieatioDS-Vorrathen   nnd   Gasuhren       ....  *  „ 
Vorrath  an  Koblen^  Coakd^  Gas^  Tbcer  und  Depuratbns- Material          .  ^ 
Diverse  Debitoren       ,.>.«,.«..  ^ 
Caasa         ............            ^ 

hleTon  ab  diverse  Credltoron      .«.**.•.  . 


5l!232.  98 
24410.  23 

79967. 
3459. 


Ol 
92 


749799. 
14728, 


33 
93 


Total  Fr.  735,070    40' 
Der  Immobilien- Conto  weift  nach  Abschreibung  von  5%  auf  den  Frivat-Canalisations* 
Arbeiten  eioü  Vermebrung  von  Fr.  8449.   2G  für  neu  ausgefübrte  FrivAt-CanAltsations^Ar- 
beiten  und  Yx,   387    18  für  Erweiterung  des  Hührennetzes  aus. 


Die  Zahl  der  Känimtlichen  Flammen  beträgt' 

OeffenÜiche     StJLdt.  Gebaade     Privaten 
18ti7:  625  295  2674 

1868:  632  309  3171 

Zunahme  7 

odef  Froaent  1,1 


Oeffentlicbe  Beleucbtung 
Privat-  „ 

Theater  und  festliche  Ula* 
minaüoneu 


Theater 
1568 
1Ö71 


Total 
5162 
5683 


14                     497 
4,7                   18,5 

8 
0,1 

521 

10,0 

Qas-Goüsnm. 

1867. 
8,227300  c* 
4,247700  c' 

1868. 
8,336500  0' 
4,606500  o' 

+ 

+ 

Zunahme 
109200  o' 
3J8800  c* 

527500  0' 

773300  t* 

+ 

245800  0' 

13,002500  o' 

13,716;iOO  ö' 

+ 

713800  0' 

oder  5,147o  Zunahme, 


Gasebifttberioht  der  fcbweiierisobdii  GM*6e84&4ofa«ft. 


5+1 


Betriebs-Ergebnist. 
Binnabmen. 

Oeffentliobe  Beleacbtang      .....         Fr  59039..  29 

PriTÄt-                „                 58728.  65 

Tbeater  and  ÜMtliobe  Beleuobtang         .         .         •          „  9857.  35 

Gafl-Yorratb  am  81.  Deo.  1868    ...                   »  154.  — 

Coak.          .         • n  10808.  — 

Tbeor »  1222.  31 

iDBUUationB-Gescbäfl  und  GMobren      .         .        .          „  2732.  35 

Zinsen         ••••.•••         9  61.  65 


Ausgaben. 

Steinkoblen •         • 

GasTorratb  am  81.  Deo.  1867      .... 

Depnration  ....... 

Oebalte,  L5bne,  Unkosten,    Steuern,   Abschreibung  an 

Gasuhren,  Werkzeugen,  Geräthschaften ,  Mobilien 
Unterhaltung  des  Gaswerks  .... 

Müns- Verlust       ...•••• 


Fr. 

142498. 

60 

Fr. 

57871. 
198. 
961. 

84 
17 

n 

29169. 
7767. 
6845. 

3ö 
96 
82    , 

102314. 

14 

Netto-Ertrag  Fr.   40284.  46 
oder  5  4yo 
Auch  hier  fanden  Abschreibungen  auf  Werkieugen,  Gasuhren  eto.  ron  10  —  15Vo 

Die  Ursaehe,  dass  ungeachtet  der  sehr  betrichtlichen  Zunahme  des  Gas-Consums 
Ton  über  b^/^,  den  wir  bei  diesem  Gaswerke  su  oonstatiren  haben,  der  Netto«Ertrag  des- 
selben dennoch  hinter  demjenigen  des  Vorjahres  znrfickgeblieben  ist,  li€gt  eines  Theils  in 
dem  Umstände,  dass  wir  das  gause  Jahr  hinduroh  unsere  CoaksTorrlthe  zu  sehr  gedrückten 
Preisen  erlassen  mussten,  sum  nicht  mindern  Theil  aber  auch  in  dem  Müniverlust,  der 
uns  durch  den  anhaltend  hohen  Stand  des  Gold-Agio  erwachsen  ist  Da  indessen  dieser 
letstere  UebeUtand  in  Jüngster  Zeit  in  sichtbarem  Abnehmen  begriffen  und  ebenso  in  Besug 
der  Coaks-Preise  eine  wesentliche  Bes»eruDg  eingetreten  ist,  su  glauben  wir  für  das  nächste 
Betriebsjahr  ein  günstigeres  Resultat  unbedenklich  in  Aussicht  stellen  su  dürfen. 


Zusammenstellung    der  G  asprod  uotion  und    der    erstellten  Flammen   ii 

den  4  Gaswerken. 


Gasproduction 

Flammeniahl 

Burgdorf 

1,989600  0' 

1811 

Sohaffhausen 

5,302700  & 

8941 

Reggio 

8Jdl900  0' 

2282 

Pisa 

14.658100  C 

5683 

30,682300  0' 


14217 


Durohsohnittliohe  Produotion« 
100  Pftind  Kohlen  ergeben: 


Gas. 

Coaks. 

Thear* 

Burgdorff 

481  0' 

61,2  Pfd. 

6,8  Pia. 

Schaffhausen 

482  c' 

60,9     , 

M     n 

Reggio 

.'       520  0' 

70,2     „ 

5,6     » 

Pisa      . 

428  c' 

71       . 

6.0     n 

durchschnittlich 

502  c'     ^ 

65     Pfd. 

5,9  Ptt 

542 


Gesohtftabericbt  der  iohweUeriaoheti  f^M-Getelbehaft. 


DuTchBolinittHoher  Gii-Consnni   «in  er  Flamme. 


Bnrgdorf  .         •         ♦         , 

SchafiTbaiuGD 

Eeggio 

Pia*  ,  ,         . 

Durohsclmittlicb  in  «Hen  4  \ 
Gaa  werken  | 


Oeffentliobe 
1867  1868 

6535  6027 

64B2  6197 

10200  9015 

7105  8859 


PrivAte 
1 867  1868 

1067  968 

849  982 

1108  1047 

946  1134 


7568  7674 

An  Ifiihen«  Conto. 


992 


1032 


Es  ist  aus  bijianbia  noch  nicbt  golungen^  ein  Anleihen  zu  güostigeren  Bedingungen 
SU  contrablron,  ala  una  von  d«r  Hmik  in  3obiiJ'haua«u  eiDgeräumt  worden  sind. 

Ä  m  0  r  t  i  fl  a  t  i  a  n  fl  >  C  0  n  1 0. 

Auf  Grund  unserem  AmortisatloDsplaneBbaben  wir  dieser  Reebuungauifter   Fr.  1177«  50 
für  b%  Zins  des  vorjahrigen  Saldo*»  toh  Fr,  23550*  —   fernere    .  »  j,     7072,  50 

im  GanEen  also      ...  .*.*•«.         Ft.  8250»  ^^ 

111  LasteEi   dea  Gewinn-  iiod  Verla^t-Cooto  gotgoBebrieben  und    erreicht  derselbe    daher   in 
nachitebeuder  Bilanz  die  Höhe  von  Fr.  31800.  — 

ReBerve-Fond. 

Dem  Betrag  des  Reserve- Conto*s  von            *          •         •         ,         .         Fr.   9200-  — 
fügen  wir  naob  Voracbrift  der  Statuten  bei ,       460.  — 

für  b\  Zina  und  eracbeint  derselbe  aonach  mit     .         .         .         .         .         Fr.  9660.  ^ 
in  der  Bilanz.  ^— 

Dividende. 

Der  Saldo  dea  Gewinn  und  Verlust-Conto  betragt:     ...  Fr.  63572.  44 
HievoD  iflf  vorerst  der  Zins   k  5%    nuf    dem    Actieu- Capital    von    eioer 

Millien  Kranken  auszuscheiden „  50000.  — 

Ea  bleiben  xu  weiterer  Verwendung            .         .         •         .         ,  Fr.  13572.  44 

welche  gestützt  auf  §  27   der  Statuten  wir  Ihnen  vorschlagen,  wie  folgt  en  verlheilen: 

l2*/o  in  den  Eeaerve-FoDd            ..,.,...  Fr.  1628.  70 

10%  Tantieme  an  den   Verw&ltungarath ^  1357.  24 

Dividende  k  Fr.  5  auf  2000  Actieu     .......  ^  10000.  -» 

Vortrag  auf  neue  Reohnung ^  586,  50 

^Vri3572.  44 
Bofem  Sie  unserem  Antrage  ihre  Genehmigung  ertheileni  entfUlt  anf  eine  Aotie 
5"*/,,  Zina   .         .         .         Fr,  25.  — 


Dividende 


5.  — 


Fr.  30.  —  oder  6% 

Scbliesaliofa  haben  wir  die  Ehre,  Ihnen  im  Anhange  die  mit  dem  3L  Deebr,  1868 
gezogene  Bilanz  sowie  den  Gewinn-  und  Verlust-Conto  vorzulegen  und  belieben  nni  im 
übrigen  amf  den  Beriobt  der  Herren  Eeohnonga-Hevisoren. 

HoebaohtuogsvoU 
Sebaffbanaen,  den  24.  April  1669. 
Namens  des  VerwaUungtrathes  der  Mchweherischen  GasgeieUschaß, 


Der  Direotor: 
E.  Eingk. 


Der  Präsident: 
Blank- ArbetiB. 


Oesohlftiiberioht  der  ioliweiierlMben  Gas-OMellsoliAft. 


648 


Bilanz  vom  31.  December  1868. 


SoU 


GaiM-Gonto,  heutiger  CaaMbestand  

MobilieD-Conto,  Mobiliar  im  Centrelbureea         .... 
£ffbota»-Conto,  im  Portefoaille  befindliche: 
Fr.  16000    in     6Vo    Htadi-Obligaüonen    ron    Reggio    pari    2t 
Fr.  1000  Fr    15000 

,    30000  dito  k  Fr.  95Vi  n    28650 

Fr.  45000  Ratanns  hioTon  rom  80  Sept.  big  heute      ^        675 

Commissions-Conto,  Commission  auf  dem  Anleihen    . 

Qaewerk  fiurgdorff,  Conto  Gorrent 

Aetien-Conto  Burgdorff,  200  Actien  &  Fr.  500  Fr.  100000 

4%  Rataains  vom  1.  Juli  bia  heute  ,         2000 

Gaswerk  Schaffhausen 

n        K^gio 

n         ^^ 


I FT- 

10237 
1000 


44325 
1000 


102000 

879765 
415607 
785070 


Rp. 
92 


85 


05 
62 
40 


1,691011 


84 


Halben 


"TT" 

1,000000 

404533 

125857 

4219 

2675 

81800 

9660 

48693 

63:>72 


Fr. 


400000  — 

4500  — 

38  75 


Aetien-Conto,  2000  Actien  ä  Fr.  500 
Ajileihen-Conto,  800  Obligationen  k  Fr.  500 
RatasinB  Tom  30  Sept.  bis  heute 
noch  nicht  besogene  Zins-Coupons     . 

Anleiheu-Conto,  by^ügw  Anleihen    bei   der  hiesigen  Bank  nebst 

RiKaains  Tom  1.  und  27.  NoTcn^ber    • 
Bank  dahier,  Conto  Corrent      •         ,         « 
Bank  in  Winterthur  dito 
Amortisations-Conto  .         •         .         . 

Beserre-Conto 

8  dlTerte  Credltoren  .... 

Gewinn-  und  Verlust-Conto,  Saldo     • 


Rp. 


75 

88 
25 
05 


47 

44 


1,691011 


84 


Gewinn-  und  Verlust-Conto  am  31.  December  1868. 

SoU 


Verwaltnngs-Ünkosten,  Gehalte,  Reisekosten,  Auslagen  des  Cen 
tralbureau  und  Tantieme  des  Directors    .... 

Mobilien-Conto,  Abschreibung 

Commissions-Conto,  Abschr^bung  an  der  Commission   des  4y4% 

Anleihens        ••....•.•• 

Bank-Commission,  Courtage  etc.         •••••• 

Zins-Conto,  Ausgleichung  dieses  Conto 

Amortisations-Conto,  diesjährige  Abschreibung  an  den  Qaawidif 
Effecten-Conto,  Abschreibung  der  Actien  der  WeiigeB  ä—******^" 
galdo.  Gewinn  im  Jahre  1868  ,         .... 

■        4      ■       * 


Fr. 

5094 
262 

500 

1S8S 

84411 

m 


Bp. 

29 

35 


80 
10 


544;  Bttiolitigiiiig. 


Bsldo-Vortrag  tob  Toijähriger  ReohnuDg   • 
Botriflbi-Ergebiiiit  tob:  *  ' 

Oa«werk  Bnrgdoif 

j,         SchaffhaiiseD       •        .         .         • 

»         B««gM> 

PiM 


9 


An  den  VerwaUumgtraik  der  eckweisieriscken  Gas^Gesellschaft  m  Sckaffhauien. 

Tit.! 

Dio  uns  Torgolegte  Jahresreclinnog  haben  wir  einer  einliialiolien  Prfiftwg  unter- 
BteUi,  nod  ans  dabä  fiberseagi,  dass  die  Sohlassbilam  mit  den  Haupt-  und  HQlftbfiehem 
fibereinsümnit,  daher  wir  nicht  eroBangeln,  sn  beantragen: 

,yBs  wolle  der  GeneralTersammlnng  gefsllen,  die  mit  Ende  Deiember  1868  ab- 
,ygefohlossene  Jahresrechnung  sn  genehmigen," 

Schaffhausen,  den  5.  Mai  1869. 

AchtnngSToIlst 

C.  Frey-Burter,  F.  G.  Burier. 


BerichtigDig.  ^ 

Im  Angnsthefte  des  Jonmals  8.  446  ist  die  Aensserong  des  Herrn  Elster  in  Coburg 
betrefis  Zulassung  der  trockenen  Gasuhren  zu  amtlicher  Aichung  nicht  gans  correct  wieder- 
gegeben. Es  soll  heissen ;  Die  Wasseransammlung  (nicht  Bildung)  in  dem  Messraum  mnss 
Termieden  werden,  damit  der  Messraum  oonstant  ist  Die  Ventile  (nicht  Bilge)  müssen 
öfter  geschmiert  werden ,  und  die  Messkammem  müssen  aus  gasdichtem  Material  gefertigt 
werden. 


Ifl.  B«rtaekdracfcer«l  ▼•■  Dr.  C.  Wtir  «  Sohn  In  moeh«a.  —  llrtaCblBitr :  1.  Ol 


ITv.  10.  October  1869. 

Journal   für  Gasbeleuchtung 

and 

Yorwandte  Belenohtnngsarten. 

Or^an 

des  VereiBt  too  ttasfadmioiieni  Dentadilands  md  sein«  Zveigrerdie 

sowie 

des  Vereins'  für  Mineralöl-Industrie. 
Monatschrlfk 


▼on 
Dr.  N.  H.  Schillin 


DIrector  d«r  «MWIeiehtnp-fieMUfehaft  In  Htnehen. 


In  Htnd 


Mflnohen.     VerUg  von  Rudolph  Oldenboorg. 


Imertta. 

Dtr  IsftratitMprelf  bttrift : 
rar  tlae  ftait  OetiTititf    S  HiUr.  —  Nffr. 
„  J«4t   aehtol        „  i      „       —    „ 

UelBtrt  Brachthell0  all  alne  AchtoIfcUa  kSnntn  nlebl 

D..   Ab«Rne.«.t  ku.   .Uitt.dan   hol  tUe.   Batb-      ^/^'•'*^*  .T!^"'  ^'J^*:?"!.*'"".!  ••».•T^""**; 

,    wird  Bor  die  Hilft«  berecbatt,  flr  dl«telb«a  j«dtch  aaeb 
b«odlaBreBaBdP«fttat«rnDeaUehlaBdfiod  daf  Aaalaadef .  |    ^^  «ebeaftaheada  Innera  Seite  dei  Oaiieblarei  baaltsC. 


Abouementi. 

Jibrileb  4  Itblr.  !•  Rr. 
Balbjibrlleb  t  Itblr.  !•  Hr. 
Jeden  Henat  enebelnt  ein  Heft. 


EENST  SCHWEMMER 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille   der  internatioDalen   Ansatellung  id  Paris   1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaobt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

Üpeekistelii-Oaisbreiiiier, 

in  jeder  Art,  auch  su  Petroleum-Gas  bestens  zu  empfehlen. 

Besonders  macheich  auf  meine  neuen  Sdutltt-Brenner  mit  lielilem 
Kopfe  aufmerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  '    (657) 

Fittings. 

Decksoheiben,  Laternen,  Werlusenge  und  div.  Utensilien  für  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

Gnssstahlwaarenfabrik  und  Weicheisengiegseni  von 

Georg  Fischer 

in  Schaffhausen  (BehW« 
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(B85)  Fabrik 

feuerfester  Pradnete 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


ön 


m 


ü. 


BÜISBÜR« 

am  Bhein. 


Sflbeme  Preis-Medaie 

bei  der  intemationalen  Ausstelliing  in  Paris  im  Jahre  1H67* 


Das  Etablissement  ist  im  Jabre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rbein  und  ist  durcb  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkiscben,  Cöln-Mindeuer  und  ßbei- 
nificben  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

B  e  t  a  r  t  e  n 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  und  ßrosse 

zu  Hoch-j  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tlegrel 

zu  Gußsstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Scbmelzuugen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich ,  sichert  daa  Etablissement  die 
prompte  AusfUhrung  auch  der  grössten  Aufträge, 
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Stettin    1865. 


FÜU1«  Drtüden 
Friodrieh-8tr.  9. 


Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation  | 

ju  pmcN 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  BresUner-Strasse 


Paris    1867. 


Filiale  Breilau 
Sonnen-8tr.  36. 


empfiehlt  seine  Ctauiaiesser  ron  2—150  Flammen  in  Gehäusen  von  starkem  selbst  rer- 
sioDtem  Bleoh.  ebenso  seine  patentirteii  GMaiesser  gleioher  Grösse  ohne  Preis- 
erhöhung ,  welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
and  TolUtAndige  Sioherheit  in  Betreff  des  Ausblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gewihren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  Tielen  StAdton  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stfirke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  Ton  4  Jftlireii  su  übernehmen. 
StetioiuiKMinesser  mit  gusseissemem  Ckhäuse  für  1000—80.000  o'  Durchgang 
per  Stunde,  ron  welcher  letateren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thätigkeit  sind; 
bis  3000  c'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8— 14  Tagen  su  liefern  im  Stande  bin.  Stadtregnl»tereii  jeder  beliebigen  Grösae, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  RegnlAtoren  für  kleinere  Leit- 
ungen SU  Qlyoerin-  und  Wasserfüllung.  EjLliaiistoreii  nach  BeaTschem  System  12 — 24', 
mit  TOB  mir  rerbeeeerter  SchieberTorriohtung.  Regulatoren  daxu  2,  3,  4"  eto.  mit 
nebenatehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Belptase  Ton  5"  bis  su  jeder  ge- 
wfinsohten  Bohrweite.  WeehselliJlluie  ron  einfacher  Roh rabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsätse  verzinnt  und  unTerzinnt.  Waseluippsrate»  einfacher 
sehr  pracUscher  Construotion.  Sehieber  vnd  hjdMiiiliselie  Huhne  jeder  Rohr- 
dimension. Tentile»  neu  und  praktisch,  su  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  rer- 
wendbar,  absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhähne,  rorlänfig  in  Dimensionen 
Ton  2—15"  Rohrweite.  Hnnometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
eonstmirten  Manometer  aufmerksam  su  machen,  welche  ich  fQr  2—12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  oombinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fiushe  Ablesung  des  Druckes  in  knrser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
Mknuntllelie  Bleehmrbelten  als  Condensatoren ,  Scmbber,  Reinigungskastendeckel, 
Weehselhahnhanben  eto.  liefere  ich  su  soliden  Preisen  ron  bestem  Material,  auch  stark 
Teniant,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yersin- 
nerei  können  Platten  Ton  8'  x  4'  rersinnt  werden.  Strmisenlntemen  sechseckige, 
snr  Stadtbeleuohtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Latenien  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Bedtaam  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliehe  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände ,  welche  sum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  cirilen  Preisen, 
sweokmässigste  Gonstruction ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  Tcrbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  su  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  aur  Watserfllllung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen Jeden  Gljcerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  ansu- 
fbrtigen,  die  Ton  dem  genannten  Fallmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprfift  habe,  und  fUr  die  ich  gleichfidls  eine  jährige  Garantie  übernehme. 
Devgleicften  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  TfeleB  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
llber  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Aber  die  Güte  und 
Daaarliaftigkelt  meiner  Fabrikate  stehen  mir  Ton  der  hiesigen,  sowie  Ton  rieten  dar 
bedeutendsten  GasansUlten  sur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  fBr  0eli4l*  vaA 
gnte  Onanäeaaer  anerkannt.  Musterbücher  nebst  Preisoouranten  stehen  auf  Va 
fiflB  SU  Diaasten. 

6P" 


(2) 


Fabrik  voi  trocknen 
nnd    nassen    Gasnhren 


Grasbrook, 

Pateiit'liihakr  Qod  Fabrikaut 

Slrassen-Latemea-RegulaloreM 
etc.  etc. 


nir 

ÜtFfts  B  eiil»le  m«  n 
ohne  Glas-Reflex* 


Die  Ton  mir  gefertigteo  Gasuhren  ntud  in  England^  sowiü 
f»iit  auf  dem  ganzen  Continente  pateDtirt,  zeicbn&ii  i^ich  durch  die 
untrügliche  Hichligkcit  ihres  Ganges  von  allen  bisher  bekannten 
Oaeuhreu  aii,^  das  Princip  dieser  Uhr  ist  ©to  einfaches  und  doch 
Yollkommen  seinem  Zwecke  entBp rechendes,  wie  solches  Ton  yieleu 
Autoritäten   durch   Atteste   anerkannt  worden. 

Um  eine  beBondere  Eigf^nscbuft  berTOrzübehen,  wird  bemerkt, 
dun  eine  Differenz  des  Gaaconsums  unter  allen  Um  standen  nie 
2  Prozent  u hersteigen  kann. 

Ein  fernerer  Vorzog  dieser  Uhren  iat,  dass  sich  nsaae  Gas- 
uhren anderer  Constniction  ohne  grosae  Scbwierigkelten  in  dies 
quäst.   Priocip  umändern  lassen,  Durchachti.  Vi  d.  nat,  Gr. 

in  Folge  des  grossen  ßeifalb  welchen  meine  Gas-Uhren  überall  gefunden  und  der 
mir  zugewandten  grossen  BeMtellungen  hahe  ich  meine  Fahrik  und  Maachinenkrftfte  der 
Art  vermehrt,  dass  ich  jetzt  im  Stande  bin,  jede  Ordre  auf  Uhren  stl  eFmlUisi^teii 
Preiset!  prompt  anszuführen,  eine  ^älirfge  Garantie  zu  iibemebtnen  nnd  mall* 
null  fraditli-ei  im  Zollverein  zu  liefern: 

Statioas-Oas-Ulireti  und  RegulAloreii  fertige  in  jeder  beliebigen  Grdsae,  iti 
kiirzefiter  Fri»t  an,  wie  überhaupt  Alle  in  dieaeji  Fach  schjagenden  Artikel  Atteate 
über  die  Güte  und  Öaiierbaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  Directioneo 
bedeutender  Gasanstalten  zu  Diensten,  — 

Trockeue  Gasregiilaforeii  für  Btrassenlatemen  sowie  für  PriTttleitungen.  —  Die 
von  mir  comttruirten  haben  sich  seit  ihrem  Bestehen  eines  ungetheilten  Beif«lb 
au  erfreuen  gehabt,  und  liegen  Zeugnisse  vor,  dass  durch  dieselben  eine  Erspar ang 
von  IS  bis  3JI  p€t.  nach  Yerbältnina  des  Druokea  erreicht  wurde  und  nam«nt- 
lieb  bfli  J4tra3senlaterncn  mit  eminentem  Nu taen  verwandt  wurden*  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glaareflector  angefertigt. 

Bücslier  mit  Zelcimtingeii    und    Preisoourantf   attmmllioher    von    mir  eonstrulrten 

Gegenstände  werden  auf  Wunsch  franeo  »ngeaandt. 

Ed.  Smith, 

Fabrikant  von  tr0eknen  nad  nassen  Gasiiti^ea, 
Gas  nnd  WanserflttlngA ,  EjcperlmenCmhr 
nnd    litallciii9-Ulireu«Re{(iiJatörent    Gasnhr« 

problrapparate,  Pnmpen  neuester  Conatraction 

und  aller  in's  mechanijicbo  Fach  schlagender 

Artikel. 

(t>3D)  Eisen-  &  Messing'-Giesserei. 
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^«^^  Fabrik 

fenenifeiter  Setorten 

emaillirt  nnd  ohne  Sdiwand 

Ton 

LOüIS  BOUSQUET  &  CT 

in 

(Frankreich.) 

Sülle  der  bedeutendsten  Fabriken  Buropa's. 


Sflberne  Preis-Iedaille 

bei  der  intematioiialen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Dim  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  I« jon-Taüie  9  gegründet  ron  den  Herren 
IiO«i0  Bovsqvet  dk  de«  im  Jabre  1854  empfiehlt  eich  dnrcb  die  Vortreffliobkeit 
ihrer  Fabrikate,  welche  beute  in  gans  Europa  bekannt  sind. 

Dia  stete  lonebmende  Zahl  der  Gasanstalten,  welche  die  Retorten  der  Herren 
Iievbl  Beasqnet  dk  de«  in  Ijjon-TiUse  benfitsen ,  beweist  die  nnwiderleglichen 
Vonftge  dieser  Betorton  ror  anderen  Fabrikaten. 

Ein  beaonders  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
ausserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  rerfahren  wird,  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  zu  erreichen.  80  hat 
auch  die  Jnry  der  internationalen  Ansstellung  von  1867  ihr  die  ersto  silberne 
Hednille  Moe  fUr  Retorton  snerkannt. 

Gasanstalten,  welche  etwa  einen  Versnch  mit  diesen  Betorten  zu  machen  geneigt 
wftnn,  stehen  Rererenzen  der  folgenden  Fabriken  sn  Diensten: 

(Schwell) 


Aach,  Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne 

Badm-Baden. 

Kaufbeuren. 

Luzem 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

Biberaeh. 

Memmingen. 

VcTey 

Gannstadt. 

Reutlingen. 

Lorges 

Coblens. 

Schweinfurt. 

Locle 

Cnlmbaoh. 

Straubing. 

Soleure 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint-Imier 

EiMoach. 

Schwab.  Gemünd. 

Winterthur 

Traunstein 

Nyon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                     (Schweiz.) 

Basel 

Freiburg                         „ 

Thun 

HertMd. 

Genf                               „ 

Zfirich 

Hau  (Wfittemberg). 

Kolbrunnen                   „ 

St.  Gallen 

Infolstadt. 

La  Chauz  de  Fond     „ 

Sion 

Die  Betorten  der  Herren  T».  Bonsqnet  A  €ie*  sind  für  Gas  rollkommen  un- 
dnrehdringlieh.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erhitit,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  rerfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Stoine  Jeder  Art  nnd 
Chri— (B  für  Oefen   aller  Gattungen,  und  besonders  Stoine  fUr  Fenemngen* 

Aufträge  wolle  man  an  die  Herren  Lf  Bousquet  A  CSa»  h 
Ii7#B«Taise9  Ddp«  du  BhAne  (France)  richten. 
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AUSSTEIIÜNG? 
ZU 
CHEMNITZ     1*1 
IBÖT 


Die 

Thonretorten- 

imd 

g.„,  Chamottesteio- 

fi)        Fabrik 

AlAWERK 


'\y 


von 


aSEBTTEG 


I.MAI-M.JUXI 


ro? 


J.ll.lieiTU.«Rli 

empEiehÜ  ihre  Pfodude  von  liewährler  Güte   ..^ 
bestens.  * 

Von  TliOIBretortell  haice  ioli  voD 
deu  gangbareren  von  mehr  als  50  verBohiodtinen 
Formen  in  iler  Regel  Vorratli  und  wird  jede  belie- 
bige andere  Form  prompt  geliefert*  Die  gute 
Braucbbarkeit  meiner  Retorten  tind  deren  lasserat 
correkte  Form  hat  Hich  «eit  einer  Reibe  TonJabrea 
fTVVTIMlRVrlüfS  6^^\  in  einer  grossen  Anzahl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
ung reraebafft,  worüber  gerne  Zengnisjie  au  Dien- 
Uten  steben.  —  Vermöge  der  besonders  aorg- 
rältig  gearbeiteten  gans  glatten  und  riss- 
freien  inneren  Flachen  wird  die  Graphit-Ent- 
fernung   in  hohem   Grade  erleichtert. 

Gans  besonders  kann  ich  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfebien.  Nach  einer  sehr  groasen  Anzahl  von  Versuchen  ist  es  mir  gelungen,  eine  in 
Jeder  Beiiehung  Tollkomraene  Olaaur  horzustellen,  welche  die  Entfernnng  de»  Grapbits  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minnten  ermöglicht.  Nnr  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kursen  Zeit  des  AuBbrennens  y  woxu  meine  Ausbrennemiildei]  tehf 
gnte  Dienste  leisten*  l 

Die  Vortbeile    gut  glasirter  Retorten  haben  sich  durch  die  Fraxii^ 
als  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Ferner  liefere  ich: 
y<fci*niiat;i»iiii%  woron  Über  800  Modelle  TorrUthig  sind,  in  allen  Grössen  bis  au  10  2t?, 

pr.  Btück  von  vorzüglicher  feuerbeBtttudiger  nicht  schwindender  Qualität. 
ff*eDepf0St0  Steine  gewöhnlicher  F'orm  sind  sbeti  vorr&tbig. 

Femer  empfehle  ieh: 
Steine  für  Eisenwerke  m  Hohöfen,  SehweiHsiSreo  etc.,  für  tiiaMfabriken,  Porzellinfabrikfi 
eto.  dann  (ila^sä^cümelzhäfeHj  Haireln,  Rühren  etc. 
Für  chemische  Fabriken: 
Bänregeni^fiieii   llohreii^    steine    von    besondera    geeigneter    Qualitit    für  Sodft- 1 

schraekijfen   und  alle  in  diesea   Fach  einschlagende  Artikel. 
Abtritt-  und  Wa^f^erleitun^N-Röhren^   Kaniinaiif'!fätze  i   etc. 
Fenerreüten  Thon    bester    QualitHt  aus  eigenen  Gruben 
Unrtelniast^a  teiu  gemahlen  von  geriugster  ächwindung- 

Die  Preiae  stelle  ich  entsprechend  billigat  und  bin  ich  llurell  bedeutend^ 
VeFgrÖSüemilg  meines  Etablissements  in  den  3tand  gesest«  auch  die  umfangreichsten] 
Auftrag©  promptcBt  zu  erledigen.  j      n       f%      *Ä.'U        i^      /•  i     -i 

1^608)  Jt  Ä.  Ijreitlli   Gasfabnkant 
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Hersebvrg 
Erster  Preis 

ffir  gleich  ansgezeiohnetd 
daroh  Eleganz  der 
Formen  wie  durch 
tadelloeen  Gase  der 
ansgefteUten  Waaren,  al  s 
Blulen,  Candelaber, 
Treppen  etc. 


IM7 

ChemiiltB 

Erster  Preis 

iür    Herstellnog    ▼  o  r- 

sfiglioh  gegOBseoer 

und  emaillirter 

Wasser-  und 

Oasleitnngs- 

Rohre. 


Das 


Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

Tan^erliAtte 

bei  IVEag^debui^ 

liefert: 

Ctesleftangsrdlireii  9  senkreeM  stehend  und  In  getroekneten  Formen 
gegossen »    nnter   Gsmntle   fOr  IMelitigkeit   zu    den   billigsten  Preisen   und 

btlt  daTon  ein  stets  wohlnssortlrtes  langer.  Alle  Apparate  und  Fa^on- 
•  1(1  che  werden  prompt  angefertigt  —  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  Cnndelmber» 
Iflniemennrme  nach  einem  reiehen  Hodelllnventar,  und  dient  nnTTerlnngen 

gern  mit  dem  betreflRDnden  Hnsterbneiie«  Die  Ausdehnung  dos  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangreichsten  Lieferungsobjecte  in  der  kürzesten  Zeit. 

Alle  unsere    Waaren    werden    ans    dem    Cupolofen    aus   Torzfigliohen    für    die    be- 
treffenden Zwecke  geeipfneten  Koheipenmischangen  gegossen.  (622) 


DIE    GLYCERIN-FABRIK 


von 


e.  A.BAS1 


ii'-^i'M 


m  AUGSBURG 


empfiehlt  ihr  —  xQiD  FtlleD  der  Gasmesser  —  seit  Jabreu  bewährtes  Präparat 
den  sehr  verehrlichen  Herren  Gaswerk-Besitzern  und  Directoren  zugeneigter 
Verwendung. 

Ihr  sorgfältigst  gereinigtes  spiegelklares  Gljcerin  gefriert  erst  bei  einer 
Temperatur  von  — 20**  R.  und  verdunstet  äusserst  wenig.  —  Die  Oasuhr, 
miU  fraglichem  Stoff  gef Ulk,  ist  für  den  Winter  —  da  die  Flüssigkeit  nicht 
gefriert  —  wie  für  den  Sommer  —  weil  das  öftere  Nachfüllen  erspart  ist, 
und  die  Uhr  ihren  gleichmässigen  Gang  behält  —  stets  voriheilhaft  versorgt^ 
und  ist  dieses  Olycerin  daher  gleich  zu  erstmaliger  Füllung  jedes  neuen  Ap- 
paraies  sehr  zu  emjffehlen 

NB.  Schon  in  Gebranch  gewesene  Gasuhren  müssen;  vor  Benützung 
des  Glycerins  als  Füllmittel,  aufs  Genaueste  gereinigt,  neue  Gasmesser 
durch  (meres  Ausspülen  mit  heissem  Wasser  von  dem  noch  häufig  anhängenden 
Löthsalxe  befreit  werden.  (6S1) 

(66Ö)  Oesneli. 

Ein  GMtechniker,  fdr  Kohlen-  wie  Fettgas ,  wfinscht  ein  Engagement  in  mittelgrosier 
Gaeanatalt  (4 — 10  MUlionen  JahresprodncUon).  Derselbe  ist  noch  in  Diensten  ab  OirigMli 
bMtat'  gnte  Zeugnisse  and  Referenzen.  Auch  empfiehlt  er  sich  sur  AniAhnuig  odtr 
Ldtnng  ^es  Nenhaues,  sowie  für  Jeden  Umbau  nach,  rationellatem  Prinsip. 

Niheres  dureh  Herrn  Jnl.  Pintsch  in  Berlin  und  in  Dresden. 
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C.  &  W.  WALKER'S 
GAS-VENTILE. 


N 


Dieiie  mit  Reckt  berühmten  und  allgemem  bekAnnten  Gas-Veotile  werden  in  Allen 
Theilen  der  Welt  angevrcüdot.  In  ConAtracttoti  und  Aminihriiiife  Hlnii  sie  die 
Tollkomineosieii    und  Gas-DIrectoreB    werden    nicbt   nur  beträclitllcli  Gelil    er* 

Aparen,  wenn  sio  sie  unsobaffen;  sla  werden   sich  änduroh  auch  voJlkomcupn  dichte  Gw- 
Ventile  Stehern  ,    was  von  der  §£rKkH»tem  Wiclitlslielt  für  GatiansuUen  i»t. 

A   Dieses   oberirdisohe  Scbraubon^Gaä-Ventil  mit  verbessertem  IndicatoTf  der  An- 
zeigt ob  diu  Ventil  geBCblosaen   üder  offen  ist,  ist  das  beste  Ventil  für  Beim* 
gungsappArate ,    wo    die    grösatc  Dichtheit    erforderlich    iat ,    und    überhaupt 
zam  Widerstand    geg&ü  grossen   Druck. 
B    Uutorirdiscbe«  ^ehraaben-Gas- Ventil  für  seichte  Röhren. 
C    Inneres  ZAhnstangen-Gas-Ventil   mit  Trieb  von   homogenen   Metall. 
n  Gewöhnliches  Zahnstangen-  und  Trieb- Gas  Ventil    mit  starker,   unieratSrbarttr 
Zahnstange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  sich  zwischen    10  und  11  Shilling    pr.  Zoll    des  Durebmessttra 
der  Bohrung  frei  an  Bord  des  bchiies  in   irgend  einem  bng lisch eu   Hafen. 

Midland  (ron  Works,  Dontiington.  Ncwport,  Shi'opshire,  England. 
London  KtC.  Nr.  8,  Finshnrv  Circiis.  ms) 


Hoflmaim  &  Mtleii 

SpecksteiB -Gasbrenner  "Manufaktur 

in 

Nürnberg 

empfehlen  ihre  SpecksteingasbrennDr  aller  Art,  wie: 

l^€liiiltt-9  Ijorli»,  Ff dlbuH-^  Peirolemii«  A  Braunfeolileii« 
theergatt- Brenner  eigener  CoiiütruklioD  zu  den  billigsten 
Preiflen* 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unaeren  neuen  Behntttbreiiiier  mit 
auBgehöhltem  Kopfe  aufmerkaam,  der  eine  miicle  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiacourant  auf  fraukirtes  Verlangen  gratis.  (59 2j 
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Die 


fiasmesser-Fabrik 


von 


F.  HEISE 


in  Berlin^  Bosenthaler-Ülrasse  14 

empfiehlt  sich  zur  VeränderuDg  der  verschiedenen  Maasse  der  Gasmesser 
in  Französisches,  sowie  zur  Anfertigung  neuer  Gasmesser  in  allen  Grössen, 
nach  der  neuesten  und  bewährtesten  Construction,  zu  billigen  Preisen. 

Gewissenhafte  Ausführung  sämmtli eher  Arbeiten  aus  starkem  Material, 
unter  dreijähriger  Garantie. 

Die  Fabrik  lieferte  seit  1863,  ausser  dem  Bedarf  mehrerer  schlesischer 
Städte,  über  1400  Stück  Gasmesser  an  das  Central-Bureau  der  städtischen 
Erleuchtungs-Anstalten  zu  Berlin.  (681) 


Ga^-Feldschinieden 

mit  TentUator  in  jeder  beliebigen 
Grösse  und  Form,  welche  sich  dadurch 
▼ortheilhaft  empfehlen ,  dass  der  ganze 
innere  Raum  zu  Werkzeugspinden  und 
Schubkasten  eingerichtet  ist,  bauen 

Roessemann  &  Eühnemaim 

(675)  Berlin 

21.    Gartenstrasse    21. 


(589)  Retorten  und  Steine 

Ttn  feierfestsM  Thtne  ii  allei  Ftmei  u4  DiMeuIeieB* 

J.  SüGG  &  COMP,  m  GENT 

BELGIEN, 
(vormals  Aiöeri  äteiier,) 

DieM  F«brik*te  h«b«&  ttat  •llen  OMwerken,  wo  sie  beantit  worden,  roü»  Aner- 
kMurang  geAmden,  und  lind  die  PreiM,  troU  aller  Sorgfalt,  welobe  «nf  die  Anferttgnng 
rerwendet  wird,  Mhr  Tortheilhaft. 
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L 


JOS.  COWEN  &  C 

ßlaydoD  Burn 

Newcastle  on  Tpe. 

Fabrikatiteu  feuerfester  Cliaiiiott-fiteliie, 

Marke  „Cowen". 

Retarten  für  Gas- Anstalten   eud  alte  Arten  feuerfester  Gegen' 
stunde  für  Holiofen,  Cokesofen  Äa  &c. 

Jos,  Cowen  <fe  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten^  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  ira  Jalirc  1851  mit  einer  Preis -Medaille  ftlr 
,,tias-RetortHU   uad  andere  fcBerfcitc   Gegeostände**    beehrt  wurden. 

Jos.  Coweii  &  Co,  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis- Me- 
daille für  f^GM'Retorien,  feuerfeste  Steine  etc.,  fl&r  Vortrefflkhkelt  der  Itnalitlt*^ 
zuerkannt  wurde;  ihre  Werke  alnd  die  ausgedehntesten  ihrer  Ajt  in 
Grosabritannion,  (586) 


Silberne  Medallte. 


^yf? 


^^m 


SGHttfFERiW4(C<ffft 


Paris  1867. 


W      ß.  Sdjtttflfcr. 


Gasbeleuchtungs- 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen. 
_     i3aBf-(£iiiriri)lu«gr(i. 
S  Üampf-Koch-,  Bade-  und 
^         Heiz-AnlaseiK 

Gas  -  Koch'  Apparate. 

fABBlK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 

Detall-Terkaiif :    Lelpiigor  Str.  43. 


OegBustände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wand  arme,  Laternen  etc. 

iiasrdhrta,  Hahne,  irenof  r, 

Fittiiig?  D»  Werkieugf  aller  Art, 

Fontainen. 
Bleiröhren,  Pampeu« 


(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


in 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie-Ausstellung  io  München 
(1854)  und  der  Allgeraeinen  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1862)  em- 
pfiehlt seine  anerkannt  dauerhaften ^  in  jeder  betiebigeo  Form  verfertigten 

Speckstein-GraslDrerLiier 

Ai:*gatid-    und  Diiiiias*Breiiiier  mit  und  ohne   Messing*  Garniturenf 

von  Schwarz Bch^ ,    von  ßunsm^ohe  Böhreii  und  Kochapparata. 
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Verlag:  von  R.  OldenboTirgr  in  ^iin.ch.exi. 
Za  beziehen  daroh  Jede  Bachandlang. 

Statistische  Dlittheilungen 


Aber  die 


Gasanstalten  Deutschlands, 

der  Schweiz  imd  einiger  GasanstalteD  anderer  Lander 

herausgegeben  von  Dr.  "N*  VL.  SeUlUng. 
Zweite  stark-yermehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Octav.    geheftet. 

Preis  ffir  Abnehmer  des  Oasjoamals Rtlilr«  S.  —  .  fl.  S.  SO. 

Ladenpreis  fQr  Niohtabonennten  des  Gasjoamals      .     .     Rtlilr.  S.  SO    Msr.  fl.  4.  40. 

Die  Bedeutung  einer  ausfQhrliohen  Statistik  der  Gasindastrie  für  diese  selbst  und  für 
alle  Gebiete  der  Technik ,  welche  lu  derselben  in  Beziehung  stehen ,  bedarf  keiner  Aus- 
einandersetzung. Ein  Blick  in  das  obige  Werk  zeigt ,  welche  Wichtigkeit  die 
darin  enthaltenen  Mittheilungen  haben.  In  demselben  wird  von  mehr  als  700  Gasan- 
stalten genaue  Mittheilung  über  ihre  Geschichte,  Einrichtung  und  ihren  technischen  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  Mittheilungen  fast  überall  auf  directen  Angaben  dieser  Anstalten 
beruhen,  so  eignet  ihnen  die  grösste  ZuTerlftssigkeit.  6ie  sind  in  dieser  Vollständigkeit 
nur  in  der  Gasindustrie  möglich,  denn  für  alle  anderen  Industriezweige  sind  so  ausge- 
dehnte Angaben  über  Betrieb  und  technische  Einrichtungen  der  einzelnen  Etablissements 
schon  deswegen  nicht  erreichbar,  weil  bei  denselben  die  nur  in  der  Gasindustrie  nicht  Torhan- 
dene  Eifersucht  der  Conourrenz  sie  ausschliesst. 

^^^^  Oaisleitnng^tirölireii 

gUBseiseme,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen    gnsseisernen   Apparateii    und    Fa^^onstflekeii  9    wie    sie   zur 

Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  nnd  unter  Hinweisuiig  auf  die  von  ihr  in 
itingster  Zeit  belieferten  Neu- Anlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungs-BanteU;  empfiehlt  die 

Friedrich  WDhdms-fifltte  zq  Hfilheim  a.  d.  Ruhr. 

Um  51^ 

liräJlich  KinsiedeP"  lisenwerk 

bei  Riesa  (Eömgreiclx  Sachsen) 

liefert  «eliiiiiedeeisepnLe  BShren  und  Terbindmigs- 

•ttteke  zu  Gkw-  and  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  besteht  seit  1853.) 


Pumpe 


jeder  Constrnction    liefert   als    ausschliessliche 

n  Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 
ItdUer  A  Blum,  Berlin, 

Zimmerstrasse  86.  (594) 
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Die 


Gesellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
Ijauboeck  A  Mllpert 

in 

Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

m  den  verschiodcnartigsteu  Formen  mit  dem  Bemerken ^  dasa  stets  von  den 
courantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
Ordre»  sofort  effectulren  zu  können.  (583) 

Elsnei*  &  Stnmpf 

Berlin.    IK^eneiibiiFgenitraüse  S4:. 

EtablissemeDt  Tiir  Äslage  von  Gas-  and  WasserleitiugeQ ;  Wasser* 
heizangen  mit  and  otine  Veatilation;  Dampf heiziDgen. 

Hampfpiuiipeii« 


Alle  Pumpen  sind 

mit   Sorgfalt    auf 

ikre     Leistungeu 

geprüft* 


Kein  äusserer  Be- 

wegungsmecha- 
nismuB,  ungefähr- 
lich bei  Bedien- 
ung, geringe  Ab- 
nutzung. 


InabflÄondcre  za  ompreblen  filr  Wasserveraorgangs-AtiUgen  von  EioEel-VilU'a  dff«nt- 
liche  Etablissements  aller  Ärt^  Gärten  und  PÄrks,  Dampfkeasölipeiauiigen  und  Wm^scr- 
Stationen  der  Kts&nbaliiiet).  Freiacourftnle  und  Erl&ateruDgea  fttehdQ  auf  Verlangen  m 
Diepsten.  (676) 


J.  GMÜltliER 

E  m  ailleWaaren  u.  Z  i-ff  e  rb  I  dtt  -Fd  bri  ka  nt 
SCHIEB EBERG  bei  BERLIN 


Auf  Hiseu  emaillirte 

Strassenschilder,  HausnummerD,  Firraa- 
aehilder,  ferner  durch  schöneres  hellere» 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  und 
Laternen  *  Blenden  für  LocomotiveDi 
Signale  etc.  etc. 


(q96) 


«f.  Cf.  Mütter. 


(682)     Ein  examinirter  Apotheker,   mit   der   Leitung;    einer  Gasanstalt 
vertraut,  sucht  eine  Betriebainspector- Stelle. 

Gütige  Offerten  bitte  an  Herrn  Dr,  Schilling  München. 
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11.  Kromsdiröder  in  Osnabrlick 

(679)  pJ^^p,^ 

von  nassen  und  ta'oekenen  Gasnhren^  Stations- 
Oasmessem^  Begnlatoren  &c. 

Da  nnnmebr  der  Gebrauch  and  die  Eichung  der  troekenen  Oas- 
uhren von  der  Normal-Eichungscommiasion  des  Norddeutschen  Bundes  ge* 
nehmigt  ist,  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahren  mit  Erfolg  verfertigten 
troekenen  Gasmesser  besonders  zu  empfehlen. 

G.  Kromschroder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gasmessern  etc. 

(678)  Eine  Gasanstalt  wird  mit  10 — 15  mille  Anzahlung  zu  kaufen 
gesucht. 

Offerten  unter  Chiffre  F  besorgt  die  Expedition. 

(BiJBgesMidt«)  Die  nahe  Yollendang  der  böhmiscben  Eisenbahnstrecke  KarUbad- 
E  g  e  r  wird  für  die  Industrie  in  weiten  Gebieten  Oestcrreicbs  und  Deutaohlanda  Ton  bober 
Wichtigkeit  sein,  darcb  den  wobifeilen  Bezug  der  in  jener  Gegend  in  Abbau  etebenden 
Braunkoblenlager  von  seltener  Ausdehnung  und  Miebtigkeit.  Von  besonderer  Bedentang 
Ittr  Lenoh  tgasans  talten  wird  biebei  der  Umstand  sein:  dass  Jene  Babn  den  gross- 
artigen Kohlenkomplex  der  Firma  Job  David  Stark  in  Reicbenau  bei  Falke  nau 
darohsobneidet ,  wodarob  die  dortige ,  neuester  Zeit  cur  Leucbtgaserzeugung  mit  grossem 
Vortbeil  in  Anwendung  genommene  Koble,  dem  allgemeinen  Verkebr  in  grossen  Massen  su- 
gftngliob  wird.  Diese,  scbon  durch  ihr  Äusseres  Ansehen  sich  sehr  empfehlenden  Braun- 
kohton,  haben  bereits  bei  mebrereir  Gasanstalten  sehr  günstige  Resultate  gewährt.  Die 
dorobscbnittliobe  Ausbeute  beträgt  696  englische  Kubikfuss  pr.  Wiener  Zentner  rr  112  Pfd. 
ZoUgewicbt,  mit  ungewöhnlich  rascher  Gasentwicklung.  Das  Gas,  von  Torzfiglicber  Qua- 
lität, besiUt  eine  durohscbnittliche  Leuchtkraft  =:  22  bis  23  Stearinkemen  6  auf  1  Pfd. 
gerechnet,  bei  einem  Gaarerbrauch  von  blos  5  englischen  Cabikfuss  pr.  Stunde.  Die  er- 
baltenen  Coaks  haben  sehr  viel  Aehnlichkeit  mit  jenen  der  Steinkohlen,  nur  sind  sie  spe- 
sifiseh  leichter^  dabei  sum  Theil  in  faustgrossen  Stfickcn  fallend,  und  ein  yorzfiglicbes 
HetsiDftterial  für  Oasöfenbeizung  als  auch  fQr  Schmiedheerde  gewährend,  bei  letiteren  eben- 
•ogut  wie  Holskohle  yerwendbar.  Diese  l'raunkoble  aus  den  Stark'schen  (i ruhen  ist  daher 
sowohl  Ittr  sich  allein  sur  Eneugung  qualitativ  sehr  ' yorzüglicher  Leuchtgase,  als  auch 
sur  AnfbasseruBg  geringerer  Steinkohlen -Leuchtgase  verwendbar,  gleich  den  viel  thenerem 
Boghead-Cannell-Coaks.  Wesentlich  erhöbt  werden  die  Vortbeile  der  Anwendung  dieser 
Brannkohle  bdi  deren  gehörig  trocknen  Beschaffenheit  und  gut  gebeizte  Retorten  beim 
Chargiren.  Dia  nothwendige  möglichste  Befreiung  des  Gases  von  Kohlensäure  wird  durch 
flbliehe  Kalkreinigung  bewirkt. 

Im  eigenen  Interesse  der  Leucbtgasanstalten  empfiehlt  es  sich:  jetzt  schon  der  An- 
wendimg  dieser  vorsüglich  sur  Gaserzeugung  geeigneten  Braunkohle  die  verdiente  Auf- 
naerksamkeit  sosuwenden  und  sich  von  deren  vorsfiglicben  Beschaffenheit  zu  fibersougeo, 
ona  bei  der,  in  einigen  Monaten  stattfindenden  Eröffnung  der  erwähnten  Eisenbahnstrecke 
sieh  den  Besng  grösserer  Quantitäten  ohne  störenden  Verzug  sichern  zu  können      (683) 
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Rundschati. 
IV, 

Die  Gasverträge* 

Zorn  Schluase  wollen  wir  uds  ooch  die  Frage  vorlegen,  wie  man  die 
Ansprüche,  welche  man  nach  dem  Vorgehenden  an  eine  billige  und  gute 
Gasbeleuchtung  zu  maoheii  hat,  auf  dera  Wege  des  Vertrages  sicher 
stciltj  wie  mau  ara  zweckmäsaigaten  einen  Vertrag  abschliesßtj  und  welche 
Controlle  auf  Gruud  eines  solchen  Vertrages  ausgeübt  werden  rauss* 

Eä  ist  bereits  frtiher  betont  worden,  dasB  der  Äbschluss  eines  Vertrages 
über  die  Befriedigung  eines  fortdauernden  Öffeutliehen  Bedürfnisses,  wie  o» 
die  Gasbeleuchtung  ist,  seine  Schwierigkeiteu  hat,  und  dass  es  immerhin 
im  Interesse  der  Gemeindebehördeo  liegt,  einen  solchen  Vertrag  nur  auf 
eine  beschränkte  Zeitdauer  abzuachliessen.  Ueber  eine  gewisse 
Reihe  von  Jahren  hinaus  lassen  sich  sowohl  die  Bedürfnisse  der  Belencht- 
nng,  als  der  Fortschritte  in  den  Leistungen  der  Technik  nicht  mehr  über- 
sehen. Der  Zeitraum  ist  natürlich  je  nach  den  localen  Verhältnissen  ver- 
schieden ;  in  Städten,  die  in  raschem  Emporblüheu  begriffen  sind ,  verän- 
dern sich  auch  die  Belenchtungsbedürfnisse  schneller,  als  in  solchen,  die 
sieh  langsam  entwickeln*  Es  gibt  Städte,  in  denen  der  Gasverbrauch  jähr- 
lich um  10  bis  15yo  zunimmt,  und  andere  Städte^  deren  Gasverbrauch  fast 
ganz  still  steht;  in  den  erstcren  wird  ein  Gasvertrag  sehr  bald  veraltet  sein, 
in  den  letztereo  wird  er  den  Verhiiltnisscii  länger  entsprechen.  Jedenfalls  J 
wird  sich  eiiie  Gemeindebehörde  sowohl  beim  Abschlust  eines  neuen ,  als 
bei  der  Verlängerung  eines  alten  Vertrages  darüber  Rechenschaft  zu  geben 
haben,  welches  denn  für  ihre  localen  Verhähnisse  die  kürzeste  Vertrags- 
dauer ist,  auf  welche  sie  dem  Unternehmen  gegenüber  billiger  Weise  be- 
stehen kann. 

Jede  Gasanstalt  ist  in  Bezug  auf  ihre  Rentabilität  auf  ©ine  gewisse 
Periode  der  Entwicklung  angewiesen.  Unmittelbar  nach  Eröffnung  eines 
neues  V\^erkes  oder  nach  Abschluss  einer  Vertragsverlängerung  ist  das  Ver- 
hättnisa  des  Gaspreises  zum  Consum  einerseits  und  zu  der  Grösse  und  den 
Kosten  der  Anlage  andererseits  nicht  derart^  dass  sieh  schon  von  vornherein 
eine  volle  Rentabilität  ergiebt.  Erst  nach  und  nach,  wenn  der  Conanna  sich 
vergrössert^  hebt  sich  auch  die  Rente,  und  erst  nach  einer  gewissen  Reihe 
van  Jahren  wird  sich  die  Geschäftalage  soweit  entwickelt  haben,  dass  die 
Durchschnittsrente  aus  der  ganzen  Summe  der  zurückgelegten  Jahre  den 
Anforderungen  entspricht ,  die  man  an  ein  industrielles  Etablissement  2U  , 
stellen  berechtigt  ist.  Bei  neuen  Anstalten  ist  es  wohl  nicht  ohne  Schwie- 
rigkeitcuj  vorauszusehen,  wie  viele  Jahre  die  derartige  Entwickelung  eines 
GcBchäftea  beansprucht,  man  muss  sich  da  im  Wesentlichen  mit  Analogieen 
aus  anderen  ähnlich  situirten  Orten  bebelfen.  Allein  es  handelt  sich  beut 
zu  Tage  auch  weniger  mehr  um  neue  Verträge »  als  um  Vertragsverlänger- 
ungen und  bei  diesen  hat  die  Galculation  keinen  Anstand.     Man    kann   be- 
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rechnen,  was  eine  Anstalt  bei  gegebenen  Gaspreisen  verdient,  man  kann 
nach  Maassgabe  der  bestehenden  Effahrnngen  die  Progression  benrtheileni 
in  welcher  der  Gasverbrauch  zunimmt,  man  hat  demnach  die  Factoren, 
aus  denen  sich  die  Rentabilitfttsverhältniase  mit  ausreichender  Wahrschein- 
lichkeit folgern  lassen. 

Nun  darf  aber  nicht  das  sich  aus  den  natttrlichen  localen  Verhältnissen 
ergebende  Minimum  der  Vertragsdauer  durch  anderweitige  Vertragsbestimm- 
ungen wieder  alterirt  werden.  Hier  kommen  wir  namentlich  auf  die  Sti- 
pulationen zu  sprechen ,  welche  man  für  den  Ablauf  der  Verträge  festzu- 
setzen pflegt,  und  die  zu  dem  Verkehrtesten  gehören,  was  man  sich  denken 
kann.  Wenn  man  von  einem  Unternehmer  wirklich  verlangen  will,  dass 
er  sich  mit  einer  Vertragsdauer  begnügen  soll,  die  ihm  nichts  weiter  als 
eine  Verzinsung  seines  Capitals  verspricht,  so  darf  man  ihn  doch  gewiss 
nicht  ausserdem  noch  dem  Bisico  aussetzen,  dass  er  beim  Ablauf  seines 
Vertrages  auch  noch  einen  mehr  oder  minder  grossen  Theil  seines  Capitals 
einbtisst.  Wenn  eine  Anstalt  gezwungen  wird,  auch  noch  ihr  Anlagecapital 
ganz  oder  theilweise  zu  amortisiren,  dann  braucht  sie  entweder  verhältniss- 
missig  höhere  Gaspreise  oder  verh&ltnissmäüsig  längere  Vertragszeit.  Und 
ist  nicht  z.  R.  eine  Amortisation  bis  auf  den  Abbruchswerth  der  Anstalt 
uOthig,  wenn  die  Gemeindebehörde  sich  das  Recht  vorbehält,  beim  Ablauf 
des  Vertrages  das  Werk  zum  Einstellen  seines  Geschäftsbetriebes  zu  zwingen 
und  die  Entfernung  der  Röhren  und  Beleuchtungsapparate  aus  den 
Strassen  der  Stadt  zu  verlangen?  Was  far  einen  Vortheil  kann  sich  eine 
Stadt  daraus  versprechen,  wenn  sie  eine  Anlage  absichtlich  entwerthet, 
die  sie  auf  der  anderen  Seite  sofort  wieder  herstellen  muss?  Eine  voll- 
ständige Amortisation  ist  nöthig,  wenn  die  Anstalt  beim  Ablauf  der  Ver- 
tragszeit unentgeltlich  in  den  Besitz  der  Stadt  tibergehen  soll;  hier  zwingt 
man  einfach  die  Eltern,  (Ür  ihre  Kinder  eine  Gasanstalt  zu  kaufen.  Eine 
theilweise  Amortisation  ist  nöthig,  wenn  die  Stadt  sich  nur  das  Recht  vor- 
behält, nach  Ablauf  der  Vertragszeit  Conourrenz  herbeizuführen,  ohne  der 
bestehenden  Anstalt  weitere  Hindernisse  für  ihren  Geschäftsbetrieb  in  den 
Weg  zu  legen.  Sowie  eine  Concurrenzanstalt  auftritt,  theilt  sich  der  Consum, 
und  die  bestehende  Anstalt  wird  nur  dann  mit  Erfolg  concurriren  können, 
wenn  sie  ihr  Capital  bis  zu  dem  Betrag  abgeschrieben  hat,  den  die  neue 
Anstalt  kostet.  Eine  theilweise  Amortisation  ist  ferner  nöthig  bei  einer 
etwaigen  Uebernahme  der  Anstalt  nach  Taxation,  namentlich  wenn  der 
Modus  der  Taxation  nicht  von  vorneherein  festgestellt,  und  das  Interesse 
der  Anstalt  dadurch  gesichert  ist.  Von  der  unsinnigen  Vertragsbestimmung 
der  Ablösung  nach  Maassgabe  der  Rentabilität  in  den  letzten  10  Jahren 
wollen  wir  hier  gar  nicht  weiter  reden.  Nur  in  dem  einen  Fall  ist  eine  Amorti- 
sation des  Capitals  nicht  nöthig,  wenn  nämlich  die  Stadt  beimVertragsablauf 
eventuell  die  Anstalt  um  diejenige  Summe  ablösen  kann,  welche  factisch  flir 
dieselbe  verausgabt  worden  ist,  und  nur  unter  dieser  Bedingung  kann 
anch  von  einer  Gasanstalt  verlangen^  dass  sie  auf  dasjenige 
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Vertragsdätior  eingeht,    welche    im  Uebrigen  den    örtlichen  Verhällnissen 

entspricht»  Es  versteht  sich  von  selbst,  daas  das  Capital,  resp.  der  Bach- 
werth  der  Anstalt  nach  soliden  Grundsätzen  festgestellt  und  überwacht 
werden  muas,  damit  Dicht  der  Betrag  eitiaeitig  hinaufgeschraubt  werden 
kaQn^  andererseitB  ist  ebeti  so  selbstverständlich^  dass  für  die  regelmässige 
AhnutsuDg  des  Werkes  immerhin  noch  jährliche  Äbschreibuogeti  vorge- 
Dommen  werden  müssen^  die  aber  nicht  ak  Amortisation  angesehen  werden 
könneu,  sondern  nur  die  Kosten  für  die  regelmässige  Abnützung  des  Werke» 
cu  decken  haben* 

Hätte  man  bei  unseren  deutschen  Gaaverträgen  von  vorneherein  auf  i 
diese  Verhältnisse  gebührende  Rückaicbt  genommen,  so  hätte  man  die  Gas- 
anteroehmuDgen  dadurch  der  eigentlichen  Spekulation  entziehen  und  die 
meisten  der  Misstände  umgehen  können,  welche  nach  und  nach  zu  Klagen 
Veranlassung  gegeben  und  den  Privatbetrieb  in  Misskredit  gebracht  haben. 
Statt  dass  wir  jetzt  in  unseren  Verträgen  so  viele  Bestimmungen  mit- 
schleppen, die  nur  die  Gasanstalten  belasten  oder  sie  einem  Rtsico  aus- 
setzen, während  sie  den  Consumeoten  nichts  nützen^  hätten  wir  Verhältnisse, 
die  unseren  Bedürfnissen  entsprechen,  unsere  Gasactien  wären  wohl  solide 
Capital-Anlagen  aber  niemals  Speculationspapiere  geworden,  und  die  Ge- 
meinden hätten  es  in  der  Hand,  in  kürzeren  Zwischenräumen  die  Gas- 
preise,  die  Leuchtkraft  und  was  sonst  nöthig  zu  reguliren,  eventuell  die  Att- 
etalten  selbst  in  Betrieb  zu  nehmen. 

Eine  wichtige  Rücksicht  beim  AbBchlusa  eines  Vertrages  besteht  ferner 
dann,  dass  jedem  Einwohner  des  betreflfenden  Ortes  unter  billigen  Beding* 
ungen  das  Recht  gesichert  sein    muss,   sich   an   der   G  asbeleuchtungi 
betheiligen   zu  dürfen  wenn  er  will.     Auch  muss   die  Gemeindebehördfl 
die   Ausdehnung   der   Strassenbeleucbtung   verlangen  können,    sobald    eine 
iolche  noth wendig  ist     In  den  Strassen   oder  auf  den  Plätzen ,   wo   einmal 
Gasrohren  liegen »  ist  wohl  überall   jeder  Private  berechtigt  als  Cansument 
beizutreten,  ja  die  Anstalten  sind  an    vielen  Orten   dabin    gekommen,   dasa 
iie  aus   eigenem  Antrieb   die    erforderlichen  Zuleitungsröhren    und   vielfach^j 
auch  die  Gasuhren  unentgeldlich  liefern,  um  den  Privaten    die  Einrichtung^i 
der  Gasbeleuchtung  zu  erleichtern.     Wenn  eine  Gasanstalt  einem  seh  Lech  teil  J 
Zahler  nur  gegen  Caution  Gas  liefern   will,   oder   wenn   sie   einem  Consu- , 
menten^  der  sich  weigert,  seine  Rechnung  zu  bezahleUj  den  Gaszufluas  ab* 
sperrt,  so  sind  das  Einzelheiten^  die  das  Prinzip  nicht  alteriren  und  die  maaj 
eben  so  gut  einer  Gasanstalt  als  jedem  Privatgeschäftsmann  zugestehen  musa,  J 
Wo  es  sich  aber  um  grössere  Röhrenausdehnungen  handelt,  da  ist  es  nÖthig^J 
dass   darüber  im   Vertrag   bestimmte  Vereinbarungen   von  vorneherein  ge-l 
troffen  werden.     Entweder  die  Stadt  bedingt  sich  das  Recht  aus,  jedes  Jabt] 
ohne  Gegenleistung  eine  Rohrausdehnung  von  gewisser  Länge  und  die  Auf«» 
atellung  einer  gewissen  Zahl  Laternen  verlangen  zu  können,   oder  es  wird] 
ein  bestimmter  Gasconsum  für  ein©  gewisse  Rohrlänge  festgesetzt,  und  die] 
Anstalt  verpflichtet  sich,  die  Ausdehnung  herzustellen,  sobald  dieser  ConsuinJ 
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von  Stadt  und  Piivaten  tasammengenoinmeD  garantirt  ist,  oder  endlich 
die  Stadt  verpflichtet  sich,  die  Röhrenausdehnangen  zu  bezahlen.  Wie 
anch  in  einem  einzelnen  Falle  sich  die  Vereinbarnngen  den  localen  Ver- 
htltnissen  anpassen  mögen,  immer  ist  es  am  richtigsten,  dieselben  so  zn 
treflfen ,  dass  auf  der  einen  Seite  der  Stadt  und  den  Privaten  möglichst 
grosse  Freiheit  gestattet  ist,  Röhrenausdehnangen  und  Anschlüsse  zu  ver- 
langen, andererseits  aber  der  Anstalt  Sicherheit  gegeben  wird,  dass  sie 
keine  Ausgaben  zu  machen  hat,  die  sich  nicht  zu  einem  massigen  Ziusfusse 
verzinsen,  wie  dies  z.  B.  bei  der  Garantie  eines  gewissen  Minimalconsums 
der  Fall  ist 

Ein  weiterer  Anspruch,  dessen  vertragsmässige  Sicherstellnng  man  zn 
verlangen 'berechtigt  ist,  betrifft  den  Gasdruck.  Wir  haben  bereits  früher 
erörtert,  was  man  unter  einem  normalen  Minimaldruck  zu  verstehen  hat, 
zur  Aufgabe  des  Vertrages  gehört  es,  denselben  zu  einem  Gegenstand  der 
ControUe  zu  machen,  und  für  die  Fälle,  in  denen  der  bestimmte  Druck 
nicht  geliefert  wird,  Conventionalstrafen  festzustellen.  Es  ist  sogar  ange- 
zeigt, die  Strafen  recht  hoch  zu  greifen,  wobei  indess  diejenigen  Fälle  von 
den  Strafen  ausgenommen  werden  müssen,  bei  welchen  durch  unerwarteten 
Gasverbrauch  z«  B.  durch  Illumination  oder  durch  nicht  vorauszusehende 
plötzliche  Zunahme  des  Gasverbrauchs  in  einzelnen  Stadttheilen,  n.  dgL 
totale  Störungen  in  den  Dmckverhältnissen,  besonders  während  der  Winter- 
periode vorkommen.  Die  Höhe  der  Conventionalstrafen  ist  prinzipiell  so 
zu  wählen^  dass  sie  denjenigen  Nutzen  etwas  abersteigen,  welchen  die  An- 
stalt zu  ihren  Gunsten  durch  mangelhafte  Lieferung  erzielen  könnte. 

Auch  die  Reinheit  des  Gases  ist  vertragsmässig  sicher  zu  stellen 
und  fltr  Zuwiderhandlungen  sind  Conventionalstrafen  von  etwa  gleicher 
Höhe,  wie  bei  dem  Druck,  zu  stipuliren.  Man  wird  dabei  absehen  von  den 
peniblen  Vorschriften,  die  gegenwärtig  noch  in  so  vielen  alten  Verträgen 
bezüglich  der  Kohlensäure  und  des  Ammoniaks  bestehen  und  die,  wenn  sie 
aufrecht  erhalten  werden  wollten,  nur  der  Anstalt  Kosten  und  Schwierig- 
keiten machen  würden,  ohne  der  Stadt  irgend  welchen  Nutzen  zu  bringen. 
Wenn  ein  Steinkohlengas  von  Schwefelwasserstoff  rein  ist ,  so  kann  es  zur 
öffSsntlichen  wie  zur  Privatbeleuchtung  ohne  Anstand  verwendet  werden. 

Die  vertragsmässigen  Bestimmungen  über  Leuchtkraft  müssen  nach 
dem  heutigen  Stande  der  Photometrie  noch  die  genaue  Beschreibung  der 
Normalflamme  und  des  anzuwendenden  Gasbrenners  enthalten,  auch  kann 
man  zweckmässig  noch  den  Ort  resp.  die  Entfernung  des  Ortes  von  der 
Fabrik  bestimmen,  wo  die  Messung  der  Leuchtkraft  vorgenommen  werden 
soll  Fttr  mangelnde  Leuchtkraft  bestimmt  man  zweckmässig  Paufohal- 
■trafen,  die  für  jeden  folgenden  Fall  sich  steigern.  Ist  s.  B.  ffie  Leacht« 
kraft  an  einem  Monatstage  mangelhaft,  d.  h.  unter  der  im  Yertnigi 
nommenen  Leuchtkraft,  so  wird  die  Gasanstalt  zuerst  verwamti 
an  einem  zweiten  Tage  desselben  Monats  wieder  ein  Ma^' 
kraft,  so  zahlt  sie  fQr  eine  jede,  an  der  vertragsmiaaifi 
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Kerzenemheit   eine   Strafanmme   vou    etwa  2  Thlr.   oder   SV»    fl-    pro    1( 
StraBaenflammen^  in  dem  dritteti  und  einem  jedea  fereeren  Falle   mangelii*] 

der  Leuchtkraft  während  desselben  Monats    hat   die  Anstalt    für   eioe  jt^dej 
mangelnde  Kerze  4  Thlr.  oder  7  fl.  pro  ICH)  StrasaeDflammeo  ab  Strafe  zaj 
erlegen.      Als  Zeit  für  die  Anstellung    der  photometrischen    wie    der  Rein- 
Leitsversuche  soll  diejeDige  Zeit  des  Abends    gewählt   werden,   an    welcher 
die  volle  Zahl  Strasseuflammen  und  die  gröaste  Anzahl   der  Privatflammea 
im  Brennen   sind,    d.    h*   die   Zeit   der  grdssten    Gasabgabe   eines  Abenda,  i 
Soweit  auf  die  Controle  Beschwerden  oder  Strafen  gegründet  werden  sollen^J 
mnsB  die  Hinzuasiebung   eines  Beamten    der  Gasanstalt    und    die  Aufnahme] 
von  dessen   Gegenbemerkungen   gestattet   werden-      Die   periodische  Veröf- 
fentlichung über  das  Ergebniss  der  Erraittlungeu  von  Leuchtkraft,  Reinheit  ] 
und  Druck  des  Gases  erscheint  vollkommen  angemessen. 

Was  den  Gasverbrauch  der  Strasseuflammen  betriflFt,  so  em- 
pfiehlt es  sich,  denselben  bei  Steinkohlengas  nicht  über  5  Cubikfuss  per 
Stunde  zu  normiren.  Will  man  eine  bessere  als  die  gewöhnlicbe  Strassen- 
beleuchtnng  erzielen^  so  muss  man  eher  die  Laternen  näher  au  einander 
rücken,  deren  Zahl  vermehren,  als  den  Consum  erhöben ;  man  erreicht  da- 
durch eine  gletchmässigere  Licht  Wirkung.  Für  das  Anzünden  und  Aus- 
löschen der  Strast^enflammen  ist  es  billig,  solche  Zeiträume  zu  gestatten, 
dass  die  Arbeit  von  je  einem  Aüzünder*  für  W  bis  60  Laternen  besorgt  ^_. 
werden  kann,  und  die  Berechnung  derart  zu  führen,  dass  weder  die  Ge-  ^Kt 
meinde  noch  die  Gasanstalt  dabei  einen  Nachtheil  erfährt.  Es  werden  bei- 
Spiels  weise  30  Minuten  für  das  ÄDZÜnden  und  30  Minuten  für  das  Ausl5> 
scbeo  gestattet,  dann  wird  man  unpartheiisch  rechnen ,  wenn  man  die  Be- 
rechnung 15  Minuten  nach  dem  Anzünden  der  ersten  Laterne  beginnen 
und  15  Minuten  nach  dem  Auslöschen  derselben  auf  hören  lässt  Für  Mängel 
in  der  öffentlichen  Beleuchtung  kann  man  nicht  wohl  Bausch  als  trafen  an- 
wenden, sondern  hier  müssen  Einzelstrafen  eintreten^  und  Bwar  ebensowobt 
für  Flammen,  die  zu  schwach  brennen,  als  für  solche,  die  gar  nicht  brennen* 

Fqt  die  Sicherung  der  Interessen  der  Privatconsumenten  ist  es  nöthig, 
Bestimmungen  über  die  Aichung  der  Gasmesser  in  den  Vertrag  auf* 
zunehmen.  Es  sollten  nur  geaichte  Gasmesser  von  bewährter  Construction 
zur  Benutssung  zugelassen  werden,  und  die  Controle  darüber  sollte  sich  die 
Stadtbehörde  vorbehalten. 

Auch  über  die  Ausführung  der  Privatleitungen  in  den  Häu- 
sern steht  es  der  Behörde  zUf  eine  Controle  auszuüben.  In  älteren  Ver- 
trägen ist  mitunter  der  Gasanstalt  ein  ausschliesilicbes  Privilegium  ftir  die 
Herstellung  von  Frivatleitungen  ertheilt  worden,  allein  ein  solches  Recht 
bat  keinen  Sinn,  da  die  Ge wer bs Verhältnisse  nach  anderen  allgemeinen  Ge- 
setzen geordnet  aiud  und  darin  kein  Eingriff  gemacht  werden  kann.  Wohl 
aber  ist  die  Baupolizei-  oder  Feuerpolizei-Behörde  competent,  zu  verlangen, 
dass  ihr  jede  neu  angelegte  Pi  ivat-Gasleitnng  zur  vorherigen  Prüfung   auf 
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ihre  Dichtigkeit  flberwieaen  und  daas  kein  Gm  'm  dieselbe  .eingelassen 
wird|  bevor  sie  sieb  als  untadelhaft  erwiesen  hat 

Die  Ausführung  der  Gontrole  wird  an  kleinen  Orten  gewöhnlich 
einer  dazu  geeigneten  Persönlichkeit  als  Nebengeschäft  übertragen^  in  grös- 
seren Orten  dagegen  sollte  dafür  ein  theoretisch  gebildeter  und  praktisch 
erfahrener  Gastechniker  angestellt  werden,  denn  nur  ein  solcher  ist  im 
Stande,  eine  wirklich  wirksame  Gontrole  zu  üben.  Für  die  üeberwachung 
der  städtischen  und  Strassenbeleuchtung  kann  demselben  die  städtische 
Strassenpolizei  zur  Assistenz  gegeben  werden. 

Die  übrigen  Punkte ,  welche  noch  zum  Inhalt  eines  Gasvertrages  ge- 
hören,  bedürfen  theils  nach  dem  Vorausgegangenen  keiner  näheren  Erörter- 
ung, theils  sind  sie  localer  oder  rein  juristischer  Natur  und  entziehen  sich 
desshalb  der  allgemeinen  Besprechung. 

Die  Beleuchtung  mit  Wasserst  off  gas  in  Platinbrennem ,  wobei  be- 
kanntlich ein  Netz  von  dünnem  Platindraht  zum  Weissglühen  gebracht 
wird|  nimmt  in  neuerer  Zeit  wieder  nach  gewissen  Richtungen  hin  die  Auf- 
merksamkeit in  Anspruch.  In  Narbonne  wird  bekanntlich  der  Wasserstoff 
aas  Wasser  gewonnen,  welches  man  über  glühenden  Holzkohlen  zersetzt, 
Joum.  Jahrg.  1859  S.  373,  ein  Apotheker  in  Paris,  Hr.  £.  Vial  will  ^ine  weit 
billigere  Methode  der  Darstellung  erfunden  haben,  indem  er  allen  Wasser- 
stoff bei  der  Destillation  von  Steinkohlen  gewinnen  will.  Armengaud's  G^nie 
industriel  Jan.  1869  S.  12  enthält  einen  längeren  Artikel  über  diesen  Gegen- 
stand, das  eigentliche  Verfahren  und  eine  Calculation  über  die  Kosten  gehen 
aber  aus  demselben  nicht  hervor.  Herr  Schinz  behandelt  in  Dingler^s  Journal 
Band  GXCII  S.  388  und  CXCHI  S.  47  unter  der  Ueberschrift  „die  Um- 
wilsnng  in  der  Gasbeleuchtung^'  denselben  Gegenstand,  und  will  statt  des 
reinen  Wasserstoffs  ein  Gemisch  von  gleichen  Theilen  Wasserstoff  und 
Kohlenozyd  anwenden,  welches  nur  etwa  die  halben  Darstellungskosten  er- 
fordern soll  wie  jenes.  Welches  die  Bedingungen  sind,  unter  denen  man  das  er- 
forderliche GhMgemisch  constant  erhält,  und  wie  der  Apparat  dafür  einge- 
richtet sein  muss,  wird  nicht  gesagt,  da  Herr  Sckinz  seine  Studien  vorläufig 
m  eigener  Verwerthnng  benutzen  will.  Aus  einer  mitgetheilten  Calculation 
ei^bt  sich,  dass  12  Cnbikmeter  Gas  1,53  Frcs.  kosten  sollen ;  das  würde  für 
1000  c'  engl.  1  fl.  41  kr.  machen.  Dabei  wäre  aber  die  Leuchtkraft  des  Gases 
geringer  als  die  des  Steinkohlengases,  und  wird  dieses  Verhältniss  ange- 
geben, wie  1,242  SU  1. 

Herr  Dr.  £.  Willigk,  Privatdocent  an  der  Hoohschole  in  Prag,  veröffent- 
licht in  Dinglers  polytechnischem  Journal,  Band  CXCU  8.  497  abe  Arbeit 
über  den  Materialverbraach  bei  der  Beleoc.htoi^  ii^ij(  i 
denen  Leuchtstoffen  (Talgkersenj StearMikgp      * 
kersen,  Petroleum  und  BflbOL)     Der  Hmt 
Arbeit  sich  an  eine  andere  Aber  die  i 
anschliesst,  mit  der  er  soeben  beed 


-^ 
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die  Quelle  y  werden  aber  oach  dem  ErscheiDen   des   zweiten  Thetla   atif  den 

Gegenstand  zurückkommen. 

Eine  E  r  d  ö  1 1  a  m  p  e  o  -  C  o  D  c  u  r  r  e  u  z  y  welche  von  der  k*  CentralBtelle 
für  Handel  und  Gewerbe  in  Stuttgart  für  eine  Lampe  zum  Gebrauch  io 
Werks tätteu  und  StalluDgen  ausgeBchrieben  worden  war,  hatte  die  Einsend- 
ung von  39  Laternen  zur  Folge.  Die  Beurtheiliing  dieser  Laternen  war 
einem  Preisgericht  übertragen,  und  der  von  Hrn.  Prof.  Teichmatm  als  Referent 
erstattete  Bericht  findet  sich  in  der  Beil  zu  Nr.  38  des  Gewerbebl  aus  Württem- 
berg vom  19,  September  1869  vollständig  abgedruckt  Die  Prüfung  hat  er- 
geben, dass  keine  der  eiugesaudten  Lampen  den  gestellten  Bedingungen  ent- 
spricht, dass  aber  mehrere  derselben  wesentliche  Fortachritte  und  Verbeaser- 
ungeu  zeigen,  durch  deren  passende  Combination  sich  eine  in  jeder  Hinsicht 
befriedigende  Lampe  erzielen  Hesse*  Um  dieses  Resultat  und  damit  den 
Zweck  der  Goncurrenz  ^u  erreichen,  ist  beschlosaeQ,  unter  den  6  besten  Be- 
werbern eine  engere  Goncurrenz  um  die  früheren  Preise  zu  eröffnen ,  und 
denselben  zu  diesem  Zweck  den  Bericht  der  Prilfungscommission  und  die 
belobten  Lampen  zur  Einsicht  mit^utheilen. 


Correspondenz» 

Im  August-Heß  Nro.  8  dieses  Journals  S,  443  sagt  Herr    Wagner  tlber 
meine  in  der  Versammlung  zu  Coburg  t^ethanen  Äeusserungen : 

fj  Wer  sich  die  Muhe  giebt,  meine  betreffende  Arbeit  hierüber  in  diesem 
\f  Journal  pag.   ISI  anmsehen^  wird  ßtuien^  dass  ich  hierbei  gar   Nickis 
„empfohlen  habe.'* 
Wenji  Herr    Wagner  annimmt ,   dass    das  Eisen   als  Essenoxj^d  am  ge- 
eignetsten ^ar  Heimgung  ist,  geeigneter  als  eine  schwefelsaure  Eisenverbindung 
so  sehe  ich  es  als  eine  Empfehlung   an^   wenn   er  in  seinem  beregten  Aufsatz 
iagt: 

„Auf  den  grossen  Betrieb  angewendet  folgert  sich  hieraus:   Wird  da- 
„gegen  die  gebrauchte  Masse  ßach  ausgebreitet ,  und  feucht  gehalten,  so 
„tDtrd  sich  weniger  Schwefelsäure  bilden   und    ein  grösserer  Theil  des 
„Eisens  sich  vollständig  zu  Eiseiwxyd  oxydirenJ^ 
Ich  bemerke  weiter,  dass  der  zweite  Theil  meiner  Arbeit^  „die  Reimgm^g 
des  Steinkohlengases''  (durch  die  Reinigungsmasse^ )  welche  ebenfalls  eine  con- 
trolirende  für  die  vorigjährige  Arbeit  ist^  möglichst  bald  folgen  wird  und  will 
ich  nur  wünschen^  dass  dieselbe  dann  zu  rein  sachlichen  Diskussionen  an- 
regen möge^  um  die  Bestrebufigen  der  Beimgungscommission,    die  ReinigungS" 
frage  allseitig  aufmklären^  w  einem  erspriesslichen  Ende  «u  fithren, 

A.  Buhe 
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von  Dr.  Fr.  Rüdarf. 
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Durch  die  in  der  vorigen  Abhandlung  **)  mitgetheilten  Versnche  war 
ich  in  den  Stand  gesetsti  mir  ein  Urtheil  zn  bilden  über  die  Empfindlich- 
keit der  jetat  gebrftochlichen  Photometer  und  ich  hatte  mir  Klarheit  ver- 
■cha£ft  über  die  Grösse  des  selbst  bei  dem  empfindlichsten  Photometer  nn- 
yermeidlichen  Beobachtnngsfehlers.  Erst  nach  dieser  Torbereitenden  Unter* 
Buchung  war  es  möglich,  die  Frage  zu  erörtern ,  in  wie  weit  die  Flamme 
der  Kerzen  als  constante  Lichtquelle  zu  betrachten  sei. 

Ich  bin  mir  wohl  bewusst,  dass  ich  mit  der  Veröffentlichung  derBesul- 
tate  dieser  Untersuchung  die  keineswegs  dankbare  Aufgabe  übernehme, 
allgemein  verbreiteten  Vorurtheilen  und  irrigen  Ansichten  entgegenzutreten, 
aber  ich  habe  auch  die  Ueberzeugung,  dass  andere  Beobachter  bei  Wieder- 
holung der  Versuche  dieselbe  VfTandlung  in  ihren  Ansichten  über  manche 
hierher  gehörige  Punkte  erfahren  werden,  wie  ich  sie  selbst  zum  Theil 
durchgemacht  habe.  Ich  theile  auch  hier  wieder  wie  in  der  vorigen  Ver- 
öffentlichung die  Methode  der  Untersuchung  und  die  Resultate  der  Mess- 
ongen  auaftthrlich  mit,  vielleicht  werden  dieselben  von  anderer  Seite  wieder- 
holt und  dann  einer  sachlichen  Kritik  gewardigt 

Zu  photometrischen  Messungen  werden  entweder  Kerzen  oder  Oellampen 
als  Einheit  benutzt  Was  zunächst  die  Kerze  betrifft,  so  wird  wohl  zu 
denselben  kein  Material  verwandt,  welches  nicht  auch  zu  photometrischen 
Untersuchungen  als  Normalkerzen  empfohlen  wäre.  Wachs-,  Stearin-,  Wall- 
rath-^  Paraffinkerzen  werden  zu  photometrischen  Messungen  angewandt,  ohne 
daas  auch  nur  fllr  irgend  eine  von  diesen  exakte  Versuche  vorlägen,  in  wie 
fem  Kerzen  von  dem  einen  Material  vor  denen  des  anderen  Materials  den 
Vorzug  verdienten.  Einige  der  hieher  gehörigen  Fragen  bilden  den  Gegen- 
atand  der  folgenden  Mittheilung. 

Wenn  man  bei  photometrischen  Messungen  irgend  eine  Kerzenfiamme 
ab  Einheit  zu  Grunde  legt,  so  sind  nur  2  Modalitäten  bei  ihrer  Anwendung 
zulässig:  entweder  man  misst,  wenn  die  Flamme  eine  ganz  bestimmte  Höhe 
erreicht  bat,  oder  man  lässt  die  Kerze  frei  brennen  ohne  die  geringste  Aen- 
derung  mit  derselben  vorzunehmen,  und  misst  nachdem  die  Kerze  mindestens 
10  Minuten  gebrannt  hat  Lässt  man  ein  theilweises  oder  unter  Umständen 
gestattetes  Putzen  des  Dochtes  zu,  so  ist  der  Willkür  des  Experimentators 
freie  Hand  gelassen  und  die  constante  Einheit  wird  zu  einer  variabeln«  Die 
erste  Frage,  welche  ich  zu  beantworten  gesucht,  ist  die,  in  wie  weit  ist  die  Flamme 
einer  ond  derselben  Kerze  eine  constante  Lichtquelle;   wenn  dieselbe 


*)  Seitdem  ist  unter  dem  Titel:  ,|die  photometrisoheD  Stndieo  des  Herrn  Dr.  Bfldorif* 
ia  diesem  Joam.  Ton  S.  Elster  ein  Anfrstz  erschienen,  welcher  mir  weder 
Bseh  Form  noch  Inhalt  im  einer  Gegenbemerkung  Yersnlsssang  giebt. 
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frei  brennt?  Meine  Versuche  erstrecken  sich  Vorzugs  weise  auf  die  bekaDiite 
eDgUsche  Normalwallrathkerze,  auf  die  auf  Veranlassung  des  Vereina  der 
Gaafaehmäonei-  in  München  angefertigte  Stearinkerze  (vergL  d.  Jouru.  1866 
S,  502),  auf  einige  im  Handel  vorkommende  Stearin-  und  ParafiPiokerzeD, 
sowie  auf  die  von  der  Versammlung  der  Gasfachmänoer  in  Coburfr  als 
Normalkerze  in  AusBiclit  genommeuen  Paraflfinkerzen*  Wachskerzen  habe 
ich  atB  anerkannt  untauglich  nicht  weiter  berücksichtigt. 

1,  Zur  Beurtheiluog  der  Conatanz  der  Liclitstärke  einer  Flamme  w&re 
ohne  Frage  das  correcteate  Mittel  der  photometrische  Vergleich  derselben 
mit  irgend  einer  andern  conatanten  Lichtquelle.  Allein  die  Herstellung 
einer  solchen  ist  bis  jetzt  tlber  das  Stadium  eines  Wunsches  nicht  hinauft- 
gekorameUj  da  es  uns  an  einem  bestimmten  Kriterium  für  die  Beurtheiluog 
der  Constanz  einer  Lichtquelle  durchaus  fehlt.  Ich  versuchte  desshalb  eine 
andere  Eigenschaft  der  Flamme,  welche  mit  der  Leuchtkraft  in  einer  ge- 
wissen Bezit:?himg  steht,  zum  Gegenstand  der  Messungen  zu  machen  und 
aus  der  Constanz  oder  Veränderlichkeit  dieser  Eigenschaft  einen  Schlnsa 
auf  die  Leuchtkraft  zu  ziehen.  Bekanntlich  bedient  mau  sich  Bcbou  seit 
langer  Zeit  der  Höhe  der  Flamme  eines  Einlochbrenners  zur  Beurtheilung 
der  GtUe  des  Leuchtgaaes.  Wenn  sich  hiergegen  auch  einige  Einwände 
erheben  lassen,  so  ist  es  doch  im  Allgemeinen  richtig,  dass  unter  sonst 
gleichen  Verhältnissen  bei  Anwendung  desselben  Materials  die  Lichtstärke 
mit  der  Flammenhöhe  steigt  und  fällt,  Deshalb  habe  ich  zunächst  unter- 
sucht,  in  wie  weit  die  Flamme  ein  und  derselben  Kerze  eine  constante 
Höhe  zeigt  Zu  dem  Ende  wurde  die  Kerze  dicht  vor  einer  vertikalen 
Millimeter-Scala  aufgestellt  und  die  Flammenhöhe  mit  Hilfe  eines  Fernrohrs 
gemessen,  Es  ist  dieses  Beobachten  aus  der  Ferne  durchaus  nothwendig, 
da  beim  Messen  der  Flammenhöhe  mittelst  eines  Zirkels  oder  ähnlichen 
Instrumentes  ein  Flackern  der  Flammen  unvermeidlich  ist.  Bei  dieser  Art 
der  Messung  erhält  man  als  Flammenhöhe  den  senkreihten  Abstand  von 
der  durch  den  obersten  Kerzenrand  gelegten  Horizontalebene  von  der  Spitze 
der  Flamme.  Es  wurde  die  Flammeohöhe  von  Minute  zu  Minute  notirt, 
nachdem  die  Kerze  schon  20  Minuten  ungehindert  gebraunt  hatte.  Nach 
5  Beobachtungen  trat  eine  Pause  von  15  Minuten  ein  ,  während  welcher 
die  Kerze  ruhig  weiter  brannte,  dann  wurde  wieder  5  Min»  lang  von  Min. 
zu  Min.  beobachtet  u.  s.  w. 

Eine  Wallrat hkerze  (englische  Normalkerze),  wie  solche  in  Berlin 
bei  den  photo metrischen  Messungen  des  von  den  städtischen  Anstalten  ge- 
lieferten Leuchtgases  als  Einheit  zu  Grunde  liegt^  ergab  folgende  Flammen- 
höhe in  Millimetern: 

53,  53,  54,  53,  54,  ]  52,  52,  53,  52,  51,  |  54,  55,  54,  54,  56, 
52,    53,    Ol,    52,    51,  |   51,    5L    52,    53,    53, 

Eine  andere  Wallrat  hkerze  aus  demselben  Paqnet  ergab: 
51,    50,    51,    51,    51,   I   49,    50,    50,    50,    51,   [   50,    49,    49,    49.    50, 
51,    50,    49,    49,    49.  |   50,    51,    51,    bO,    50, 


^ 
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Eine  dritte  Wallratbkerze  ebenfalls  ans  demselben  Paqnet: 
56,    53,    53,    52,    52,  |   53,    54,    56,    54,    56,    |  54,    54,    54,    54,    64, 
55,    54,    55,    55,    55,  |   52,    51,    52,    53,    53, 

Aehnliche  Zablenreihen  habe  ich  bei  anderen  Versuchen  mit  derselbeii 
Kerzeosorte  erhalten,  die  Höhe  des  Dochtes  schwankte  dabei  zwischen  10 
nnd  12  Millimetern,  ohne  dass  sich  oin  bestimmter  Zusammenhang  zwischen 
der  Dochthöhe  und  der  Flammenhöhe  hätte  erkennen  lassen.  Die  Schwank- 
ungen in  der  Flammenhöhe  liegen  bei  der  ersten  Kerze  zwischen  51  und 
55,  bm  der  zweiten  zwischen  49  und  51  und  bei  der  dritten  zwischen  51 
und  56.  Es  folgt  also  aus  diesen  Versuchen  tdr  die  Flammenhöhe  der 
engl.  Normalwallrathkerze  eine  Schwankung  zwischen  49  bis  56  oder  um 
7""  d.  h,  um  circa  Vj  ihrer  Höhe. 

Da  die  Wallrathkerzen  schwach  conisoh  sind,  indem  sie  an  einem  Ende 
20,  am  andern  21'"'*  Durchmesser  haben,  so  versuchte  ich,  ob  diese  Ver- 
schiedenheit in  der  Dicke  der  beiden  Enden  die  Flammenhöhe  beeinflusse* 
Eine  am  untern  Ende  angezündete  und  in  ähnlicher  Weise  wie  oben  beob- 
achtete Kerze  ergab  Flammenhöhen,  welche  sich  durchaus  innerhalb  der 
oben-  angegebenen  Grenze  hielten ,  so  dass  also  in  dieser  Beziehung  kein 
bestimmter  Einfluss  der  verschiedenen  Dicke  nachweisbar  war.  Wurden 
aber  Wallrathkerzen  aus  einer  altern,  vor  etwa  4  Jahren  erfolgten  Sendung 
der  Beobachtung  unterworfen,  so  wurden  von  den  obigen  abweichende  Zahlen 
erhalten.  Die  Flammenhöhe  einer  Kerze  älterer  Sendung  schwankte  zwischen 
45  und  52"^.  Es  geht  hieraus  aber  hervor,  dass  die  Wallrathkerzen  in  der- 
selben Fabrik  nicht  zu  allen  Zeiten  von  gleicher  Qualität  hergestellt  werden. 

In  ganz  derselben  Weise  wurden  Kerzen  von  anderem  Material  unter- 
sucht, und  ich  fand  durch  ähnliche  Beobachtungsreihen  wie  die  für  die  Wall- 
rathkerzen angegebenen,  dass  die  Flammenhöhe  schwankte  bei: 

Stearinkerzen,  Münehener  Probekerzen,  welche  ich  der  Freund- 
liehkeit  des  Hrn.  Director  Schiele  verdanke,  Sechser,  bei  3  verschiedenen 
Kerzen  zwischen : 

50  und  54       52  und  57        51  und  54— 
Stearinkerzen  derselben  Sorte,  Vierer,  bei  zwei  Kerzen  zwischen: 

55  und  58        53  und  58"» 
Stearinkerzen  von  Moiard  in  Berlin,  Sechser,  zwischen: 

50  und  53        49  und  63        54  und  56— 
Stearinkerzen  von  RöcU  in  München,  Sechser,  zwisehen: 

53  und  55        53  und  56— 
Paraffinkerzen  von  H.  Dr.  Hübner  in  Zeitz,  Vierer,  zwischen: 

46  und  60        48  und  55— 
Paraffin kerzen  derselben  Sorte,  Sechser,  zwischen: 

46  und  54— 
Paraffinkerzen  beste  in  Berlin  käufliche,  Sechser,  zwischen: 
62  und  76       50  und  59-"" 
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Wachskerze.     Achener  Probekerze,  Sech  ßer ,  zw  isehen : 

55  ond  69""" 

Bei  den  beiden  letzten  Kerzen  war  die  Beobacbtuug  sehr  unsicher,  die 
Kerzen  flackerten  nnd  die  Flamme  lief  in  eine  ganz  allmälig  verschwindende 
Spitze  au3.  Ea  würde  der  Wahrheit  wenig  entsprechen,  wollte  man  die 
Mittel  aus  diesen  Zahlen  als  mittlere  Flammeohöhe  bezeichnen,  es  zeigen 
diese  Zahlen  die  Extreme,  zwischeo  denen  die  Höhe  derselben  überhaupt 
schwankt.  Es  geht  aber  aus  diesen  McBsyngen  der  Flammenhöhe  hervor, 
idkuSf  wenn  man  annimmt^  mit  der  Äeuderuug  in  der  Flammen  höhe  trete  eine 
Äenderung  der  Lichtstärke  ein,  eine  Kerzen  flamme  bei  freiem 
Brennen  keine  constante  Einheit  für  photomet  ris  che  Mesa- 
nngen  sein  kann. 

2)  Da  es  uns  an  Versuchen  fehlt,  in  welcher  Beziehung  die  Flammen* 
höhe  zur  Lichtstärke  steht  (ich  werde  unten  auf  diesen  Punkt  zurück  kommen), 
Bo  habe  ich  geglaubt,    nachweisen  zu  müsaen,    dasa    die  Schwankungen    in 
der  Flammenhöhe  von  ähnlichen  Schwankungen  in  der  Licbtstärke  begleitet 
sind*     Ich  habe  deshalb  die  Flammen  der  verschiedenen  Kerzen  bei  freiem 
Brennen  längere  Zeit  photometriach  mit  der  Flamme  eines  Ärgaudbrenners 
verglichen  ,   welcher  wie  früher  beschrieben  hergerichtet  war    imd  alle   nur 
möglichen  Garantien  für  eine,  wenn  auch  nur  stundenlange  constante  Licht* 
stärke  bot.     Nachdem  die  Kerze  10  Min.  gebrannt  hatte  und  der  Docht  an 
der  Spitze  in    vollem  Glimmeo  war,    wurden,    ohne   während    der  ganzen 
Verauchszeit    auch    nur    das  Geringste    aa  der  Kerze  zu  ändern,    während 
5  Minuten  von  Minute  zu  Minute  je  3  Messungen  hintereinander   gemacht, 
indem  der  Papierschirm    mit  der  Kerze  abwechselnd  von  rechts  nach  link« 
und  umgekehrt  verschoben  wurde.    Da  dieses  Verschieben  mit  sehr  geringer 
Geachwindigkevt  geschieht,  so  ist  der  dadurch  allenfalls  entstehende  Luftzug 
von  keinem  Einfluss,    die  Spitze   der  Flamme  biegt  sich  um  ein  Geringes 
zur  Seite,   kommt  aber,  sobald  die  Bewegung  aufhört,  sofort  ohne  weitere 
Schwankung  in  die  senkrechte  Stellung.     Jede   einzelne   der   3   zusammen- 
gehörigen Messungen  nahm  kaum  10  Sekunden   in  Anspruch.     Nach  5  sol- 
cher Messungen  wurde  5  Minuten  pausirt^  während  die  Kerze  ruhig  weiter 
brannte^  und  dann  aufs  Nene  von  Minute  zu  Minute  5  Beobachtungen  gemacht« 
Ich  brauche  wohl  nicht  zu  erwähnen,  dass  diese  wie  die  folgenden  Messungen 
mit  dem  Bunaen'schen  Fhotometer  in  dar  früher  von  mir  beschriebenen  Form 
angeatellt  wurden,  und  dasa  dabei  das  in  der  vorigen  Mittheilung  als  das  em* 
pfindlichste  erprobte  Papier  angewandt  wurde.     In  Bezug  auf  dieses  Papier 
erlaube  ich  mir  die  nachträgliche  Bemerkung ,  daas  ich  darauf  aufmerksam 
gomacbt  worden    bin^    daas    von   dem  Biacbofpapier   mehrere   verschiedene 
Sorten   im  Handel  vorkommen,    welche    sich    nur  durch  ihre  Starke  unter* 
flcheiden.     Daa  Papier  von  mittlerer  Dicke  eignet  sich,  wie  mir  dieses  auch  I 
Bchou    durch  Beobachtung  Anderer    bestätigt   ist,   für  unsere  Zwecke   am 
besten.    Bei  Anwendung  einer  Normal  wall  rathkerze   wurden  folgende 
Zahlen  erhalten: 
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14,7    14,8    14,9 

15,6    15,6    15,6 

13,9    13,8    13,8 

15,7    15,9    15,9 

15,0    15.1    15,1 

15,9    15,7    15,8 

14,5     14,6    14,4 

15,7    15,6    15,5 

15,0    14,9    14,9 

15,5    15,5    15,5 

16,0    15,2    15,3 

16,5    16,4    16,5 

14,8    14,9    14,9 

15,6    15,7    16,6 

16,2    16,3    16,1 

17,1    17,0    16,9 

14,6    14,5    14,4 

15,8    15,7    15,7 

16,0    16,0    16,1 

17,4    17,3     17,5 

15,2    15,4  '15,3 

17,5    17,5    17,3 

16,9    17,1    17,0 

15,7    15,8    15,7 

15,1    15,1     15,2 

17,2    17,2    17,4 

16,5    16,4    16,3 

15,4    15,5    15,5 

15,4    15,3    13,5 

17.2    17,3    17,2 

16,0    16,1    16,0 

15,4    15,6    15,6 

15,1    15,2    15,4 

17,4    17,4    17,4 

15,8    15,8    15,7 

15,2    15,0    15,1 

15,0    15,1    15,0 

17,0    17,2    17,2 

16,0    16,1    16,0 

15,2    15,3    15,2 

Da  ich  mich  von  der  OrösBC  des  BeobacbtungsfeblerB  durch  Vergleich- 
ung  des  Argandbrenners  mit  dem  EiDlocbbreoDer  von  coDstanter  Flammen- 
h5be,  wie  ich  solches  früher  beschrieben ,  überzeugt  hatte  und  denselben 
ebenso  wie  früher  zu  0,15  vom  Mittel  gefunden  hatte,  so  sind  die  Ab- 
weichungen obiger  Zahlen^  selbst  wenn  man  diesen  Beobachtungsfehler  in 
Bechnnng  zieht,  sehr  erhebliche;  es  kommen  sogar  bei  den  innerhalb  der- 
selben 5  Minuten  angestellten  Messungen  Abweichungen  vom  Mittel  von 
1,0  vor,  d.  h.  bei  einem  Durchschnitt  von  15,0  Einheiten,  Vi§  vom  Ganzen 
oder  nahezu  7  pCt. 

Von  den  Messungen  mit  anderen  Kerzen  mag  es  genügen,  die  Mittel 
aus  den  3  zusammengehörigen  Beobachtungen  herzusetzen.  Dieselben  wer- 
den ein  Bild  von  der  Veränderung  in  der  Lichtst&rke  der  Kerzenflamme 
geben,  welche  im  Laufe  einer  Stunde  eintreten. 

Stearinkerzen  Münchener,  Sechser. 
18^  18,7  13,4  13,8  14,1  |  15,5  15,4  15,1  14,8  15,0 1 14,7  14,5  14,2  14,6  14,6 
15,5  16,2  15,5  15,6  15,4  j  15,9  16,0  16,8  16,0  15,9  j  15,4  15,2  16,9  16,3  16,5 

16.5  16,4  16,0  15,8  16,4 

Stearinkerzen  von  RöcU  in  München,  Sechser. 
16,0  14,8  14,7  14,4  14,7  |  14,7  14,5  14,9  14,5  14,4 1  16,5  16,4  16,4  16,2  16,8 

15.6  15,4  15,2  15,7  15,4  |  14,7  14,6  14,6  14,9  15,1  1 16,4  16,6  16,7  17,1 16,8. 
Stearinkerzen  von  Motard  in  Berlin. 

16.0  15,0  15,2  15,4  15,4  |  16,0  15,9  16,2  16,5  16,4 1 16,5  17,0  16,8  16,2  16,5 

16.1  16,2  16,6  16,6  15,2  |  14,6  14,8  15,2  15,6  15,5 1 15,0  15,1  15,6  15,5  15,3. 
Paraffinkerzen  von  Hübner  in  Zeitz,  Vierer. 

14^  14Ji  14ß  14,2  14^  |  14,2  14,1  14,2  14,3  14,3 1  13,6  13,7  13,6  13,8  13,7 

18.8  18,7  Hl  14,1  14,8  |  18,2  13,3  13,6  13,2  13,4 1 14,4  14,6  14,1  14,1  13,9. 
Paraffinkerzen  von  BUbner,  Sechser. 

16.9  16,6  16,3  16,4  15,4  |  16,3  14,9  14,6  14,2  14,2 1 16,0  15,0  15,5  15,7  16,9 
16^4  16^  16,6  16,6  16,6  |15,5  16,5  15,3  16,2  16,4  |16,7  16,0  15,9  16,1 16,0. 

Die  Beobachtungen  mit  den  verschiedenen  Kerzen  gestatten,  als  zu 
rerschieclenen  Zeiten  angestellt,  keinen  Vergleich  auf  die  relative  Lichtst&rke 
der  Kerzen.  E!s  geht  aber  aus  diesen  Zahlen  das  Resultat  hervor,  dass  die 
Kerzen  bei  freiem  Brennen  eben  solche  Schwankungen  in  der  Lichtstärke 
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zeigen ,  wie  sie  dieses  in  Bezng  auf  ihre  FtammeDhölie  tbuDj  so  dass  aocli 

aus  diesen  Mesenugeii  folgt ,  dass  von  den  unter  Buchten  Kerzea 
sich  keine  bei  freiem  ßrenueo  als  Einheit  von  auch  nur  an- 
nähernder Constanz  ergibt* 

3)  Nach  diesem  negativen  Resultate  entstand  die  Frage ,  in  me  weit 
eine  Kerze  ab  constante  Lichtquelle  anzusehen  sei,  deren  Flamtnenhöhe 
eine  ganz  bestimmte  ist.  Bekanntlich  wird  nach  den  früheren  Vorschriften 
für  die  photometrischen  Messuugen  in  England,  welche  auch  von  manchen 
deutschen  Gasanstalten  adoptirt  sind,  als  vorschriltsmässige  Flanimenhohe 
der  Norraalwallrathkerzen  die  Höhe  von  ly»  Zoll  engl.,  das  ist  =  44^5"* 
angenommen.  Es  ist  mir  uicht  bekannt ,  ob  man  aus  besonderen  Gründen 
gerade  diese  Höhe  gewählt  hat      Es  schien  mir  aber  nicht  unzweckroäi*si 


lg. 


bei  meinen  Versuchen  eben  diese  Flamraenhöhe  beizubehalten,  falls  nicht 
besondere  Gründe  eine  andere  Flanimenhohe  als  zweckmässiger  erscheinen 
Hessen«.  Wenn  man  einer  in  vollem  Brennen  beg-riffeuen  Kerze  den  Docht 
ziemlich  stark  abschneidet^  so  wird  die  Flammenhdhe  selir  bedeutend  herab- 
gedrückt, aber  mit  der  Zeit  wäehst  dieselbe  ganz  allmalig^  bis  sie  nach 
einiger  Zeit  eine  Höbe  erreicht,  um  welche  sie  bald  mehr,  bald  weniger 
schwankt.  Es  schien  mir  nicht  ohne  Interesse  zn  untersuchen ,  ob  die 
Flammenhöhe  einer  solchen  stark  geputzten  Kerze  stetig  wächst  oder  ob 
ea  vielleicht  eine  bestimmte  Flamnienhöhe  gibt,  welche  eine  längere  Dauer  l 
als  jede  andere  zeigt.  E^  würde  dann  diese  Flammenhöhe  am  zweck- 
massigsten  als  Normalhöhe  bei  photometrischen  Messungen  zu  Grunde  ge- 
legt werden.  Es  wurde  deshalb  einer  VV  a  1 1  r  a  t  h  k  e  r  z  e  der  Docht  stark  abge* 
schnitten  und  die  Flammenhöhe  von  30  zu  30  Sekunden  in  derselben  Weise 
mit  Hülfe  eines  Fernrohres  gemessen,  wie  ich's  oben  beschrieben.  Die  Be- 
obachtung wurde  noch  eine  kurze  Zeit  fortgesetzt^  nachdem  der  Docht  an 
Beinern  äussersten  Ende  schon  zum  Glühen  gekommen  war.  Bei  einer 
solchen  Beobachtung  wurden  folgende  Flammenhöhen  in  Mm  erhalten: 
44,  44,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  53,  59,  59,  60,  60.  54,  55,  55,  55,  dai 
Doclitende  glüht,  55,  53,  52,  52,  54,  53. 

Der  Docht  wurde  wieder  abgeschnitten  und  eine  zweite  Beobacbtungs- 
reihe  angestellt: 

40,  41,  41,  42,  46,  47,  48,  49,  49,  51,  52,  52,  53»  53,  das  Dochtende  glttht, 
52,  52,  53,  50,  51,  52, 

Stellt  man  noch  mehrere  solcher  Versuchsreilien  mit  derselben  Wallrath- 
Kerze  erhalten  zusammen,  so  lässt  sich  keine  während  einer  längeren  Zett- 
dauer constante  Flarameuhöhe  erkennen.  Ebenso  war  das  Resultat  bei 
Stearin-  und  Paraöinkerzen.  Bei  den  Versuchen  mit  Stearin-  und  Paraffin- 
kerzen,  von  denen  4  auf  ein  Pfund  gehen,  also  verhältnissmäisig  dicker 
sind,  zeigte  sich  zwar  ein  etwas  langsameres  Wachsen  der  Flammenhöhe, 
als  bei  dünneren  Kerzen ,  aber  dieselben  zeigen  den  entschiedenen  Fehler^ 
dass  nach  dem  Putzen  des  Dochtea  sehr  oft  mehr  Substanz  geschmolzen  als 
verbrannt  wird,    die  beckenariige  Vertiefung  um  den  Docht  sich  ali^o    bald 
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mit  Flüssigkeit  fUllt  and  dadurch  ein  plötzliches  Sinken  der  Flammenhöhe 
eintritt.  Diesen  üebelstand  zeigen  besonders  die  Para£Finkerzen  nnd  wird 
deshalb  bei  Versachen  mit  denselben  die  Geduld  auf  eine  sehr  empfindliche 
Probe  gestellt.  Ea  lag  somit  kein  Grund  vor,  von  der  sonst  üblichen  Flammen- 
höhe von  44,5  "^  abzuweichen  und  habe  ich  alle  Kerzen  bei  dieser  Flam- 
menhöhe auf  ihre  Lichtstärke  untersucht.  Ob  schliesslich  nicht  andere 
Gründe  eine  andere  Flammenhöhe  vorziehen  lassen,  muss' einer  besonderen 
Erörterung  überlassen  bleiben. 

4.  Zunächst  untersuchte  ich,  ob  ein  und  dieselbe  Kerze  bei  piehren 
hintereinander  ausgefahrten  Messungen  verglichen  mit  derselben  Argand- 
flamme eine  Lichtstärke  gibt,  welche  nur  innerhalb  der  unvermeidlichen 
Beobachtungsfehler  Schwankungen  zeigt  Es  wurde  der  in  vollem  Brennen 
begriffenen  Kerze  der  Docht  so  weit  abgeschnitten,  dass  die  Flamme  zu- 
nächst eine  etwas  geringere  Höhe  als  44,5"°'  zeigte  und  dann  abgewartet, 
bis  sie  diese  Höhe  erreicht  hatte.  Um  diese  Höhe  sicher  und  bequem  zu 
messen,  ohne  sich  der  Flamme  nähern  zu  brauchen,  wurde  von  2  feinen, 
an  einem  verschiebbaren  vertikalen  Stift  befindlichen  Metallspitzen,  deren  Ab- 
stand genau  44,5"'°'  betrug,  die  untere  so  gestellt,  dass  sie  genau  auf  den 
untern  Rand  der  Flamme  zeigte.  Als  dieser  untere  Rand  der  Flamme 
wurde  die  Stelle  angesehen,  an  welcher  der  blaue  Theil  der  Flamme  unten 
am  Docht  beginnt  und  den  Docht  berührt.  Diese  Stelle  ist  auch  noch 
durch  das  Beginnen  des  Schwarzwerdens  des  Dochtes  markirt.  Sobald 
dann  die  Spitze  der  Flamme  die  obere  Metallspitze  berührte  oder  in  die- 
selbe Horizontalebene  gelangte,  wurden  rasch  3  Messungen  hintereinander 
ausgeführt,  welche  zusammen  höchstens  25  bis  30  Sek.  in  Anspruch  nahmen. 
Hatte  sich  während  dieser  Zeit  die  Höhe  der  Flamme  nicht  merklich  ge- 
ändert, so  wurden  die  3  Messungen  notirt  und  das  Mittel  aus  denselben 
als  die  wahre  Lichtstärke  angesehen.  Darauf  wurde  der  Docht  wieder  ab- 
geschnitten, die  untere  Spitze  eingestellt,  und  sobald  die  Flamme  die 
bestimmte  Höhe  erreicht,  wieder  3  Messungen  vorgenommen  und  so 
weiter  fort  bis  zu  10  Messungen.  Im  Folgenden  theile  ich  für  eine  Wall- 
rathkerze  die  ursprünglichen  Versuchszahlen  mit,  die  3  nebeneinander 
stehenden  Zahlen  sind  die  3  zusammengehörigen  Messungen,  aus  denen 
die  als  Mittel  angesehene  Zahl  sich  in  der  4.  Columne  befindet. 

Wallrathkerze.  Sechser. 

Mittel  Mittel 

18.0  12,8  12,9  12,9  12,7  12,8  12,8  12,8 
12,7  12,8  12,8  12,8  12,8  13,0  13.0  13,0 
12,9    13/)  13,0    13,0  12,9  12,8.  13,0  12,9 

13.1  13^0  13,1  13,1  12,9  12,9  13,0  12,9 
12,9    12,9  12,9    12,9  13,0  13,1  12,9  13,0 

Aus  ähnlichen  Versuchen  mit  andern  Kerzen  gebe  ich  nur  die  aus  je 
3  masammengehörigen  Messungen  erhaltenen  Mittel 
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14,1 

14,0 

14,0 

14,0 

14,1 

14,1 

14,0 

13,7 

14,3 

13,6 

12,6 

13,3 

Stearinkerze,  Müiichener^  Sechser. 

14,0     14,1     14,1     14,0     14,2     14,2     14,2 

StearinkerzoD  von  Motard.     SecliBer. 
14,0    13,9     14,0    14,1     13,9     13;9     14,2 

Paraffinkerze  von  Hübner,     Sechser, 
14,2     14,4     14,1     13,8     14,2    13,7     14,4 

Paraffinkerze  von  HUbner,    Vierer. 

13,7     13,2     13,3     13,6    13,0     12,7     12,9 

Bei  der  Wichtigkeit,  welche  die  zuletzt  raitgetheilten  Versuche  für  die 
Frage  haben,  welclier  von  den  untersuchten  Kerzen  bei  photometrischeo 
Messungen  als  der  congtantesten  Lichteinheit  der  Vorzug  vor  den  übriges 
gebühre,  habe  ich  diese  Verauclio  zu  verschiedcuen  Zeiten  wiederholt,  aber 
das  Resultat  war  stets  dasselbe,  wie  es  aus  obigen  Zahlenreihen  hervor- 1 
geht,  Wenn  es  wohl  keinem  Bedenken  unterliegt,  diejenige  Kerze  als  die 
constanteste  Lichteinheit  anzusehen,  welche  bei  einer  Reihe  hintereinander 
angestellter  Messungen  die  geringsten  Abwetchungen  zeigt,  so  verdien ea 
die  Wallrath-  und  Stearinkerzen  vor  den  ParafTinkerzen  den  unbedingtea 
Vorzug,  Während  in  den  obigen  Zahlenreihen  die  Schwankungen  bei  der 
untersuchten  Wallrathkerze  0,3,  bei  den  Stearinkerzen  0,2  und  0,3  Einheiten 
betragen,  zeigt  die  Paraffinkerze  Abweichungen  von  0,7  und  1,1  Ein- 
beiten,  so  dass  sich  unter  den  untersuchten  Kerzen  die  Paraffinkerzen  als 
die  zu  photometrischen  Zwecken  als  wenigst  geeignete  Einheit  herausgestellt 
haben«  Ea  geht  aber  aus  diesen  Versuchsreihen ,  welche  ich  leicht  durch 
noch  weitere  hätte  vermehren  können,  hervor,  bis  zu  welchem  Grade  der 
Genauigkeit  man  überhaupt  photometrische  Messungen  mit  Kerzen  von 
bestimmter  Flammen  höhe  anstellen  kann. 

Ich  sehe  voraus  ^  dass  ich  mit  meinen  Versuchen  dem  Vorwurf  nicht 
entgehen  werde,  dass  meine  Messungen  nichts  beweisen,  oder  wenigstens 
mangelhaft  seien,  indem  dieselben  zwar  bei  einer  bestimmten  Höhe  der  Flamme 
(44,5*°'"),  aber  nicht  angestellt  seien,  während  die  Flamme  ,,in  der  längsten 
Periode  normaler  Verbrennung**  sich  befunden  habe  Ich  muss  aufrichtig 
mein  vergebliches  Bemtlhen  gestehen,  mich  zum  Verständniss  dieser  Phrase 
emporz  u  seh  wingen . 

5}  Da  die  vorstehenden  Versuche,  angestellt  mit  ein  und  derselben 
Kerze,  zu  dem  Resultat  geführt  hatten,  dass  die  Wallrath-  und  Stearinkerzen 
bei  bestimmter  Flammenhöhe  eine  sehr  beledigende  Constanz  in  der  Licht- 
stärke zeigten,  während  die  beiden  Paraflflnkerzen  erbebliche  Schwankungen 
erkennen  liessen,  entstand  die  weitere  Frage»  ob  bei  hintereinander  ausge- 
führten Messungen  mit  mehren  Kerzen  derselben  Art,  aber  zu  verschiedenen 
Zeiten  fabricirt,  ähnliehe  con staute  Lichtstärken  erhalten  werden.  Es  wird 
wohl  kaum  nothwendig  sein  zu  erwähnen,  dass  diese  Frage  sich  nur  auf 
Stearin-  und  Wallratbkerzen  beziehen  kann,  da  bei  den  Paraffinkerzen  sich 
sehr  erhebliche  Differenzen  schon  bei  Messungen  mit  derselben  Kerze  her- 
ausgestellt hatten.     Und  in  der  Tbat  waren  auch  die  Abweichungen,  welche 
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ich  bei  Messungen  mit  mehren  Paraffinkerzen  hintereinander  ansgef&hrt  erhielt, 
so  erheblich;  dass  ich  diese  nicht  weiter  berücksichtigen  zu  müssen  glaubte. 
Von  den  Normalwallrathkerzen  standen  mir  einige  Exemplare  aus  verschie- 
denen seit  etwa  4  Jahren  erfolgten  Sendungen  zu  Gebote.  Von  Stearin* 
kerzen  habe  ich  mich  auf  die  der  HotardF sehen  Fabrik  in  Berlin  beschränkt^ 
die  ich  aus  der  hiesigen  Niederlage  derselben  zu  Terschiedenen  Zeiten  seit 
Jahresfrist  bezogen  habe. 

Sechs  verschiedene  Wallrathkerzen  wurden  auf  die  Weise  untersucht, 
dass  bei  jeder  derselben  4  mal  der  Docht  abgeschnitten  und  bei  der 
Flammenhöhe  von  44,5""  je  3  Messungen  ausgeftihrt  wurden.  Die  für  jede 
Kerze  angef&hrten  4  Zahlen  sind  das  Mittel  aus  je  3  zusammengehörigen 
Messungen. 
Kerze    1)    11,0    10,8    10,9    10,8  4)    10,9    10,9    10,9     10,9 

„        2)    11,0    10,9    10,8    10,9  5)    10,9    10,9    10,8    10,9 

„        3)    10,9    11,0    10,9    10,9  6)    11,0    103    10,8    10,9 

Bei  der  Untersuchung  von  8  verschiedenen  Stearinkerzen  von 
Mota^d  (Sechser)  erhielt  ich  als  Mittel  aus  je  drei  Messungen : 
1)  14,3  2)  14,4  3)  14,6  4)  14,4  5)  14,3  6)  14,3  7)  14,5  8)  14,4 
Diese  mit  äusserster  Sorgfalt  angestellten  Versuche  zeigen,  dass  auch 
bei  Anwendung  verschiedener  Exemplare  derselben  Kerzensorte  eine  be- 
friedigende Constanz  der  Lichtstärke  stattfindet. 

Ich  kann  nicht  umhin,  auf  einen  Punkt  noch  besonders  aufmerksam 
zu  machen.  Bei  den  obigen  Versuchen  mit  Stearinkerzen  habe  ich  mit  der 
Kerze  Nr.  1  zwischen  den  Versuchen  mit  den  andern  Nummern  Messungen 
angestellt  und  stets  dasselbe  Resultat  erhalten.  Wenn  es  schon  in  hohem 
Grade  wahrscheinlich  war,  dass  durch  die  früher  beschriebene  Vorrichtung 
eine  Argandflamme  von  stundenlanger  Constanz  herg^estellt  werden  konnte, 
ao  dürfte  durch  diese  Versuche,  bei  welchen  mit  derselben  Kerze  im  Laufe 
von  2  Stunden,  welche  Zeit  obige  Versuchsreihe  beanspruchte,  derselbe 
Wertb  erhalten  wurde^  die  Wahrscheinlichkeit  zur  Gewissheit  erhoben  sein. 
Es  mag  noch  erwähnt  werden,  dass  Versuche  mit  mehreren  Stearin- 
kerzen von  Roeckl  in  München,  demselben  Paquet  entnommen,  ebenfalls 
sehr  gut  übereinstimmende  Resultate  ergaben.  Ich  habe  geglaubt,  obige 
Versuche  anstellen  und  die  Resultate  derselben  veröffentlichen  zu  müssen, 
selbst  auf  die  Gefahr  hin,  mich  dem  Vorwurf  auszusetzen,  nichts  Neues  zu 
bieten;  indessen  soweit  meine  Kenntniss  der  einschlägigen  Literatur  reicht, 
ist  von  der  Veröffentlichung  derartiger  Versuche  bisher  nichts  bekannt,  und 
gelegentlioh  hingeworfene  Behauptungen  sind  noch  kein  Beweis  flir  ihre 
Richtigkeit 

6)  Da  die  bis  jetzt  mitgetheilten  Versuche  zu  verschiedenen  Zeiten  an- 
gestellt waren,  so  konnte  aus  den  Resultaten  der  einzelnen  Versuchsreihen 
kein  Schluss  auf  die  relative  Lichtstärke  der  verschiedenen  Kerzenflammen 
bei  gleicher  Flammenhöhe  gezogen  werden.  Es  war  zur  Entscheidung  der 
JBttwieanton  Frage,  in  welchem  Verhältniss  die  Lichtstärke  der 
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denen  Kerzenflammen  bei  gleicher  Flammeriht^he  flieht,  eine  besondere, 
Untersuchung  oöthig;  Zu  dem  Zweck  wurden  5  verschiedene  Kerzen  nach 
einander  mit  ein  und  derselben  Ärgandflamme  verglichen,  nämlich  eine 
Normal wallrathkerze,  eiue  Sechser-Stearinkerze  von  Motard,  eine  desgleicheii  i 
von  Mliüchen,  eine  Sechser-  und  eine  Vierer- Paraflfiukerze  von  Hühner, 
Die  Versuche  wurden  in  der  schon  meljrfach  erwähnten  Weise  angestellt 
und  dabei  wurde  noch  die  Voraichtsmassregel  gebraucht,  mit  einer  der 
Kerzen,  nämlicli  mit  der  Stearinkerze  von  Moiard  Me^^sungen  zu  Anfang, 
iti  der  Mitte  und  zu  Ende  jeder  Versuchsreilie  anzustellen.  Durch  die 
Uebereinstimmung  dieser  3  MesBnngen  erhielt  ich  die  Gewissheit,  dass  sich  , 
während  der  Dauer  der  Versuche  die  Intensität  der  Argandflamme  nicht  ge- 
Underi  hatte.  Die  mit  eben  genannten  5  Kerzen  erhaltenen  Messungen 
einer  Versuchsreihe  sind  in  Folgendem  zusammeogedtelit  nnd  aus  den  6 
einzelnen  Beobathtungen  das  hinten&tehendo  Mittel  berechnet 

Stearinkerze  von  Motard 
16,6     16,5     16,6 

Stearinkerze  von  München 
16,6    16,7     16,6 

Wallrathkerze 

15,2     15,3     15,4 

Paraffinkerze  Sechser 
15,5    15,4     15,4 

Paraffinkerze  Vierer, 
15,0     15,1     14,9 

Diese  Versuche  wurden  zu  verschiedenen  Zeiten  mit  eben  denselben 
Kerzen  wiederholt  und  um  die  Resultate  unter  sich  vergleichbar  zu  machen^ 
war  ea  nöthig,  die  für  eiue  Kerze  erhalteueu  Werthe  einer  bestimmten 
Zahl  gleich  zu  setzen  und  die  für  die  andern  Kerzen  erhaltenen  Werthe.  | 
danach  umzurechnen.  Ich  habe  hierbei  die  für  die  Stearinkerze  von  Matwrd 
erhaltenen  Werthe  ==:  Ib^O  gesetzt  und  die  andern  Zahlen  danach  reducirt* 
Die  folt^ende  Tabelle  entbält  die  Resultate  aus  6  Versuchsreihen  auf  diese  Weise 
umgerechnet  Bei  den  obigen  Versuchen  sind  die  reducirten  Werthe  neben 
die  Mittel  gestellt: 


Mittel 

16,7 

16,5 

16,6 

16,6  = 

:  15,0 

n 
16,5 

16,4 

16,5 

16,5 

14,9 

15,3 

15,3 

15,4 

15,3 

13,8 

15,0 

15,1 

15,0 

15^ 

13,7 

15,5 

15.5 

15,6 

15,3 

13,8 

8tear.  Mot.       Stear.  MUnch.       Waltratb.       Paraff.  VI. 

Paraff.  IV.         H 

15,0                   14,9                    13,8                13,7 

13,8              fl 

15,0                   14,9                    13,8                14,3 

13,5            H 

1                              15,0                   15,1                     13,6                14,2 

14,0            •■ 

,          '                      15,0                   15,0                     13,8                 14,5 

13,5            M 

15,0                   15,1                     13,8                13,9 

13,8            ^ 

15,0                    14,7                      13^,9                 13,7 

13,3             ■ 

Aus  den  in  dieser  Tabelle  zuaammongesteUten  Vereuchen  folgt,    daa%'^| 

die    Lichtstärke     der    Kerzen    verschiedenen 

Materials     beigl 

gleicher  Flamm  enhöhe  veracbiedeo  ist.     Wahrend  das  VerhäUnis*  ^^ 

iu  der  Lichtstärke  zwischen  den  Stearin-  und  Wallrathkerzen  ein  constantet  ^^ 
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ist,  ist  dieses  Verhältniss  zwischen  den  Stearin-  oder  Wallrathkerzen  und 
den  Paraffinkerzen,  wie  dieses  auch  ans  dem  früher  Mitgetheilten  zn  er- 
warten stand,  ein  schwankendes. 

Wenn  ich  über  die  durch  obige  Versuche  constatirte  geringe  Constanz 
in  der  Lichtstärke  der  Paraffinkerzen  eine  Vermuthung  aussprechen  darf, 
so  möchte  ich  dieselbe  vorzugsweise  in  der  Beschaffenheit  des  Dochtes 
snchen.  Es  muss  zwar  anerkannt  werden,  dass  diese  neuesten  Parafiin- 
kerzen  einen  sehr  bedeutenden  Fortschritt  in  der  Eerzenfabrikation  docu- 
mentiren,  so  dass  dieselben,  was  Eleganz  und  schönes  Licht  anbelangt,  fUr 
den  gewöhnlichen  Gebrauch  zu  dem  Vorzüglichsten  gehören,  was  wir  an 
Kerzen  besitzen  und  dass  dieser  Fortschritt  wesentlich  in  der  Beschaffenheit  des 
sehr  dünnen  Dochtes  liegt,  aber  für  unsere  Zwecke  dürfte  der  Docht  gerade 
zu  dünn  sein,  denn  bei  einem  Docht  von  solcher  Feinheit  ist  jede  auch  die 
geringste  Ungleichheit  im  Verhältniss  zum  ganzen  Docht  von  viel  'erheb- 
licherem Einfluss  als  bei  dickerem  Docht.  Ferner  will  ich  noch  nachträglich 
bemerken,  dass  bei  den  Versuchen  mit  bestimmter  Flammenhöhe  (44,5  Mm.) 
der  abgeschnittene  Docht  stets  senkrecht  in  der  Mitte  der  Flamme  stand* 
Es  ist  aber  bei  solch  dünnem  Dochte  unerreichbar,  dass  sich  derselbe  an 
der  Spitze  ganz  gerade  hält  und  eine,  wenn  auch  noch  so  kleine  Biegung 
der  Spitze  kann  von  Einfluss  auf  die  Leuchtkraft  sein.  Welchen  Einfluss 
aber  die  Stellung  des  Dochtes  hat,  geht  aus  Versuchen  hervor,  welche  ich 
mit  einer  Wallrathkerze  besonders  angestellt  habe.  Die  Kerze  brannte  frei, 
die  Spitze  des  Dochtes  war  wie  gewöhnlich  zum  Saume  der  Flamme  ge- 
bogen und  glühte;  war  dieses  glühende  Dochtende  dem  Papierschirm  zu- 
gewandt, so  ergab  das  Mittel  aus  10  Beobachtungen  13,4,  lag  der  gekrümmte 
Docht  mit  dem  Papierschirm  in  paralleler  Ebene  13,9  Einheiten. 

7)  Die  Bestimmungen,  welche  man  über  die  Eigenschaften  der  bei 
photometrischen  Messungen  als  Einheit  dienenden  Probekerzen  getroffen 
hat,  beziehen  sich  gewöhnlich  nur  auf  Material,  absolutes  Gewicht,  Länge 
und  Dicke  der  Kerzen.  Eine  wesentliche  Verbesserung  haben  diese  Vor- 
schriften durch  Bestimmungen  über  Consum  und  Flammenhöhe  erfahreut 
So  besteht  in  Berlin  für  die  photometrischen  Messungen  des  von  den  städti- 
schen Anstalten  gelieferten  Gases  die  Bestimmung,  dass  dabei  als  Probe- 
kerze die  englische  Normalwallrathkerze  anzuwenden  sei,  von  welcher  6  auf 
ein  Pfund  gehen  und  welche  einen  stündlichen  Consum  von  120  engl.  Gran 
(=  7,77  Grm.)  hat,  und  dass  die  Messungen  vorzunehmen  seien  bei  einer 
Flammenhöhe  von  IV4  Zoll  engl.  (=  44,5  Mm).  In  Bezng  auf  die  Fest- 
setzung dieses  bestimmten  Consumes  fehlt  die  Angabe,  ob  dieser  Consum 
stattfinden  soll,  wenn  die  Kerze  frei  und  ungeputzt  brennt,  oder  FOnn  die 
Flammenhöhe  die  bestimmte  ist.  Es  liegt  freilich  in  der  Nator  derjSachei 
dass  von  einem  stündlichen  Consum  der  Kerze  wohl  nur  die  I 
kann  9  wenn  dieselbe  frei  und  ungehindert  brennt.  DtM  di 
nicht  von  allen  Seiten  so  aufgefasst  wird,  dass  vielmek 
nisse  und  falsche  Vorstellungen  hierbei  obwalten^  gil 
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Stande  hervor»  dass  fast  jedes  Jahr  neue  Vorschläge  zurCouitriiktion  einer 
Kerzen  wage  bringt,  welche  den  Conanra  während  des  Pliolometrircn« 
feststellen  soll  und  dass  dann  Reduktionen  der  Lichtstärke  von  dem  be- 
obachteten auf  den  festgesetzten  Conflum  gemacht  werden.  Es  gibt  »u- 
nächut  keine  Methode  welche  den  Consum  einer  Kerze  bei  bestimmter 
Flammenhöhe  mit  auch  nur  annähernder  Genauigkeit  zu  messen  im  Stande 
wäre  und  alle  zu  diesem  Zwecke  construirten  Apparate  erheben  »ich  nicht 
über  das  Niveau  physikalischer  Spielereien  und  zeigen  meistens  wie  wenig 
Bieh  die  Erfinder  von  allen  dabei  in  Betracht  kommenden  physikalischen 
Erscheinungen  Rechenschaft  zu  geben  im  Stande  sind.  Bestirnmungcn  über 
den  stllndltchen  Consum  einer  Kerze  sind  anderen  Angaben  über  chemische 
und  phy^^ikalische  Eigenschaften  der  Kerzen  gleich  zu  steilen  und  haben 
nur  einen  Sinn,  wenn  man  den  bei  freiem  Brennen  stattfindenden  Verbrauch 
darunter  versteht.  Ueber  die  zur  Ermittelung  des  stündlichen  Consums 
anzuwendende  Methode  kann  wohl  kein  Zweifel  herrschen:  Es  wird  das 
Gewicht  einer  Kerze  mit  Hülfe  einer  Wage,  welche  bei  eiuer  Belastung 
von  etwa  200  Grm-  noch  1  Ceütigrarara  mit  Sicherheit  angibt,  bestimmt 
und  dann  die  Kerze  mindestens  'A,  besser  eine  volle  Stunde  brennen  ge- 
lassen und  das  Gewicht  wieder  bestimmt. 

In  welchen  Grenzen  sich  der  Consum  der  gebräuchlichen  Kerzen  be- 
wegt, wünschte  ich  durch  Versuche  featzustellen.  Es  ist  wohl  selbstverständlich, 
dasa  alle  Kerzen  vor  der  ersten  Wägung  so  weit  abgebrannt  wurden,  bis 
der  übliche  stumpfe  Kegel  am  obcrn  Ende  entfernt  war*  Die  nach  der 
Wägung  angezündeten  Kerzen  kamen  dann  auch  nach  wenigen  Sekunden  zum 
vollen  Brennen  und  die  Brennzeit  währte  genau  1  Stunde*  Zugleich  habe 
ich  das  absolute  Gewicht  bei  2  der  betreffenden  Kerzen,  wie  ich  solche 
den  Paqueteu  entnommen,  angegeben.  Bei  Angabe  des  stündlichen  Con- 
sumes  bezieht  sich  jede  Zahl  auf  eine  besondere  Kerze.  Ich  erhielt  fol- 
gende Resultate: 

Wallrathkerzen  (engl*  Normal-).  Angeblicher  Consum  12Ü  Gran  =. 
7,77  Grm. 

Absoluten  Gewicht:  74,82  und  74,90  Grm- 
Stündlicher  Verbrauch:  8,40    8,48    8,55    8,40    8,10    8,20    8,74 
8,21    ö,92    8,71    8,46  Grm. 

Wallrathkerzen  anderer  Sendung: 

Absolutes  Gewicht:  74,25  und  74,35  Grm. 

Stündlicher  Verbrauch:  7,95    8,04    7,30    8,57     7,50  Grm. 
Stearinkerzen  Müncheuer,  Sechser: 

Absolutes  Gewicht:  80,50  und  80,67  Grm. 

Stündlicher  Consnm:  10,08     10,60    9,97     10,00  Grm, 
Dieselben,  Vierer: 

Absolutes  Gewicht:  118,95  und  120,10  Grm, 

Stündlicher  Verbrauch:  10,65     10,24    10,44     11,00  Grm. 
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Stearinkerzen  von  Moiard  in  Berlin;  Sechser: 
Abaoiutes  Gewicht:  78,60  und  77,95  Grm. 

Stündlicher  Verbrauch:  10,50    10,10    10,06    10,07     10^    10,67 
9,88    10,35    10,22    10,45  Grm. 
Paraffink erzen  von  Hübner,  Vierer. 

Absolutes  Gewicht:  121,1  120,5  Grm. 
Stündliches  Cosum:  7,67    7,33    7,55    7,25  Grm. 
Dieselben,  Sechser: 

Absolutes  Gewicht:  77,32  und  77,71  Grm. 
Stündliches  Consum:  7,30  7,46  7,13  7,22  Grm, 
Diejenigen  Kerzen,  welche  mir  iu  hinreichender  Anzahl  zu  Gebote 
standen,  uro  aus  den  damit  angestellten  Versuchen  einen  Schluss  ziehen  zu 
können,  in  wie  weit  der  Consum  dieser  Kerzen  ein  konstanter  ist  —  die 
Wallrathkerzen  und  Stearinkerzen  von  Motard  -  zeigen  in  der  That  erheb- 
liche Schwankungen  im  Consum,  welche  bis  gegen  12Vo  gehen.  Es  geht 
hieraus  hervor,  dass  die  Forderung  eines  bestimmten  Consumes  zu  den 
Eigenschaften  der  Kerzen  gehört,  welche  nur  innerhalb  ziemlich  weiter 
Grenzen  zutreffen,  zumal  da  ähnliche  Versuche,  welche  Ich  mit  derselben  Kerze 
kurz  hintereinander  anstellte,  ähnliche  Abweichungen  im  Consum  zeigten. 
Das  „Journ.  of  Gas  Lighting"  vomS/Jan.  1869  enthält,  eine  Instruktion 
für  die  Prüfung  des  Gases  in  London,  in  welcher  der  stündliche  Normal- 
consum  der  Probekerzen  auf  120  Gran  festgesetzt  wird  mit  einer  erlaubten 
Abweichung  von  5  Gran.  Wie  wenig  die  englischen  Normalwallrathkerzen 
dieser  Anforderung  genügen,  geht  aus  obigen  Zahlen  hervor:  115  Gran 
=  7,45  und  125  Gran  =  8,10  Grm. 

8.  Oben  habe  ich  der  Reduktion  der  Lichtstärke  nach  dem  Consum 
der  Probekerze  erwähnt.  Ich  halte  eine  solche  Reduktion  für  eine  durch- 
aus unzulässige.  Dass  die  Leuchtkraft  dem  Consum  proportional  ist,  ist 
wenigstens  für  Kerzenlicht  eine  durch  keinen  Versuch  beglaubigte  Behaupt- 
ung. Wenn  es  erlaubt  ist  hier  einen  Schluss  aus  anderen  analogen  That- 
sachen,  welche  durch  Versuche  begründet  sind,  zu  ziehen,  so  findet  eine 
solche  Proportionalität  nicht  statt.  Aus  Versuchen,  welche  Hr.  J.  H,  Schillmg 
(Jonrn.  f.  Gasbel.  1860.  S.  241)  angestellt  hat  um  die  Beziehung  zwischen 
dem  Gasconsum  und  der  Lichtstärke  eines  Schnittbrenners  kennen  zu  lernen, 
geht  hervor,  dass  die  Lichtstärke  in  weit  stärkerem  Verhältniss  zunimmt 
als  der  Consum.  Ich  kann  das  Resultat  dieser  Versuche  nur  bestätigen 
und  noch  hinzufügen,  dass  auch  beim  Argändbrenner  dasselbe  stattfindet, 
denn  ich  erhielt  mit  demselben  bei  folgendem  Consum  die  darunter  stehende 
relative  Lichtstärke: 

Consum:  2        3        4        5        6  c' 

Lichtstärke:   1,8     5,0     8,6    12,0   15,0 
d.  h.  während  sich  die  verschiedenen  Consume  verhalten  wie 
2:3:4:5:6    stehen  die  zugehörige  Lichtstärke  im  Verhältniss  von 
2:6^:  9,5  :  18,3  :  16,6. 
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Es  würde  freilich  correkter  sein,  äholiche  Versuche  mit  einem  Einloch- 
breoner  anzuiitellen,  da  deaaen  Flamme  der  Kerzenäainnie  älnittcher  ist  und 
ich  habe  auch  wiederholt  solche  Ver&uche  an^e&teüt^  welche  alle  übereiu- 
fltiramend  eine  stärkere  Zunahme  in  dir  Lichtstärke  als  dem  Conanm  eot- 
spricht  erkeuoen  lasserj^  wodu  dieses  Resultat  auch  nicht  so  eklalaot  auf- 
tritt, wie  bei  anderen  Brennern. 

Ich  weiss  sehr  wohl,  dasa  man  bei  gewissen  Rechnungen,  welche  auf  j 
der  Annahme  eiuer  soli^hen  Proportionalität  beruhen .  innerhalb  gewisser 
Greozen  keinen  zu  erheblichen  Fehler  begeht,  aber  ich  kano  die  Bemerkung 
nicht  unterdrücken,  daes  mau  eine  solche  Proportioualität  als  Axiom  hin- 
zustellen ebenso  wenig  berechtigt  ist,  als  den  Satz,  dass  die  Fiammenhöhe 
eiuer  Kerze  der  Lichtstärke  proportional  sei,  als  da^s  Resultat  augestellter 
Versuche  auszusprecbeu.  Versuche,  welche  ich  über  die  Beziehung  der 
Flammenhöhe  zur  Lichtstärke  mit  Hülfe  eines  Eiulochbrenners  angestellt 
habe,  lassen  eine  solche  Proportion atitfit  durchaus  nicht  erkennen. 

Immerhin  mag  man  einen  bestimmten  stündlichen  Cousum  als  eine 
charakteristische  Eigenschaft  eiuer  Kerze  anseheu,  aber  es  ist  ganz  gleich- 
gültig, welcljen  Cousum  die  Kerze  während  des  Photometrirens  zeigt, 
wenn  tiur  das  eine  durch  Versuche  ausser  Zweifel  gestellt 
ist,  dass  diese  Kerze  bei  einer  bestimmten  Fiammenhöhe  eine 
für  unscreZwccke  hinreichend  cons^a  n  te  Lichtstärke  besitzt. 

9.  Den  obengenaonten  Eigenschaften,  welche  mau  von  den  zuphotometri* 
sehen  Messungen  anzuwendenden  Kerzen  gewöhnlich  verlangt,  lässt  sich 
noch  eine  anreihen ,  welche  mir  von  sehr  erliehlicber  Wichtigkeit  zu  sein 
scheint,  und  welcher  man  bisher  nicht  die  gebührende  Aufmerksamkeit  ge- 
widmet hat  Es  ist  dieses  der  Schmelzpunkt  des  Kerzenmaterials.  Wenn 
man  die  Angaben  verschiedener  Beobachter  über  den  Schmelzpunkt  eines 
bestimmten  Fettes  vergleicht,  so  findet  man  so  erhebliche  Abweichungen, 
dass  man  versucht  sein  möchte,  die  Schmelztemperatur  nicht  zu  den  coo- 
»tanten  und  charakteristischen  Eigenschaften  dieser  Körper  zu  rechnen. 
So  z.  B.  schwanken  die  Angaben  namhafter  Beobachter  über  die  Schmelz* 
temperatur  des  Wallraths  zwischen  42,7  und  50,0'*  C.  W^eun  diese  Differenzen 
auch  zum  Theü  ihren  Grund  in  der  verschiedenen  Reinheit  des  angewandten 
Materials  haben  mögen^  so  haben  sie  dies  noch  mehr  in  der  Methode,  welche 
bei  Bestimmung  des  Schmelzpunkte»  angewandt  wurde.  Die  Fetts ubB tanzen 
bieten  einer  genauen  Messung  des  Schmelzpunktes  erhebliche  Schwierig- 
keiten, da  dieselben  nicht  wie  andere  Körper  plötzlich  aus  dem  festen  in 
den  flüssigen  Zustand  übergehen,  sondern  meist  alle  Grade  des  Erweicbeos 
durchmachen-  Dazu  kommt  noch  ihr  sehr  geringes  WärmeleitungsvermögeOi 
in  I'olge  dessen  sich  Temperaturunterschiede  in  ihnen  nur  sehr  langsam 
ausgleichen*  Meistens  hat  man  in  Anbetracht  dieser  Eigenschaften  der  Fette 
deren  Schmelzpunkt  auf  die  Weise  bestimmt,  dass  man  dieselben  in  beider- 
seits offenen  Röhren  von  capillarem  oder  weiterem  Durcbmcsser  zugleich 
mit  einem  Thermometer  in  Wasser  laugsam  erwärmte  und  die  Temperatur 
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als  den  Schmelzpunkt  notirte,  bei  welcher  das  Fett  in  den  Röhren  darch- 
sichtig  wnrde  oder  sich  in  aufsteigende  Bewegung  setzte,  oder  man  hat  auch 
die  Thermometerkugel  mit  der  Fettsubstanz  überzogen  und  im  Wasserbade 
die  Temperatur  bestimmt,  bei  welcher  die  Kugel  durch  die  zusammen- 
flieasende  Fettschicht  durchblickt.  Versuchsreihen,  welche  ich  nach  diesen 
Metboden  anstellte,  ergaben  meist  erhebliche  Differenzen  und  ich  bin  zu 
der  Ueberzeugung  gekommen,  dass  man  am  zweckmässigsten  nicht  den 
Schmelzpunkt,  sondern  den  Erstarrungspunkt  bestimmt.  Ich  weiss  wohl, 
dass  Schmelz-  und  Erstarrungstemperatur  der  Fette  von  mehreren  Beobachtern 
als  verschieden  angegeben  werden,  ich  glaube  aber  den  Grund  hierfür  in 
den  meisten  Fällen  in  der  Methode  suchen  zu  müssen,  welche  in  Anwend- 
ung gebracht  wurde.  Aus  Versuchen,  welche  ich  angestellt  habe,  geht  her- 
vor, dass  die  Erstarrungstemperatur  sich  mit  weit  grösserer  Sicherheit  und 
Genauigkeit  bestimmen  lässt,  als  die  Schmelztemperatur.  Wenn  man 
als  Erstarrungspunkt  einer  geschmolzenen  Substanz  diejenige  Temperatur 
bezeichnet,  bei  der  die  Wärme,  welche  beim  Schmelzen  latent  geworden, 
wieder  frei  wird,  so  gibt  uns  diese  Definition  für  die  Methode  der  Messung 
wichtige  Fingerzeige.  Es  ist  nämlich  nur  nöthig,  den  Gang  eines  Thermo- 
meters, welches  in  der  geschmolzenen  Substanz  während  ihrer  Abkühlung 
taucht,  zu  beobachten.  Während  nämlich  das  Thermometer  Anfangs  ein 
stetiges  Fallen  zeigt,  wird  sein  Stand  bei  einer  gewissen  Temperatur  stationär, 
um  dann  wieder  zu  fallen.  Diese  Temperatur,  welche  das  Thermometer 
längere  Zeit  zeigt,  ist  der  Erstarrungspunkt  der  Substanz,  und  mehrere 
nach  einander  ausgeführte  Bestimmungen  dieser  Temperatur  weichen  um 
weniger  als  Vio  Orad  von  einander  ab.  Es  ist  aber  bei  Anstellung  dieser 
Versuche  eine  Vorsichtsmassregel  unerlässlich,  nämlich  die  Flüssigkeit  wäh- 
rend des  Erkaltens  tüchtig  umzuschüttein ,  wobei  selbstverständlich  eine 
solche  Menge  derselben  zu  nehmen  ist,  dass  die  eingetauchte  Thermometer- 
kugel  nicht  entblösst  wird.  Die  Fette  zeigen  nämlich  das  bekannte  Phä- 
nomen der  Ueberkältung,  welches  besonders  bei  Salzlösungen,  wie  ich  in 
Foggendorff's  Annalen  der  Physik  und  Chemie,  Bd.  114  S.  63,  und  Bd.  116 
S.  Ö5,  nachgewiesen  habe,  in  hohem  Masse  stattfindet,  d.  h.  sie  lassen  sich 
ohne  zu  erstarren,  mehrere  Grade  unter  ihren  gewöhnlichen  Erstarrungs- 
punkt abkühlen.  Tritt  dann  das  Erstarren  ein,  so  steigt  die  Temperatur 
meist  bis  zu  dem  regulären  Erstarrungspunkt.  Dieses  Ueberkälten  wird 
durch  Schütteln  vermieden,  zumal  dabei  an  den  kälteren  Gefässwänden 
Theilohen  der  Fettsubstanz  fest  und  in  der  Flüssigkeit  umher  bewegt 
werden. 

Die  Bestimmung  der  Erstarrungstemperatur  habe  ich  in  folgender  Weise 
ausgeführt:  In  Glaskölbchen  von  etwa  160  bis  200  CC.  Inhalt  brachte  ich 
80  viel  der  Fettsubstanz,  dass  dieselben  zu  Va  gefüllt  waren.  Durch  EUn- 
tauchen  derKölbchen  in  Wasser  von  60  bis  80^0.  bewirkte  ich  daaSqbnialseo« 
Nachdem  dieses  erfolgt  war,  wurde  das  Gefläss  aus  dem  Wasser  enflirnj 
empfindliches    Thermometer    eingetaucht    und    unter  fbrtwAh 


582 


PhotometrUohe  Bttidien, 


schütteln  das  Sinken  der  Temperator  beobachtet.  Die  Temperator,  auf 
welcher  das  Therraoraeter  längere  Zeit  (meist  mehrere  Minuten)  stehen 
blieb,  wurde  rU  Erstarrungspunkt  notirt.  Im  Folgenden  habe  ich  die  Tem- 
peraturen notirt,  welche  ein  Thermometer  von  30  zu  30  Sekunden  zeigte, 
welches  iu  Stearin  von  Müu ebener  Kerzen  tauchte,  während  dasselbe  ODter 
Schütteln  sich  abkühltet 

60,0  56,8  56,7  56,4  56,25  56,25  56,25  56,25  56,25  56,25  56^ 
56,25    56,2    56,2    56,2    56,1     56,1    56,0    56,0    55,9  <»  C. 

Bei  der  vierten  Beobachtuog  hatte  sich  etwas  festes  Stearin  ausge- 
schieden,  welches  in  dem  flüssigen  Antheil  gchwamm,  bei  56,0°  war  die 
Masse  breiartig  und  bei  55,9''  kaum  beweglich.  Es  geht  aas  obiger  Zahlen- 
reihe hervor,  dass,  56,25**  eine  besonders  hervorragende  Temperatur  ißt,  auf 
welcher  durch  das  Freiwerden  der  latenten  Wärme  die  Masse  längere  Zeit 
verharrt.     Auf  dieselbe  Weise  erhielt  ich  als  Erstarrungstemperatur  für: 

Reinen  käuflichen  Wallrath  (Berger)  45,2'*  C. 

Wallrath  von  englischen  Normalkerzen  44,4  bis  44^5*. 

Stearin  der  Münchener  Kerzen  56^25 

Stearin  der  Kerzen  von  Motard  in  Berlin  49,6. 

Stearin  der  Kerzen  von  Rockl  in  München  55,5. 

Stearin  der  Kerzen  von  Typke  in  Berlin  563* 

Paraffin,  reinstes,  von  Hühner  in  Zeitz  54,0. 

ParalHn  der  Kerzen  von  Hiibner  in  ZeitB  53,8* 

Paraffin  der  Kerzen  von  Typkß  in  Berlin  50^6. 
Es  zeigt  sich  zunächst  ein   ziemlich   bedeutender  Unterschied    im  Er- 
starrungspunkt des  Stearins  obiger  Kerzen,  den  höchsten  Erstarrungspunkt 
zeigen    die  Kerzen    von  Ti/pke  und  die  Müuehener  Fabrikate.     Wenn  auch 
für  den  gewöhnlichen  Gebrauch  ein  hoher  Schmelzpunkt  zu  den  wünschens- 
werthen  Eigenschaften  einer  Kerze  gehört,   so  entsteht   hieraus    für  uoaera  i 
Zwecke  doch  dadurch  ein  Nachtheil,  dass  diese  Kerzen  niemals  mit  gleich« 
massigem  Bande  fortscbmelzen ,  es  bleiben  stets  kleine  GaÜerien  am  Rande] 
stehen,    welche  durch  plötzliches  Zusammenfallen   ein   momentanea  Sinkon 
der  Flamme  bewirken. 

Unter  den  oben  angeführten  Zahlen  wird  vielleicht  die  Verachiedenheit 
im  Erstarrungspunkt  des  reinen  Parraffios  und  der  Paraffinkerzen  voa 
Hühner  auffallen.  Ich  verdanke  beide  sowohl  das  reine  Paraffin  als  auch  ^ 
die  Kerzen I  welche  daraus  dargestellt  sind,  der  Freundlichkeit  des  Herrn 
Dr.  Hühner  und  zugleich  die  Notiiz,  dass  zu  den  Kerzen  das  Paraffin  einen  , 
Zusatz  von  27»%  Stearin  erhalte.  Es  ist  bekannt,  dass  dem  Parraffin  wie 
Wallrath  bei  der  Kerzenfabrikation  stets  ein  Zusatz  von  Stearin  oder  Wachs 
gemacht  wird,  welcher  nach  vorliegenden  Untersuchungen  bisweilen  ein 
ziemlicfa  beträchtlicher  ist.  Als  Grund  für  diesen  Zusatz  finde  ich  in  den 
einschlägigen  Lehrbüchern  unter  Anderem  die  Erhöhung  dea  Schmelzpunkts 
angeführt  Dieses  iat  jedoch  ein  Irrtbum  f  der  Schmelzpunkt  des  Paraffins 
wie  Wallratbs  wird  durch  den  geringaten  Zusatz   von    Stearin   erniedrigt 
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Es  gehört  di.ese  Erscheinung  seu  den  bekannten  Schmelspanktsemiedrig- 
UDgen  wie  wir  sie  am  Aofe'schen  und  Ifiooefschen  Metall  in  eklatanter 
Weise  sehen,  bei  welchen  das  Gemenge  einen  niedrigeren  Schmelzpunkt 
seigt  als  der  Bestandtheil,  der  den  niedrigsten  Schmelzpunkt  besitzt.  Ich 
fähre  hier  des  Interesses  wegen,  welches  der  Gegenstand  für  die  Kerzen- 
fabrikation  hat,  noch  einige  Versuche  an,  welche  ich  mit  Gemengen  von 
Paraffin  und  Stearin  angestellt  habe.    Ein  Gemenge  von 

40  Thl.  Paraffin  und     5  Thl.  Stearin  erstarrt  bei  53,3^0. 
40    „  „  „      10    „  „  „         „    52,4 

40    ,,         „         „      20    „         „  ,1         II    51,9 

^     n  }}  V        *^     P  >i  fj  u     4y,4 

40    #,  „  „      40    „  ,y  „  „    4o,ü 

40     ff  ;t  if       öü     „  ,,  „  „     4o,y 

Das  reine  Stearin  erstarrte  bei  56,2  und  das  Paraffin  bei  54,4^G.  Ebenso 
verhielten  sich  Gemenge  von  Wallrath  von  45,2  und  Stearin  von  56,2* 
Erstarrungstemperatur.    Ein  Gemenge  von: 

30  Thl.  Wallrath  mit    5  Thl.  Stearin  ersUrrte  bei  43,8K3. 
30    „  „  „    10    „  „  „         „    42,9 

30    „  „  ,,    15    „  „  „  „    4J,1 

Diese  Gemenge  zeigten  die  Erscheinung  des  Ueberkaltens  in  sehr 
hohem  Maasse  und  es  bedurfte  kräftigen  Schflttelus  um  den  Erstarrungs- 
punkt mit  Sicherheit  zu  bestimmen. 

Es  geht  aus  diesen  Versuchen  hervor,  dass  wir  in  der  Bestimmung  des 
Erstarrungspunktes  ein  schätzbares  Mittel  besitzen  um  die  Beschaffenheit 
des  Eerzenmaterials  zu  controlliren,  da  selbst  kleine  Zusätze  die  ErstarrungSr 
temperatur  wesentlich  alteriren.  Wenn  der  Unterschied  im  Erstarrungs- 
punkt der  verschiedenen  Stearinkerzen  auch  beträchtlich  ist,  so  ist  die  Licht- 
stärke dieser  Kerzen  von  sonst  gleichen  Dimensionen  bei  gleicher  Flammen- 
böhe  nicht  so  erheblich,  als  man  vielleicht  vermuthen  sollte,  da  aber  doch 
Unterschiede  vorhanden  sind,  so  scheint  es  mir  zweckmässig  einen  bestimm- 
ten Erstarrungspunkt  unter  die  Eigenschaften  der  Normalkerzen  aufzunehmen. 
Den  Einfluss  des  Dochtes  auf  die  Leuchtkraft  der  Kerzen,  welcher  von 
der  grössten  Bedeutung  ist,  vermochte  ich  bis  jetzt  nicht  in  den  Bereich 
meiner  Untersuchungen  zu  ziehen. 

Aus  vorstehender  Untersuchung  geht  als  Resultat  hervor: 

1)  dass  eine  Kerzenflamme  von  bestimmter  Höhe  eine  Ar  unsere  Zwecke 
constante  Lichtquelle  ist. 

2)  dass  von  den  gebräuchlichen  Kerzen  sich  nur  die  Wallrath-  und  Stev 
rinkerzen  zu  photometrischen  Messungen  als  Einheit  eignen« 

Wenn  auch  keine  dieser  beiden  Kerzen  einen  erheblichen  Vorsog  vor 
der  andern  beanspruchen  kann,  so  möchte  ich  mich  dooh  flir  dv 
aioer  bestimmten  Stearinkerze  aussprechen.    Beide  MaterialK 
mehrer  eigentlicher  Fette  resp.  Fettsäoren^  aber  ieh 
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mische  Zosammcnsetzurig  des  Stearins  eiee  viel  coDstantere  ist,  als  die  des 
Wallratha  zumal  zu  Kerzen  aus  letzterem  stets  ein  Zusatz  von  Stearin  oder 
Wachs  gemacht  wird*  Dazu  kommt  noch  der  nicht  zu  unterschätzende 
Umstand,  dass  die  Fabrikation  der  Stearinkerzen  als  eine  inländische  einer 
gewissen  Controlle  unterworfen  werden  kann  und  dadurch  eine  weit  grössere 
Garantie  für  die  Gleichraässlgkeit  der  Kerzen  geboten  wird. 


Beitrag  im  Reiuigiings-Frage 

von  R.  Cox. 

Man  nahm  fi'ilher  an,  dass  sich  bei  Einwirkung  von  Schwefelwasser- 
stoff auf  Eii^enoxyd  £iflens6squisulfurat  unter  Äbscheidung  von  Wasser  nach 
der  Gleichung; 

3 HS    h  Fe,0.  :=  Fe,S.  ^  3  HO 
resp.  wenn  man  ein  weiteres  Zerfallen  des  Elsensesquisulfurats  in  Eisen  und 
freien  Schwefel  postutirt: 

3  HS  +  Fe^Oa  ^  Fe.O,  -1-  3H0  +  S 
bilde. 

Die  Ansichten ,   welche  zu  dieser  Formel  führten  verdanken  ihren  Ur- 
sprung dem  Umstände,  dass  saure  wie  neutrale  Löi^imgen  von  Eiaenchlorid 
oder   Oxydsalzen    durch    Schwefel wasserstoflF   gemäss  obiger   ITormel   uoier 
Bildung  von  Cliloriir,  bezüglich  Oxydulsalzen,  zersetzt  werden  z.  B. : 
FevCl.  +  HS  :^  2  FeCl  +  HCl  +  S 

Die  Bichtigkeit  letzterer  Zersetzung  kann  wohl  nicht  angezweifelt  wer- 

den,  da  darauf  eine  sorgfäUig  geprüfte  und  vielfach  bewährte  Methode  der 
quantitativen  Bestimmung  des  Eisenoxyds  nchen  Oxydul  gegründet  und  seit 
lange  in  der  analytischen  Chemie  eingebürgert  ist 

Man  nahm  weiter  an,  dass  die  zwei  Aequivalente  bei  obiger  Wechsel- 
wirkung gebildeten  Schwefeleisens,  in  Berührung  mit  der  Luft  sich  direkt 
zu  schwefelsaurem  Eisonoxydul  oxydiren,  so  dass  auf  drei  Atome  Schwefel- 
wasserstoff, welche  auf  Eisenoxyd  eingewirkt  hatten,  nach  der  Regeneration 
ein  Atom  Schwefel  in  der  Mischung  als  frei  ausgeschieden  sich  befand. 

Es  würde  also  hiernach  der  Regenerationsprozess  sich  durch  folgende 
Gleichung  ausgedrückt  finden, 

Fe.S,  +  S  +  8Ü  :^-  2  FeOSOa  +  S 
oder  wenn  mau,  von  der  zwischenfalleuden  Bildung  von  Einfachschwefeleisen 
absehend,  nur  Anfangs-  und  Endprodukt  in  einer  Gleichung  verbindet: 
FetOa  +^  3HS  +  80  :=^  2FoOSO,  4-  3H0  +  S 
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Den  Gkstechnikcni  der  neaeren  Zeit,  fbr  welche  der  Begenerationsvor- 
gang  ein  besonderra  Interesse  bietet ,  fiel  die  beträchtliche  Anhänfbng  von 
freiem  Schwefel  in  der  Reinigangsmasse  anf ,  nnd  es  schien  denselben ,  dass 
dieses  mit  der  nach  obiger  Formel  oaloalirten  Schwefelabscbeidang  unver- 
einbar sei. 

Die  darch  eine  Commission  etc.  etc.  veranlassten ,  und  vorsttglich  im 
vorigen  Jahre  cultivirten  Untersachnngen  bewiesen,  dass  die  oben  angege- 
bene Voraussetzung  falsch  sei.  Es  ergab  sich  vielmehr  (und  zwar  bei  allen 
im  vorigen  Jahre  ausgeführten  Untersuchungen)  durch  Analysen  nach  der 
Regeneration  eine  geringe  Quantität  Schwefel  mehr  (als  Gesammt-Schwefel- 
gehalt  bestimmt)  als  überhaupt  vorhanden  sein  dürfte,  wenn  die  drei  Aequi- 
valente  Sauerstoff  des  Eisenozyds  durch  Schwefel  ersetzt  wären;  und  weiter 
dass  dieser  Schwefelgehalt  bis  auf  einen  ganz  unbedeutenden  Theil  frei 
aasgeschieden  war.*) 

Hiermit  nicht  zufrieden,  veranlasste  die  Commission  auch  in  diesem 
Jahre  weitere  Untersuchungen  über  die  aufgeworfene  Frage,  deren  Zweck 
zunächst  dahin  bestimmt  wurde:  Eine  möglichste  Einsicht  in  den  chemischen 
Vorgang  bei  der  Wechselwirkung  zwischen  Schwefelwasserstoff  und  Eisen- 
oxyd resp.  Eiseboxydhydrat,  dann  in  den  Vorgang  bei  der  Regeneration  der 
in  dem  ersten  Prozesse  entstandenen  Froducte,  zu  gewinnen. 

Es  war  diese  Frage  wohl  eine  von  den  schwierigeren  die  überhaupt  an 
einen  Chemiker  gerichtet  werden  können^  denn  wenn  man  auch  annimmt, 
dass  die  geringe  Menge  überschüssigen  Schwefels  nur  Fehler  der  Analysen 
seien,  so  wäre  noch  immer  die  Frage  zu  entscheiden:  Ob  nach  der  Einwir- 
kung von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxyd  das  entstandene  P^oduct  aus 
Einfachschwefeleisen  gemengt  mit  Schwefel  ob  aus  Anderthalb&chschwefel- 
eisen,  oder  ob  aus  einem  Gemenge  von  Einfach-  mit  Zweifachschwefeleisen 
anzusehen  sei,  und  da  diese  Frage  nicht  auf  mikroskopischem  Wege  ent- 
schieden werden  kann,  sondern  immer  nur  aus  analytischen  Bestimmungen 
der  Elemente  des  Endproductes  auf  den  Vorgang  zurückgeschlossen  werden 
muss  (da  eine  analytische  Ermittelung  der  sogenannten  näheren  Bestandtheile 
nach  dem  dermaligen  Standpunkte  der  Wissenschaft  noch  nicht  ausfahrbar 
ist),  so  wird  man  gestehen,  dass  der  vorliegende  Fall  sehr  geringe  Anhalts- 
punkte zur  näheren  Einsicht  in  den  stattfindenden  chemischen  Prozess  dar- 
bietet. 

Zum  Anschlüsse  an  die  voijährigen  Arbeiten  musste  woU  nun  vor  allen 
Dingen  die  Frage  über  den  Mehrgehalt  an  Schwefel,  der  bei  den  früheren 
Untersachnngen  sich  ergeben  hatte,  einer  näheren  Prüfung  unterworfen,  und 
eine  Eiklämng  desselben  versucht  werden.   Der  Mühe  einer  eingehenderen 


^)  Bei  den  Untenaohangen  aaf  der  Mfinöhener  Gfts&brik  wurde  eine  gerings 
des  Sohwslbliäaregehsltes  bei  der  Begeoeratioii  wshrgenommen. 
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Prüfung,  sind  wir  lodesden  durcli  eine  inzwischen  erschienene  AbhaodluDg 
von  E.  Brescius*)  überhoben  worden. 

Diese  Untersuchung  stellt  die  Thatsache  einer  grösseren  SchwefelaUB- 
scbeidungi  aU  man  nach  den  drei  Atomen  des  Sauerstoffs  erwarten  dürfte, 
ausser  allen  Zweifel;  nur  ist  es  schwer,  mit  der  dortigen  Erklärung  deeselben 
einverstanden  zu  sein. 

Brescius  ist  geneigt,  den  Vorgang  auf  zweierlei  Art  zu.  erklären; 

1)  Es  findet  durch  die  Kautachnkröhren  eine  Diffusion  zwischen  dem 
Schwefel wasscrstoflfgas  innerhalb  derselben  und  der  atmosphärischen 
Luft  ausserhalb  statt ,  und  der  auf  diese  Weise  eintretende  Sauerstoff 
bedingt  eine  Zersetzung  des  Schwefelwasserstoffs  unter  Abscheidung 
von  Schwefel  und  Bildung  von  Wasser. 

2)  Es  wird  das  Schwefelwasserstoffgas  auf  der  Oberfläche  des  Schwefel^ 
eisena  durch  Contactwirkung  verdichtet,  und  es  findet  hierbei  eine 
Zersetzung  des  ersteren  statt,  indem  sich  Schwefel  ausscheidet  und 
Wasserstoff  frei  wird. 

Bezüglich  der  ersteren  Erklärung  darf  man  nicht  vergesseü,  dass  so  lange 
noch  eine  Gasentwickelung  stattfindet,  innerhalb  der  Röhren  stets  ein  gröa- 
serer  Druck  existirt  als  auaserhalb,  welcher  die  auf  dem  Wege  der  Diffasioo 
ohnehin  durch  die  ziemliche  Gleichheit  der  specifischen  Gewichte  beider  Gase 
nicht  begünstigte  Menge  der  eintretenden  Luft  wesenthch  vermindern  mnss. 

Könnte  man  aber  nachweisen»  dass  die  Poren  des  Kautschuks,  unter 
den  gegebenen  Bedingungen,  viel  zu  dicht  sind  um  überhaupt  Schwefel- 
wasserstoß*  durchzulassen,  so  könnte  von  einem  Hineindiffundiren  des  Sauer- 
stoffs überhaupt  nicht  mehr  die  ßede  sein. 

Ein  Versuch  zu  diesem  Zwecke  wurde  in  einer  ungefähr  ein  Liter  grossen 
Flasche  mit  weitem  Halse  angestellt^  der  Boden  dieser  Flasche  war  einige 
Linien  hoch  mit  einer  essigsauren  Bleitösung  bedeckt.  In  diese  Flasche 
war  nun  ein  Kantschukrohr,  verschlungen  in  mehrfachen  Windungen,  derartig 
hineingebracht,  dass  die  beiden  Enden  desselben  durch  den  Hals  der  Flasche 
ungefähr  einen  halben  Schuh  herausragten*  Den  Verachbsa  der  Flasche 
bildete  ein  leicht  passender  doppelt  durchbohrter  Korkstopsel,  welchen  die 
Enden  des  Kantschukrohres  durchsetzten  und  der  mehrere  Linien  tief  in  den 
Hals  bineingegcboben  war,  so  dass  er  mit  dem  oberen  Bande  desselben  ein 
Becken  bildete,  das  mit  warmen  Talg  ausgegosaen  wurde.  Ein  solch 
vollkommener  Abschluss  des  Inhaltes  der  Flasche  gegen  die  äussere  Luft 
war  durchaus  nothwendig,  da  es  nicht  wohl  zo  vermeiden  ist,  dass  geringe 
Mengen  Schwefelwasserstoffs  bei  der  Entwickelung  desselben  der  die  Ap- 
parate umgebenden  Luft  mitgetheilt  werden. 

Ein  kräftiger  Strom  Seh wefelw asser atoffgas  wurde  nun  mehrere  Stunden 
lang  durch  diese  Röhren  hindurchgeleitet,  ohne  dass  die  geringste  Bräunung 


*)  Joaro.  für  GaBbeleaohtang.     Jalirg*  1869.     S*  62; 
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der  LösüDg  wahrnehmbar  geworden  wäre.  Es  ist  also  der  Eantschuk  im 
Allgemeinen  nicht  porös  genug,  um  eine  derartige  Diffussion  zu  erlauben; 
trotzdem  kann  man  nicht  geradezu  behaupten,  dass  die  bei  den  Versuchen 
Ton  Brescmi  in  Anwendung  gebrachten  Röhren  diese  Eigenschaft  nicht  hätten, 
da  uns  nicht  gerade  Bohren  desselben  Materials  zu  Gebote  standen,  müssen 
jedoch  bedanern,  dass  ein  derartiger  Versuch  nicht  damit  ausgefbhrt  wurde. 

Zu  der  zweiten  Erklärung  fehlt,  fttr  gewöhnliche  Verhältnisse,  jede  Ana- 
loge, es  findet  durch  Platinschwamm  wohl  eine  Verdichtung  des  Gases, 
resp.  Vorreinigung  zweier  Gase,  aber  nicht  eine  Zersetzung  desselben  in  die 
beiden  Bestandtheile  statt,  dagegen  kann  man  wohl  annehmen,  dass  das  so 
äusserst  fein  vertheilte  Schwefeleisen  in  analoger  Weise  wirke  und  dass  der 
gefundene  Mehrgehalt  an  Schwefel  eben  daher  rühre,  dass  das  einfach  ohne 
2ier8etzung,  durch  Oberflächenwirkung  darin  verdichtete  Schwefelwasser- 
stoffgas nicht  so  leicht  von  einem  anderen  Gase  vollständig  ausgetrieben 
werden  könne,  welche  Annahme  leicht  durch  zahlreiche  Analogen  zu  unter- 
stützen ist  In  Berührung  mit  der  Luft  wird  alsdann  dieser  an  dem  Schwefel- 
eisen so  zu  sagen  noch  anhängende  Schwefelwasserstoff  zu  Wasser  und 
Schwefel  zerfallen.  Für  dieses  spricht  auch  die  ganze  Versuchsreihe  von 
Bre$cmu  bis  auf  den  Umstand,  dass  sehr  geringe  Mengen  Schwefels  mittelst 
Schwefelkohlenstoff  aus  dem  frisch  gefllllten  Schwefeleisen  ausziehbar  waren, 
welche  Erscheinung  ihren  Ursprung  einem  anderen  Umstände  verdanken 
dürfte,  worauf  wir  in  dem  weiteren  Verlaufe  dieser  Abhandlung  noch  aus- 
führlicher eingehen  werden. 

Um  nun  auf  die  erste  von  der  Commission  gestellte  Frage  zurückzu- 
kommen, schien  es  bei  der,  unter  gewissen  Umständen,  nicht  ganz  geringen 
oxydirenden  Eigenschaft  des  Eisenoxjds  durchaus  nicht  unwahrscheinlich, 
dass  obengenannter  Prozess  der  Schwefeleisenbildung  nicht  glatt  verlaufe, 
und  sich  dabei  möglicher  Weise  eine  Oxydationsstufe  des  Schwefels  bilde. 
Wenn  wir  hier  noch  dazu  bedenken,  dass  im  vorigen  Jahre  nach  allen 
Begenerationen  ein  geringer  Schwefelsäuregehalt  des  Productes  wahrgenommen 
wurde,  so  musste  es  immerhin  als  nicht  unmöglich  erscheinen,  dass  ein  Theil 
derselben,  eben  so  wohl  bei  der  Einwirkung  des  Schwefelwasserstofis 
•af  Eisenoxyd,  als  bei  der  Begeneration  des  gebildeten  Schwefeleisens,  auf 
aolohe  Weise  entstanden  sein  konnte. 

Um  ober  diese  nun  aufgeworfene  Frage  r^,  Ob  nicht  bei  Einwirkung  von 
Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxyd  resp.  Hydrat  eine  Säure  des  Schwefels  ge- 
bildet werde,''  einigen  Aufschluss  zu  erhalten,  wurde  eine  Probe  Schwefel- 
wasserstoffffrasser  mit  Eisenoxyd  in  ein  Glasrohr  eingeschmofaBen.  Die 
ninotiöse  Weise,  in  welcher  dieser  Versuch  ausgeführt  wurde,  mag  hier  im 
Folgenden  zur  Hebung  aller  Zweifel,  die  in  Folge  Nichtangabe  der  Verfahi^ 
QDgsweise  entstehen  könnten,  näher  angeftüurt  werden: 

Beines  destillirtes  Wasser  wurde,  behufii  Austreibung  der  darin   ei^thal» 
teaen  Lnft,  in  einem  Kolben  einige  Stunden  lang  im  Sieden  erhalten 
hierauf  vollkommen  reines  Schwefelwasserstoffgas  bis  zur  Sättigung  t 
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geleitet  Das  Scliwefelwasaerstofigas  wurde  in  einem  KippscheD  Apparat 
entwickelt  und  zwar  aua  Schwefeleiaen  mittelst  Salzsäure,  Zur  Verhüt- 
ung j  dasa  jede  letzte  Spur  von  Chlor  u.  a*  w,,  welches  möglicherweise 
eine  Bildung  von  schwefliger  resp.  Schwefelsäure  bedingen  könnte,  mit  dem 
Gase  in  die  zum  Auffangen  desselben  bestimmte  Flasche  gelangte,  wurde 
dasselbe  zuvor  durch  zwei  Waschflaschen  geleitet,  die  beide  zur  Hälfte  mit 
einer  Lösung  von  schwefelaaurem  Eiaenoxjdul  angefüllt  waren;  es  wurde 
hierbei  die  Vorsicht  gebraucht,  daas  das  Gas  einige  Stunden  lang  diese 
Flaschen  durchstrichj  ehe  das  zum  Auffangen  bestimmte  Gelaas  eingeschaltet 
wurde«  Es  war  dieae  Vorsiebt  desshalb  nöthig  um  die  Luft  aua  den  Wasch- 
flascben  möglichst  vollkommen  auszutreiben.  Der  Versuch  wurde  nun  fol- 
gender Maaasen  weitergeführt:  Eine  Röhre  von  einem  halben  Metre  Länge 
wurde  mit  voUkoraraonen  reinem  Eisenoxyd,  durch  Glühen  von  oxalaaurem 
Etsenoxydul  unter  Luftzutritt  erhalten,  einige  Centimater  hoch  angefüllt. 
Hierauf  wurde  die  Lufl  aus  der  Röhre  durch  einen  Kohlensäureatrom  ausgetriebeui 
die  Röhre  sodann  mit  der  gesättigten  Schwefelwaaserstofflösung  gefallt  und 
unter  Expansion  gestattendem  Verschlusse  möglichat  rasch  zugeschmolzen; 
das  Füllen  geschah  ebenfalls  in  einer  Kohlensäure- Athraoaphäre,  Für  dat 
etwaige  Eintreten  von  athmosphäri acher  Luft  bei  dem  Zoscbmelzen  der 
Röhre  braucht  man  überdies  durchaus  nicht  besorgt  zu  sein,  denn  es  erwärmt 
sich  hierbei  die  Schwefelwasserstofflösung  etwas,  wodurch  eine  iheilweiae 
Entwickelung  des  Gases  bedingt  wird  und  dieses  treibt  natürlich  die  Luft 
Tor  sich  her. 

Die  angewandte  Menge  Eisenoxjds  war  mehr  als  zehnmal  ausreichend 
zur  Fällung  des  Schwefel wasserstofiB.  Dieser  grosse  Ueberschuas  wurde  dess- 
wegen  angewendet,  weil  bei  dem  üeberleiten  von  Schwefelwasserstoff  über 
Eisenoxyd  ersteres  stets  mit  einem  grossen  üeberachuss  von  letzterem  za- 
sammen tritt-  Das  Eiaenoxyd  wurde  aus  reinem  oxalsaurem  Eigenoxydul 
durch  höchst  gelindes  Glühen  dargestellt ,  und  war  das  auf  diese  Weise  er- 
haltene vollkommen  löslich  in  verdünnter  Salzsäure.  Glüht  man  dasselbe 
Btürker,  so  kann  eine  vollkommene  Einwirkung  von  Schwefel wasaerstoffgas 
nicht  erwartet  werden^  sonst  hätte  man  in  dem  Schwefelwasserstoff  das  aller- 
vortrefflichste  Mittel  stark  eisenoxydhaltige  in  der  Glühhitze  gebildete  Mi- 
neralien z,  B.  wie  Chrom eisenatein  aufzüschliessen.  Stark  geglühtes  Eisen- 
oxyd  wird  von  allen  Säuren  noch  am  leichtesten  von  der  concentrirten  Salz* 
Bäur^  in  der  Siedhitze  angegriffen  und  selbst  hiervon  nur  schwieng  gelöst 
Eine  solche  Energie  der  Einwirkung  darf  man  dem  Schwefelwasserstoff  nicht 
zuschreiben  und  er  hat  sie  auch  nach  extra  zur  Prüfung  dieses  angestellten 
Versuchen  nicht  Ea  findet  sich  dieses  letztere  hier  nur  desshalb  erwähn! 
weil  in  Versuchen  über  denselben  Gegenstand  von  anderer  Seite  ein  solch 
stark  geglühtes  Eisenoxyd  in  Anwendung  gebracht  wurde,  und  das  Nicht- 
einwirken  dea  Schwefelwasaeratoffgases  darauf  aus  dem  Fehlen  eines  Wasser- 
gehaltes, welchen  das  normale  Eisenoxyd  als    hygroskopischer  Körper   steta 
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hat  und  welcheB  wie  dort  erwähnt  nur  durch  sehr  atarkea  Glühen  vertrieben 
werden  könne,  erklärt  ist 

Das  in  der  Röhre  eingesehmolzene  Eisenozyd  nnd  Schwefelwasserstoff* 
wasser  wnrde  nnn  acht  Tage  lang  unter  öfterem  ümschütteln  der  gegen- 
seitigen Einwirkung  überlassen.  Nach  dieser  Frist  wurde  die  Röhre  geöffnet; 
es  zeigte  sich  hierbei ,  dass  die  Umsetzung  zwischen  beiden  Bestandtheilen 
bereits  vollkommen  beendigt  war,  nicht  eine  Spur  von  Schwefelwasserstoff 
war  mehr  zu  entdecken ;  aber  die  klar  abfiltrirte  Lösung  zeigte  unserer  Ver- 
muthung  beipflichtend,  eine  nicht  unbedeutende  Reaction  auf  Schwefelsäure 
und  auf  Eisenozydul,  obgleich  sich  keine  andere  Oxjdationsstufe  des  Schwefelsi 
wie  man  vielleicht  hätte  vermutben  dürfen,  vorfand. 

Dass  diese  Schwefelsäure  nicht  in  der  Schwefelwasserstofflösung  präexi* 
stirte,  war  durch  eine  directe  Prüfung  festgestellt. 

Genau  in  derselben  Weise  wie  dieser,  wurden  noch  zwei  Paar  qualitative 
Proben,  die  eine  mit  Eisenoxyd  erwähnter  Darstellung«  das  andere  mit  reinem 
Eisenozydhydrat,  angestellt  und  es  zeigte  sich  bei  allen  dasselbe  Resultat: 
Eis  war  keine  andere  Schwefelungsstufe  ausser  Schwefelsäure  in  Lösung  ge- 
gangen und  dieses  immer  an  Eisenoxydul  gebunden,  jedoch  hatte  die  Schwefel- 
säure  bezüglich  Eisenoxydnlsulfatbildung  bei  den  Versuchen  mit  Eisenoxyd- 
hydrat sichtlich  einen  w^it  geringeren  Umfang  genommen. 

Wenn  nun  auch  diese  in  Lösung  erhaltene  Menge  gebildeten  schwefel- 
sauren Eisenoxyduls,  und  wie  sich  später  zeigen  wird  freier  Schwefelsäure 
gegenüber  der  gefllllten  Menge  Schwefeleisens  nicht  bedeutend  war,  so  musste 
dennoch  eine  genaue  Bestimmung  des  Prozentgehaltes  des  oxydirten  Schwefels 
und  eine  Feststellung  des  stöcbiometriscben  Verhältnisses  der  Schwefelsäure 
zum  Elisenoxydul  als  ganz  noth wendig  erscheinen,  denn  wir  haben  hier  einen 
Vorgang,  der,  wenn  wir  auch  den  Grad  seines  Umsichgreifens  noch  nicht 
überblicken  können,  doch  augenfällig  einen  Theil  der  Producte  von  der  Ein- 
wirkung zwischen  Schwefelwasserstoff  und  Eisenoxyd  ausmacht,  und  welcher 
möglicherweise  zu  einer  Einsicht  in  den  ganzen  Prozess  zu  leiten  im  Stande  ist. 

Fragt  man  zunächst  nach  der  rein  arithmetischen  Möglichkeit  ob  sich 
ans  Etsenoxyd  und  Schwefelwasserstoff  bei  der  gegenseitigen  Einwirkung 
überhaupt  denn  Schwefeleisen  und^Schwefelsäure ,  selbstverständlich  neben 
Wasser,  bilden  könne,  und  bezeichnet  dabei  in  der  von  Reisckauer  einge- 
führten Weise,  die  üoefficienten  der  einzelnen  Componenten  zunächst 
durch  Buchstaben,  so  hat  man  fbr  diesen  Fall: 

X  (Fe,0,)  -}-  J  (HS)  =  FeS  -f  Z  (SO.)  +  W  (HO) 

Hierans  ergeben  sich  für  die  einzelnen  Elemente  folgende  Gleichungen 
für  Fe  .        •        •        •       2X  =  1 
„  O    .       .  •       3X  =  3Z  +  W       ,.. 

II    H       •  •  •  •  J    ^^     TT 

„S.       •  •      J  =  2-''* 
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Aus  der  Gleichung  fbr  (Fe)  folgt  dann  X  =  1*    Diesen  Werth  in  die 
Gleichung  für  (O)  eingesetzt  giebt: 

3Z  +  W  =  |       .        (1) 
und  da  nach  der  Gleichung  für  (H) 

J.  =  W 
und  nach  der  für  (S) 

J  =  1  +  Z  also  auch 
W  =  1  +  Z. 
Dieses  in  (1)  gesetst  giebt: 

und  demnach 

J=l+Z=l+i=» 
und  gemäss  J  =:  W  endlich  auch 

W.=  | 
Man  hat  also  für  die   unbestimmten  CoefiTicienten   des  obigen  Schraias 
nunmehr  deren  bestimmte  Werthe  wie:  , 

i  (Fe.O,)  +  I  (HS)  =  FeS  +  i  (SO.)  +  f  (HO) 

oder  durch  Multiplikation  mit  8  in  ganze  Zahlen  verwandelt: 

4FetO,  +  9HS  =  8FeS  +  SO,  =  9H0 

Eine    Umsetzung    zwischen    Eisenoxyd    und    Schwefelwasserstoff    zu 

Schwefeleisen,    Schwefelsäure    und    Wasser    ist    hiernach,    was    lediglich 

die  Zahlen-  oder  Gewichts- Verhältnisse  angeht,  keine  widersinnige  Annahme. 

Will  man  ausserdem  die  Art  des  Genannten  der  Schematisirung  chemischer 
Vorgänge  adoptiren,  so  hat  man 

9  HO 


Fe« 


8: 

s. 

0,. 
0. 

H,        S, 
=  9HS 

SOs 

SFeS 


Fes 
=  4  Fe, 

welche  Darstellungsweise  insofern  die  Uebersichtlichkeit  fördert,  als  die 
Summen  der  verticalen  Rubriken  die  einzelnen  Verbindungen  vor  dem 
ümsetzungsprocesse,  die  Summe  der  Horizontalreihen  diejenigen  nach  dem- 
selben angeben.  Selbstverständlich  müsste  die  hiernach  entstandene  Schwefel- 
säure dann  weiter  zersetzend  auf  das  Schwefeleisen  einwirken,  indem  wieder 
ein  Antheil  Schwefelwasserstofi  entbunden  würde  u.  s.  w. 

Es  musste  übrigens  entweder  eine  direcie  Oxydation  des  Schwefelwasser- 
stoffs durch  den  Sauerstoff  des  Eisenoxyds  oder  eine  Umsetzung  der  ent- 
standenen Schwefelverbindungen  mit  dem  überschüssigen  Oxyd  vor  sich  ge- 
gangen sein.  Zu  welcher  Ansicht  man  sich  wird  erklären  müssen,  wird  im 
Verlaufe  dieser  Mittheilung  gezeigt  werden. 

Die  weiter  zur  näheren  Präcisirung  dieser  Verhältnisse  angestellten 
quantitativen  Bestimmungen  wurden  in  fast  ganz  analoger  Weise  ausgefthrt 
wie  die  mitgetheilten  qualitativen.    Das  Schwefelwasserstoffwasser  wurde  in 
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danelben  Weise  hergestellt,  und  dieselben  Vorsichtsmaassregeln  bei  dem  Zu- 
sammenbriiigeii  desselben  mit  dem  Eisenoxyd  beobachtet ,  auch  wurde  bei 
jedem  einsselnen  Versuche  das  Schwefelwasserstoffwasser  unmittelbar  vor 
dem  Versuch  dargestellt  und  auf  einen  etwaigen  Schwefelsäuregehalt  geprüft. 
Der  einzige  wesentliche  unterschied  bestand  darin,  dass  die  Mischung  nicht 
eingeschmolsen  und  die  Einwirkung  der  Agentien  auf  einander,  statt  in 
Bohren,  in  Flaschen  von  unge&hr  300  cc  Inhalt  bewerkstelligt  wurde.  Die- 
selben wurden  bis  an  den  Hals  gefüllt  und  hierauf  mit  einem  gutschliessenden 
Korkstopsel  derartig  verpfropft,  dass  nur  eine  ganz  kleine  Oasblase  zwischen 
denselben  und  der  Flüssigkeit  sich  befand.  Der  Stöpsel  wurde  hierauf  mit 
Bindfaden  befestigt,  die  Flasche  in  einem  Stativ  auf  den  Kopf  gestellt  und 
täglich  mehrmals  heftig  geschüttelt. 

Diese  Art  des  Verschlusses  bietet  den  Vortheil^  dass  sie  weit  weniger 
umständlich  ist  und  die  Flaschen  ftlr  jede  Verwendung  brauchbar  bleiben; 
man  kann  Aber  die  Sicherheit  welchen  derselbe  bietet  vollkommen  beruhigt 
sein;  es  ist  nur  noch  sorgfältiger  ausgeführt  genau  derselbe  wie  der 
bei  der  Versendung  und  Aufbewahrung  der  Mineralwässern  gebräuchliche 
wobei  die  Flaschen  Jahre  lang  liegen  können,  ohne  dass  die  Wässer  an 
Kohlensäure  oder  Schwefelwasserstoffgehalt  verlieren.  Es  kann  auch  von 
einem  beeinflussenden  Austausch  des  Schwefelwasserstoffgases  zur  Ziösung 
mit  der  athmosphärischen  Luft  durch  Diffussion,  so  lange  die  Poren  des 
Korkes  vollkommen  mit  Flüssigkeit  durchtränkt  sind,  wohl  nicht  die  Bede  sein. 

Um  einen  Einblick  in  die  relative  Menge  des  Schwefelwasserstoffs,  welches 
flieh  bei  der  Einwirkung  desselben  auf  Eisenoxyd  zu  Schwefelsäure  oxydirte, 
zu  bekommen  musste  jedesmal  eine  Bestimmung  des  Schwefelwasserstoffgehalts 
der  Lösung  voraus  geschickt  werden.  Es  wurde  hierzu  die  Methode  von 
Mohr  gewählt,  nach  welcher  der  Schwefelwasserstoff  durch  überschüssiges 
anenigsaures  Natron  zersetzt  wird  und  der  Ueberschuss  an  letzterem  mit- 
telst Zehntel  Jodlösung  zurückgemessen  wird.  Das  hierzu  verwandte  ar- 
senigiaure  Natron  war  bei  der  Darstellung  Zehntel  Normal  gewesen,  und 
stand  gegen  die  frisch  bereitete  Zehntel  Jodlösnng  so  ein,  dass  9,8  cc  des 
letzteren  10  cc  des  ersteren  titimetrisch  aequivalent  waren.  Vorgeschlagen 
wurden  von  dieser  Arseniklösung  bei  den  jedesmaligen  Bestimmungen  150  cc 
sn  welchen  75  cc  der  Schwefelwasserstofflösung  hinzugefügt  wurden.  Nach- 
dem das  Schwefeleisen  mittelst  Salzsäure  ausgeschieden,  wurde  auf  300  cc 
yerdflnnt  und  filtrirt  Von  dem  Filtrate  wurden  immer  50  cc,  nachdem  mit 
doppelt  kohlensaurem  Natron  übersättigt,  mit  Zehntel  Jodlösung  zurückge- 
messeoi  von  welchem  letzteren  in  den  verschiedenen  Versuchen  zwischen  10 
und  IS  cc  verbraucht  wurden.  Bei  den  angewandten  Mengen  Schwefelwasser- 
stoff und  Arseniklösung  ist  das  Ablesen  des  Punktes  bei  welchem  die  über- 
flditlsiige  Arseniksäure  vollkonunen  oxydirt  ist,  trotz  der  bedeutenden  Ver- 
dflmiiiDg  noch  so  scharf,  dass  man  denselben  vollkommen  genau  auf  eineii 
Zentel  Cnbikcentimeter  angeben  kann.  ^^ 
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I>&a  Eisenoxydul  welches  im  Filtrate  (vom  Schwefeleisen)  erh&lten  war, 
worde  mit  Cblor  zu  Eisenoxyd  oxydirt,  dicBes  sodann  mit  Ammoniak  nieder- 
gescb lagen  und  durch  Wägung  bestimmt,  die  Schwefelaäure  endlich  in  dem 
FiUrate  rom  Eisenoxyd  mittelst  Chlorbarium  aus  der  salzsauren  Lösung  ge- 
fällt und  ebenfalls  durch  Wägung  bestimmt. 

Ea  ergab  sich  nun  in  einer  Reihe  von  Versuchen,  dass  folgende  Prozent* 
mengen  von  Schwefel  Wasserstoff  zu  Schwefelsäure  oxydirt  wurden.     (Die  An- 
gabe der  zur  Wägung  gebrach  en  Mengen  schwefelsauren  Baryts  und  Eiaen- 
oxyds  findet  sich  weiter  unten.) 
Im  Vers.  1  wurden  von  lOO  Gew.-Th.  HS  zu  SO,  oxydirt    2,28^;  HS 

Ji  iv       2        1  9  »  n  ^1^ 

»  »       3        »  »  m  »  ^iX^  * 

.       »     4      ,         ,  ,  .         2,73 

.        ,     5       .  „  ,  »     .    2,38 

In  diesen   verschiedenen  Veröuchen  enthielten    100  Gewichta-Theile    der 
Schwefelwasserstofflüsung  folgende  Qewichts-Theile  Schwefelwasserstoff: 
Im  Vers*  1  waren  in  100  Gew.-Th*  Lösung  0,3074  Gew,-Tb.  HS 
I»      .      2      I,       .  ,  ,        0,2438 

,      ,      3      ,       ,  .  ,        0.2438 

.      ^      4      ,       ^  ,  ^        0,2652 

•      .      5      •       .  .  «        0,2672 

£a  waren  die  Versuche  2  und  3  und  die  Versuche  4  und  5  mit  dersel« 
ben  SchwefelwasBerstoölösung  ausgeführt 

Es  schein I  aus  dem  Vergleich a  dieser  Zahlenreih en  bervorzugebeni  dass 
der  VerdüDnungagrad  de»  Schwefelwasserstofia  auf  die  stattfindende  Bildung 
von  Schwefelsäure  einen  Einöuss  habe  und  dass  gerade  die  ver  dünn  testen 
Lösungen  am  geneigtesten  wären  eine  Schwefalsäurebildung  zu  veranlassen. 
Stellen  wir  jetzt  die  zu  diesen  fünf  Versuchen  gehörenden  Mengen 
Eisen oxydul,  welche  im  Filtrate  auf  ein  Aequivalent  Schwefelsäure,  oder 
bcaaer  die  auf  28  Gewichtstheite  oder  1  Aequivalent  Eisen  kommenden  Ge- 
wicbtsthetle  Schwefel  tabellarisch  zusammen^  so  finden  wir: 

Tafel  IIL 

Im  Vers.  1  auf  1  Aequiv.  oder  28  Gew.-Th.  Fe,  20,12  Gew.Th.  B 

^        -      2  ,  ,  20,19 

•  n      ^  n  n  20,94 

»        •     *  »  .  20,33  , 

.     ^  n  »  21,38  „ 

Vergleichen  wir   diese  Zahlen   mit  denen   der  Tafeln   I  und  II,   so   itf^ 

auf  den  ersten   Blick   ersicbttich,    dass   das  Verbältniss   der   Schwefelsäure 

zu  dem  Eisenoxydul,  welche  sich  neben  einander  in  der  Losung  vorfanden, 

durchaus  in   gar  keiner  Beziehung  zu  dem  Verdünnungsgrade  der  io  Au* 

Wendung  gebrachten  Scbwefelwasserstoäiösung  steht  ^  denn    es  wurden  die 

Versuche  2  und  3  und  die  Versuche  4  und   5  mit  einer  Schwefelwaaser-'j 

Stofflösung  von  derselben  Concentration  gemacht. 
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Es  wurden  in  dem  ersten  Versnohe  260  cc  Filtrat  (von  dem  Schwefel- 
eisen)  erhalten  and  hierin  gefanden:*) 

BaOSO,  0,1246  Gr. 

Fe,0,    .  0,084      , 

In  dem  «weiten  Versache  262  cc  Filtrat  and  diese  enthielten: 
BaOSO,  .        0,147  Gr. 

Fe,0,    .        .        .       0,040    ;, 
In  der  dritten  Bestimmang  ergaben  sich  auf  282  cc  Filtrat; 
BaOSO,  .        0,122  Gr. 

Fe,Os    .        •  0,082    ^ 

In  der  vierten  Bestimmang  auf  239  cc  Filtrat: 

BaOSOs        .    •    •        0,1295  Gr. 
Fe,0,    .        .        .       0,035      , 
In  der  fünften  Bestimmang  schliesslich  auf  250  cc  Filtrat: 
BaOSO,  0,109  Gr. 

Fe,Os  .  .  .  0,028  , 
Der  Unterschied  der  Bestimmang  5  von  der  4  aus  der  Tafel  III  mflsste 
wenn  man  denselben  aus  den  vorkommenden  Schwankungen  der  Analyse 
erklären  wollte,  entweder  durch  eine  auf  irgend  eine  Weise  effectuirte  Zu- 
nahme von  4,5  Milligramm  schwefelsauren  Baryt,  oder  durch  einen  Verlust 
von  1,5  Millogramm  Eisenoxyd  bedingt  sein;  indem  wir  diese  Bestimmungen 
auf  die  anderen  beziehen,  die  eben  weniger  Schwefel  im  Verhältniss  zum 
Eisen  enthielten.  Der  erste  dieser  beiden  Fehler  gehört  offenbar  für  den  nur 
leidlich  gettbten  Analytiker  zu  den  Unmöglichkeiten,  der  zweite,  obgleich, 
seiner  absoluten  Grösse  nach,  nicht  bedeutend,  ist  dennoch  zu  gross,  um 
bei  einer,  einigermaassen  exact  ausgefCLhrten,  Arbeit  vorkommen  zu  dürfen 
wenn  auch  solche  relativ  nicht  gerade  unbedeutende  Fehlerquellen  sich 
manchmal  in  den  anderen  analytischen  Methoden  finden.  Für  den  dritten 
Versuch  auf  den  zweiten  bezogen  würde  sich  auf  diese  Weise  ein  Verlust 
von  1  Mgr.  an  Eisenoxyd  ergeben. 

Es  schien  mir  bei  der  Betrachtung  der  angleichen  Zeitdauer,  während 
welcher  das  Eisenoxyd  und  Schwefelwasserstoffwasser  in  diesen  Versuchen 
auf  einander  einwirkten,  ungleich  wahrscheinlicher,  dass  dieser  Unterschied 
einem  ganz  anderen  Grunde  zuzuschreiben  sei. 

Die  Probe  1  war  nehmlich  5,  die  Probe  2  ebenfalls  fUnf  Tage  sich 
überlassen  gewesen,  während  der  Versuch  3  nahezu  vierzehn  Tage  exponirt 
war,  und  schliesslich  die  Versuche  4  und  5  resp.  nach  achttägigen  und 
nahesa  dreiwöchentlichem  Stehen  aufgearbeitet  wurden.    Es  muss  zu  dem 


^  B«i  den  B«ttimmimgeii  ist  immer  auf  die  vierte  Deoimsle  gewogen  worden.  Ich 
pflege  aber  immer  die  rierte  Deciftisle  sn  streichen,  indeip  lie,  Je  nachdem  lieniher 
anderniehet  rorhergehenden,  an  der  Mitte  iwifohen  diesen  und  der  nlohsten,  oder 
an  der  daranffolgenden  liegt,  als  nioht  beeinflussend  and  einfkoher  in  Reohnnng 
sa  bringen« 
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VerständniBBe  dicdes  bemerkt  werden,  dass  das  Filtrat,  welches  das  Eisen- 
oxydul  und  die  Schwefelsäure  entbielti  sich  iu  der  allerkürzesten  Zeit  an  der 
Luft  höher  oxjdirte,  wobei  ein  baaiBches  Oxydsalz  ausj^cschieden  wurde. 
Man  könnte  aun  schlieBien^  daaa  wenn  Sauerstoff  von  dem  überscbüssigen 
Eiaenoxyd  zur  Oxydation  irgend  einer  Schwefelungagtufe  des  Eisens  disponibel 
geworden  war,  ~  auf  welche  Wei^e  kümmert  ons  vor  der  Hand  nicht  ~ 
dasselbe  auch  diesem  schwefelsauren  Eisenoxydul«  welches  eine  so  abson- 
derliche Neigung  zur  Bildung  eines  basischen  Oxydsalzes  zeigt,  zur  Ver- 
fügung stehen  müsste,  wobei  sich  aber  sofort  die  Consequenz  einstellen 
würde:  Wenn  eine  Oxydation  der  Lösung  in  der  geschlossenen  Flasche 
derartig  vor  sich  geht,  dasa  eine  Vermehrung  der  Schwefelsäure  gegenüber 
dem  Oxydul  sich  bethätigt,  dieses  niemals  direkt  durch  den  SauerstofiT 
des  Eisenoxyds  geschehen  kann,  denn  es  würde  das  hierbei  entstehende 
Oxydul  von  der  sauren  Lösung  aufgenommen  werden  und  somit  eben  so 
viel  Eisen  als  Oxydul  in  Lösung  treten  als  in  Form  basischen  Oxydsalzes 
ausgeschieden  werden  könnte^  und  e^  müsste  sich  dann  auf  diese  Weise  die 
Zusammensetzung  der  in  Lösung  getretenen  Bestand theile  der  des  neutralen 
schwefelsauren  Eiaenoxyduls  nähern* 

Es  wurde  zur  näheren  Prüfung  dieses  eine  Probe ,  welche  über  zwei 
Monate  gestanden  hatte,  auf  das  Verhältnias  der  Schwefelsäure  zum  Eisen- 
oxydul im  Filtrate  untersucht  und  es  ergaben  sich  hierin  auf  1  Aequiv.  oder 

28  Gew.-Th,  Eisen  .  29J3  Gew--Th.  S 
also  schon  beinahe  zwei  Äeqoivalente  Schwefel  auf  1  Aequiv.  Eisen.  Ea 
hatte  mithin  eine  weitere  Oxydation  des  in  der  Flüssif^keit  gelösten  Pro* 
düctea  stattgefunden  und  es  wäre  der  Unteracbied  in  Tafel  III  nicht  einer 
Fehlerquelle  zuzuschreiben,  sondern  dieselbe  erhält  bei  Zusammenstellung 
mit  der  verschiedenen  Zeitdauer  der  Exposition  der  einzelnen  Proben  viel- 
mehr eine  dem  Einfluss  der  Zeit  wesentlich  affinirende  Bedeutnog.  Hiermit 
wäre  aber  auch  der  Beweis  geliefert,  dass  die  entstandene  Schwefelsäure 
und  dasEiaenoxydul  nicht  durch  eine  directe  Oxydation  irgend  einer  Scbwe- 
felungsatufe  des  Eisens,  sondern  vielmehr  durch  eine  Umsetzung  irgend 
einer  Schwefelungsstufo,  aber  nothwendig  höhere  wie  das  einfach  Schwefel- 
eisen^  wobei  Sauerstoff  frei  wird;  entstanden  sein  müsse*  Wenn  derselbe 
Prozess,  näralicb  dass  Sauerstoff  frei  wird,  mit  einem  einfach  Schwefel  eisen 
vor  sich  gehen  sollte,  so  müsste  uoth wendig  dieses  Einfachscbwefeleisen 
in  eine  niedrigere  Schwefelungsstufe  übergehen,  wozu  aber  bis  jetzt  jede 
Analogie  fehlt,  indem  alle  bekannt  gewordenen  niedrigeren  Schwefetungs- 
siufen  des  Eisens  nur  in  einer  bedeutenden  Hitze  erzeugt  werden   können., 

Efi  wurde  in  diesem  Versuche  in  240  cc  Filtrat  gefunden; 
BaOSO,        .        .        0,106 
Fe,03    ,        *        •        0,021 

Noch  mehr  tritt  dieser  bedeutende  Ueberscbuss  an  Schwefelsäure  über 
das  neutrale  Eisenoxyd ulsnlfat  auf,  wenn  man  die  Probe  gesteigerter  Wärme 
aussetzt,  welches  wahrscheinlich    in  diesem,   wie   in   vielen  anderen  Fällen, 
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einer  langen  Zeitdauer  der  Exposition  (bis  zu  einer  gewissen  Grenze) 
Squivalent  wirkt.  Ein  hierzu  frisch  angestellter  Versuch  wurde  einige 
Stunden  in  einenn  Wasserbade  auf  einer  Temperatur  zwischen  70*  und  80* 
Celsius  erhalten  und  hierauf  noch  4  Tage  auf  dem  Kopfe  stehend  sich . 
selber  überlassen^  um  eben  Oewissheit  über  das  vollkommene  Gebtliiden- 
sein  des  Schwefelwasserstoffs  beim  Oefinen  der  Flasche  zu  haben. 

Nach  dieser  Frist  in  Angriff  genommen  ergab  sich  nun  im  Filtrate 
auf  1  Aequtv.  oder 

28  Gew.-Th.  Eisen  46,53  Gew.-Tb.  S 

als  Schwefelsäure  also  schon  nahezu  drei  Aequiv.  Schwefel  oder  Schwefel- 
säure auf  1  Aequiv.  Eisen.  Zu  dieser  Bestimmung  waren  verwandt  210  cc 
Filtrat  und  es  wurden  daraus  erhalten: 

BaOSO,        .  0,144  Gr. 

Fe,0,    .        .        .        0,017    ^ 

Es  verdient  hier  noch  bemerkt  zu  werden,  dass  keine  Spur  von  Oxyd- 
saiz  trotz  dem  ungemeinen  Ueberschuss  an  Schwefelsäure  in  dieser,  ebenso 
wenig  wie  in  irgend  einer  der  anderen  Proben,  zu  entdecken  war,  obgleich 
doch  hierin  alle  Bedingungen  gegeben  wären  um  saure  Oxyd  und  Oxydul- 
salze nebeneinander  zu  erhalten;  sie  würden  in  diesem  Falle  nicht  einmal 
neutral  zn  sein  brauchen.  Eine  nähere  Untersuchung  dieses  basischen 
Oxydsalzes  zu  dessen  Bildung  die  Lösung,  man  kann  hier  wirklich  sagen, 
ein  leidenschaftliches  Bestreben  zeigt  wird  vorbehalten. 

Es  wäre  also  bis  hierher  vor  allen  Dingen  die  Thatsache  festgestellt, 
dass  das  gebildete  Schwefeleisen  mit  dem  überschüssigen  Eisenoxyd  sich 
weiter  umsetzt,  wobei  der  disponibel  werdende  Sauerstoff  des  Eisenoxyds 
anftnglich  derartig  wirkt,  dass  er  die  Oxydation  irgend  einer  Sohwefelongs- 
stufe  bedingt  Hat  aber  die  Lösung  eine  gewisse  Conoentration  erreicht, 
so  wird  der  Sauerstoff  dazu  verwandt,  das  in  Lösung  enthaltene  Eisenoxydul 
höher  zu  oxydireui  wobei  sich  ein  basisches  Oxydsalz  ausscheidet,  und  auf 
diese  Weise  wird  eben  das  Verhältniss  der  Schwefelsäure  zum  Eisenoxydul, 
welche  beide  in  Lösung,  vergrössert. 

Es  würde  sich  nun  zunächst  um  die  Frage  handeln :  als  welche  Schwefel- 
nngsstufe  des  Eisenoxyds,  (von  dem  Producte  der  Einwirkung  von  Schwefel- 
wasserstoff auf  Eisenoxyd)  dieser  Körper  zu  betrachten  sei ,  der  sich  mit 
dem  überschüssigen  Eisenoxyd  in  dieser  Weise  umsetzt. 

Die  Thatsache,  dass  aus  frisch  gebildetem  Schwefeleisen  durch  Schwefel- 
kohlenstoff kein  Schwefel  ausgezogen  wird ,  ist  letzterer  Zeit  vielfach  her- 
▼orgeaogMi  worden,  und  so  viel  ich  weiss,  zuerst  von  Deicke  beobachtet. 

Dieser  Versuch  liefert  einen  vollkommen  klaren  Beweis,  dass  die  drei 
Atome  aus  dem  Schwefelwasserstoff  abgeschiedenen  Schwefek  an  die  zwei 
Atome  Eisen  des  Eisenoxyds  gebunden  sein  müssen,  —  in  welcher  Weise 
ist  vorerst  noch  gleicbgaltig  —  denn  dieses  Verhalten  durch  eine  anomale 
Modifikation  des  Schwefels  erklären  zu  wollen,  hiesse  am  Ende  von  allen 
Wahrsoheinltchkeiten,  die  uns  in  diesem  Falle   etwa  zu   Gebote  stünden^ 
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gerade  der  allergeringsteD  das  Wort   redeo ,    da    eben    der  Schwefel    nach 
der  RegüaeratioD  mit  Schwefelkafaleosto ff  ausziehbar  ist*    Man  mtlsste  also,  { 
wenn  maD  diese  Annahme  aussprecheo  wollte^  nicht  allein  annebmeo,  das»  { 
dieser  Schwefel  eine  bis  jetzt  ganz  unbekannte  Modifikation,  sondern  auch 
dass  diese  Modifikation  in  Schwefelkohlenstoff  unlöslich  wäre.     Denn    wäre 
er  der  gewöhnliche  in  Schwefelkohleostoff  unlösliche  Schwefel  ^   so    müsste  i 
er  durch  Aether  ans2iehbar  setn^  welches  jedoch    nicht  der  Fall    ist.     Man  [ 
ist  also  hieraus  gezwungen  anzunehmen,    dat^s  sämmtliche    drei  Atome   aus 
dem  Schwefelwasserstoff  ausgeschiedenen  Schwefels  an  das  Eisen  gebunden  < 
sind. 

Schon  BerzeUus*)  hat  im  Jahre  1825  gefunden,  dass  ein  dem  Eisenoxyd 
proportionirtes  Schwefeleisen  (sesquisulfuret)  erhalten  wird ,  wenn  reines 
wasserfreies  Eieenoxyd,  bei  einer  nicht  den  Siedepunkt  des  Wassers  über- 
steigenden Temperatur  so  lange  einem  Strom  von  Schwefelwasserstoffgas 
ausgesetzt  wird ,  als  sich  noch  Wasser  bildet»  Dasselbe  hatte  eine  graue 
etwas  ins  gelblich  ziehende  Farbe ;  und  nahm  unter  dem  Poliratabl  mehr 
Glan^  an ;  verändert  sich  an  der  Luft  nicht  Dieses  unzweifelhafte 
Sesquisulfurat  wird  durch  Säuren  ao zersetzte  dass  sich  Eisen  auflöst,  Schwefel- 
wasserstoffgas entweicht  und  Eisen bisulfur et  zurückbleibt;  also  nach  der 
Gleichung: 

Fe,S,  +  HCl  =  FeS,  +  FeCl  +  HS 

Auch  auf  nassem  Wege  bat  Berzelius  das  Sesqui^ulferet  dargestellt,  indem  j 
er  neutrale  Eisenoxydaulfatlösung  langsam  und  tropfenweise  zu  einer  con*  I 
centrirten  Ammoniumsulfhydratlösung**)  fügte. 

Das  io  den  hiesigen  Versuchen  erhaltene  Product,  —  durch  Einwirken 
TOn  HS  auf  Eisenoxyd  resp.  Hydrat  —  verhielt  sich  in  so  fern  analog  dem 
obigeU;  als  mit  Salzdäure  eine  Zersetzung  desselben  unter  Abacheidung  eines 
Biaulfurets  stattfand,  wogegen  aber  eine  ziemlich  bedeutende  Schwefelaus* 
Scheidung  sich  hierbei  zeigte^  welches  bei  einem  idealen  Sesquiaulfuret  nicht 
der  Fall  sein  dürfe.  Es  wird  dieses  letztere  vielleicht  durch  einen  Gehalt 
des  Schwefeleisens  an  freiem  Eisenoxyd  bedingt  sein*  Uebrigens  ist  es 
gleichgültig;  ob  dieses  stattfindet  oder  nichts  indem  es  hierbei  nur  auf  die 
Ausscheidung  eines  Bisulfurets  ankömmt. 

Betrachtet  man  nun  die  erhaltenen  Daten  über  das  VerhältDisa  des 
Schwefels  zum  Eisen  in  der  Lörtung,  so  findet  mauj  dass  die  nach  der  kür- 
zesten Expoaitionadauer  (vorausgesetzt  dass  der  Schwefelwasserstoff  voll* 
kommen  verschwunden)  in  Angriff  genommenen  Proben  sich  dem  Verhält- 
nisse von  !"/♦  Aequiv.  Schwefel  auf  1  Aequi.  Eisen^  resp.  dem  Verhältnisse 
5  :  4^  nähern.     Dieses  eigentbUmliche  nicht  gerade  einfache  stöchiometrischa 


*)  jAhrMb.  über  d.  Fortsohrilte  dar  phyBiKohen  Wiss.  itua  dem  3Gtiwedi»olieii  überteUt 

Jihrg    VL     S.   163. 
*^}  Haadwb.  Hlr  Chttmi&  2.  Bd.  Beite  64^. 
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Verhültniss  der  beiden    Bestandtbeile  zn   einan  der    tritt  gleichfalls    nach 
Reisdumer  bei  der  Verwitterung  des  Vt^asserkieaes*)   auf. 

Der  dieser  Beobachtung  als  Grundlage  dienende  Wasserbies  (aus  dem 
Oxfordtbon  von  Tönjesberg  unweit  Hannover)  hatte  nach  Abzug  von  zwei 
Prozenten  unlöslicher  thoniger  Bestandtheile  eine  der  Formel  Fe  St  ent- 
sprechende Zasammensetzung,  nämlich: 

Aeqniv.  Verlangt  Gefunden 

Schwefel        32  53,33  Ö2J 

Eisen  28 46,67 46,9 

60  100,00  99,6 

Das  Oxydations-Product  dieses  Wasserkieses  war  derartig  zusammen- 
gesetzt,  dass  in  2  Bestimmungen  43^7  und  49,3  im  Mittel  also  49  Gewichts- 
theile  Schwefelsäure  auf  1  Aequiv.  Eisen,  oder  28  Gewichtstheile  trafen. 
Diese  Menge  Schwefelsäure  ist  aber  gleich  19,6  Gewichtstheilen  Schwefel 
auf  28  Eisen,  also  so  gut  wie  dieselbe  Menge,  die  in  den  gegenwärtigen 
Versuchen  erhalten  wurde. 

VITir  könnten  also  hieraus  den  indess  nicht  völlig  verbürgten  Schluss 
sieben,  dass  auch  in  diesem  Falle  die  Entstehung  der  Schwefelsäure  einem 
zweifach  Schwefeleisen  zuzuschreiben  sei,  das  durch  den  Sauerstoff  des 
Eisenoxyds  oxydirt  worden. 

Dieser  allerdings  nicht  völlig  verbürgte  Schluss  findet  sich  aber  ausser- 
dem durch  eine  Beobachtung  von  O.Rose  in  einer  eigenthümlichen  Weise 
commentirt  Derselbe  beobachtete  nämlich,  dass  der  Schwefelkies  (FeS,) 
selbst  im  Innern  von  Gesteinsmassen  von  denen  er  umgeben,  zuweilen.einer 
sehr  langsam  fortschreitenden  Oxydation  zu  Eisenoxydhydrat  durch  die 
Einwirkung  von  Wasser**)  unterworfen  ist;  wobei  letzteres  eine  Zersetzung 
erleidet  und  der  Schwefel  als  Schwefelwasserstoff  entweicht.  —  Dieses  wäre 
also  bei  einer  Temperatur  bei  welcher  das  Eisenoxydhydrat  noch  nicht 
wasserfrei  wird?  —  Wir  haben  hier  so  ziemlich  denselben  Fall  im  Versuche  mit 
künstlichem  Schwefeleisen,  nur  dass  in  diesem  letzteren  ein  Körper  vor- 
handen, —  das  Eisenoxyd  —  welches  einer  Zersetzung  viel  leichter  unter- 
worfen ist,  als  die  so  stabile  Verbindung  des  Wassers,  oder  auf  welchen 
auch,  ein,  nach  diesem  Vorgange  in  der  Natur,  entstehender  Schwefelwasser- 
stoff wieder  zersetzend  einwirken  müsste. 

Der  Schwefelkies,  reguläres  Eisenbisulfuret  gegenüber  dem  rhombischen 
oder  dem  sogenannten  Wasserkiese,  erleidet  auf  doppelte  Weise  eine  Zer- 
setzung, indem  entweder  der  Schwefel  sich  ausscheidet,  oder  Eisenvitriol 
und  Schwefelsäure  sich  bilden.  Diese  letztere  Art  der  Zersetzung,  das  so- 
genannte Vitriolescireui  welche  ganz  besonders  dem  Wasserkiese  eigen  ist. 


^)  GMehrto  Anseigen  d.  k«    bayerisehen  Akademie  d.  Wiaeensohaiien  1855    Nro.  88. 
8.  271. 
^^)  O.  Roee,  Reise  n.  d.  Ural  I.  214. 
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wird  nach  BerzeUus  durch  eine  Einmengoog  von    Magnetkies*)  baoptsSch* ] 
lieh    verursacht     Der    Magnetkies    besteht     wahrscheinlich     aus     Eiufach- 
Schwefeleisen  gemengt  mit,  je  nach  dem  Fundorte  wechselnden,  QuaDtitäteo ' 
VOD  Schwefelkies.     Es   kommt  indeBsea    das  Vitriolesciren    auch    hei   gana 
eriiien  Abändermigen  des  Schwefelkieses  vor. 

Dieäe  Gitate  sprechen  mit  einer  nicht  unbedeutenden  Stimme  für  die] 
Anwesenheit  eines  Zweifach  und  Einfaeh-Schwefeleisena  in  dem  Producte 
der  Einwirkung  von  Schwefelwasaerstoff  auf  Eiaenoxyd.  Man  darf  hierbei 
vor  allen  Dingen  die  Zersetzung  des  sogenannten  Seaquisulfurets  mit  Säuren 
nicht  ausser  Augen  lassen ;  auch  fällt  das  Nichtvorkommen  dieses  letzten 
Sulfurets  als  eigene  Species  in  dem  Mineralreiche,  zu  dessen  Bildung  in 
dem  Vorgange  der  Natur  doch  alle  Bedingungen  gegeben  iind,  hierbei  sehr 
fichwer  ins  Gewicht, 

Eine  grössere  Beweiskraft,  als  derartige  Wahrscheinlichkeitsgründe 
kommt  diesen  Allegationen  indess  nicht  zu,  und  mau  kann  daher  nicht  ge< 
radezu  behaupten,  dass  bei  der  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf 
Eisen oxyd  sich  direct  zweifach  neben  Einfach-Schwefeleisen  bilde  und 
nicht  anfänglich  anderthalb  Schwefeleisen  entstehe;  sonst  müsste  man  noth- 
wendiger  Weise  die  Formel  des  Kisenosyds  so  schreiben, 

FeÜ  +  FeO, 
welches  so   lange  diese   zweite  Verbindung  (FeÜt)   nicht  als   eine   stabile 
bekannt  ist,  sehr  gewagt  und  auch  dann  noch  nicht    bewiesen  wäre. 

Es  verhält  sich  hier  Sihuüch  wie  mit  dem  chromsauren  Chromoxyd^  von 
dem  man  streng  genommen,  nicht  nachweisen  kann,  ob  es  wirklich  als 
solches  nämlich 

Cr.O.CrOs 
oder  als  Chromhyperoxyd,  was  gemäss 

Cr,0/.CrO,  ^  3Crü. 
für  die  elementare  Zusammensetzung  gans  auf  das  nemliche  herauskommt 
Dagegen  kann  man  z.  B.  beim,  seiner  Zeit   als   selbstständige  Verbindung 
aufzustellen  versuchten,  Cadmiumäuperoxyd,  dessen  Nichtexistenz  man  nach- 
weisen kann ,    indem  das  dafür  angesprochene  Product  (vou  der  Zerlegung  i 
des    Oxalsäuren   Cadmiumoxydes    durch    massige   Wärme)   sich   unter   dem 
Mikroskop  als  ein  mechanisches  Gemenge  von  metallischen  Cadmiumklkgcl- 
eben    und    Oxyd     erweist.      Dieses    Prüfungsmittel     versagt   uns    bei    dem 
sonst  analogen  Bleisuboxyd  den  Dienst  und  man   ist  daher  so   lange   quasi  | 
gezwungen,  dessen  Existenz  anzunehmen,  bis  eine  ähnliche  weitere  Auflösung 
desselben  im  mechanischen  Sinne  möglich  ist.     In  gleicher  Weise  steht  uns 
das  zutreffende  Mittel  für  das  fragliche  Eiaensesquisulfurat  bis   heute   noch  j 
nicht  zu  Gebote. 

Man  muss  also  in  diesem  Falle  vorläufig  annehmen  ,  dass  wenn  zwei 
Atome  Eisen  die  Affinität  zu  drei  Atomen  tiauerstoö  derartig  haben ^   dass 
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die  daraus  resultirende VerbinduDg  eine  vollkommen  homogene  ist, 
dann  aach  die  durch  Vertauschung  dieser  drei  Aequiv.  Sauerstoff  gegen  drei 
Aequiv.  Schwefel  anfänglich  vielleicht  ganz  transitorisch  entstehende  Ver- 
bindung nothwendig  ebenfalls  homogen  sein  muss,  (wenn  man  sich  über- 
haupt SU  dieser  Ansicht  neigt)  welche  chemische  Verbindung  aber,  rascher 
oder*  langsameri  zu  einem  innigen  Gemenge  von  Einfach-  und  Zweifach- 
Schwefeleisen  zerfiült,  das  nun  wiederum  mit  dargebotenen  Oxydationsmitteln 
analog  den  gleich  zusammengesetzten  Mineralien  zerfalle. 

Es  sind  diese  Beziehungen  unserer  Frage  zu  bekannten  That- 
sache  herangezogen,  um  einiges  Material  für  die  Abwägung  der  Wahr- 
scheinlichkeitsgründe gegen  einander  darzulegen;  wie  aber  leicht  zu  erseheui 
sind  dieselben  nicht  derartig  um  einen  vollgewichtigen  endgültigen  Schluss 
daraus  ziehen  zu  können. 

Es  muss  hier  noch  bemerkt  werden,  dass  die  häufigste  Zersetzungsart 
des  Schwefelkieses  die  ist,  dass  er  sich  zu  Eisenoxjdhydrat  unter  Abscheid- 
ung  von  Schwefel,  ohne  Bildung  von  Schwefelsäure,  oxjdirt. 

Um  auf  die  Frage  der  Regeneration  zurückzukommen,  steht  so  viel 
jeden&Us  fest:  dass  nämlich  ein  jedes  Schwefeleisen,  dasselbe  mag  sein 
von  welcher  Schwefelungsstufe  und  von  welcher  Modification  es  nur  immer- 
hin will,  unter  den  geeigneten  Bedingungen  von  Wasser,  Wärme 
und  Sauerstoff  schliesslich  als  Endproduct  ein  schwefelsaures  Eisenoxjdul 
liefern  wird  und  wiederum  unter  den  geeigneten  Bedingungen  seinen  ganzen 
Schwefelgehalt  als  solchen  frei  abscheiden  wird  und  kann  es  sich  bei  dieser 
Frage  lediglich  um  die  Dichte  und  die  Modificationen  des  entstandenen 
Schwefeleisens  handeln,  welche  je  nach  der  Zersetzungsart  verschiedene 
Oxydationsproducte  liefern  müssen. 

Diese  Bedingungen  (nämlich  zur  Bildung  von  Schwefelsäure)  sind  aber 
bei  der  jetzigen  Behandlungsweise  der  Keinigungsmasse  in  der  Leuchtgas- 
fabrikation, durchaus  nicht  gegeben,  welches  vollkommen  klar  aus 
den  verschiedenen  Untersuchungen  dieses  Materials  hervorgeht;  es  findet 
vielmehr  eine  Abscheidung  des  ganzen  Schwefels,  bis  auf  eine  geringe 
Menge  desselben  statt,  welches  offenbar  in  Folge  eines  accessorischen  Pro- 
cezses,  wohl  des  besprochenen,  zu  Schwefelsäure  oxjdirt  wird.  Man  kann 
aber  desswegen  nicht  behaupten,  dass  bei  vielleicht  scheinbar  ganz  geringen 
Aenderungen  in  dem  Betriebe,  dieser  Regeneiationsprocess  durchaus  noth- 
wendig  derselbe  bleiben  müsse,  sondern  es  scheint  vielmehr  bei  dem  jetzigen 
Betriebe,  dass  das  Abnehmen  der  Masse  an  Wirksamkeit  durch  eine  zu 
starke  Erhitzung  (wenn  dieaelbe  in  zu  hohe  Haufen  aufgehäuft  wird)  ledig- 
lich einer  Vitriolescirung  des  Schwefeleisens  zuzuschreiben  sei ;  welcher  Vor- 
gang, in  so  weit  er  um  sich  greift,  die  Wirksamkeit  der  Masse  auf  ein 
Drittel  herabdrücken  würde. 

Die  (grosse)  Verschiedenheit  der  entstehenden  Producte  bei  der  Re- 
generation, welche  auch  bei  den  natürlich  vorkommenden,  ganz  gleichen 
Species,  und  ebenfalls  bei  den  künstlichen  in  allen  verschiedenen  Variationen 
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auftritt^  darf  man  wohl  nicht  allein  der  Dichte  des  Schwefeleiaens  zn- 
schreibeD;  sondern  sie  wird  auch  hauptsächlich  ihren  Grund  in  verschiedenen 
Modifieat  ionen  desselben  halnen,  welche  in  ihrem  Verhalten  gegenüber 
anderen  Agentieii  so  wenig  characteristische  Piigenschaften  zeigen,  dass 
eine  präciae  Classification  derselben  nicht  möglich  war.  Zur  Bekräftigung 
dieses  könnte  man  die  verschiedene  Krystallibrm  bei  gleicher  chemischer 
Zusammensetzung  bei  allen  den  Schwefelungsatufen  die  bis  jetzt  bekannt 
geworden  sind,  ins  Gedächtniss  zurückrufen  und  ausserdem  die  grosso  An- 
zahl der  verschiedenen  Hydrate  des  Eisenoxyds,  welche  iu  ihrem  Verhalten 
nur  sehr  wenig  von  einander  abweichen  und  von  denen  die  am  leichtesten 
durch  die  Sinne  wahrzunehmende  Verschiedenheit  in  der  Farbe,  welche  von 
dem  Pomeraozengelb  bis  ins  Dunkelbraune  und  Ziegelrothe  geht.  Ein 
einziger  spccieller  Fall  mag  hier  noch  eingeschaltet  werden,  dessen  Eigen- 
thtimlichkeit  wohl  das  Auflall endste  unter  allem  an  den  Modificationen  d*ir 
Oxydhydratc  Beobachteten  sein  dürfte,  Pöan  de  St  Gilles*)  fand  nämlich, 
daas,  wenn  Eisenoxydhydrat  6  bis  8  Stunden  mit  Wasser  auf  100*^ C  erhitzt 
wird,  sich  das  gelbe  üxydhydrat  in  ein  dichtes  zlcgelrothes  Pulver  ver- 
wandelt hatte,  der  Formel  FctOi.HO  entsprechend.  Dieses  Oxyd  iit  in 
verdünnter  Salz-  und  Salpetersäure  löslich ,  nicht  in  diesen  Säuren,  wenn 
sie  concentrirt  sind ,  in  welchem  Zustande  sie  es  sogar  aus  der 
verdünnten  Lösung  fällen,  sowie  es  auch  durch  Zusatz  von  Alkalt- 
salz  unverändert  gefällt  wird» 

Es  wäre  also  immerhin  möglich .  dass  bei  Aenderungen  in  dem  Be- 
triebe bei  der  Gasfabrikation  andere  Modificationen  des  Schwefeleisens,  bei 
gleicher  Zusammensetssung^  sich  bildeten,  welche,  unter  den  jetzigen  Be- 
dingungen der  Regeneration  eine  grosse  Neigung  zu  vitriolesciren  zeigen 
könnten.  Man-  würde  es  aber  auch  dann  immer  in  der  Hand  haben,  diese 
nachtheilige  Richtung  in  der  Regeneration,  welche  die  Wirksamkeit  der 
Masse  auf  ein  vollkomraencs  Dritte!  herabstimmen  könnte,  —  indem  Eisenoxyd* 
salze  nur  einen  Schwefel  Wasserstoff",  während  das  Eisenoxyd  resp.  Hydrat 
drei  Schwefelwasserstoff*  zersetzt  —  dadurch  wieder  auf  die  rechte  Bahn 
zu  bringen,  so  dass  die  hiebei  entstehenden  Praducte  —  38  und  Fcs  Oj  — 
dieselben  wie  die  jetzigen  wirren.  Ja  es  ist  durchaus  nicht  unmöglich  und 
sogar  wahrscheinlich,  das«  bei  der  Anwendung  der  Laming^schen  Masse 
in  der  ersten  Zeit  ihrer  Einführung  ein  solcher  Abweg  bei  der  Regeneration 
vorlag,  welcher  aber  in  der  Praxis  —  die  zwar  gewöhnlich  »ehr  langsam 
aber  ziemlich  sicher  ihr  Ziel  erreicht  —  nach  und  nach,  vielleicht  durch 
ganz  unscheinbare  Abänderungen  verschwunden  ist,  wodurch  man  alsdann 
zu  den  ftir  den  Gastechniker  vortbeilhafteren  Regen eratiosprocess  gelangte. 
Es  Hesse  sieb  hieraus  wenigstens  die  frühere  Annahme  der  bedeutenden 
Sehwefelsäurebilduog  erklären ,  auch  dient  dieses  wohl  zur  Erklärung  der 
interessanten  Beobachtung,  die  ich  im  vorigen  Jahre  machte^  nämlich  dua 

*)  Huidw.  f    Chemie.     Bd    IL  Ab.  3  B.  624. 
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eine  Imal  im  Laboratorium  gebrauchte  nnd  regenerirte  Masse  eine  eben  so 
grosse  Schwefelsäurezunahme  zeigte,  als  eine  llmal  in  dem  Betrieb  gebrauchte. 

Es  könnte  auch  bei  dem  Prozess  der  Schwefelsäure  und  Eisenoxydul* 
bildang  (bei  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf  Eisenoxjd),  ebenfalls 
noch  der  andere,  nämlich  mit  Ausscheidung  von  Schwefel,  vor  sich  ge* 
gangen  sein.  Wenn  nämlich  das  Anderthalbschwefeleisen  sich  mit  dem 
Eisenoxjd  umsetzt,  welches  man  durch  folgende  Formel  ausdrücken  könnte: 

2Fe,S,  +  Fe,0,  =  6FeS  +  30 
so  kann  dieser  Sauerstoff ,  der  dazu  gedient  hatten  das  Schwefeleisen 
zu  vitriolesciren,  auch  am  Ende  unter  den  gegebenen  Bedingungen  zu  der 
Zersetzungsweise  wie  sie  bei  dem  Begenerationsprocesa  der  Laming'schen 
Masse  vorkommt,  verwendet  werden.  Beide  Zersetzungsarten  können  aber 
jedenfalls  und  werden  auch  in  den  meisten  Fällen  wirklich  neben  einander 
vor  sich  gehen. 

Zur  Ermittelung  dieses  wurden  nun  einige  Proben,  mit  dem  einzigen 
Unterschiede  von  der  Verfahrungsart  der  ersteren  mit  Schwefelkohlenstoff 
von  vorn  herein  zersetzt. 

Die  angewandte  Schwefelwasserstofflösung  enthielt  in 
100  Gew.-Th.        .       0,2897  Gew.-Th.  HS. 

Versetzt  wurde  die  Probe  mit  75  C  C  unmittelbar  zuvor  destillirten 
Schwefelkohlenstoffs,  wovon  so  viel  wie  alles  wieder  erhalten  wurde. 
60  CO  hiervon  ergaben 

abgedampft       •        •        0,021  Gr.S 
also  auf  75  cc    .        .        0,031    ,  „ 

In  der  angewandten  Menge  der  Schwefelwasserstofflösung  waren  im 
Ganzen  0,5917  Gr.  8. 

Die  Schwefelmenge,  die  also  ausgezogen  wurde,  beträgt  ungefähr  den 
20.  Theil  also  ein  Minimum  und  hievon  wird  sich  wieder  ein  kleiner  Theil 
durch  Zersetzung  des  Schwefelkohlenstoffs  gebildet  haben.  Diese  Probe 
hatte  vier  Tage  gestanden. 

ESine  zweite  Probe,  welche  mit  demselben  Schwefelwasserstoffwasser 
angestellt  war,  wurde  nach  25  Tagen  in  Angriff  genommen«  Die  ange- 
wandte Quantität  Schwefelwasserstofflösung  enthielt  0,5808  Schwefel  und 
es  wurde  durch  Ausziehen  mit  Schwefelkohlenstoff  erhalten  0,089  Gr.  S 
alfo  hierin  schon  mehr  als  der  siebente  Theil  des  Schwefels« 

Ein  dritter  Versuch  der  mit  einem  Best  Schwefelwasserstoffwasser  an- 
gestellt wurde,  dessen  Stärke  auf  diese  V^eise  nicht  nochmals  ermittelt 
war,  ergab  auf  die  fUheren  Bestimmungen  bezogen  0,1206  S.  Dieses  wäre 
also  schon  über  einen  Fünftel  der  als  Schwefelwasserstoff  zugebrachten 
Sehwefelmenge. 

Wir  sehen  also,  dass  der  Prozess  mit  Ausscheidung  freien  Schwefels  in 
Wirklidikeit  vor  sich  geht 

Das  Ausziehen  des  Schwefels  mit  Schwefelkohlenstoff  in  dieser  Weise 
ist  zwar  nicht  sehr  genau,   denn   er  ist    selber  ein. Körper,   der   leicht 
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Aet  Zenetzung  unterworfen  iBt,  indessen  spricht  die  Grösse  der  gefundenen 
Zahlenwertbe  vollkommen  und  unzweifelhaft  für  die  Richtigkeit  der  Be- 
hauptung. 

Der  in  den  beiden  erfiten  Proben  ausgezogene  Schwefel  zeigte,  wie 
man  bei  ähnlichen  Bestimmungen  sehr  gewöhnlich  wahrnimmt,  durch  den 
Geruch,  trotz  der  deutlich  kryatallimschen  Struktur  au,  dass  eine  geringe 
Quantität  einer  anderen  Schwefelverbindung  vorhanden  sein  müsse.  Nur 
in  dem  dritten  Versuche  war  der  Schwefel  iu  schönen  Krystall  i  n  d  i  v  id  n  e  d 
angeschossen  und  durchaus  kein  Geruch  wahrnehmbar* 

In  dem  Filtrate  des  ersten  Versuchs  mit  SchwefelkohlenstoflF  fanden 
sich  2t21*/o  des  angewandten  Schwefelwasserstoffs  als  Schwefelsäure  und 
diese  waren  an  das  Eisenoxydul  derartig  gebunden«  dass  auf 

28  Th,  Eisen        .        23,71  Thh  S 
kamen. 

In  dem  «weiten  Versuche  hatten  sich  2,93%  des  Schwefels  oxydirt  und 
es  kamen  im  Filtrat  auf 

28  Th.  Eisen        .        25,73  Th*  S. 

Das  Verhältnis»  der  Schwefelsäure  zum  Eisen^  welche  hier  neben  ein- 
ander in  Lösung  gegangen  waren^  ist  nicht  ganz  dasselbe  wie  das  in  den 
frtlheren  Versuchen  gefundene,  sondern  es  ist  vielmehr  hei  diesen  letzteren 
eine  ziemlich  bedeutende  Quantität  Schwefel  mehr  ^  auf  dieselbe  Menge 
Eisens  wie  in  den  ersteren  Untersuchungen  derselben  Art,  aufgetreten. 
Dieser  Unterschied  wird  wohl  hanptaächlich  seinen  Orund  in  der  Ver- 
schiedenheit der  herrschenden  Temperaturen,  bei  denen  die  Versuche  an- 
gestellt waren,  haben ;  es  waren  nämlich  die  ersteren  Versuche  im  Winter 
in  einem  ziemlich  kühlen  Lokale  ausgeführt,  während  diese  letzteren  erst 
im  wärmeren  Frühjahre  unternommen  wurden. 

Dass  dieser  Ueberschuas  an  Schwefelsäure  von  einer  Oxydation  des 
Schwefelkohlenstoffs  herrühre ,  ist  nicht  sehr  wahrscheinlich ,  da  dieser 
letztere  Körper  nicht  so  leicht  oxydirbar,  wie  das  Schwefeleisen  ist. 

Im  Eingange  dieser  Mittheilung  war  versprochen  worden  auf  den  geringen 
Schwefelüberschuse,  welcher  sich  bei  der  Einwirkung  von  'Schwefelwasser- 
stoff auf  Eisenoxyd  zeigt,  und  der  nach  E,  Brescius  sieh  nicht  mit  Kohleo- 
säuregas   verdrängen    lässt^   im    Laufe  der  Abhandlung  zurückzukommen. 

Betrachten  wir  nun  diesen  Schwefelüberschuss  von  unserem  jetzigen  Stand- 
punkte; so  ergiebt  sich  filr  denselben,  nach  den  im  Laufe  unserer  Betracht- 
ung verschiedenartig  gewonnenen  Erfahrungen,  ein  ganz  anderer  Gesichts- 
punkt.  Wir  haben  bei  den  Verauchen  mit  Schwefelkohlenstoff  beobachtet 
daes  sich  Schwefel  und  zwar  bei  den  länger  gestandenen  Proben  eine  be- 
d  e  u  te  n  de  Quantität  ausziehen  lässt  Dieser  Schwefelgehalt  rührt  eben  daher, 
dass  sich  eine  gebildetej  höhere  Schwefelongsstufe  des  Eisens,  sagen  wir 
Eisensesquisulfuretj  mit  dem  überschüssigen  Eisenoxyd  zu  einer  niedrigeren 
Schwefelungsstufe,  sagen  wir  hier  Eiufachachwefeleisen,  umsetzt,  wobei  eben 
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nothwendiger  Wei^e  Sauerstoff  frei  werden  maas  und   frei  wird  ^   welches 
man  dnrch  die  Gleichung 

2Fe,S,  +  Fe,0,  =  6FeS  +  30 
darstellen  könnte,  nnd  welcher  frei  werdende  Sauerstoff  zu  zwei  ganz  ver- 
schiedenartigen Oxjdationsprocessen  verwandt  werden  kann.  Erstens  zur 
Oxydation  von  Schwefel  und  Eisen  neben  einander,  oder  zweitens  nur  zur 
Oxydation  des  Eisens  unter  Abscheidung  von  Schwefel,  (welches  gebildete 
Eisenoxyd  resp.  Oxydul  wiederum  denselben  Zersetzungen  unterworfen  sein 
könnte  etc.  etc.)  und  wir  haben  mehruber  gesehen,  dass  diese  beiden  Pro- 
zesse neben  einander,  bei  der  Einwirkung  von  Schwefelwasserstoff  auf 
Eisenoxyd  vor  sich  gehen.  Gewinnt  der  zweite  dieser  beiden  Prozesse  in 
einiger  Bedeutung  die  Oberhand,  so  wird  sich  natürlich  eine  bemerkbar 
grössere  Quantität  Schwefel,  bei  der  so  vielfach  besprochenen  Wechsel- 
wirkung von  Eisenoxyd  und  Schwefelwasserstoff,  ausscheiden,  als  von  vorm 
berein  gemäss  den  drei  Atomen  Sauerstoff  des  Eisenoxyds  erwartet  werden 
könnte.  Es  kann  aber  auch,  wenn  der  andere  Prozess  stark  überhand  nimmt, 
weniger  Schwefel  abgeschieden  werden  als  die  Theorie  bis  jetzt  dafür  ver- 
langte. 

Diese  letztere  Art  der  Wirkung  scheint  nun  eben  dem  Eisenoxydhy- 
drat e  eigenthümlich  zu  sein,  denn  es  wäre  wohl  ohne  dieses  die  Thatsache 
einer  bedeutend  geringeren  Schwefelsäurebildung  bei  diesem  als  bei  dem 
Eisenoxyd  wohl  nicht  leicht  erklärlich,  weil  eben  das  Hydrat,  vermöge  der 
niedrigeren  Temperatur  bei  seiner  Darstellung  einer  Zersetzung  viel  leichter 
unterworfen  ist,  als  das  Eisenoxyd.  Versuche,  welche  hierüber  im  Gange, 
konnten  zur  Zeit  noch  nicht  zum  Abschluss  geführt  werden^  ihre  Mittheilung 
wird  seiner  Zeit  erfolgen. 

Ebenso  scheint  es  nicht  unmöglich  zu  sein,  dass  die  auf  die  besprochene 
Weise  gebildeten  Verbindungen  des  Schwefeleisens,  welche  in  ihrer  grossen 
Neigung  zur  Bildung  niedrigerer  Schwefelungsstufen,  so  zu  sagen  das  Eisen- 
oxyd aufschliessen,  durchaus  für  sich  nicht  lebensfähig  und  in  einem  lang- 
samen Zerfallen  unter  Abscheidung  von  Schwefel  begriffen  sind.  Auch  hier- 
über sind  Versuche  im  Gange,  deren  Ergebniss  einer  späteren  Mittheilung 
vorbehalten  bleiben. 

In  dem  Beiriebe  der  Gasfabriken  wird  natürlich  dieser  frei  werdende 
Sauerstoff  auch  dazu  dienen ,  um  Eohlenoxyd  und  andere  oxydable  Körper 
höber  zu  oxydiren,  obgleich  es  schon  sehr  gewagt  erscheinen  dürftet  die 
ganze  Kohlensftureznnahme  in  den  Beinigern  auf  diese  Art  zu  erklären. 
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Einiass  TerscUedener  Temperatnreii  anf  Leuchtgas* 

Von  Augu&t  VogeL 
(Am  dem  Bayer    Induatrie-  n.  Gewerbe-BUtt ) 

Bekanntlich  erscheint  die  Leuchtkraft  des  Gases  bei  niederen  Tem- 
peraturen verringert,  wie  dies»  an  den  Straasenlateroen  zur  Winterzeit  mit- 
nnter  zu  beobachten  ist.  Abgesehen  von  dem  Umstände,  dass  bei  lang* 
andauernder  Kälta  die  mit  dem  Gase  fortget'illirten  Wasserdämpfe  den 
Brenner  mit  einer  Eiskruste  theilwoise  auÄfiilleD  und  so  die  Ansströmuogs- 
menge  dcf^  Gases  verringern ,  rührt  diese  Verraindernng  der  Leuchtkraft 
wabracheiulich  auch  von  einer  Condensation  der  Kohlenwaaserstoffgase  dea 
Leuchtgases  her.  Es  sind  Im  Laboratorium  der  Universität  Müneben  einige 
Versuche  über  diesen  Gegenstand  ausgeführt  worden,  welch©  ich  hier  zur 
Mittheüung  bringe» 

Um  die  Beobachtungen  über  die  Leuchtkraft  des  Gases  bei  niederen 
Temperaturen  anzus^telleiij  wurde  das  Gas  durch  ein  Uförraigea  Rohr  ge- 
leitet und  dieses  in  Schnee  oder  KäUeniischungeu  eingestellt.  Uomittelbar 
an  diesem  Utbrmigen  Rohre  befand  sich  ein  SpeckstembreDner,  so  dass 
also  das  Gas  fast  unmittelbar  nach  der  Abkiihlungs-Vorrichtang  zur  Ver- 
brennung gelangte.  Zu  den  Lichtmeasungen  ist  ein  Bunsen^scber  Photometer 
bekannter  Construction  zur  Anwendung  gekommen.  Als  Normaltemperatnr 
war  die  Temperatur  von  +  18*"  C.  des  zu  diesen  Versuchen  stets  ver- 
wendeten Raumes  angenommen  nod  die  bei  dieser  Temperatur  beobachtete 
Lichtstärke  zum  Vergleiche  ^=^  100  gesetzt  ivorden* 

Mit  der  Leuchtkraft  des  Gasea  bei  der  Temperatur  von  -f"  18^  C.  kam 
dessen  Leuchtkraft 

a)  bei  der  Temperatur  des  sehmelzenden  Eises, 

b)  bei  der  Temperatur  einer  Kältemischung  von  — 20**  C.  zum  Vergleiche. 
Die  Ausführung  des  Versuches  bestand  darin^  da&s  das  Uförmige  Rohr, 

nachdem  die  Leuchtkraft  des  aus  demselben  bei  der  Norraaltemperatur  aas- 
strömenden  Gases  festgestellt  war,  zuerst  in  Wasser  von  0"  C,  hierauf  in 
ein  Gemenge  von  Schnee  und  Salz;  welches  an  dem  hineingebracbteu  Ther- . 
mometer  20  Kältegrad  zeigte,  in  der  Art  eingesenkt  wurde,  daas  ea  gleich* 
massig  von  allen  Seiten  bis  unmittelbar  an  das  Gasauströmnngsende  davon 
bedeckt  war.  Schon  ohne  Messung  ergab  sich,  sobald  das  Uförmige  Rohr 
in  die  Temperatur  von  — 20°  C-  gebracht  wurde,  eine  für  das  Auge  dea 
Beobachters  unverkennbare  Verminderung  der  Lichtstärke  im  Vergleiche 
zur  Beobachtung  bei  der  Norm  alte  mperatun  Die  pbotometrischen  Mess- 
ungen lieferten  im  Durchschnitte  mehrerer  und  an  verschiedenen  Tagen 
wiederholt  ausgeführten  Beobachtungen  folgende  Resultate: 

Lichtstärke 
I  II 

bei     18»  C,     100        100 

bei      OC.      16  85 

bei— 20°  C.      33  40 


L 
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Wie  man  aus  diesen  Zahlen  erkennt,  ist  der  Einfluss  der  Temperatur 
auf  die  Lenchtkraft  des  Oases  eine  sehr  bedeutende ;  indess  dürften  obige 
Angaben  mehr  fttr  die  Benrtheilung  des  Temperatureinflusses  auf  die  Licht- 
stärke des  Leuchtgases  im  Allgemeinen  Geltung  haben,  als  für  die  Praxis, 
indem  wohl  schwerlich  auch  bei  strenger  Kälte  Leuchtgas  von  so  niederer 
Temperatnr  anr  Verbrennung  gelangt,  wie  dies  bei  den  beschriebenen  Ver- 
suchen der  Fall  war.  Das  Hinderniss  der  Qasausströmung,  wie  es  die 
Eisbildung  in  den  Brennern  bei  länger  anhaltendem  Froste  bedingt,  blieb 
selbstvertändlich  in  obigen  Versuchen  ausgeschlossen. 

Zur  Benrtheilung  des  Einflusses  höherer  Temperaturen  auf  die  Licht- 
stärke des  Leuchtgases  war  ebenfalls  wie  bei  den  bisher  beschriebenen 
Versuchen  die  Normaltemperatur  von  -^  18®  C.  als  Ausgangspunkt  ange- 
nommen worden.  Das  Ufbrmige  Gasleitungsrohr  befand  sich  zunächst  in 
einem  Geftsse  mit  kochendem  Wasser  und  bei  einem  ferneren  Versuche, 
am  die  Einwirkung  eines  den  Eochpunkt  des  Wassers  übersteigenden  Tem- 
peraturgrades  auf  die  Leuch&raft  des  Gases  zu  beobachten,  im  Para£Pin* 
bade.  Die  Temperatur  des  schmelzenden  Paraffins  betrug  während  des 
Versuches  constant  4"  160®  C.  Die  photometrischen  Messungen  ergaben 
folgende  Resultate: 

Lichtstärke: 
bei  +    18«  C.        100 
bei  -f  100*  C.        104 
bei  +  160°  C.        118 

Der  Einfluss  höherer  Temperaturen  auf  die  Lichtstärke  des  Leucht- 
gases istf  wie  aus  diesen  Zahlen  ersichtlich,  ein  weit  geringerer ,  als  diess 
bei  einer  künstlichen  Temperaturverminderung  beobachtet  worden. 

Es  mag  noch  einer  Bl3obachtung|  welche  sich  bei  dieser  Gelegenheit 
ergeben,  Erwähnung  geschehen.  Leitet  man  nämlich  Leuchtgas,  wie  dies 
bei  den  beschriebenen  Versuchen  der  Fall  war,  längere  Zeit  durch  eine 
Kältemischung  I  so  überzieht  sich  die  innere  Wandung  des  Uförmigcn 
Rohres  mit  einer  dichten  Eiskruste.  Das  aus  dem  Schmelzen  dieser  Eis- 
stttcke  hervorgegangene  Wasser  hat  starken  Geruch  nach  Leuchtgas, 
reagirt  neutral  und  zeigt  nach  Zusatz  von  kaustischen  Kali  durch  An- 
wendnng  des  NessWschen  Reagens  nicht  unbedeutenden  Ammoniakgehalt; 
minder  deutlich,  aber  doch  unverkennbar  ergibt  sich  mit  Schön bein^s  prä- 
parirtem  Guajacpapier  die  bekannte  Reaction  auf  Cyan.  Mit  Indigocarmin 
and  Schwefelsäure  behandelt  tritt  Entfärbung  des  Indigo's  ein,  wobei  sich 
Oemch  nach  Nitrobenzol  entwickelt.  Es  scheint  somit  das  Ammoniak  i^ls 
salpetersaures  Ammoniak  vorhanden  zu  sein  und  wir  haben  hier  ein  merk- 
würdiges Beispiel  von  Salpetersäurebildung  bei  der  Destillalion  von  Stein- 
kohlen. 

Zur  quantitativen  Bestimmung  des  Wassergehaltes  wurde  eine  grosse 
Menge  Leuchtgas  durch  ein  Trockenrohr,  welches  Bimssteinstücke  mit 
Sdiwefelsäure  getränkt  enthielt,  hindurchgeleitet.    Die  Einrichtung  war  sa 
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getroffen,   daas    nur    eio    Cubikfuss   Gas   innerhalb    2    Stunden    dnrch    das 

Trockeurohr  hindurcb ström te,  aomit  bei  dieser  langaaraeo  Durcbleitung  oio 
Verlust  an  Wasser  durch  Fortreisaen  im  Gaastrome  nicht  zu  besorgen  war. 
Eine  grdaaere  Anzahl  von  Verauchao^  welche  während  der  Monate  Februar 
und  Mürz  dieses  Jahres  an  verschiedenen  Tagen  und  Tageszeiten  vorge- 
nommen worden  sind^  haben  den  Wassergehalt  des  Mtlnchener  Leuchtgases 
zu  Otl  bi«  0,11  Grm  ,  per  Cubikfuss  Gas  für  jene  Versuchszeit  ergeben.  Be- 
grelSich  kann  die  hier  gefundene  Menge  je  nach  den  Umständen  eine  sehr 
wechselnde  sein* 


Vergleichong  einiger  Sorten  Leuchtgas  in  Bezng  auf  ProdnktionskasteD 

ond  LeEcbtkraft. 

YoD   Herrn  Papierfabri kauten  Sautter  in  Dettlngen« 
(Ans  dem  württembergiBOben  üewerbeMftU.) 

Nachstehende  Mittheilungen  dürften   für   manche  Besitzer   abgelegener 

EtabliaseraeDts^  die  im  Falle  sind,  sich    ihr  Leuchtgas   selbst   herstellen   za 
müssen,  nicht  ohne  Interesse  sein. 

Die  gegebenen  Zahlen  gründen  sich  auf  Versuche,  die  theils  in  der 
hiesigen  Papierfabrik ,  —  in  welcher  längere  Zeit  Gas  aus  Schiefertheer  | 
(Abgang  bei  der  Schiefertheerfabrikation),  aus  Heinttzkohle  und  aus  böh« 
mischer  Plattenkohie  bereitet  wurde,  theils  in  der  Baurawollweberei  dea  J 
'Herrn  Eisenhhr  in  Dettingen  aogestellt  wurden,  welch^  Letzterer  gegenwärtig 
aus  Paraffinöl  bereitetes  Gas  verwendet  und  mir  in  freundlichster  Weise 
nicht  nur  zur  Vornahrae  der  erforderlichen  Proben  Gelegenheit  gegeben, 
sondern  auch  die  Notizen  für  die  Kalkulation  geliefert  hat. 

Die  Messung  der  Leuchtkraft  geschah  mittelst  eines  Bunsen^schen  Pho- 
tometers;  als  Lichteinbeit  diente  eine  Fünfer  Stearinkerze,    deren  Flamme 
auf  18'"  württ»  ^=-  51  Miltim.  Höhe  regulirt  wurde*    Der  Verbrauch  der  Gas«  | 
flamme  wurde  mittelst  eiuer  kleinen  Gasuhr   gemessen,   welche  jeden    ver* 
brauchten  halben  Cubikfuss  anzeigt,  wornachdann  der  Verbrauch  pro  Stunde 
berechnet  wurde.     Das  Gas  brannte  bei  allen  Versuchen  unter  einem  Drucke] 
vtfn  4'/»"'  Württemberg.;  das  Manometer  war  zwischen  Gasuhr  und  Flamme 
angebracht*     Bei  Gas  Nro  1,  2,  4  wurden  öftere  Messuugen   vorganomiDeii| 
und  ea  bezieben  sich  die  gefundenen  Leuchtwerthe  auf  die   normale  Be-^l 
schaffenheit  des  Gases;  bei  schlechter  Reinigung  oder  sonstigen  Störungen 
kann  die  Leuchtkraft  nattirlich  eine  geringere  werden.  Bei  dem  Faraölnolgas 
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worden  dagegen  nur  an  einem  Abend  Versuche  vorgecommen ;  nachdem 
ttbrigena  das  Gas  mehrere  Abende  zuvor  durch  die  zum  Messen  dienende 
Gasuhr  geleitet  worden  war.  Bei  dieser  Gelegenheit  mag  bemerkt  werden, 
dass  letzteres  Gas  nicht  gereinigt  vrird,  bei  der  Prüfung  auf  Schwefelwasser- 
stoff sieh  auch  nicht  als  rein  erweist,  wodurch  seine  Leuchtkraft  jedenfalls 
etwas  beeintrftehtigt  wird.  Gas  Nro.  1  wurde  aus  Schnitt-,  Nro.  2,  3,  4 
aus  Zweilochbrennern  gebrannt;  die  Fabrikation  sämmtlicher Gassorten  ge- 
schah in  eisernen  Retorten. 

A.  Leuchtkraft. 

1)  Gas  aus  Heinitzkohle     3    c'  pro  Stunde,  ergaben  9  Kerzen,  1  c'  3 

2)  ,      ,    Plattenkohle    1,82^     „ 

3)  ,      „    Paraffinöl         1,66,    „        , 

4)  ,      „    Schiefertheer   1,58^     „        ,, 

5)  Erdöl  22V4  Gramm      „    » 

B.  Productionskosten. 

1)  Gas  aus  Heinitzkohle. 

a)  bei  ununterbrochenem  Betrieb,  wobei  mit  Ausnahme  des  Sonntags 
täglich  20  Stunden  gegast  und  während  der  übrigen  4  Stunden  die 
Betorte  glühend  erhalten  wurde. 

Das  Gasergebniss  betrug  im  Durchschnitt  während  eines  Winters  432  c' 
von  1000  Pfund  Kohlen,  zu  1000  c'  sind  also  erforderlich: 

232  Pfd.  Gaskohlen  zu  43  kr.  pr.  Ctr.  1  fl.  40  kr. 
Arbeitslohn  .  .  •  •  .  1  fl.  —  kr. 
Betorten —  fl.  31  kr. 


»     ^u  . 

1,  5,3 

,      9V«    . 

1,  6,5 

,     10       . 

1  ,  6,3 

.     4,4     . 

3  fl.  11  kr. 


b)  bei  unterbrochenem  Betrieb,    wobei  1 — 2  mal  wöchentlich  Gas  ge- 
macht wurde. 

wie  oben 3  fl.  11  kr. 

hiezu  kommen  noch  ausser  den  sich  er- 
gebenden Coaks,  welche  bei  a)  allein 
ausreichten,  97  Pfund  Heizkohlen  zu 
38  kr.  pr.  Ctr —  fl.  34  kr. 

3  fl.  48  kr. 

Die  Kosten  für  Beinigung  des  Gases,  welche  bei  Anwendung  von  La- 
ming'soher  Masse  (zugleich  mit  wenig  Kalk)  unbedeutend  sind,  und  sonstige 
kleine  Unkosten  sind  gegen  das  Theerergebniss  weggelassen.  Ebenso  sind 
Zinsen  und  Amortisation  der  Anlage  weggelassen,  da  sich  dieser  Theil  der 
Kosten  ganz  darnach  richtet,  wie  viel  Gas  mit  einer  Anstalt  erzeugt  wird. 


gQg  Vergloiohnng  einiger  Sorten  LenchtgM. 

2)  Gas  ans  böhmischer  Platienkohle 
(bei  unterbrochenem  Betrieb). 
100  Pfund  Kohlen  ergaben  durchschnittlich  508  c',  man  braucht  also 
zu  1000  c' 

197  Pfd.  Kohlen  zu  1  6.  2  kn  pr.  Ctr.        2  fl.    2  kr. 
160  Pfd.  Heizkohlen  zu  38  kr,  pr.  Ctr.      —  fl.  67  kr 

(ausser  den  Coaks) 
Arbeitslohn  .        •        •        •        •        1  fl.  —  kr. 

Betorten        ••••••      —  fl.  31  kr. 

4  fl.  31  kr. 
3)  Gas  aus  Parafiinöl. 
100  c'  erfordern 

76  Pfd.  Oel  zu  6  fl.  20  kr.  pr.  ütr.  4  fl.  46  kr. 

176  PfJ.  Heizkohle  zu  38  kr.  pr.  Ctr.      —  fl.  67  kr. 

Arbeitslohn  —  fl.  30  kr. 

Retorten —  fl.  48  k. 

7  fl.  —  kr. 
In  dem  vorliegenden  Falle  wird  der  Arbeitslohn  erspart  Da  aber 
dieser  Vortheil  auf  Rechnung  der  günstigen  Lokalität  und  des  ümstandes 
zu  schreiben  ist,  dass  der  Dampfkesselheizer  wenig  beschäftigt  ist  und 
daher  das  Gasmachen  nebenher  besorgen  kann,  so  ist  zur  richtigen  Yer- 
gleichung  der  eventuelle  Arbeitslohn  in  die  Kalkulation  aufgenommen 
worden. 

4)  Gas  aus  Schiefertheer; 
1000  c'  erfordern 

100  Pfd.  Oel  zu  6  fl.  pr.  Ctr.     .        .        6  fl.  —  kr. 
300  Pfd.  Heizkohle  zu  38  kr.  pr  Ctr.  1  fl.  64  kr. 

Arbeitslohn —  fl.  40  kr. 

Retorten 1  fl.  —  kr. 

9  fl.  34  kr. 
C.  Zusammeustellung  nach  Leuchtkraft  und  Kosten. 
Nach  den    unter  A.   aufgeführten   Messungen  der  Leuchtkraft  braucht 
man  zu  10  Kerzen 

1)  von  Heinitzkohlengas  3,33  c',  diese  kosten  nach  a) 

nach  b) 


2)  von  Plattenkohlengas  1,87 

3)  von  Paraflinölgas  1,80 

4)  von  Schieferölgas         1,68 


f> 


0,63  kr. 
0,76  kr. 
0,60  kr. 
0,76  kr. 
0,90  kr. 


6)  Erdöl  61,3  Grm.  .        „        i  10  kr.  pr.  Pf.    1,02  kr. 
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Betriebsbericht  der  st&dtischeii  Gasanstalt  in  Kiel 

über  das  Jahr  vom   1.  April  1868  bis  dahin  1869. 

Wir  entnebmen  diesem  Bericbte  Folgendes: 

Die  QMprodncüon  betrog:  1867/68  25,356,050  c',  1868/S9  28,651,710  o'. 

Mitbin  gegen  das  Yoijahr  ein  plos  von  3  295,660  o'  oder  12^  Vo* 

Die  Gasoonsnmtion  yertbeilt  sieb  für  öffentliobc  Erleucbtong  25,1^%,  PriTatoonBom 
63,8eVo,  im  Werke  1«^%,  Verlust  8,8»V^. 

Es  hat  der  Consnm  der  Primaten  um  638,500  o'  zQgenommen.  Die  Zabl  der  Prirat- 
flammen  hat  sieb  um  324  yermehrt  und  war  der  Verbrauch  pro  Flamme  1868/69  im 
Jabresdurcbscbnitt  3113  o',  1867/68  3191  o'. 

Die  Strassenflammen  sind  um  54  vermehrt,  und  wurden  gesetzt:  2  Laternen  an  der 
Dampfscbiffsbrücke  neben  den  Schiffswerften,  1  Laterne  am  neuen  Postbause  in  der 
Jensenstrasse,  1  in  der  neuen  Strasse  durch  den  Ziegelteich,  1  in  der  Dammstrasse,  1  am 
Exeroierplats  bei  dem  Mahnsob*sohen  Hause,  6  auf  dem  Platze  vor  dem  Gymnasium ,  2  in 
der  Gartenstrasse,  2  in  der  F&hrstrasse,  6  auf  dem  Königswege,  7  auf  dem  Cronshagener- 
wege  und  Sobtttzenstrasse,  25  in  dem  V.  Quartier,  Brunswieok,  (am  Soblossgarten,  Bruns- 
wyckerstrasse  und  Wilhelminenstrasse.) 

Es  betrftgt  die  Zabl  der  öffentlichen  Laternen  jetzt  480. 

Es  war  der  Consnm:  1868/69  7,221,916  c'  bei  1,084,101  Brennstunden,  1867/68 
5,917,154  C  bei  937,330  Brennstunden  oder  resp.  6,««  und  6„,  c'  pro  Brennstunde. 

Der  Gasyerlust  bat  sich  in  diesem  Jahre  ausnahmsweise  hoch  gestellt  auf  8,,q^/^ 
und  ist  yerursacht  durch  4  im  Februar  und  M&rz  d.  J.  gefundene  Rohrbrüche  und  Un- 
dichtigkeiten, welche  meistens  an  der  Schiffbrücke  durch  Senkungen  des  Terrains  daselbst 
yerursacht  sind.  Auch  ist  der  Umbau  im  Werke,  wodurch  die  Leitungsrohren  Tielfaob 
offen  gelegt,  Ursache  von  Ausströmungen.  Die  letzten  Monate  Mftrz,  April  und  Mai  haben 
bewiesen,  dass  der  Verlust  auf  den  firfibem  günstigen  Prooentsatz  zurückgekehrt,  denn  er 
ist  in  den  Monaten  i%  geringer,  als  in  den  frühem  Jahren.  ^ 

Die  Waldridg^scbe  Kohle,  welche  yergast  wurde,  war  etwas  feucht  verladen  und  hatte 
einige  erdige  Beimengungen,  hat  sieb  daher  minder  gfinstig  gezeigt  und  war  die  Aus- 
beute an  Gas  pro  Tonne  zu  300  Pfd.  nur  1772  c',  gegen  1808  im  vorigen  Jahre.  Auch 
die  Reinigung  erschwerte  sie,  da  1  c'  Masse  nur  1580  c'  Gas  reinigte,  1867/68  1  o' 
Masse  aber  2146  c'  Gas  reinigte. 

Von  der  Zusatzkoble  (Boghead)  wurde  6„%  zugesetzt,  und  war  die  Liobtst&rke 
16,4  Wachskerzen. 

Eine  Tonne  eckender  Kohlen  zu  300  Pfd.  lieferte  an  Cokes :  2,014  Tonnen,  gegen 
1,91  im  Yorigen  Jahre.  Die  Einnahme  für  Goaks  und  Theer,  pro  Tonne  Kohlen  stellte 
sich  auf  28,5  Sgr.,  gegen  23,58  ^^  yorigen  Jahre. 

Es  wurde  der  Ofen  Nr.  8  neugebaut,  die  Oefen  Nr.  1,2  und  3  erneuert.  Es  sind 
somit  49  Retorten  für  den  Betrieb  zur  Verfügung. 

Die  grOsste  Gasabgabe  in  24  Stunden  war  am  22.  Deoember  142,930  c',  die  geringste 
am  20.  Juni  88,140  c'. 

Die  Ladung  einer  Retorte  betrug  im  Durobsobnitt  1868/69  155  Pfd.,  1867/B8 
163,,  Pfd. 

Eine  solche  Ladung  ergab  an  Gas  1868/69  954  o',  1867/68  999,«  c'. 

Jede  Retorte  lieferte  in  24  Stunden  1868/69  4550  o',  1867/68  4917  o'. 

Zur  Unterfeuerung  war  erforderlich  auf  je  100  Pfd.  Kohlen:  an  Cokes  20^» 
an  Tbeer  2,«  Pfd. 

Es  wurde  ein  neues  Reinignngshaus  gebaut  und  hier  4  neue  Reinigungikasten  auf- 
gestellt mit  zusammen  1200  Q'  Heerdenflftcbe,  wfthrend  die  früheren  nur  480  Q' 
HeerdenflAche  hatten.  Statt  der  Glegg'scben  Weohselhfthne  (hydraulische)  wurden  Schieber- 
yentile  angebracht.  Femer  wurde  ein  neuer  Condensator,  ein  sog.  Kirkbam'sober  mit 
doppelten  Röhren  aufgestellt,  welcher  950  Q'  Condensatorfl&cbe  bietet,  wahrend  der 
fHlbere  nur  150  Q*  hatte. 

Die  Leitungsröhren  im  Werke  waren  bisher  nur  6 zöllige,  und  sind  sAmmtlich  aus- 
gewechselt gegen  9 zöllige.  Auch  ist  eine  neue  Stationsubr  gesetzt,  welche  6000  c'  in 
der  Stunde  durchlAsst.  Für  das  Heben  der  Deqkel  yon  den  Reinigungsgeftssen  sind  end- 
lioh  2  Differenzialflaschenzi'ge  angeschafft. 

Es  sind  bedeutende  Lftngen  Strassenrobre  yerlegt,  und  zwar:  1)  in  der  Brnnswyck 
(Bmawyckerstr.  und  Wilhelminenstr.  bis  Bergstr.)  2440'  4'';  2)  in  der  Gktrtenstr.  940'  A** ; 
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8)  im  Kömgiweg6  2320'  4";  4)  io  der  Fübratrause  560'  3";  5)  im  CronsbigoDBrwegtJ 
730'  3";  li)  In  der  äuhlitzenstrafiiie  600'  2";  7)  in  der  Straaso  durcb  den  ZiegelUiclij 
165'  2'^;  8)  auf  dem  Flatzo  vor  dem  Gyraoaaium  L^OO'  2"  und  510'  1'/,";  m- 
gammea  ä4G5'. 

Däb    geaammte  Htibrennoti    bat   dumnaeh    jeUt    eino  Länge   von   76,705'    oder    2#0,g  ^ 
dentflobe  Meilen. 


Abrechnung  der  städtischen  Gasanstalt  fllr  die  Zeit  vom  1,  April 

1868  bis  dahin  1869, 

E  i  T)  n  a  h  in  e. 


||      fc?pecial- 
,1       SuEnttie 

Haupt- 
Suttime 

An  CiaaenhobAlt  am  Bcbluise  dos  vorigen  Recbtiungsjah res 
„     temporiLr  belegten   Capitalien    ..... 
^     ftuaatebendo  Forderungeo   des  letssten  Rechnungsjabres 

Thlr 
6d93 
730U 
680 

21 

9 
5 

Tbir. 
14673 

38372 

12679 

3453 
1422 

22 
12 
11 

12 

4 

Pf 
2 

„      Vergütung  fr  die  öfTeütlicb©  Erleuchtung 
„     Einnabme  fFir  Gas  lunt  Gaszähler    . 
„      Vergütung  für  6   Privatlaterneu        . 
„     Desgl.  von  der  Brunswyck 

„     Einnabm©  für    Cokes        .         •         .         . 
it             n             n      Theer         .... 
n            n            n     diver»e  Nebenproducte 
0            p            if     CokeÄtraosport 

n            n            n     QAazäblermietlie 

„            ^          ^     Deue  GaslicbteiDricbtaugen 

n           n           n     VerlHngeruugen  und  Reparatureu 

n            n            »      rrrkaufto  Fittinp^BgegcaatäDde     . 

y,             n             n             n           Gfts^Mbler    , 

„     suflällige  EinnahmeD         .          .          .          .          , 

1,     Ziosen  von  der  Spar-  und  Lelbcasae 

SOUO 

35033 

146 

193 

2 
7 

3 

5 

H 

11788 

657 

9 

224 

BUH 
277 
39lf 
1629 
255 

12 
3 

16 
8 

19 

13 

7 

4 

28 

9 

5 
6 
8 

] 

1 

ti 

.4 

9 

286 
1135 

28 
6 

3 

Bummft; 

1 

1 

1 

70601t 

3 

S 

1 


Aufgabe« 


Speiiat- 

Haupt- 

Summe 

Summe 

IMr. 

H 

Pf 

1  Thlr 

^fi 

Pf 

A.  Für  den  Betrieb: 

1 

Per  Kohlen 

14490 

13 

4 

2 

^     Rcinigungsmasse      .          .          ,          .          •          .          , 

416 

22 

10 

3 

„     OeK  Dochte  und  ZündhölEer   .          .         .         .         ^ 

55 

11 

1 

4 

„      Arbeitslohn      .                    .          *          ,          .          , 

4617 

9 

5 

„     Laternen  warterluhn           ..... 

2080 

^ 

6, 

^     Diverse  Ausgaben  (Sand,  Lehm,  Tonnen,  Fuhil,  otc  ) 
B.  Für  Unterhaltung  dea  Werkes. 

339 

7 

9 

i  21999 

4 

— 

7 

^     Retortoü          ........ 

527 

9 

6 

8 

„     Ofenbau ,         , 

956 

19 

3 

9 

„     Reparatur  der  GerÄthe     *..,,. 

492 

5 

11 

10 

n            n             n     öffentlichen  Laternen 

501 

2 

7 

11 

n            n             n     Apparate     (neue     Rein  igungsap  parate 

und  Condensator)      .... 

7337 

18 

11 

12 

n            n             w     Gebäuda    .         ,          .         .          .         ,  i 

1283 

10 

lOi 

13 

„     DiverftO  AnsgabeQ  ,,.,,.. 

1 

1 

■^ 

11098 

7 

"^ 

Betriebflberioht  der  stAdtisohen  Gasanstalt  in  Kiel. 
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C.  Pär 


14  Per 

15 

16 

17 

18 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


27 

28 
29 

30 

31 
32 


PriTatgasliohteinrichtnngen,     Werk 
statt   nn^  Lager. 
Arbeitslohn  bei  neuen  Einrichtungen 

9  fClr  Yeriängeningen  und  Reparaturen 

Gassahler        •         .         .         .         • 
Lager  der  Fittingsgegenst&nde 
Diverse  Ausgaben 

D.  Generalunkosten. 
Gehalte  und  Gratificationen 
Diverser  Lohn  .... 

Abgaben,  Feuerversicherung    . 
Drucksachen  und  Schreibmaterial    . 
Briefporto  und  Reisekosten 
Zinsen    ...... 

Capital-Abtrag         ...» 
Diverse  Ausgaben  .... 

E.  Neubauten. 
Erweiterung    des    Strassennetzes    and  neue    Latern- 
einrichtungen .... 
Neubau  eines  Reinigungshauses 
Neue  Apparate  und  Maschinen 

F.  Capitalien. 
Ausserordentlicher   Capital-Abtrag  fQr    den  Bau    der 

Wasserleitung 

Ausst&nde  am  Sohluss  des  Rechnungsjahres 
Cassenbehalt 

Summa: 


Special- 
Summe 


Haupt- 
Summe 


Thlr. 


Sj4  Pf) 


96 

80 

61914 

6048  13 

326 


1870  — 

1322 

234  26 

254' 26 


124 
1885 
2000 

188 


110121 


5083 
1198 


6858 
1037 
8802 


1311 
22j  7 

1  6 


Thlr. 


6848 


6572 


7384 


16698 


Sg  Pf 


20 


16 


I  I    70601 


G^neral-Bilance  am  31.  März  1869. 
A  c  t  i  y  a« 


Werth  der  Anstalt  nach  vorigjähriger  Rechnung 
Ffir    Erweitemng    der   Röhrenleitung,    und    neue    Laternen- 
Einrichtungen  

Für  Neubauten 

Fflr  neue  Apparate  und  Maschinen 

Davon : 
FflrEntwerthung  der  Gebftude,  Apparate,  des  Strassenrohrs  eto. 

Betriebsproducte  laut  Inventar 

Kohlen- Vorrath 

Waarenlager       .         •        • 

Ausstehende  Forderungen    •         •  •         . 

Reserve  und  Emeuerungsfond 

Die  darauf  fiOlenden  Zinsen  k  4%  bis  alt.  Min  1869 
Cassa-Conto   nlt.  Mfirs  1869 

und  iwar  temporftr  belegt 

bMT  In  Behalt 

Summa: 


Thlr. 

«K 

Pf 

Thlr. 

Sm 

Pf 

121111 

12 

4 

4719 

21 

4 

5214 

11 

2 

1198 

18 

9 

132244 

3 

7 

2550 

— 

— 

129694 

3 

7 

293 

18 

— 

2069 

26 

7 

10725 

29 

9 

13089 
1080 

14 
24 

4 

11 

12000 

-* 

— 

50 

— 

— 

12050 

— 

4000 

4802 

1 

6 

8802 

1 

6 

1  II 

164666  14|  4 

1 

[?• 
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Passiva. 

ThJr.    ISß 

Pf 

TMr. 

H 

Pf 

ABgcliehenes  Capital            ....... 

127500'  — 

— ' 

CtpitAl-Äbtmg  bia   1.  ApriJ   1868         .          ,  71504.  12.     9. 

Desgleichen   1868/69 

Ordentlicher  Abtrag    .....     2000.   — .   — •  ' 

Ausaerordcntlicber  Abtrag  für    den  Bau    der 

Wa8»erleitu)ig  verwendet          •         ,         ,     6858.  13.  11. 

80362 

26 

8 

47137 

3 

4 

FordeniBg  der  StadtcuM  «m  1   April   1868    S8040.  — .   — . 

woTOD  der  Antbeil   der  Gaaanaliilt    wie   oben  47137.     3.     4. 

der  Antbeil  der   Wa^gerleituQg     .          .           .   20902.  26.     8. 

Zcuummea  68040.  — ,  — , 

Beatforderutigea             ....                    .          «          « 

m 

Qewinn  dvi  Anatalt   bia   nlt.  MArs    1858 

1298 

15 

9 

pro   1858/59 

5323 

26 

3 

„      1859/160 

64ii7 

25 

6 

n     1860/61 

7639 

27 

9 

„     1861/62 

6694 

23 

3 

,     1862^63 

9i*90 

24 

— 

«     1863/64 

11453 

3 

— 

„     1864/55 

12109 

4 

S 

„     1865/66 

14419 

m 

1 

,     1866/167 

1445d 

2 

7 

„     1867/68 

17456 

13 

U 

n     1868/69 

10106 

n 

9 

117406 

11 

— 

8ummA: 

1 

1 

1 

1646661 

14| 

4 

H,  Speck, 


L  Geacbäftsbericht  der  Ga&belenchtimgs-iotiengesellschafl  zn  Glaocliaii 
auf  das  Betriebsjalir  vom  1.  Juli  1868  bis  30.  Juni  1869. 

I.  II  a  u  p  t  r  e  c  li  n  u  n  g. 


A.  Ein  nähme. 

1.  Actten- Capital         ,..««*• 

2.  Erborgte  Capital e  ....«,. 

3.  EingegaDgene  Beitrage    Ton    Neabaut^n    bei    Einricbttiog 
der  Straaunbeleaobtutig  ..... 

4.  ConventiouaUtrafen  und  MiethEtoseti  wLo  früher 

5.  Gaabel«uchtuag9gegenatiinde  und  GaaeinrlcbttingeD    . 

Aufisenatfinde    .....•« 


ab  Ausgabe    .... 
noch  zu  bezahlende  ßechnnngeo 


39174.     L 
61.  24. 


6.  Vom  Betriebe  zum  Abschreiben  überwieaetie  Betrage 

7.  Betrag  dea  bis  1.  Juli  18ü2  aDgesammehen  Keaerre- 
fonds  f  der  laut  Beachtuas  der  General Teraammlting  dem 
Baueapi  tale   über  wiesen  worden  ist  .  *  . 

8.  Wertb  der  vorräthigen  Rohren  Gadsbeleuchtiingagegeii- 
it&nde,  Laternen  eto, * 


TMr. 


42692 
328 


SgjP^ 


39235 


13108 


2973 


43020  20    7 


25    8 


15    1 


1    9 


Tblr. 

60000 
20000 

1597 
134 


3784 


16081 


S« 


24 


17 


741 'l7 


Pf 


2 


102319  |18i  9 


OcMhlftsberiolit  i/u  Q«sbeleaehtaDgt-Aoti«iig«MUioIiafk  ra  Oknclum. 
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B.  Aasgabe. 

1.  Chrandstüok  und  Gebäude 

ab  Erlös  ans  Gkgenstftnden,  dieses  Conto  betreffend 

2.  Zinsen,  Abgaben,  Gebalte,  Utensilien  wie  firüber 

3.  Masobinen  und  Apparate 

4.  Laternen         ...••••• 
ab  für  yerkaofte  Laternen 


Ö.  Robrsystem    .... 
noob  SU  beiablende  Becbnungen 

ab  für  yerkaufte  Robre  . 
Anssenstlnde 


Tblr. 

32786 
153 


H 


4734 


2    1 


559 1  3 


I 
35224  14 
450  11 


1777.  20.  5. 
776.     9.  3. 


C.  Bilans. 
£innabnie   •.••••••** 

Beitrag  snm  Bau  des  zweiten  Gasometers  vom  Betriebe  1868/69 
5^/o  Yom  Gewinne  im  Betriebsjahre  1868/69 

Ausgabe     

bleiben 

Zu  Yorstebenden  • 

kommen  noch  die  Betrftge  der  noob  zu  bezahlenden  Rech- 
nungen für  Gaseinrichtungsgegenstftnde  .... 
fflr  Bohre  eto 


was  gewährt  wird  mit: 

AussensUnden  für  Gaseinriohtongen 
Aussenstinden  für  Bohre 
Vorrftthen        •         •         •         .         . 


328.  11.  6. 

776.     9.  3. 

741.  17.  2. 

1507.  14.  2. 


3353.  22.  3. 
II.    Betrieb. 


35674 
2553 


500 
401 


Thlr. 

32633 

11242 
19226 

4174 


25  3 

8.;  33120 


^ilPf 


25 


2841 

61 
450 


3353  22 


100399 
102339 
901 


103240 
100399 


2841117 


A.  Ein  nah  me 

1,  Vortrag  von  yoriger  Beohnong 

2.  Coaks- Verkauf       .         .         .         .         • 
Anssenstlnde          ...         * 

•         •        •        • 
.        •        •        • 

»         .         •        • 

.         •         •        • 

22.  12.  — . 

16.  18.    8. 

Thlr. 

1082 
24 

24 
24 

Pf 
5 

Thlr. 
262 

1087 
219 
104 

16 
3 

2 

ab  Anssenstlnde  am  1.  JuU  1868 

1107 
20 

18 
15 

5 

5 

3.  Theer-Verkauf        .... 
Vorrath 

231 

9 

16 

16 
28 
20 

4 
8 

ab  Aussenstftnde,  1.  JuU  1868 
ab  Vorrath             1.     „        „ 

258 
39 

5 

2 

8 

4 

4.  Gljreerin- Verkauf   .                  ... 
Vorrath 

•        •      . .        . 
.        .        .        • 

42.    6.  — . 
23.  — .  — . 

118 
36 
15 

2 

18 

5 

ab  Anssenstlnde,  1.  Juli  1868 
ab  Vorrath               1.     „        „ 

169 
65 

20    5 

5 

614 


Geselilftsberieht  d^r  Gafibeleuchtungs-Actiengesellaohi^  su  GUuebAn. 


Thlr. 

SgIFfll  Thlr. 

Stf 

Pf 

5«  Kohlen-Verkauf    ,          .          ^          .          »         •          •          » 

37 

5 

2 

6.  Oelbeleachtung               ..••<•* 

159 

5 

— 

7.  altes  Eiüen  ...,.«••. 

18  27 

1  2 

Vorrath •         •         .          • 

H  19 

5 

25  16    7 

§h  VoiTfttli  am   1.  Juli   1868         .         •         .5.  12.  8. 

„  AaäaiiiTHtlLiide  am   L  Jali  1868          .          .    8«   17.  2^ 

14^- 

Xl|16 

7 

8.  WiedereraUttet©  Unkoatöo 

210 

11 

-^ 

9.  Gas 

16405 

9 

9 

AnsaenaCände         *•«.•••• 

224 

2 

9 

16629  12 

8 

ab  AuüsensUlnde  am   1,  Juli   1868         .         •         •         . 

302 1 17 

8 

16326 

25 

— ■ 

10.  Schlacken- Verkauf 

2    21   ö 

AuseiCDfitlLnde         •.«•«•. 

31-^i^ 

5 

70 

2 

5 

11,  Mietbsms^iB 

1 

— 

X2.  Zinsen 

351 

8    4 

Ausaenatlnde         ...,••*. 

99 

2    3 

450  10    7 

ab  AuagonatUnde  am   1.  Juli  1868          .          ,         >          . 

19128    9 

258 
3 

11 

3 

13.  Burückerstattiiter  Aufwand  Tilr  Theerfliflaor      . 

1 

2 

18755 

U 

3 

B.  Ausgabe. 

1«  Zlnaen            »...*•.<- 

1050 



— 

2.  Aufwand  boira  Tbeerverkauf           .          .          •          ,          • 

— . 

14 

— 

3.  lustandbaltung  der  Gebäudo           ,          •          •         .          « 

83 

1 

3 

4.  Rüparalur  am  Rohraystem     .».«•• 

66 

12 

2 

zoriickgelegt  %u.  Toraunebmend««  Reparaturen 

50 

— 

— 

116 

12 

S 

6.  Verlust- Conto 

Verlust  fiD  Dicbt  eiogegangenen  GaHgetdern    .         • 

8 

3 

1 

6.  Reparatur  au  Mascbineu  und  Apparaten 

161  25 

5 

zurückgelegt  zur  An^obaßTung  von  Maschinen 

50,'  — 1  — 

211  25    5 

ab  am  1,  Juli   1868  turückgelegte         .         .         •         > 

100 --  — 

111 

25 

5 

?•  Abgaben  und  Feiiervursicherung 

474 

15'- 

nocb  sEU  bezahlende  Abgaben         .         •         •         •         . 

115 

_(_ 

5^^9Jlö  _ 

ab  am  1,  Jnll   1866  aurüokgelegte        ,         .         •         . 

esho  6 

506 
1400 

4 

4 

8.  Gebalte  und  Tantieme  dem  luge  nie  ur    «... 

_« 

9*  Instandhai tung  der  offentU  Gasboleuobtung  u<  W&rterl5bne 

481 

7 

7 

10.  Qlycerin 

51 

11 

— 

11.  OelbGlenchtung 

100 

16 

7 

Vorratb  am  1.  Juli  1868 

4    91-1 

104 
39 

25 
19 

7 

12.  Gaareluigungsmaterial    ,..*••* 

— 

13.  Arbeitsldbne 

1357 

10 

8 

14,  Reparatur  an  Oefen  und  Retorten           .         ,         •         * 

373 

20 

9 

zur  tick  ge  logt  «ur  AnsehAffung  Ton  Retorten  .         • 

400 

— 

— ! 

773 

20 

9 

ab  am  1,  Juli  1868  zurückgelegte        •         •         .         «  | 

400 

— 

— 

373 

20 

9 

15,  Kohlen 

4201 

8 

^ 

Vorratb  am  1.  Juli  1868 

37 

10 

— 

4238 

18  — 

ab  Vorratb  am  1,  Jnli  1869         .          •         .         .         < 

3 

20  — 

4234 
303 

28 
27 

•^ 

16.  Unkgalen      ..,.••••* 

1 

— - 

17.  Beitrag  aam  Bau  de«  «weiten  Gasometers     .         .         .  i 

1 

500 

^ 

^ 

. 

1 

107231 

H 

"i 

Gtesohftftsberioht  der  Qasbeleuohtangs-ActiengMelhobaft  2u  GUachaa. 


615 


Thlr. 

Sg 

Pf 

Thlr.    Sgl  Pf 

C.  BiUni. 

1 

Einnfthme 

18755  11 1  3 

Aosgftbe 

10723  — ;  6 

Einnahme-UeberMhoBS 

8032  10;  7 

Hierron  sind  5%  dem  Baa  mit 

401 

3 

5 

1 

and  10^ /o  dem  ResecTefond  mit 

803|   7 

1204110    4 

überwiesen.                                                                    bleiben 

6828—    2 

DaTon  kommen  lur  Yertheilung  an  die  Actionäre  11%  Di- 

! 

Tidende  auf  60000  Thaler 

6600 

bleibt  Vortrftg  auf  neue  RechnuDg 

228 



2 

Der  nach  Abstig  der  dem  Bau   und   dem  ReserTefond  über- 

wiesenen 1204  Thlr.   lONgr.  5  Pf.  Terbleibende  Betrag  Ton 

6828 

-     2 

wosu  noch  kommt  die  in  Ausgabe  stehenden   und   noch    su 

1 

1 
1 

bezahlenden  Abgaben 

215 

—  1 - 

die  aar  AnschaAing  Ton  Maschinen  zarfickgelegten 

5ö 

— '  — 

die  zur  Ansohaffang  Ton  Retorten  zurflckgelegten 

400 

i 

und  die  zur  Reparatur  des  Rohrsystems  zurflckgelegten 

50 —- 

7443 



2 

wird  gewährt  mit:     Aussenständen  für  Coaks     . 

24  241- 

„               „     Theer      . 

9 

28 

8 

„               »     Qlycerin  . 

36 

18 

5 

„               n     Schlacken 

3 





„               ^     Zinsen      . 

99 

2 

3 

„     Gas          .         .         . 

224 

2 

9 

Vorrath  Ton    Iheer       .... 

16 

20- 

„          „     Glycerin  .... 

15 

—  ■  — 

„          „     altem  Eisen      • 

6 

191   5 

„           „     Kohlen     .... 

3 

20- 

baarer  Gasse        .         •         .         •     •   • 

7003 

14    2 

7443 

H 
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III.    Reaervefond. 


Batrag  am  1.  Juli  1868 

1.  Jan.  1869  Zinsen 

1.  Juli      f,         äo 

1.     „         n         do.     Ton  der  Sparkasse        .... 
!•     n        n         ^o      ^^^  Nutzen   im  Betriebsjahre  1868/69 


Gewährt  wird  dieser  Betrag  mit: 
1  k.  s.  Btaatspapiere 

*  »    n  »  •         • 

3  »    »  n  •  • 

1  I»     I»  I»  •  • 

*  I»     I»  n  •  • 
8  Thflr.  Eisenb.-Pr.  m.  47^%  Zinsen 

4  dergL  .... 

2  „  .... 
10  Magdeburg-Cöthen-Halle-Leipaiger 

4*^  Eisenbahn-Prioritftten  . 

2  dergl 

1  Thflr.  Eisenb  -Pr.  m.  4 '/,  Vo  Zinsen 
1  dergl 


500  k 
100  k 
500  k 
100  k 
100  k 
500  k 
200  k 
100  k 
100  k 


IO2V4 
102'/, 
•lOO'A 

my, 

102'/, 
102V. 

101  y^ 

101 

98V; 

88V« 


100  k 

100  k  88 

100  k  97 

200  k  97 


516  GesohäfUbericht  der  GasbeleuohtungB-Actiengesellsohaft  in  Glftaoluia. 


Thlr.   ISgPfl  Thlr, 


94  22 
758- 


1  ParÜAlobligfttion  des  Gr.-Heraog- 

tlium  Baden  mit  4VtVo  Zinsen     .  n  100  k  94'/« 

4  dergL „  200  k  d^'A 

1 «  200  k  93V, 

2  „  »  100  k  93y, 

1  PrioritAtsobligat.  d.  Thür.  Eisen- 

bahngesellsoh.    mit  47, Vo  ^nsen  „  200  k  94 

6  dergl „  100  k  94 

GothiJien  bei  der  Sparkasse 

Ci 


187 
187 


15 


188 

564- 
14,  2 

—   8 


7310  12  1 


8g 


Pf 
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Rr«  U«  November  1869. 

Journal   fttr  Gasbeleuchtung 

and 

verwandte  Beleaohtungsarten. 

OrgaD 

dM  Verems  von  fiarfaAaifanern  DentscUands  md  seiner  Zwdgvereme 

Bowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Indastrie. 
Monatschrift 
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MttBohen.    Verlag  von  Rudolph  Oldenboarg. 
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Soeben  erschien: 

Zur  Gasbeleuchtungs-Frage 

in 

Deutschland. 

(Separftt-Abdruck  ftos  der  „Rnndsohau''  im  Joarnal  für  GatbeleachtUDg). 

Von 

Dr.  H.  E  Schillins. 

PMüi  97.  kr.  =  S  Sgr. 

Inhalt. 

1)  Concurrenz  and  Monopol. 

2)  Gemeiudegasanstalten  oder  Privatbetrieb? 

3)  Was  ist  billiges  Gas  ? 

4)  Was  ist  gutes  Gas? 

5)  Die  Gasverträge. 

Die  Verlagshandlung  übersendet  diese  Schrift  franco,   wenn   francirte 
Einsendung  des  Betrags  von  27  kr.  oder  8  Sgr.  in  Postmarken  erfolgt  ist. 
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m\m  mm 

Fabrik  von  trockap 
£j\     und    nassen    Gasnhrea 


Grasbrook, 

Pateat-lnhaber  und  Fnbrikaiit 
fti  Gaiiuhrfn,  Pririit*  und 
S1  ra«fien-  Liilerjif  ii-Rf  gu  liilif  i  eii 

Diö  von  mir  gefertii^leji  O&suhren  sind  in  England^  aowie 
J'aat  auf  dorn  ganzen  Contitiente  pfttentirt^  Keicbneo  sieb  durch  die 
uutrÜglicb«  HlcbtigkeiL  ihres  Ganges  von  allen  bisher  bekannten 
Gasnhren  aus,  da«  Fnuoip  dieser  Ubr  Ut  eiu  einfatibea  und  doob 
votlkommen  Aeinem  Zwecke  entsprechendes,  wie  solches  von  Tielon 
Autoritäten   durch  Atteste  anerkannt  worden. 

Um  eine  besondere  Eigenachait  hervorzuheben^  wird  bemerkt, 
daad  eine  Difl'erense  des  Gasconsams  untor  allen  Uiiisttnden  nie 
2  Prosent  übersteigen  kann. 

EJu  fernerer  Vorzug  dieser  Uhren  ist«  dasa    sieh    nasse  Gas« 
ohren  anderer  Coustruction  ohne    grosse   Schwierigkeiten    in    dies     oliiie  GlMMRefiex* 
quäst«   Prtncip  umändern  lassen.  Durcbschn.  ^/^^  d.  nat.  Gr. 

In  Folge  des  grussen  Beifalls  welchen  meine  Gas- Uhren  Überall  gefunden  tind  der 
mir  zugewandten  grossen  Bestellungen  habe  ich  meine  Fabrik  und  ^lascbinenkrllfte  der 
Art  vermehrt,  dass  ich  jetzt  im  Stand©  bin,  jede  Ordre  auf  Uhren  SV  eriulüisigten 
Freiten  i>ri>iiii»l  aussiifübren,  elue  IJftiirf  |;re  Oarftiitf  e  zu  übernehmen  und  soll» 
mid  frachtfrei  im  Zollverein  ku  liefern: 

Statloiis-Giui-IitireD  und  Regalatoreii  fertige  in  jeder  betwbigen  Gr5«se,  in 
kurste^ter  Frist  an,  wie  yberhaapt  Alle  in  diese»  Facb  schlagenden  Artikel.  Atteste 
über  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  l)irection«o 
hedea lender  Gasanstalten  lu  Diensten,  — 

Trockene  dwiregalaloreii  für  Strasse nlaternen  sowie  fUr  Privatleitungen.  —  Die 
von  mir  construirten  haben  sich  seit  ihrem  Beatehen  eines  iingetbeilten  Beifalls 
XU  erfreuen  gehabt,  tind  litigen  Zeugnin^c  vor,  dass  durch  dieselben  eine  Brspartmg 
von  15  Mm  915  pCI*  nach  Verhaltni^s  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lich bei  Strassenlaternen  mit  eminentem  Nuta^en  verwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasredector  angefertigt. 

Bliolisjr  mit  Zeletumiigeii    und    Freisoourant,  sjtmmtllcher    von    mir  oonstroirteo 

GegenstJUnde  werden  auf  Wunseb  franoo  zugesandt 

Ed.  Smith. 

Hamburg,  Crranbroakt 

Fabrikant  von  ti'ot^hnen  und  nnssen  GnanlireB, 
Ga«  und  Wnsnerflttlnss,  H^perlnieutnlu* 
und  StatlQDH^ Ubr eu -Regulator eu ,  Gasnlir* 
problrappamtet  Pumpen  neuester  Constructioa 
und  aller  In's  meobaniBche  Fach  schlagender 
Artikel 

Eisen-  &  Messing^-GiessereL 
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Stettin    1865. 


Fabrik  fiir  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation  fi 


PätI«    1867. 


Ton 


Filiale  Dresden 
Friedrieb-8tr.  9. 


ffll  PIN« 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  Breslaner-Strasse 


Filiale  Breftlau 
Sonnen-Str.  36. 


empfiehlt  seine  GAemeeeer  Ton  2  - 150  Flammen  in  Gehäuson  Ton  starkem  selbst  ver- 
zinntem Bleeh,  ebenso  seine  p»tenilrten  Gaemeeeer  gleicher  Grösse  ohne  Preis- 
erböhnng ,  welche  die  Vortheile  eines  constanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
und  Tollstttndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ansblasens,  falls  irgend  eine  Schraube  geöffnet, 
gew&hren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  Tielen  Städten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stärke  des  Materials  gesUttet  mir,  eine  Garantie  Ton  4  Jahren  su  übernehmen. 
Stotioiuigaenieeeer  mit  gusseissemem  Geh&use  fQr  1000 — 80  000  c'  Durchgang; 
per  Stunde,  Ton  welcher  letzteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thtttigkcit  sind; 
bis  3000  C  per  Stunde  halte  ich  Sutionsgasmesser  in  so  weit  fertig,  dass  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.  Stadtref^latoren  jeder  beliebigen  Grösse,' 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingaugsrohr.  Re|^l»toren  für  kleinere  Leit- 
ungen zn  Glycerin-  und  WasserfQUung.  Exhanetoren  nach  BeaTsohem  System  12 — 24', 
mit  Yon  mir  verbesserter  Schiebervorrichtung.  Regnl»toren  dazu  2,  3,  4t**  etc.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrohr.  Belpteee  von  5''  bis  zu  jeder  ge- 
wünschten Rohrweite.  WecheellilUiiie  von  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Eins&tze  verzinnt  und  unverzinnt.  WMicluipparate,  einfacher 
•ehr  practischer  Constrnction.  Schieber  und  hjdramllsehe  HlUine  jeder  Rohr- 
dimension. Ventile  9  neu  und  praktisch,  zu  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberhfthne,  vorläufig  in  Dimensionen 
von  2-15"  Rohrweite.  Hanometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
construirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  fElr  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurzer  2^it  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
MünmtUche  Blech»rbelten  als  Condensatoren ,  Scrubber,  Reinigungskastcndeckel, 
Wechselhahnhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
verzinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Verzin- 
nerei können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  StrMsenl»ternen  sechseckige, 
zur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  s&mmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  zum  Betriebe  noth wendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweck  massigste  Constrnction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommein  wohl  zur  WasscrfüUung  am  besten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  geftmden.  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitig« 
Versuche  geprüft  habe ,  und  fQr  die  ich  gleichfalls  eine  4jährige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
Aber  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  solide  and 
gate  GMimesser  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  zu  Diensten.  (591) 
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(585)  ^^    Fabrik 

feiierfejiter  Praductc 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


ö?:; 


jx 


lO 


DÜISBÜR« 

am  Rhein, 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  intemationalen  Außstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet.  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  ond  ist  durch  Schienensti'änge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglaairt 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tiegel 

zu  Gussstahl-^  Kupfer-  und  anderen  Metaü-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Auftrage« 


9sn 


<««^>  Fabrik 

fenersfeiiter  Retorten 

emaillirt  and  ohne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

in 

*   Ijyon-Talse 

(FraDkreich.) 

Siine  der  bedeutendsten  JEf abriken  Buropa's. 

Sflberne  Preis-Hedaifle 

bei  der  mtemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Die  Fabrik  fenerfester  Prodakte  in  I^jon-Taise ,  gegrfindet  von  den  Herren 
liOnto  Bouqvei  de  de.  im  Jahre  1854  empfiehlt  sich  darch  die  Vortrefflichkeit 
ihrer  Fabrikate,  welche  heute  in  gani  Europa  bekannt  sind. 

Die  stets  annehmende  Zahl  der  Gasanstalten,  welche  die  Retorten  der  Herren 
I«e«ls  Bouqvei  d^  C^e.  In  lijon-Tnüie  benfitzen  ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Vonfige  dieser  Betorton  Tor  anderen  Fabrikaten. 

Ein  besonders  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
ausserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahren  wird,  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  su  erreichen.  60  hat 
anch  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  yon  1867  ihr  die  enito  stlbeme 
HedAille  blo«  fikr  Betorton  anerkannt. 

Gasanstalten,  welche  etwa  einen  Versnob  mit  diesen  Retorten  zu  machen  geneigt 
w&ren,  stehen  Rererensen  der  folgenden  Fabriken  au  Diensten: 

(Bchweis) 


Aach,  Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne 

Baden-Baden. 

Kanfbeuren. 

Luzern 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

Biberacb. 

Memmingen. 

Verey 

Cannstadt. 

Reutlingen. 

Lorges 

Cobleni. 

Sohweinfnrt. 

Lode 

Golmbach. 

Straubing. 

Soleure 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint-Imier 

Eisenach. 

Schwftb.  Gemfind. 

Winterthur 

Traunstein 

Nyon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Ffirth. 

Coire                     (Schweiz.) 

Basel 

Qermershelm. 

Freiburg 

n 

Thun 

Hersfeld. 

Genf 

n 

Zürich 

Hau  (Wfittemberg). 

Kolbmnnen 

n 

St.  Gallen 

Ingolstadt. 

La  Chaux  de  Fond 

n 

Sion 

Die  Retorten  der  Herren  1».  Boosqnet  de  C^e«  sind  für  Gas  vollkommen  un- 
dnrchdringlich.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Stolne  Jeder  Art  nnd 
für  Oefen   aller  Gattungen,  und  besonders  Stolne  fIkr  Fenemnffen« 

Aufträge  wolle  man  an  die  Herren  Ij.  Bousquet  A  Cie«  h 
I«y#ia-TAlse9  I>4p«  du  Bh6ue  (Franee)  richten. 
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INDULTE  IE 

ZV 
CHEMNFTZ 

186T 


JJ5iS:i7> 


nie 
Thoiiretorteo- 

und 

I  ChamottesieiQ- 

I         Fabrik 

AlAWERK 

von 


«EESEBUBG 


i.MAI-.i.JUNiy 


L£S?! 


;tt£lM\Rli 


mpliehlt  ihre  Prodiiet«'  von  bewHIirtfr  Güte 
bestens. 

Von    f  bOltretarteil     halte  ioli  von 
den  gangbareren  von  mohr  ah   5^   verscFijeflenen 
Formen  in  der  Regel  Vorratb  and  wird  jede  belie- 
bige  andere    Form   prompt  geliefert.      Die  gute 
BrÄUchbarkeit  meiner  Retorten  und  deren  Äusserst 
correkte  Form  hat  sieb  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
i  in  einer  gronsf^n  Anasiihl  Fabriken  beste  Anerkeun- 
iSRH^Vr^^iJfilSill  ung  veräcbafft,  worüber  gerne  S^eugniaso  zu  Dien- 
f  ston    stoben,   —     Vermöge   der  besonders  «org- 
f%Uig  gearbeiteten     ganz    glatten    tind    riss- 
reiüii  irinoi'fln  FiSlaheu  wird  die  Oraphit-Etit- 
femang   in  hobera  Grade  erleichtert. 

Qani  besonders  kann  icb  im   Innern  j 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Nach  einer  sehr  grossen  Änzabt  von  Versuchen  ist  es  mir  gelungen  ,  eine  in 
jeder  Beziehung  vollkommene  Glasur  borEustellenj  welche  die  Entfernung  des  Qraphitfl  *m 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicbt.  Nur  am  Hoden  der  Betorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kurzen  Zeit  des  Auabrennens  y  wozu  meine  Ausbrennemnldon  »ehr 
gute  Dienste  leisten. 

DieVorthoilc  gut  glasirter  Retorten  haben  sich  durch  die  Praxi» 
Als  unbestreitbar  und  sehr  crhoblicK  erwiese  n. 

Ferner  liefere   ich: 
ff^Oirnmteln^   wovon  über  800  Modelle  vorritbig  sind,  in  allen  Grösaen  bia  au   10  Ztr. 

pr«  Ötiick  von   vorzüglicher  feuerbeständiger  nicht  schwindender  Qualität. 
FcilCrfeste   Stein©   gewöhnlicher  P'orm  sind  stets  v^irrÄthig, 

K*5rner  empfehle  ich : 
Stciue  für  ßisenwerke  zu  Hohöfoii,  St^hweissüfen  ctc,,  für  GlasfabrikeDf  Porzfllaufabrikco 
etc   dann  (Tljksssehmelzliäfen,  MiiiT^In,  Eilhren  etc. 
Für  ehemisi'he  Fabrlkon : 
f^älireg^ef^Hüe,   Röhren,     steine    von    besonders    geeigneter    Qunlit^t    fUr  Slldft- 
««hinflzofen   und  alhi  in  dieses   Fach   einschlagende  Artikel. 

Abtritt-  und  Wa.s.Nerleitungs-Rohrpii,    KaminanfHätzc  ^  etc. 

Fenc^r festen  Tbun    bester    Qualität  au»  eigenen  Gruben 
Mörtdina^sa  fein  gemahlen   von  geringster  4Schwindung. 

Diu  Frcise  stelle  ich  entsprechend  billigst  und  bin  ich  flurell  beclentende 
V^eFgrÖlSeFUng  meinea  Elablisseuients  in  dun  Stand  gesezt,  nucb  die  uinfangre^ehsten 
Aufträge  promptest  Bü  erledigen.  w      *|^       r<  «41*        ri      /•  i     -i 

(608)  d.  Itt  Ireillli   Gasfabnkant 
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Simon  Frennd  junior. 

Berlin  9  ÜTeaenbargr^i^fl^^aiiit«  9 

empfiehlt  seine  Fabrik  von 

A)  Dlelitiiiigsniaterlalleii  ans  Hanf« 

Die  Theeratricke  werden  aus  kräftigstem  neuen  Hanf  (ohne 
Beimischung  von  Zupfwer^  aus  altem  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  und  liefere  dieselben  in  solcher  Beschaffenheit,  dass 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  grosse  Anzahl  anerkennender  Zeugnisse  von  renommirten  Oas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  zur  Seite. 

Bestellungen  werden,  da  fortwährend  Lager  halte,  umgehend  aus- 
gefahrt. 

B)  liederbandagen  fttr  Rlemensclielbeii  9  zur  Verhütung  des 
Oleitens  und  Herabfallens  der  Treibriemen  und  Conservirung  derselben. 

Der  grosse  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  für  jede 
Fabrik  mit  Riemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  worüber  die  glänzendsten  Zeugnisse  auf- 
weisen kann. 

Die  Mehrleistung  der  Apparate  bei  Anwendung  derselben  beträgt 
15— 50«/o. 


C)  Treibriemen  aus  bestem  rheinischen   Eernleder. 
sionen  per  Zollpfund  trockene  Waare  IVe  Thlr. 


In  allen  Dimen- 
(624) 


IM6 

Herseborg 
Erster  Preis 

für  gleich  ausgezeichnete 
darch  Eleganz  der 
Formen  wie  darch 
tadellosen  Gass  der 
ausgestellten  Waaren,  als 
Sftalen,  Candelaber, 
Trep  pen  etc. 


1M7 

Chemnlim 

Krater  Prel« 

itr    Herstellung    t  o  r- 

züglich  gegossener 

und  emaillirter 

Wasser-  und 

Gasleitung  s- 

Rohre. 


Das 


Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

Tauigerlijltte 

bei  Miagdeburg 

liefert: 

Ctesleltiingsröliren  9  aemkreelit  atehend  und  in  geteoekneten  Formen 
gegossen  9    unter   Gnr»ntie   für  Dlehtlgkelt   zu    den   bllllgaten  Preisen   und 

hält  daTon  ein  stet«  woklmasorttrtea  Ijager.  Alle  Apparate  und  Fapon- 
stücke  werden  prompt  angefertigt.  —  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  Candelnber» 
I«atemen»nne  nach  einem  relehen  HodelllnTentnr,  und  dient  nnf  Verlangen 

gern  mit  dem  betreflTenden  Hnaterbnehe«  Die  Ausdehnung  des  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigang  der  belangreichsten  Lieferungsobjeote  in-  der  kürzesten  Zeit. 

Alle  unsere    Waaren    werden    aus    dem    Cupolofen    aus   Tonüglichen  fttr   die   be- 
treffsoden  Zwecke  geeigneten  BoheiienmifohuDgen  gegossen.  (62S) 
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(597) 


Die  Chamott- Retorten-  und  Stein -Fabrik 


von 


F.  S.  OEST'S  Wittwe  &  Comp. 

in  Berlin,  SchöQhauser- Allee  Nr.  128, 

erl&ubt  lioh  ihre  Fabrik Ate^  mli  ChAmott-Ret orten,  im  Innern  mit,  &uoli  ohne  EouuUef  sar 
Qms'  und  MiBerAlöl-Bereitung^  so  wie  ChamoCtsteine  in  jeder  beliebigen  Form  and 
Otbaae  %u  empfeblen«  Von  den  gangbarsten  Sorten  wird  Lager  gehalten  und  für  solche  so- 
wohl als  für  etwa  bestellte  Gegen atS^nde  die  billigsten  PreiM  berechnet.  Aaftrftge  werden 
ohne  Verzug  effektnirt. 

Auf   Verlangen    bettobeioige   ich    hiermit,   dass   die    von   F.  6.  Oeit^l  Wittwe  U 

Cosip.,  hierselbat,  Schonkaueer- Allee  Nr.  12Sj  xu  don  hieBigea  städtischen  Gas-£rleuebt« 
unga- Anstalten  gelieferten  Chamott-QaB-Retorten,  sich  bisher  TorzügMch  gut  bewähren.  Die 
Oefen  mit:  den  dazu  gelieferten  Chamottsteinen  gebanet,  fortlaufend,  meist  2y,  bis  3  Jahre 
im  stärksten  Keuer  ausgehalten  haben,  so  da^s  ich  das  Fabrikat  tu  dem  besten  sthle^  waa 
mir  in  der  Praxis  bekannt  geworden  ist,  und  eolohes  nach  meiner  unvorgreiflichen  Ansicht 
tnit  Recht  als  vorzüglich  gnt  empfehlen  kann. 

Berlin,  am  31.  Jannar  1S59.  Kühnellt 

Baumeister  und  technischer  Dirigent 
der  Berliner    Commiinal-Gaswerke. 

Cliainott-Retorten  im  Innern  mit  Emaille. 

£b  ist  uns  gelungen,  ftlr  das  Innere  der  Chamo tt- Gas-Retorten  eine  Emaille  hertustellen, 
welche  allen  Anfordernugeu  an  dieselben  entspricht*  Nach  den  Ermittelungen  der  hiesigen 
städtischen  und  auswärtigen  Gasanstalten ,  die  sich  dergleichen  emalllirter  Retorten  seit 
längerer  Zeit  im  grossen  Maassstabe  bedienen  ,  gewähren  dieaelben  wesentliche  Vortheilef 
nämltoh : 

Die  Emaille  \Bt  tnit  der  Chamottmasse  der  Retorten  so  innig  Tcrbunden,  daas  sie  nicht 
abspringt,  und  beim  Anfeneru  der  Retorten  soll  ein  Reissen  der  Wandungen  fast  gar  nicht 
Torgekommen  sein»  daher  auch  keine  Gasverluste  stattgefunden  haben. 

Der  Ansatz  von  Graphit  ist  ein  viel  geringerer  ,  als  bei  nicht  emailUrten  Retorten  ; 
derselbe  läest  sich  sehr  leicht  tJSsen  und  bedarf  nicht  des  vorherigen  Ausbrennens  j  daher 
in  6 — 8  Stunden  7  Betörten  in  einem  Ofen  vol  In  tändig  gereinigt  und  zum  Weitergebraach 
hergestellt  werden  können;  so  dass  die  bisher  Im  Betriebe  dnrch  das  Ausschlacken  ver- 
anlassten St&rungen  fast  ganz  wegfallen. 

Voraussichtlich  werden  die  emailUrten  Eeturten  viel  länger  im  Feuer  anshalten,  a1i 
nicht  emaillirte:  da  sie  dem  Relssen  und  Springen  viel  weniger  und  fast  gar  nicht  luter- 
werfen  sind. 

Wir  erlanben  ans  hiernach  die  Herren  Directoren  von  Gasanstalten  zu  ersuchen,  mit 
den  besagten  Retorteu  Versach  zu  machen  und  halten  uns  überzuügt,  dass  die  erwähnten 
Vortheile  bestätigt  befunden  werden;  auch  würden  wohl  die  Herren  Baumeister  KO^hnell 
und  Schnuhr,  welche  sich  uneerer  emaillirten  Retorten  bei  den  hiesigen  städtischen  Gaa- 
Anstalten  am  längsten  bedient  habeUf  so  gütig  sein,  über  ihre  Bewährung  etwa  g^wiinschte 
Auskunft  zu  geben. 

EochachtnngSYoll  und  ergehenat  zeichnet 

die  Ghamott-Retorten  und  Cbamottstein-Fabrik 

F.  S.  Oesfs  Wittwe  &  Comp. 

8oIiötibkm«T-Allee  Nr    128. 
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C.  &  W.  WALKEK'S 
GAS-VENTILE. 


:1k 


Diei^e  mit  Kecht  bdriihmteti  und  aligcinein  bekanmen  Gaa-Veutile  weiden  In  aMcii 
The'ikn  der  Welt  atigewefidet.  In  ConiitroellQU  uiu]  Auftflllil'linK  »liid  nie  die 
T<»lll£Ciiiinieiicieii  nnd  QAs-Directoreii  werden  nicht  niti  betrüclitllcli  Oeltl  er* 
ttpareOt  wenn  sie  ak  anschaffen;  si«  weidtjn  &ich.  dudurch  nuch  Tollkomincn  dichte  G«»- 
Ventilo  stchein  ,    was  roD  dui'  gi*5iiiileEi   WJcbtIgkeK  für  Gaaaiistalteo  i>t. 

A    DienöH   uberirdsflclie  Sclirttuben-0*5-VoiiaI   mit  verbeatiertem  Indicator,  der  mn- 
««igt  ob  daa  Ventil  geaobloasen   oder  offen  isr.   ist  das  btstc  Ventil  ftir  Rcini- 
gungaipparate ,    wo    die    gröaito  Dichtheit    erfurdfirUcb    iHt ,    und    öberbinpt 
tfinm  Widerflland    gtgen  groasen   Druck. 
B    UnLeriTdischeÄ  Bchraubon^Gas- Ventil  für  soichto  Rubren* 
C    Innere«  Zahnstangen-Gas- Ventil   mit  Trieb  von   bomogenfn   Metall. 
D  Gewöhn! iehea  Zahnstangon-   nnd  Trieb-GaJ*  Ventil    mit  starker,   unveratt^ibarer 
Zjihnatange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  aich  xwiticben    10  und  H   l^hüling    pr.  Zoll    des   l>urohmeaaert 
der   Bubrnig  fttn   an   Bord  des  ^^cbiffea  m  irgend  einem  engli?iehen   Hu.ftn. 

Midfan«!  Itnn  Wtirks,  INftiiimigtODi  New|HMt  Shro{>t^{itiT«  Kosrlaiil 
Lmidon  K.Ct  ^^.  8,  Fiiislmi'v  Circiis.  (623) 


Hofimaiui  &  HUch 

Specksteiii-G  aeb renne r-Maniifak  tur 

in 

Nttroberg 

empfehlen  ilire  SpcrkpteiiigaÄbrenniT  aller  Art,  wie: 

Srhiiitl'-«  IjOc*Ii>,  FldibuNi-,  Petroleiim*  &  Braunkohlen« 

ilieerga^  -  Breuner    eigener   ConÄtrukliun     zu    dun    billigsten 
Preiacn. 

Hftnptsächlich  machen  wir  aufunsf^ren  neuen  Sehnittbreiin er  mit 
ausgehöhltem  Kopfe  aufraerkeam,  der  eine  rnilde  Flamme  ohne  Spitzen 
er^etigt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Freiscourant  auf  frankirte«  Verlangen  gratis.  (51)2) 
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(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


in 


Nürnberg, 

iDhaber  der  Preis* Medaillen  von  der  Industrie- AuBßtellung  in  München | 
(1854)  UDd  der  Allgemeinen  Industrie' Aussiellnnc  in  London  (1862)  em*- 
pfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften,  in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbreimer 

Argand-   und  Dmnaiii-Breiiiier  mit  nnd   ohne   Messing- Oarnitureo, 
von   Schwarsi'BchQ  ,    von  BunseriEche  Röhren  nnd  Kochapparate. 


illbprnM  M(flaille, 


7k»U£fTEK\* 


StW^tFFWmiC/ffft 


Paris  1867. 


11  Sflmrfffr. 


Gas-  und  Wasser- 

Aiilai^eiL 

Kelss-  und  Warmwasser- 
Heiztingen. 

S  lianipf'Korli-,  Bade  nn«l 
"^         Heiz  Anla^riL  j^ 

•     Gas -Kocli-  Apparate* 


(iasbeleiiclitiiiigs- 

(«egeiistiiode: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln. 
Wand  arme,  Laternen  etc. 

ifmmxtmn. 

iimrnhreuy  llnhuei  ßreiint r. 
FiUiojisii.  ITfrliMgeallfrArt. 

Footaineii, 
Bleirohren,  Pumpeu, 


''AßBIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detail -Yerkanf:   Leipziger  Str,  42. 


JOS.  CO  WEN  &  C^ 

Blaydon  Iturn 

NewcasÜe  on  Tyia 

Fabrikant eo  feuerfester  Chaiuott-Üteiiie^ 

Harke  „Cowen". 

Retorten   für   Gas- Anstalten   nnd  aile  Arten  feuerfester  Gegen^\ 
stände  für  Holiöfen,  Cokesofeii  &c.  iSfc- 

Jos,  Cotven  &  Co,  waren  die  einzigen  Fabrikanten ,  welche  bei  der 
grossen  Ausstellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  freis-MedaUlf  für 
,y6as-RetorteD   nud  aadere  feuerfeste   Cegi-MlÄnde**    beehrt,  wurden. 

Jos.  Cowen  &  Co.  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstelhing  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis-Mo-i 
daille  für  „fias-Rdorten ,  fcierfesle  Steine  etc.^  für  Tertreflkkkfit  der  ftialiUH 
zuerkannt  wnrde;  ihre  Werke  sind  die  ausgedehntesten  ihrer  Art  in 
Grossbritannieo.  (586) 


627 
(654)  Das 

(räJlich  EinsiedeP'  lisenwerk 

bei  RieiMI  (Königreich  Sachsen) 

liefert  ftehmiedeeiserne  BShren  und  Terbindung^ 

stBebe  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  besteht  seit  1853.) 


Pumpen 


jeder  Gonstruction    liefert   als    ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Höller  A  Blum,  Berlin, 

ZimmerstraMe  88.  (594) 


(587) 

gosseiseme,  senkrecht  in  ^getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen    gnsseisemen   Apparaten    und    Fa^onstAeken ,    wie    sie   zur 

Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  sftmmtlich  unter  Ga- 
rantie der  DichtigKeit  und  unter  Hinweisuug  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungs-BauteU;  empfiehlt  die 

Friedrich  Wflhebns-BQtte  zn  Ifilheim  a.  d.  Rohr. 

Verlag  von  Pt.  Oldenbourg  in  Miinclieii. 
Za  beziehen  durch  jede  BachhaDdluDg. 

Statistische  Mittheilungen 

über  die 

Gasanstalten  Deutschlands. 

der  Schweiz  nnd  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

herausgegeben  von  Br«  'S*  H*  Selillllng« 
Zweite  stark-veruiehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Octav.    geheftet. 

Preifl  ICr  Abnehmer  des  Gasjoarnals Rthlr.  %.  —  il«  S«  80« 

Ladenpreis  für  Niohtabonennten  des  Gasjournals      .     .     RUilr.  2«  20    BIgr«  II«  4«  40« 

Die  Badentong  einer  ansführlicben  Statistik  der  Gasindnstrie  für  diese  selbst  und  Ar 
aUe  Gebiete  der  Technik ,  welche  zn  derselben  in  Beziehung  stehen ,  bedarf  keiner  Aos- 
einandersetzung.  Ein  Blick  in  das  obige  Werk  zeigt,  welche  Wichtigkeit  die 
darin  enthaltenen  Mittheilnngen  haben.  In  demselben  wird  von  mehr  als  700  Gasan- 
stalten genaue  Mittheilnng  über  ihre  Geschichte»  Einrichtnng  und  ihren  technischen  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  Mittheilungen  fast  überall  auf  directen  Angaben  dieser  Anstalten 
berahen,  so  eignet  ihnen  die  grösste  Zuverlftssigkeit.  Sie  sind  in  dieser  Vollständigkeit 
iinr  in  der  Gasindustrie  möglich,  denn  für  alle  anderen  Industriezweige  sind  so  ausge- 
dehnte Angaben  über  Betrieb  und  technische  Einrichtungen  der  einzelnen  Etablissements 
•dhoB  deawagan  nicht  erreichbar,  weil  bei  denselben  die  nur  in  der  Gasindustrie  nicht  Torlian- 
den«  EifSirsucht  der  Concurrenz  sie  ausschliesst. 
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(689)  Retorten  und  Steine 

TOD  fenerretleiH  Tbonr  iu  nlWu  Fomeo  imil  Dimensionen. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT' 

BELGIEN, 
(vormah  .4tÖefl  Heller.) 

Uieso  F«brik*U!  haben  auf  allen  Gücworken,  wo  sie  beiiuUt  wurden,  rolle  Aner> 
kennting  gefunden,  unil  sind  di«  I'r<>i(i«.  trotz  Aller  Sor^alt,  welche  «nf  die  Amfertignng 
verwendet  wird,  sehr  Tortbetlliaft. 


*< 


Gas-Feldschmieden 

mit  Teiltilator  in  joder  belipbigen 
Gröö{?e  Mild  Form ,  welche  sich  dadurch 
rortlieiUiaft  eriip fehlen  ,  dasa  der  ganze 
innere    Raum    ku    Werkzeugäpinden     und 

SchubkaHten  eingerichtet  ist*  bauen 

Roessemann  &  Eühnemano 


<«;7-n 


Berllti 

2L    GartenatraBse     2t, 


(5710 


Die  Werlizeag^falirlk 

(Specialität  Gaswerkzeuge) 


v^on 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Keinscheid 

empfiehlt  r 
Rohrabschuelder,    Rohrzangen,    Fitter-    re*p*  Brenoerzangen  ^    Gaskluppen, 
Bohrknarren^  Schraubaiöeke,  HchraubenschlilBsel,  GuäS!«tahlteilen  atif  Garantie^ 
eogliiehen  Gussatahl    zu    Haiidn[iei»sel  ^    Coaks-Hcttaufeln,    Kohlen^chautelü, 
Dreckschaufeln  und  Bäinmtliche  kleinere  Werkzeuge. 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen;  Gussrohrschneitfer,    i  eep.  Rühr- 
Mchneider  für  Sirassefirohre. 


J.  G.MlJItliER 

Einailie-Waiiren  u.Zifferblatt-Fahrikaat 
StrHiENEBERG  hei  BERLIN 


Auf  Kineii  eiuaillirte 

8tra9Beuschilder,  UanaouiiinierD,   Firma* 

Schilder,  ferner  durch  schönere«  helleres 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  nud 
Laternen  -  Blenden  für  Locom Oliven, 
Signale  etc*  etc. 


629 

(.  Kromsdirilder  in  Osnaknick 

<""  Fabrik 

von  namen  und  iarockenen  Oasnhren,  Stations- 
Oasmessem,  Begnlatoren  &c. 

Da  nnnmebr  der  Gebraach  und  die  Eichung  der  treekenen  Gas- 
uhren von  der  Normal-Eichungscommission  des  Norddeutschen  Bundes  ge- 
nehmigt ist,  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahren  mit  Erfolg  verfertigten 
trodceneii  Gasmesser  besonders  zu  empfehlen. 

G.  KromschrSder  in  Osnabr&ck 

Fabrik  von  maaseii  und  troekemen  Gasmessern  etc. 


Die 

Gesellschaft  für  Speckstein -Fabrikate 
IJauboeck  A  Hilpert 

in 

Nflmberg 

empfiehlt  ihre 

in  den  verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken ^  dass  stets  von  den 
courantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
Ordres  sofort  effectuiren  zu  können.  (583) 

ERNST  SCHWEMMER 

in 

Ntirnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille   der  internationalen  Ausstellung  in  Paris   1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

Speekiiteiii-Oa^breiiner, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gas  besten.*«  zu  empfehlen. 

Besonders  macheich  aut' meine  neuen  Selmltt-Breiiiier  mit liolileili 
Kopfe  aufmerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  (667) 

(684)  Ein  noch  brauchbares  altes  4  oder  özölliges  MclileherFeiitfl 
wird  au  kaufen  gesucht. 

Offerten  durch  die  Exepdition  des  Gasjourualtf. 


680 


(67*) 


Gasleitimgsröliren 


VOB  unbegreiizter  Dauerhaftigkeit  aus  Asphaltmasse  mit  guas- 
eisernen  Flanschen  oder  Muffen,  in  der  Verbindung  ganz  wie  guss- 
eiserne  Gasrohren,  sämmtlich  unter  Garantie  der  Dichtigkeit,  em- 
pfiehlt 

Die  A/i|ilialtrölireii-Fal>rllc  In  Mambujrg;. 

ÄnlagekoBten ;  30  —  ^Yq  billiger  ak  bei  Gusseisenröhren* 


(668) 


Fittiogs, 


Deckscheiben,  Laternen,  Werkzeuge  und  di?  Utensilien  für  Instal* 
lation  in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  and  liefert 
2U  billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

öussstahlwaarenfabrik  und  Weicheisengiesserei  von 

Georg  Fischer 

in  Schaffhausen  (Schweiz). 

(Eiugessndt»)  Die  nahe  VoUendiiDg  der  böhnii^faen  EiBQub&lm«trecke  KmrUfaid- 
Egei  wird  für  die  tndtiRtrie  in  weiten  Gebieteu  Oaflterr«tcbs  und  DmiUcblandA  ron  hoher 
Wichtigkeit  aeln,  durch  den  wcihlfeileii  Heutig  der  in  jener  Qegend  in  Abb&u  stehenden 
ßraunkohlenkgtjr  ron  seltener  Ausdehnung  uud  Mächtigkeit.  Vou  besonderer  BedeatnDg 
für  Leuab  tgasan  dt  ftUen  wird  hiebei  der  Umstand  «ein:  d&ss  Jone  Bmfan  den  grow> 
artigen  Ecihleukomplex  der  Firma  Job  Dmvid  Stark  in  Keiehenau  bei  FalkesAU' 
dnrch»cbneldet ,  wodurch  die  dortige,  neucü^ter  Zeit  xiir  Lcuebtgaserzeugang  mit  groaaem 
Vortheil  in  Änwetidung  genommene  Kobfej  dem  allgettieinen  Verkehr  in  groBsen  Masaeii  au- 
gäugliob  wird,  Diese^  »cbon  durch  ihr  Husseres  Anheben  «icb  sehr  empfehlenden  Braim* 
kohlen  ^  babeu  hereits  hei  mehreren  GatsanAtalten  »ehr  güuatige  Eeaultate  gewährt.  Die 
durcbsehiiittliche  Ausbeute  betrügt  H1*B  englische  Kuhikfu8ä  pr.  Wiener  Zentner  —  112  Pfd. 
Zollgewicht,  mit  uugewühnlieh  r&dcher  O&fientwiokluug*  Das  Q&b^  von  vorzügliober  Qua« 
lität  j  besitzt  eine  durchschnittliche  Leuchtkraft  ~  22  bia  23  dtearinker£en  G  auf  1  Pfd. 
gerechnet,  bei  einem  GasTerbrauch  von  blo«  5  englischen  CubikfutfS  pr.  Stunde.  Die  er- 
haltenen Coaka  haben  e^ehr  viel  AehnlichkciC  mit  jenen  der  Bteinkohleu,  nur  sind  sie  sp»- 
aifiscb  leicbier,  dabei  zum  Theil  in  fauntgrossen  Stücken  falleud ,  und  ein  vorzügliche« 
Heizmaterial  für  Gasöfen  beizung  ala  auch  für  Schmiedbeerde  gewMhreud^  bei  letzteren  eben- 
sügut  wie  Hokkohle  rerwendbar.  Dieie  Rrmunkohle  aus  den  Stark^schen  <iruben  iat  daher 
04^weht  für  sich  allein  zur  Erzeugung  i|ualitntiv  sehr  rorxüglicher  Leuchtgase ^  als  auch 
sur  Aufbesserung  geringerer  Steinkohlen -Leuchtgase  verwendbar,  gleich  den  Tiel  theaertttn 
Büghead-Cannell-Coakd*  Wesentlich  erhöht  werden  die  Vortheile  der  Anwendung  dioaor 
Braunkohle  bei  deren  gehdrig  trocknen  Beaohaffenheit  und  gut  geheiste  Retorten  beim 
Cbargiren.  Die  notbwendige  mdglicbati'  Befreiung  des  Gases  yon  KoUenslure  wird  durch 
übliche   Kalkreiuigung  bewirkt. 

Im  eigenen  Interec^ese  der  Leucbtgas&natalten  empfiehlt  es  «ich:  jetzt  schon  der  An- 
wendung dieser  vonilglicb  zur  Gaserzeugung  geeigneten  Braunkohle  die  verdiente  Auf« 
merksamkeit  zuzuwenden  und  »ich  von  deren  vorzüglicheu  Beschaffenheit  zu  überxeugen, 
um  bei  der,  in  einigen  Monaten  stattä^nJcnden  Eröffnung  der  erwähnten  Eisenbabnstrecke 
sieb  den  Bezug  grdsi*erer  QuanüUteu  ohae  störenden   Versug  sichern  au  können      (683) 
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Ein  examinirter  Apotheker,  mit  der  Leitang    einer  Gkisanstalt 
vertraut,  sacht  eine  Betriebsinspector-Stelle. 

Gütige  Offerten  bitte  an  Herrn  Dr.  Schilling  München. 

Geschmiedete  Gasrohrhaken,  Hahnenschlüssel,  Laternenstützen  u.  dgl. 
empfiehlt  in  anerkannt  aosgeieichnet  guter  und  schöner  Waare,  unter  billiger 
Berechnung 

Paul  Bauer» 
(686)  Fabrikant  in  Oberreifenberg  bei  Frankrurt  a.  M. 

(685)  Paclit  -  Gesueb. 

Von   einem   tüchtigen   Gastechniker   wird  eine  Gasanstalt  zu  pachten 

f gesucht,  und  wäre  der  Antritt  zum  1.  Januar  1870  erwünscht.  Beste  Be- 
erensen  stehen  zur  Seite.  —  Gefl.  hierauf  Reflectirende  wollen^  ihre  Adressen 
mit  genauer  Angabe  der  Verhältnisse  in  der  Expedition  dieses  Journals 
unter  Chiffre  H.  B.  niederlegen. 

(689)  Ein  erfahrener  Gas^Ingeiileiir»  ^der  deutschen  und  eng- 
lischen Betriebsflihrung  kundig  —  sucht  als  Director  bei  einem  grösseren 
Gaswerk  angestellt  zu  werden.  Näheres  bei  Herrn  Dr.  Schilling;  Director 
in  München« 


(690)   Ein  daroh  rieljährige  Praxis  erfithrener  Gssfachinanii ,  im  Fsohieiohnen ,  Mon- 
tiren,  Ofenbaa  und  der  Fübrang  der  Bfloher  geübt,    mit  guten  Referensen  Terseben,    und' 
Ton  der  Bedaction  des  Oasjournals  empfoblen,  sucbt  Stelle  als  Werkmeister    an  einer  grös- 
seren oder  selbststandiger  Verwalter  einer  mittleren  oder  kleineren  Oasanstalt. 

Outer  Erfolg  kann  Terbürgt  werden.  Näberes  bei  Herrn  Dr.  Öcbilling,  Director 
in  Müneben. 

(688)  Der  Unterzeichnete  ist  am  1.  April  vor.  Jb.  aus  dem  hiesigen 
Oaswerke,  Firma:  8preiis^s  A  Hayr^sehe  Erben»  wo  er  die  kauf- 
männische und  techniscbe  Leitung  hatte,  ausgetreten  und  hat  mit  Geneh- 
migung des  Magistrats  hierselbst  ein 

998^ais-techiii(iche(i  Burean^^, 

Marien- Vorstadt  86 

eröffnet.  Dasselbe  wird  sich  mit  Anfragen,  welche  das  Gasfach  betreffen, 
.  mündlich  und  schriftlich,  ferner  mit  Kosten- Anschlägen^  Rentabilitäts-Rech- 
nungen etc.  etc.  beschäftigen.  Es  werden  Neubauten  von  Gaswerken  für 
Städte,  oder  grössere  und  kleinere  Etablissements  mit  oder  ohne  Anlieferung 
sämmtlicher  Materialien  übernommen. 
Nürnberg,  im  November  1869. 

Cf.  A.  tSpiethagen^  Gas-Directar. 

Beferensen :  Der  Magistrat  von  Nürnberg. 
Die  Besitzer  des  Gas-Werkes  Nürnberg. 

Hr.  Consul  G.  W.  Schiller  in  Hamburg.  Deputirter d.  Hamb. Gaswerke. 
Hr.  Dr.  Schilling,  Director  des  Münchener  Gaswerkes. 
Die  General-Direction  der  Allgem.  Gas-Actien-Gesellschaft  in  Magdeburg. 
Die  Direction  der  Gothenburger  Gaswerke  (Schweden). 
Ke  Direction  der  schweizerischen  Gasgesellschaft. 
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Kas-Reinigi 


Oberurseler  G  asreiniguiigsmasse. 

DieBelbe  wiegt  UDO  Kilogr*  per  Cubic  Meter,  ist  fein  sertheilt,  fertig 
snm  Qelirancli  (auch  olme  Beimiflchtifig  von  8ägeapälinen  oder  der- 
gleiclicn)  hat  sich  vorzüglich  bewährt  und  kostet,  frei  ab  Frankfkirt  a.  H. 
in  Waggoutailaiigeii :  h  lOÜ  oder  200  Centuernj 

per  €eutner    h   50  Milogr.    IV.   Fratien     -    lO   itgr. 
^  aS  kr.  Nudd.  W.  =    50  kr.  ftüterr, 

Anfragen  und  I^egtelhingen  gefalÜgat 

an  das  Boreai  der 
Ghasgesellechaft  Oberureel 

(t39i)  In  Frankfurt  a.  m. 

IMe  Fabrik  feuerfester  Produkte 


PET.  CHR.  FOßSBACH  &  C 


llE. 


in  Mülheim  am  Mhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  unglasirtenGhamott-Gas- 
Retorien.  und  feuerfesten  Steine. 

Für  Qa$i*Retorteil  sind  auHser  den  von  tiem  Verein  der  Gftft- Fach- 
männer Dentschtandä  festgesetzten  8  RetortenmodcHen  noch  24  diverst* 
Modelle  vorräthSg  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glaairt  und  ynglasirt 

fltets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste    Ntelne    in   allen    Qualitäten    und    Formaten  für  Oaft- 

Oefen  ,     efieiuifielie    Anlagen     und   Hüttenwerke  können  in 

ktlrzester  Frist  geliefert   werden    und    ist   in    deu     gewöhnlichen  Formaten 
iuiuiur  Vorrath. 

Prcis-Conrants,  sowie  Skizze  der  vorrätbigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (662) 
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Ziiinröhren  mit  Bleimantel. 
Die  ZinnrölirerL-IPabrik 


von 


J.  Theod.  Stroot 


in  CSln  a.  Bh. 

empfiehlt 
gepresste  Zinnröhren  mit  Bleimantel,  welche  in  jeder  Hinsicht  die  Bleiröhren 
tlbertre£Fen.  Bei  der  dreifach  grösseren  Festigkeit  des  Zinn'a  genügt  ge- 
ringere Wandstärke,  and  stellen  sich  dadurch  die  mit  einem  Blei- 
mantel versehenen  Zinnröhren,  pr.  Fuss  nicht  thenrer,  als  Bleiröhren  von 
gleicher  Festigkeit.  Sie  schützen  gegen  die  Schädlichkeit  des  Bleioxyds 
und  das  doppelte  Metall  sichert  eine  grössere  Dichtheit  der  Röhren.  Die- 
selben empfehlen  sich  besonders  für  Wasserleitungen,  Brau- und  Brennereien, 
Chemische  Fabriken,  und  künstliche  Mineral- Wasser- Anstalten.  .Preislisten 
and  Muster  stehen  zur  Verfügung.  (696) 

Bestes  IViedersehlesisehes  Basen-SlseiieraB» 

Billigste  Gas-ReioigUDg. 

Durch  Äbschluss  mit  den  hiesigen  Grubenbesitzern  bin  ich  in  der  La^e, 
das  beste  Rasen-Eisenerz  bedeutend  billiger  zu  liefern,  als  es  bisher  möglicn 
war,  und  offerire  ich  franco  Bahnhof  Haynau 

1  Kasten  =  22  Gbf.  =  18—20  Gentner  mit  2v„  Thlr. 
zertheilt  und  ausgesiebt  den  Kasten  mit  2%    Thlr. 

Ich  bemerke  noch,  dass  diese  Eisenerze  von  vielen  Gas-Anstalten  mit 
grossem  Erfolge  angewendet  werden,  und  dass  die  Berliner  Anstalten  aus- 
schliesslich mit  unseren  Erzen  reinigen. 

Probe- Waggon  stehen  jeder  Zeit  bereit 

(692)  H«  Odm»  Inspector  der  Gas-Anstalt  zu  Haynau. 

erscheint  monatlich  einmal.    Preis  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francs 

Directeur  Mr.   EtnU  Buranitf    99   M^ubourg  iVfottf- 

wnarire  in  Pari». 

li«  Constraetenr  d'usines  ä   gaz,  eine  Sammlung   von  Plänen.    Preis 

pr.  Jahrgang  Francs  25 

Controle  pratique  de  la  qualitä  du  gaz 

Beeuell  de  jurisprndence  speciale 

li^glftlatloii  speciale 

dulde  de  Tabonn^  au  gas 

SStalon  l^i^l  mesure  de  la  lumidre  du  gas 

Brevets  de  1791  ä  1844 


3 

18 
4 

1  60 
1 
5 


(694)    Associä  für  eine  bestehende  Gasfabrik  gesucht.    Ei'nlage-(3apital 
10,000  Thlr. 

Offerten  unter  Chiffre  P.  P.  besorgt  die  Expedition. 
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Correipondetix, 


(693)     Ein  Gaafachmannj  der  bereits  eioige  JaJbre  einer  Ghtsan^talt  als 
Dirigent  vorgestanden,  wÜDöcht  ein  anderes  derartigem  Enga^emeot  und  ist 

bereit  jedwede  Cantion  zu  stellen.  Darauf  Reflectirende  wollen  ihre  Ad- 
dresse  unter  G.  A,  A.  53  zur  gefälligen  Besorgung  der  Expedition  des 
Ga^^Jouroals  Übergeben. 

(697)  Kin  Qastoehii&er, 

dar  namentllcfa  Erfahrung  toi  Röhrenlegen  hat,  wird  gesucht.  Man  bittet 
ReSectireDde,  sich  bei  Herrn  Director  Dr.  Schillin^r  nielden  zu  wollen* 


Coirespondensu 

Im  Laufe  diese»  Jahres  wurden  hier  2  Gasmaschinen  von  Langen  in 
Cöin  aufgestetU,  eine  mit  einer  Pferäekraß  in  einer  Druckerei,  eine  mii 
einer  halben  Pferäekraft  bei  einem  Lithographen.  Mit  Eintritt  der  Be- 
leuchtung wirkte  der  Consum  der  Maschinen ,  weit  stossweise ,  so  störend^  dass 
beide  nicht  beleuchten  konnten.  Durch  Erstelhmg  getrennter  BAnnchlnngen  und 
getretmler  Zuleitung  wurde  abgeholfen.  .\un  tritt  aber  bei  der  Druckerei  die 
Störung  auf  die  Nachbarn  ein,  welche  swar  entfernter,  theilweise  300  Fuss 
weit  weg  sind.  Das  Bauplrohr  dieser  Strasse  ist  3"  weit,  H()0  Fms  lang,  an 
beiden  Fjideti  mit  je  4  und  je  5**  CanaUsationen  verbunden.  Der  Druck  in  der 
Leitung  ist  während  der  stärksten  Consurntion  23  Millimeter.  Ivb  möchte  Sie 
nun  ersuchen^  da  im  Norden  etc.  mehrere  fOO  Maschinen  aufgestellt  sein  sollen^ 
im  Journale  eine  Anfrage  über  die  genauesten  Erfahrungen  in  dieser  Hinsicht 
«I  stellen;  ob  Stfjrungen  in  dieser  Hi^isicht  eingetreten  und  wie  denselben  ab^ 
gefiolfen  wurde.  Ich  selbst  mache  hier  danitber  Versuche  und  werde  Ihnen 
seiner Jieit  die  Resultate  mittheilen.  H.  B, 


Zur  Remigoop-Frage 

von  R    Gasch  aen. 

Nach  einer  früheren  Arbeit,  Gas-Journal  Januarheft  1869  Seite  29, 
leitete  ich  über  abgeldachten  Kalk  bo  lange  Kohlensäure,  bia  deraelbtk  a«oh 
längerer  Zeit  nichta  mehr  davon  aufnahm^  Dieser  Kalk  nahm  dann  tioeh 
reichlich  SchwefelwaBserRtoff  auf. 

Da  mich  vorzüglich  die  Resultate ,  die  für  den  Betrieb  von  Intereaae 
Bchieneni  weniger  aber  die  Erklärnogen  beschäftigten^  so  begnügte  icb  mich 
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mit  der  Thatsache  und  flberliesB  die  EricUnnig  späteren  VerBucIien  und 
meiner  Besprechung  mit  Chemikern  unseres  Faches. 

Seitdem  sind  nun  zwei  Erklärungen  dieser  Erscheinung  abgegeben 
worden;  die  eine  von  Herrn  Buhe*)  in  der  Versammlung  zu  Coburg,  die 
andere  in  Folge  einer  mündlichen  Besprechung  von  Herrn  A.  Wagner.**) 

Es  sind  Erklärungen  im  Interesse  des  Faches  nur  mit  Freuden  zu  be- 
grÜBsen;  da  mir  indessen  die  Schärfe  des  Ausdruckes  des  Kerru  Buhe  nicht 
geßlllt,  so  fahle  ich  mich  veranlasst,  einige  Worte  der  Berichtigung  mitzu- 
theilen,  mit  dem  Vorhaben,  auf  jede  etwaige  Entgegnung  zu  schweigen. 

Herr  Bühe  sagte:  „Ferner  widerspricht  ilie  Ansicht  des  Herrn  Gasch^ 
dass  kohlensaurer  Kalk  Schwefelwasserstoff  aufnehmen  kann,  ohne  ein  Gas 
abzugeben,  den  bisherigen  Erfahrungen  in  der  Chemie.'' 

Ich  bin  fest  überzeugt,  dass  weder  Herr  Buhe  noch  sonst  Jemand  zu 
fl^lauben  mir  zutrauen  wird,  dass  reiner  kohlensaurer  Kalk  ohne  Weiteres, 
d.  h.  ohne  seine  Veränderung  Schwefelwasserstoff  verschlucke. 

Es  gibt  aber  die  Erklärung  des  Herrn  Buhe  durch  Annahme  von  doppelt- 
kohlensaurem Kalk  zu ,  dass  keine  freie  Kohlensäure  abgegeben  wird ,  es 
liegt  also  das  Missverständniss  darin,  dass  Herr  Buhe  meinen  Ausdruck: 
,,ohne  ein  Oas  abzugeben^'  (Seite  24)  als  Läugnung  einer  chemischen  Ver- 
bindung angesehen  hat,  während  ich  es  nur  als  Resultat  aufgestellt  habe. 

Was  nun  die  beiden  Erklärungen  anbelangt,  so  schliesse  ich  mich  aus 
vielfachen  Gründen  der  Erklärung  des  Herni  Wagner  an.  Dass  ich  bei  den 
Versuchen  nicht  vollkommen  kohlensauren  Kalk  erreicht  habe,  kann  ich 
mir  nicht  zum  Vorwurf  machen,  denn  es  war  dies  gar  nicht  nöthig  und  lag 
auch  nicht  in  meiner  Absicht.  Ich  bereitete  mir  durch  Einleiten  von  Kohlen- 
säure einen  Kalk,  der  keine  Fähigkeit  mehr  hatte,  Kohlensäure  aufzunehmen 
und  untersuchte  dann  dessen  Verhalten  gegen  Schwefelwasserstoff.  Es  ist 
dies  ein  Verfahren,  das  dem  Betriebe  am  besten  entspricht,  da  wir  ja  in 
den  Reinigern  niemals  vollständig  gesättigten  Kalk  haben. 

Was  nur  kohlensaurer  Kalk  mit  Schwefelwasserstoff  thut,  kann  Gas- 
fachmänner wenig  interessiren. 

In  dem  Bericht  über  die  Versammlung  p&lzischer  Gasfachmänner  zu 
St.  Ingbert  habe  ich  meinerseits  zwei  Fehler  zu  berichtigen. 

1)  Ich  habe  Sellars  Cement  auf  seine  Bestandtheile  nicht  untersucht. 
Darüber  befragt  referirte  ich  mit  ausdrücklicher  Berufung  auf  die  Coburger 
Versammlung  das,  was  uns  Herr  S.  Schiele  dort  mitgetheilt  hat. 

2)  Herrn  von  Baerles  feuerfeste  Steine  habe  ich  auf  hiesigem  Gaswerke 
nicht  probirt,  habe  indessen  in  anderen  technischen  Etablissements  seine 
Steine  gesehen,  die,  längere  Zeit  einer  hohen  Hitze  ausgesetzt,  sich  sehr 
gut  erhalten  hatten. 


*)  JaUheft  Seite  352—353. 
**)  AngQstheft  ßeite  443—444, 
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636  Bj|Mua*B«giiUtor  von  J.  Pintach 


Bfpass-Regilator  toi  L  PintioL 

(Mit  Abbüdangen  auf  T»lel  6.) 

Es  ial  Herrn  J.  PinUch  in  Berlin  galangan^  einen  Beipassregul&tor  zu 
eonstruiren^  welcher  allen  Anforderungen  entspricht,  der  neben  Einfachheit« 
solider  Conätruction  und  durch  letztere  auch  längere  Haltbarkeit  für  einen 
TerhältniismäsBig  niedrigen  Preis  herzuatellen  ist  Die  Passage  des  Gases 
ist  beim  Regulator  wie  beim  Bypass  conform  der  Weite  des  übrigen  Bohr- 
systems der  Gasanstalt. 

Zur  Beschreibting  des  Apparates  diene^  dass  derselbe  aus  2  Haupttbeilen 
zusammengesetzt  ist  Der  untere  Thetl,  von  GusBeiseU;  besteht  aus  einem 
Cylioder  oben  mit  Flau  sehen  versehen  und  unten  durch  einen  Boden  ver- 
Bchlossen^  nebst  Ein-  und  Ausgangsatutzen,  in  der  ganzen  Höbe  dea  Cylin- 
ders  stehen  Im  Kreise  6  Rippen  zur  Führung  der  Regulirungsplatte  C; 
die  letztere  hat  denselben  Durchmesser  wie  Ein-  und  Ausgang  A  und  B. 
Die  Kegutirung  oder  das  Wechselströmen  des  Gases  wird  dadurch  bewirkt, 
dass  bei  D  die  Rippen  sich  zu  einem  Ring  vereinigen  und  dass  bei  E  drei 
Zwischenräume  (Fig.  2  Horizontaldurchschnitt) ,  welche  die  Rippen  bildeoi 
durch  eine  Wand  verschlossen  sind.  Steht  also  die  Regulirplatte  C  bei  D, 
wie  in  Fig.   i^    so  ist  die  Passage  des  Gases  durch  den  Apparat  gehemmt. 

Der  obere  Theil,  welcher  auf  dem  Untertheil  dicht  befestigt  ist,  besteht 
aus  einem  Kübel,  von  dessen  Boden  sich  in  der  Mitte  ein  2zöll  Rohr  mit 
oben  einem  Führungsbligel  F  erhebt;  der  Kübel  ist  bis  bei  GG  mit  Wasser 
oder  Theer  gefüllt.  In  dem  Kübel  schwimmt  die  Glocke  H,  welche  durch 
Auf-  und  Niedergehen  dem  unter  ihr  befindlichen  Druck  gehorcht;  das  zweite 
Führutigsrohr  dient  zugleich  dazu,  im  Ober-  und  Untertheil  den  gleichen 
Druck  herzustellen. 

Die  Glocke  ist  oben  mit  der  gussstählernen  VerbindungsAtange  J  fast 
verbunden,  die  Stange  selbst  führt  sich  bei  F  und  unten  durch  C,  so  daaa 
die  Reibung  auf  ein  Geringes  reducirl  ist.  Man  denke  sich  nun  den 
Stutzen  B  mit  dem  Eingang  und  A  mit  dem  Aufgang  des  Exhauslors  ver- 
bunden ;  in  A  befindet  sich  der  Druck  der  Reinigung  nebst  den  anderen 
Apparaten  und  des  Gasbehältern.  Ich  nehme  an  ,  der  Druck  beträgt  8'' 
Wassersäule;  deraelbe  Druck  befindet  sich  auch  unter  der  Platte  C  und 
muss  nebst  dem  etwaigen  Auftrieb  des  Schwimmers  durch  oben  aufzulegende 
Gewichte  derart  paralisirt  sein,  dasa  C  bei  D  steht»  also  derAbschluss  vor- 
handen ist.  Wird  nun  der  Exhaustor  in  Thiitigktit  gesetzt  ^  und  genügt 
zuiUllig  die  Arbeit  desselben  der  ProJuction  des  Gases,  so  bleibt  der  Druck 
unter  H  gleich  Null.  H  markirt  nur  die  Arbeit  des  Exhaustors  durch 
Vibriren.  Schafft  dagegen  der  Exhaustor  mehr  als  die  Production  ergibt, 
so  entsteht  ein  geringes  Vacuum^  welches  H  zwingt^  um  so  viel  nieder  zu 
gehen,  als  zur  Passage  des  durchströmenden  Gases  erforderlich^  denn  durch 
das  Sinken  von  H  wird  ebenfalls  C  mitgenommen  und  das  Gas  passirt,  wie 
die  Pfeile  in  Fig.  2  andeuten. 
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Steht  plötslich  derExhanstor  still  and  spannt  sich  der  Drück,  so  wird 
H  gehoben,  dadurch  auch  C,  und  das  Gas  passirt  frei  in  der  Richtung  der 
Pfeile  (in  Fig.  3).  Der  Vorbypass  würde,  wie  beim  Beguliren,  bei  ein  Ge- 
ringes aber  Null  Druck  in  Thätigkeit  kommen,  ja  sogar  würden  Druck- 
schwankungen diesen  Fall  eintreten  lassen. 

Damit  dies  aber  erst  bei  einigen  Linien  Druck  über  Null  geschieht, 
ist  um  die  Führungsstange  eine  Stahl-Spirale  angebracht,  welche  auf  C 
ihren  Buhepunkt  hat  und  F  berührt,  wenn  C  nach  oben  gehend,  sich  in 
der  Mitte  des  Abschlussringes  D  befindet. 

Weil  das  Ammoniak  im  Gase,  selbst  auf  verzinntem  Eisen  sehr  ler- 
störend  wirkt, 'dagegen  dem  Gusseisen  fast  unschädlich  ist,  so  ist  bei  der 
Construction  dieses  Regulators  der  Missstand  der  häufigen  Reparaturen 
ganz  gehoben,  da  die  Passage  des  Gases  sich  nur  im  untern  Theile  des 
Apparates  befindet. 

Meerane,  den  25.  Oct.  1869.  C.G.Döhnert,  Gasdirector. 


Anszng  ans  den  Verhandhmgen 

der  VL  Jahresversaminlung  der  ^^British  Association  of  Gaa  Ma- 
nagers" am  1.  2.  und  3.  Juni  in  Liverpool. 

/.  Sitzung  Donnerstag  den  i.  Juni. 

Der  Vorsitzende,  Herr  K  Goddard,  eröffnet  die  Sitzung  mit  einer  längeren 
Rede,  in  welcher  er  die  Fortschritte  des  Gasbeleuchtungswesens  während  des 
abgelaufenen  Jahres  erörtert  Einen  sinnreichen  Reinigungsapparat  hat  A, 
BFDaugall  erfunden.  Derselbe  besteht  aus  einem  grossen  cjlindrischen 
Geftss  mit  4  oder  5  Rostlagen,  und  mit  einer  vertikalen  Achse  in  der  Mitte, 
die  mittelst  einer  mechanischen  Vorrichtung  in  drehende  Bewegung  gebracht 
wird.  An  dieser  Achse,  und  unmittelbar  über  jeder  Hordenlage  sitzen  Arme, 
die  von  der  Mitte  bis  nahezu  an  die  Wand  des  Cjlinders  reichen,  und  an 
den  Armen  schräge  Bleche,  ähnlich  wie  bei  einer  Pflugschar,  welche  während 
der  Drehung  das  auf  den  Rosten  liegende  Material  umschaufeln  und  es 
gegen  die  Wand  des  Cjlinders  hin  drängen.  In  jeder  Rostlage  befinden  sich 
unmittelbar  an  der  Peripherie  eine  oder  zwei  Oeffnungen,  durch  welche  das 
Material  auf  die  zunächst  darunter  liegende  Rostlage,  und  schliesslich  in  ein 
Geftss  föllt,  welches  sich  unter  der  untersten  Lage  befindet,  und  wo  ein 
Strom  von  athmospbärischer  Luft  das  Material  durchzieht.  Von  hier  wird 
es  mittelst  einer  Hebevorrichtung  in  einen  Trichter  gehoben,  und  ftillt  von 
da  wieder  oben  in  den  Cylinder  ein.  Man  spart  den  Arbeitslohn  und  das 
Gas»  was  beim  Beschicken  der  Kästen  verloren  geht 
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Ferner  werden  enoptbbleu  eine  Röhren  Verbindung  von  C.  M,  Barker  ^ 
Co ,  ein  Exhaustor  von  Laidlaw  (J*  Son  und   ein  Retortendockel   von  Marlon. 

Die  bekannten  Bestimmuugeu  der  City  of  London  Gas  Act  von  1868 
in  Bezug  auf  die  Prüfung  des  Gatiew  werden  kurz  zuaatn mengestellt. 

Der  neue  Argandbrenner  von  Sugg  ist  als  der  beste  Brenner  von  den 
unter  der  Gas  Act  von  1^68  amtirenden  Sachverständigen  anerkannt  worden* 
Ein  anderer  Brenner  von  Hogg  in  Edinburgli^  in  welcliera  ein  Gemisch  von 
Gas  und  Luft  zur  Erliitzung  einei^  Platin netzes  benutzt  wird,  kann  nicht 
empfohlen  werden.  Die  Anwendung  der  schweren  Theeröle  zur  Carburation 
des  Gases  mit  Beihilfe  von  Wurme ,  die  auf  einigen  Bahnhöfen  versucht 
worden  ist,  hat  gänzlich  fallirt.  Der  flüchtigere  Theil  der  Oele  wird  abge» 
trieben»  und  ein  pecliartiger  Rückstand  bleibt»  der  nur  mit  Mühe  und  Kosten 
entfernt  werden  kann, 

lieber  die  Theeifarben-Industrie  wird  kurz  berichtet 

Die  Anwendung  der  schweren  Theeröle  (Kreosot)  zur  Dampfkesselheizung, 
über  welche  Capitlln  St'lwgn  der  Institution  of  Naval  Architecture  berichtet 
hat,  soll  sehr  gute  Resultate  gegeben  haben.  Ferner  wendet  man  das  Oel 
sehr  vortbeilbaft  in  Eisenwerken  für  die  Schmiedefeuer  und  zum  Biegen  von 
Platten  an.  Man  bjingt  das  Eisen  in  ',«  bis  ',i  der  Zeit  zum  Glühen*  die 
mau  mil  Kohlen  braucht;  auch  ver brennt  das  Eisen  viel  weniger* 

Auf  Antrag  des  Herrn  Warnrr  wird  der  Vorstand  beauftragt,  für  die 
nächstjäfirige  Versammlung  einen  Plan  für  eine  Fach-L^nterstützungs-Casa« 
auszuarbeiten  und  vorzulegen. 

Herr  George  Amierson  hält  einen  Vortrag  Über  das  Füllen  und 
Leeren  der  Retorten  mittelst  Maschinen,  Es  sind  bereits  3  Pa- 
teute auf  derartige  Maschinen  vorbanden.  Die  äitcate  Maschine  von  Best  und 
Holden'*)  bedient  3  Retorten  zu  gleicher  Zeit,  jede  Retorte  hat  dabei  ihren 
eigenen  Deckeh  Dieselbe  Firma  hat  aucb  das  «weite  Patent**)  genommen, 
wo  die  Kopfstücke  der  Retorten  in  eine  einzige  Kammer  ausmünden  und 
nur  einen  Deckel  und  ein  Steigrohr  haben^  in  dieser  Form  ist  die  Ein- 
richtung auf  der  neuen  Anstalt  der  „Alliancc  Company"  zu  Dubhn  getroflfen 
worden.  Alle  drei  Retorten,  die  zu  gleicher  Zeit  bedient  werden,  liegen  ver- 
tikal über  einander^  und  müssen  genau  nach  einem  bestinimten  Flau  gesetxl 
sein.  Dabei  liegen  die  obereu  Retorten  so  hoch,  dass  sie  mit  der  Hand  ohne 
Bühne  nicht  bedient  werden  können.  Die  Kopfstücke  sind  von  ziemlich  be- 
deutender Grösse,  die  Deckel,  welche  nicht  geschmiert  werden,  sind  schwierig 
dicht  zu  halten,  doch  diese  Uebelstande  werden  sich  wohl  beBcitigen  lassen^ 
und  hängen  im  Grunde  mit  der  Masclnue  nicht  nothwendig  zugammeu.  Die 
Ladeschaufeln  werden   aus   einem  darüber  liegenden    Trichter  gefüllt ^   doch 
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^)  Patent  vom   17    Jttittir  1865  Nro.    142. 
*•)  Pmtoat  vom  3L  Oktober  1866  Nro*  2827, 
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kaDn  die  Ghrösse  der  Ladung  nicht  regulirt  werden.  Der  Deckel  für  die 
drei  Betorten,  der  in  Cbamieren  geht,  wird  aufgemacht ,  und  die  drei  Aue- 
ziehkrücken  fahren  in  die  Retorten  hinein.  Sowie  sie  bis  ans  hintere  Ende 
gelanfct  sind,  werden  sie  bis  auf  den  Boden  der  Retorte  hinunter  gedrückt, 
und  sieben  die  ganze  Ladung  aut  einmal  heraus.  Sobald  das  Ziehen  vol- 
lendet ist,  wird  die  Maschine  um  etwa  3  Fuss  weiter  geschoben;  so  dass  die 
Lademulden  vor  die  Retorten  zu  stehen  kommen.  Auch  diese  werden 
hineingeschoben,  umgedreht,  und  wieder  herausgezogen.  Nachher  wird  die 
MaachiDe  nochmals  um  3  Fuss  weiter  geschoben,  der  Deckel  vorgeschlagen, 
und  mittelst  zweier  keilförmiger  Querstangen,  welche  in  correspondirende 
Ohren  eingreifen,  festgedrttckt.  Die  ganze  Prozedur  erfordert  etwa  3  Minuten. 
Die  Betorten  selbst  sind  18  Zoll  weit  und  von  kreisrundem  Querschnitt. 
Folgendes  ist  die  Calculation  über  die  Kosten,  welche  der  Secretär  der  Oe- 
sellflchaft,  Herr  SievenMon,  giebt.  Das  Retortenhaus  Nro.  1  der  Anstalt 
Nro.  2,  welches  letzten  Winter  mit  der  Maschine  betrieben  worden  ist,  hat 
19  Oefen,  jeden  mit  9  Retorten,  also  im  Ganzen  342  Mundstttcke.  Jede  Re- 
torte ist  20  Fuss  lang  und  18  Zoll  im  Durchmesser.  Jede  Maschine  erfor- 
dert 4  Mann,  und  diese  erhalten  wöchentlich 


Der  Maschinist 

£  1.    6.  0. 

Der  Zieher 

,  l.    5.  0. 

Der  Heizer 

„   1.    2.  0. 

Der  Znbringer 

,  0.  17.  6. 

£  4.  10.  6. 

Macht  zusammen  fUr  2  Maschinen,  eine  an  jeder  Seite,  Tag  und  Nacht 
£  18.  2.  per  Woche.  Ein  Ofen  wird  in  9  Minuten  gezogen  und  gefüllt. 
Die  Schaufeln  sollen  3  Centner  fassen,  halten  aber  in  Wirklichkeit  nur  2Vi 
Centner  jede  oder  57«  Centner  für  die  doppelte  Retorte  von  20  Fuss  Länge. 
Dies  ergiebt  per  Tag  179  Tons  11  Ctr.,  oder  1257  Tons  per  Woche  für  eine 
Antgabe  von  £  18.  2.  Wenn  das  Haus  ausgebaut  sein  wird,  enthält  es  28 
Oefen  von  9  Retorten,  und  1  von  6  Retorten,  welche  den  nächsten  Winter 
sämmtlich  mit  der  Maschine  betrieben  werden  sollen.  Jede  Maschine  kostet 
im  Ankauf  £  700  und  die  Regie  fbr  dieselbe  5  Pence  pro  Ton  destillirter 
Kohlen.  Die  29  Oefen  mit  zusammen  258  Retorten  vergasen  per  Woche 
1625  Tons  Kohlen,  und  dafür  werden  die  Kosten  betragen: 

Arbeitslohn 

Heizmaterial  für  die  Dampfkessel,  7  Tons  ä  18  Sh.  per  Ton 

Oel  und  Baumwolle  etc. 

Unteriialtung  der  Maschine 

£  31.  18.  0. 

Bei  9250  Cbfuss  Gas  per  Ton  ergiebt  dies  die  Kosten   von  0,65  Pennj 

pro  1000  Cbfuss  Gas.  (0,66  Penny  =  nahezu  2  kr.  s.  W.  =  0,57   Sgr). 

Dieee  Calculation  stützt  sich  auf  die  günstigste  Vorauasetzung,  daas  das  Be- 

WliBliaiis  in  vollem  Betrieb  ist,  und   daas    an  der  Maaohme  Nichta  bricht 
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Letzteres  kommt  aber  so  leicht  vor,  dasB  man  io  Dublin  2  ReserYemaschiQen 
anschafft^,  dadurch  stellt  mch  daim  der  Betrag  ftir  die  MaschiaeD  selbst  auf 
Jt  280().  — . 

Das  Heizeo  der  Oefeo  uud  das  Wegschaffen  der  Coke  ist  oicbt  mit  in 
Rechnung  gebracht^  da  e»  nicht  durch  die  Maschine  besorgt  wird.  Ueb^rdies 
erfordert  die  Maschine,  dass  die  Kohlen  in  den  Trichter  gehoben  werden 
müssen,  was  hei  der  gewöhniichen  Bedienung  wegfällt  Hiefilr  kaüo  man 
3  bis  4  Pence  per  Ton  Kohlen  rechnen,  also  £  20.  6.  3  per  Woche, 

Das  letzte  Patent  von  Duabar  ht  bis  jetzt  noch  nicht  zur  praktischen 
Anwendung  gekommen.  Es  bedient  nur  eine  Retorte  zur  Zeit,  und  erfordert 
keine  bestimmte  Construction  der  Oefen,  trägt  auch  nicht  den  Dampfkessel 
mit  sich^  sondern  erhält  den  Dampf  von  einem  statiouuren  Kessel  durch  ein 
Bohr,  was  an  der  Retortenwaud  entlang  läuft  Die  Schaufel  wird  von  der 
Hand  aus  gefüllt.  Die  ganze  Maschine  hängt  an  eisernen  Schienenträgern 
und  wird  beim  Gebmuche  vorwäi*ta  und  rückwärts  bewegt 

Herr  Esson  hält  einen  Vortrag  über  einen  ^Ersatz  für  die  Vorlage* 
und  schlägt  in  ähnlicher  Weise,  wie  dies  schon  öfter  in  diesem  Journal  be- 
sprochen worden  ist,  die  Auwendung  von  Ventilabschlüssen  während  der 
Retortenbeschickung  vor.  Das  Ventil  ist  eine  Art  Drosselklappe,  die  mittelst 
einer  —  durch  eine  Stopfbüchse  gehenden  —  Hebelvorrichtung  beim  Oeffnen 
des  Deckels  geschlossen  wird,  und  die  sich  nachher  durch  ein  entsprechend 
schweres  Gegengewicht  von  selbst  wieder  öffnet 

Aus  der  Diskussion  über  diesen  Gegenstand  ergiebt  sich,  dass  Versuche 
zum  gleichen  Zweck  schon  an  mehreren  An  stalten  gemacht  sin  d^  wo  man  aber 
mit  Exhaustor  arbeitet  und  eine  geringe  Tauchung  überhaupt  hat^  da  erscheint 
die  Anwendung  von  solchen  Vorrichtungen  überflüssig  und  unpraktisch* 

Herr  E,  Price  hält  einen  Vortrag  über  einen  Apparat  zum  selbst- 
thätigen  Anzünden  und  Auslöschen»  Es  ist  dies  derselbe  Apparat, 
der  schon  in  der  vorigen  Versammlung  vom  Vorsitzenden  erwähnt  worden 
u%.  Der  Apparat  sitzt  auf  dem  Rctoitenrobr,  und  hat  eine  bewegliche  Mem- 
brane«  wie  ein  Regulator,  aber  das  Ventil  befindet  sich  oberhalb  eicht  unter- 
halb der  Membrane,  und  öffnet  sich,  sobald  auf  der  Anstalt  der  stärkere 
Abenddruck  gegeben  wird.  Von  dem  Raum  unterhalb  der  Membrane  geht  ein 
kleines  Röhrchen  aus,  auf  welchem  ein  Einlochbrenner  steckt^  die  Flamme 
dieses  Einlochbreuners  bleibt  den  Tag  über  brennen,  und  zündet  die  HaupV 
flamme  an,  sobald  diese  durch  das  Ventil  mit  Gas  versehen  ist 

Herr  Andrews  hat  die  Apparate  probirt;  uud  gefunden^  dass  die  Anzünd- 
flamme sehr  leicht  erlöscht  Was  die  Ersparting  betrifft,  m  soll  die  Hülfe- 
flamme  in  24  Stunden  3  Gbf  Gas  verbrennen,  sie  conaumirt  aber  in  Wirklich- 
keit weit  mehr, 

Herr  Livegeif  giebt  folgende  Mittheilung  über  die  Reinigung  ie% 
Gases  mit  Ammouiakwaasei  bekannt  Das  Verfahren,  welches  nach 
den  Berichten  in  früheren  Versammlungen  vollkommen  zu  entsprechen  sohieDi 
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bat  sich  seitdem  als  unpraktisch  herausgestellt.  Bekanntlich  absorbirt  kau- 
stisches Ammoniak  sehr  lebhaft  Schwefelwasserstoff,  eben  so  kohlensaures 
Ammoniak,  und  desshalb  muss  Ammoniakwasser,  welches  von  Schwefelwasser- 
stoffbefreit ist,  das  Gas  von  Schwefelwasserstoff  reinigen.  Die  Entschwefelung 
des  Wassers  wurde  dadurch  bewirkt  ^  dass  dasselbe  in  Scrubbern  mit  den 
Feuergasen  der  Retortenöfen  in  Berührung  gebracht  wurde ;  die  Kohlensäure 
trieb  den  Schwefelwasserstoff  aus  dem  Wasser  vollständig  aus.  Allein  mit 
diesem  Schwefelwasserstoff  wurde  zugleich  auch  ein  Theil  des  Ammoniaks 
selbst  ausgetrieben,  der  dann  für  die  Beinigung  verloren  war;  während  man 
zuerst  ein  Wasser  mit  einem  Gehalt  von  8  Unzen  hatte,  wurde  es  zuletzt 
bis  auf  4  Unzen  herunter  gebracht,  und  in  diesem  Zustand  war  seine  Wirk- 
ung für  die  Gasreinigung  ungenügend. 

2.  Sitzung.    Mittwoch  den  2.  Juni, 

Den  ersten  Gegenstand  der  Verhandlung  bildet  die  Sicherheits-Bohr- 
maschine von  Upwards,  ein  Bohrapparat;  bei  dem  keine  Gasentweich- 
ung während  der  Operation  statt  findet.  Der  Bohrbock  wird  mittelst  einer 
Platte  an  dem  anzubohrenden  Rohr  befestigt,  und  dann  der  Bohrcylinder 
auf  das  Rohr  aufgesetzt.  Zwischen  Cylinder  und  Rohr  bringt  man  als  Dich- 
tungsmaterial etwas  plastischen  Tbon,  oder  eine  Gummischeibe.  Zunächt  setzt 
man  in  den  Cylinder  den  Bohrer  ein,  hält  ihn  mit  einer  Setzschraube  in  der 
entsprechenden  Höhe  fest,  und  beginnt  die  Bohrung.  Ist  das  Loch  fertig, 
80  löst  man  die  Setzschraube  und  setzt  statt  des  glatten  Bohrers  den  Ge- 
windebohrer ein  Ist  auch  das  Gewinde  geschnitten,  so  zieht  man  den  Bohrer 
heraus,  und  scbliesst  das  im  Cylinder  befindliche  Ventil.  lieber  den  Cylinder 
wird  eine  Kappe  gesetzt,  deren  mittlerer  Theil  aus  Gummi  besteht.  Durch 
eine  Oeffnung  in  der  Mitte  der  Gummikappe  wird  das  Zuleitungsroh r  hinein- 
gesteckt, dann  das  Ventil  geöffnet,  und  das  Rohr  in  das  gebohrte  Loch  ein- 
geschraubt. 

Mehrere  der  anwesenden  Vereinsmitglieder,  die  mit  diesem  Apparat 
längere  Zeit  gearbeitet  haben,  loben  ihn  ausserordentlich. 

Herr  C,  M.  Barker  bringt  eine  Mittheilung  über  Rohrverbindungen. 
Er  wendet  auch  für  gusseiserne  Röhren  Schraubenverbindungen  an,  wie  dies 
bereits  öfters,  wenigstens  für  die  kleinen  Dimensionen,  empfohlen  worden  ist. 
In  der  Diskussion  zeigt  sich  aber  wenig  Neigung  für  diese  neue  Erfindung, 
man  giebt  allgemein  der  Bleidichtung  oder  der  Dichtung  mit  abgedrehten 
Enden  und  ausgebohrten  Muffen  den  Vorzug. 

Herr  Esson  zeigt  einen  von  ihm  construirten  Apparat  zum  Regi- 
striren  der  Qualität  des  Gases  vor.  Es  strömt  bei  constantcm  Druck 
Gas  aus  einem  Einlochbreuner  aus,  und  die  Umdrehungen  der  Gasuhrtrommel 
zeichnet  sich  auf  einem  mittelst  Uhrwerk  gedrehten  Papier  selbstthätig  auf. 
Hienach  scheint  der  Apparat  also  nur  ein  Theil  des  Friedleben'schen  Gaso- 
graphen  zu  sein. 

Herr   R.   H.   Jones  macht  Mittheilungen   über   die   Belästigungen, 

welche  die  Gasanstalten  für  ihre  Nachbarschaft  verursachen, 
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und  wünscht  zti  erfahren ,  wie  raao  diese  Belästigungen  auf  ein  Minimum 
reducircn  könne-  Es  wird  ihm  darauf  u.  A.  der  Rath  gegeben,  die  Nachbarn 
in  den  Verwaltungsrath  zu  wählen. 

Herr  W*  Sygg  hält  einen  längeren  Vortrag  über  Gasbrenner,  und 
giebt  eine  Tabelle  über  den  Einfluss  auf  die  Leuchtkraft,  welche  sich  bei 
demaelben  Gas  unter  Anwendung  der  vorachiedeuen  Brennersorten  zeigt 
Die  Arbeit  enthält  werthvolle  Resultate,  doch  zunächst  meist  fiir  Engtand, 
da  die  Brenner  in  Deutschland  weniger  angewandt  werden,  oder  wenigstens 
unter  den  angeführten  Namen  weniger  bekannt  sind, 

Herr  A.  Morton  zeigt  seine  seibat  dichtenden  Retortendeckel 
vof*  Dieselben  bestehen  aus  Schmiedeeisen,  haben  umgebörtelte  Ränder, 
sind  sehr  bedeutend  convex,  und  sollen  beim  Anschrauben  ohne  weiteres 
Dichtungsraaterial  schlieasen ,  indem  der  scharfe  umgebörtelte  Hand  gegen 
den  gusaeisernen  Rand  des  Mundstückes  gedrückt  wird* 
3,  Sitmng,  Donnerstag  den  3.  Juni. 

In  der  Vormittags-Sitzung  werden  die  inneren  Vereins  Angelegenheiten 
verhandelt.  Das  Bureau  besteht  für  das  nächste  Vereinsjahr  aus  folgenden 
Herren:  Vorsitzender:  Herr  W.  Esson;  Stellvertreter:  die  Herren-^.  A.Croll^ 
G.  Auderson.  M  Uhren;  Cassier:  Herr  Netüall ;  Committee:  die  Herren  G,  T» 
Livesey^  J.  Paierson,  Woodall;  Rechnungsrevisoren:  die  Herren  Leaihtr  und 
Newbigging*  Secretär:  Herr  H*  H.  BmneL  Dur  Verein  zühlt  gegenwärtig 
gegen  3tJ0  Mitglieder  Die  nächste  Jahresvertaamniiung  wird  am  31.  Mai  und 
den  folgenden  Tagen  deä  nächsten  Jahres  in  London  abgehalten  werden. 

Abends  hält  Herr  Professor  Anderson  einen  Vortrag  über  die  chemische 
Zusammensetzung  des  Steinkohlengases.  Er  zeigt  in  einer  grossen 
Anzahl  von  Experimenten  den  verschiedenen  Werth ,  den  die  beiden  soge- 
nannten nicht  leuchtenden  Bestandtheile  des  Gases,  das  Kohlenoxjd  und 
der  Wasserstoff,  haben.  Ein  Gas,  dem  ein  gewisses  Quautum  Kohlenoxyd 
beigemischt  ist,  brennt  mit  bedeutend  geringerer  Leuchtkraft,  als  wenn  das- 
selbe Gas  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasserstoflf  gemischt  Ist*  es  be* 
trügt  die  Leuchtkraft  im  ersten  Falle  nur  \^  von  derjcntgeu,  die  es  im  letzten 
Falle  hat  Redner  hält  die  Zeit  nicht  fern,  wu  man  das  Kohlenoxyd  ebenso 
aus  dem  Leuchtgase  entfernt,  als  die  KohtenBäure^  und  als  Mittel,  es  zu  ent- 
fernen^ sehlägt  derselbe  Kupferchlorid  vor. 


Auszug  ans  den  VerbaedlaiigeQ 
der  JahresversaiDmlung  der  Nor th-British- Association  of  Gas  Ma- 
nagers am  28.  Jiüi  186  j  zu  Glasgow. 

Es    werden  zunächst   13  neue  Mitglieder  aufgenommen,    und  wird   der 
Beschluss  gefasst,  dass  die  nächste  Jahresversammlung  am   22.  Juli  1870   in 

Edinburg  abgehalten  werden  hoII. 
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Der  Vorsitzende,  Herr  Hislop^  macht  auf  die  nenen  Erfiodangen  des 
letzten  Jahres  aufmerksam. 

Th.  Whimster  hat  eine  neue  Exhaustor-  and  Waschmaschine  erfanden, 
die  in  ihrem  Prinzip  mit  dem  f/ocAmaitii'schen  nassen  Kalkreiniger  und  Ex- 
haustor übereinzustimmen  scheint 

Ein  neuer  Exhaustor  von  Laidlaw  ^  San  sowie  der  Reiniger  von  KDougdU 
werden  empfohlen. 

C  und  M.  Walker  haben  die  Coc/r^y'schen  Hähne  verbessert,  so  dass  sie 
sehr  leicht  und  sicher  gestellt  werden  können. 

Von  J.  B.  Spencer  wird  statt  des  Eisenoxjds  Kupfer  als  Reinigungs- 
material empfohlen. 

D,  B.  Peebles  wendet  in  den  trockenen  (Gasuhren  statt  des  Zinnbleches 
stark  verzinntes  Eisenblech  an^  und  hat  einen  einfachen  und  sicheren  Ver- 
schluss für  die  Ventile  und  die  Vorderplatte. 

Für  die  Photometrie  sind  verschiedene  neue  Vorschläge  bezüglich  der 
Normalflamme  gemacht  worden.  Professor  Crooks  wendet  ö  Volumen  Al- 
kohol von  0,805  sp.  G.  und  1  Volumen  reines  Benzol  mit  dem  Siedepunkt 
von  81*  C.  gemischt  an^  und  verbrennt  das  Gemisch  in  einer  Lampe  von  2 
Unzen  Inhalt  Der  Dochthalter  ist  ein  Platinrohr,  zusammengesetzt  aus  52 
Stücken  Platindraht  von  y,oo  ^o^l  Durchmesser.  Die  Flamme  hat  eine  scharf 
conische  Form,  und  verzehrt  136  Grains  Material  per  Stunde.  Der  Chemiker 
Keates  wendet  Spermaceti-Oel  von  0^880  spec.  Gew.  an,  welches  er  in  einer 
passenden  Lampe  verbrennt  Nach  seinen  Messungen  geben  760  Grains  Oel 
per  Stunde  10,03  Kerzen.  Fiddes  schlägt  vor,  statt  einer  Kerze  einen  Theil 
einer  Argandflamme  als  Normallicbt  zu  benutzen.  'Er  setzt  auf  den  Argand- 
brenner ein  M^ssingrohr,  2  Zoll  weit  und  8  Zoll  hoch.  In  der  Höhe  von 
VU  Zoll  über  der  Basis  der  Flamme  befindet  sich  in  dem  Cjlinder  eine 
runde  Oeffnung  von  genau  V»  Zoll  Durchmesser. 

Herr  Cusiter  hält  einen  Vortrag  über  Glycerin.  Im  vorigen  Jahre 
wurde  eine  Commission  niedergesetzt ,  um  die  Anwendbarkeit  des  Gljcerins 
zur  Gasuhrenfüllung  zu  untersuchen  und  dai*über  zu  berichten.  Es  wurden 
Uhren  mit  einer  Mischung  von  halb  Glycerin  und  halb  Wasser  gefallt,  und 
zur  Hälfte  warm,  zur  Hälfte  kalt  gestellt.  In  den  warm  stehenden  Uhren 
bei  einer  Temperatur  von  17^  Gels.,  trat  eine  starke  Verdunstung  ein,  die 
kalt  stehenden  Uhren  kamen  bei  dem  milden  Winter  nicht  zum  Frieren. 
Die  angewandte  Gljcerinmischung  hatte  ein  spec.  Gewicht  von  l;120y  während 
reines  Glycerin  1,240  spec.  Gewicht  hat;  die  Mischung  hatte  ihren  Gefrier- 
punkt bei  — lö,8^  Gels.  Eine  Mischung  von  1  Theil  Glycerin  auf  2  Theile 
Wasser  hat  ein  spec.  Gew.  von  1,080  und  friert  bei  —9,45®  Gels.  In  Bezug 
auf  den  nachtheiligen  Einfluss  des  Glycerins  auf  das  Material  der  Gasuhr 
wird  nur  erwähnt,  dass  in  Amerika  schlechte  Erfahrungen  gemacht  worden 
seien,  hieran  seien  die  Verunreinigungen  schuld,  die  das  Glycerin  enthalten, 
Kalk,  Bleioxyd,  Schwefelsäure,  Chlor  etc. 

Herr  Whimster  hält  einen  Vortrag   über   Verbesserungen  am   Be- 
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guJator.  Um  die  Empfiodlichkeit  des  gewöhnlieheD  Regulators  zu  erhöhen, 
briijgt  er  auf  der  flach  coQstniirteu  Decke  der  Glocke  uoch  einen  zweiten 
kleiueu  Regulator  an,  deftsen  Zuleitungurohr  \\  Zoll  Durebnieaser  hat,  und 
bis  m  das  Eingangsrohr  di*»  grossen  Regulators  hinuuterreicht,  Ueber  dem 
kleinen  Regulator  und  in  der  Decke  der  grossen  Glocke  HJtzt  ein  nach  innen 
sich  öflfnendes  Ventil,  welches  mittelst  eines  Rohres  mit  der  Seite  des  obereu 
Behälters  in  Verbindung  steht  und  dem  Wasser  gestattet,  von  dem  oberen  Theile 
des  Behillters  in  dem  Behälter  des  grossen  Regulators  zu  fliessen,  yoo  wo  aus 
ein  etwaiger  Ueberschuss  an  Wasser  durch  ein  üeberlaufrohr  abgeführt  wird. 
Das  Ventil  hängt  an  den  Balancier  des  kleinen  Regulators,  Oberhalb  den 
kleinen  Regulators  fliesst  Wasser  durch  ein  kleines  Rohr  /.u. 

Man  denke  sich  nun,  dass  beide  Regulatoren  mit  Wasser  gefüllt  sind^ 
und  dass  sie  mit  den  Gasbehältern  einerseits  und  mit  dem  Rohrnetz  anderer- 
seits in  Verbindung  stehen.  Der  grosse  Regulator  sei  auf  5  Linien  Druck 
reguürt,  der  kleine  Regulator  auf  8  Linien.  Das  Wasserzuflussrobr  wird 
geöffne tj  und  das  in  den  oberu  Behälter  ei uÜi essende  Wasser  beschwert  die 
grosse  Glocke,  so  dass  diese  sinkt  Dadurch  wird  der  Druck  vermehrt,  und 
zwar  bis  zur  Höhe  von  8  Linien.  Ist  der  Druck  auf  8  Linien  angelangt* 
so  öffnet  sich  das  Ventil  des  oberen  Regulators  ^  es  strömt  das  Gas  unter 
die  kleine  Glocke,  und  hebt  diese,  ssugleich  öffnet  sich  das  Wasser ventil  ,  es 
fliesst  Wasser  in  den  Behälter  des  grossen  Regulators  hinunter,  und  der 
Druck  bleibt  constant  auf  8  Linien.  Will  mau  höhereu  Druck  geben ,  ao 
regulirt  man  darnach  das  Gewicht  des  kleinen  Regulators,  z.  B.  auf  12  Linien, 
Das  Resultat  ist,  dass  sich  augenblicklich  das  Wasserventil  öchliesst,  bis 
oben  entsprechend  mehr  Wasser  zugeflossen  ist.  Dann  öffnet  sich  das  Ventil 
wieder  und  es  wird  auch  der  höhere  Druck  wieder  couataut  erhalten. 

Herr  Hislop  hält  einen  Vortrag  tiber  einen  E  x  p  e  r  i  m  e  n  t  a  1  •  O  f  e  n. 
Die  Retorte  besteht  aus  Gusaeisen^  ist  O  förmig  5'/,"  x  4"  und  2' 2 V/' lang. 
Sie  wird  mit  einem  grossen  Kochbrenner  von  teuerfestem  Thon  geheizt 

Herr  Professor  Dr  Waiiace  hält  einen  Vortrag  über  einige  Punkte 
in  der  Geschichte  der  Gasbeleuchtung,  der  indeas eigentlich  Neues 
nicht  bietet^  und  auf  den  näher  einzugehen  uns  auch  schon  der  Raum  verbietet 


StatistiBche  und  finanzielle  Mittheilungon. 

Frankfurt  a«  H.  Die  beiden  hiesigen  Gasgesell  schaften  haben  bekannt- 
lich die  CoDcession,  bis  zum  Jahre  1960  Gas  prodncireu  und  verkaufen  zu 
dürfen.  Der  bestehende  Vertrag  mit  der  Stadt  über  die  Beleuchtung  der 
Strassen  ist  dagegen  von  1864  nur  auf  5  Jahre  abgeachtossen ,  reap.  noch 
auf  2  weitere  Jahre  verlängert,  und  läuft  mit  dem  30.  April  1871  zu  Ende. 


StatUtische  und  fiiuuisielle  lÜttheiJuiigeii.  Q^g 

Am  27.  Sept.  v.  J.  wurde  wegen  UeberDahme  der'  Strassenbeleachtang 
vom  1.  Mai  1871  ab  öffentliche  Concarrenz  ausgeschrieben,  gleichzeitig  aber 
auch  auf  Antrag  der  Stadtverordneten-Versammlung  eine  gemischte  Com- 
mission  niedergesetzt  mit  dem  Auftrage,  über  die  Anlagekosten  eines 
städtischen  Gaswerkes  und  dessen  muthmassliche  Rentabilität  zu  berichten. 
Diese  Commission  hat  sich  zunächst  durch  Erkundigungen  in  anderen 
Städten  zu  informiren  gesucht,  und  sodann  zwei  Sachverständige,  Herrn 
Baumeister,  Director  Kühneil  in  Berlin  und  Herrn  Director  Lang  in  Carls- 
ruhe zu  Outachten  aufgefordert.  Nach  Eingang  der  Gutachten  und  in  Folge 
des  Berichtes  der  gemischten  Commission  sprach  sich  der  Magistrat  in 
seinem  Vortrage  vom  14.  Sept.  für  die  Errichtung  einer  städtischen  Gas- 
anstalt aus,  jedoch  nur  unter  der  Voraussetzung,  dass  deren  Rentabilität 
vorher  sicher  gestellt  werde.  Zu  diesem  Zwecke  beantragte  er,  dass  vor 
endgültiger  Entscheidung  der  Frage  in  der  Bürgerschaft  bindende  Unter- 
schriften gesammelt  werden  sollten ,  wodurch  die  Unterzeichner  sich  ver- 
pflichten, für  die  Dauer  von  5  Jahren  ihren  Gasbedarf  nur  von  der  zu  er- 
richtenden städtischen  Gasanstalt,  und  zwar  zu  dem  jetzt  von  der  englischen 
Aniitalt  angebotenen  Preise  zu  beziehen.  Die  Commission  vermochte  indess 
die  Nothwendigkeit  des  vom  Magistrate  vorgeschlagenen  Publikandums 
nicht  anzuerkennen,  und  ist  der  Ansicht,  dass  alsbald,  unter  Ablehnung  der 
auf  das  Ausschreiben  vou  den  beiden  bestehenden  Gesellschaften  ergangenen 
Anerbietungen,  die  Errichtung  einer  städtischen  Gasanstalt  zu  beschliessen 
sei ;  sie  ersucht  daher  den  Magistrat,  sich  mit  diesen  Ansichten  einverstanden 
zu  erklären  und  in  thunlichster  Bälde  die  auf  Errichtung  einer  städtischen 
Gasanstalt  bezüglichen  Vorlagen  an  die  Stadtverordneten- Versammlung  ge- 
langen zu  lassen.  In  der  Stadtverordneten -Versammlung  vom  Q.November 
ist  der  Bericht  der  Commission  zur  Berathuug  gelangt,  aber  nicht  ange- 
nommen, sondern  auf  den  Antrag  des  Herrn  Dr.  Souchay  der  Beschluss  ge- 
fasst  worden,  die  Acten  nochmals  an  die  Commission  zu  weiterem  Bericht 
nach  event.  Vernehmung  eines  auswärtigen  Technikers  zurückzugeben. 
Herr  Dr.  Souchay  hält  die  Concurrenz  von  3  Gesellschaften  für  unmöglich, 
indem  der  Vorstand  der  städtischen  Anstalt  niemals  so  frei  und  selbstständig 
dastehen  werde,  wie  die  Privatgesellschaften,  und  weil  die  Consumenten 
sich  nicht  würden  beliebig  vertheilen  lassen.  Vt^enn  ein  städtischer  Betrieb 
eingeführt  werden  solle,  so  müsse  die  Stadt  die  bestehenden  Anstalten  er- 
werben. 

Wies.  Der  zwischen  der  Commune  Wien  und  der  Imperial  Continental- 
Gas-Association  unter  dem  9.  Februar  1852  abgeschlossene  Contract  geht 
mit  dem  1.  Nov.  1877  zu  Ende,  und  es  wurden  im  Schoosse  des  Gemeinde- 
rathes  Verhandlungen  über  die  Frage  gepflogen,  ob  es  im  Interesse  der 
Commune  Yt^ien  und  der  Privatconsumenten  liegt,  vom  Jahre  1877  an  die 
Erzeugung  des  Gases  in  eigener  Regie  zu  besorgen  oder  mit  der  bestehen- 
den Gesellschaft  einen  neuen  Vertrag  abzuschliessen,  oder  endlich  eine  all- 
gemeine Offertverhandlung  auszuschreiben.    Die  englische  Gesellschaft  hat 
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am   18.  März  d.  J,   ein    Offert  eingereicht ^    in  welchem  sie  eine   sofortige 

woaentliche  Ermäai^igiitig  dar  beateheoden  Gaapreise  in  Äutisicht  stelltei 
wenn  ihr  eine  Vertragaverlängerun  g  vom  Jahre  1877  an  anf  weitere  25  Jahre 
ausgesprochen  würde.  Im  Juni  d.  J.  wurde  eine  Commiasion  von  Sach- 
verständigen einberufen,  bestehend  aus  den  Herren  Director  R*  Kükneli  von 
Triest,  S.  Schiele  von  Frankfurt  a,  M.,  Dr.  Schilimg  von  München,  Regie- 
rungsrath  v.  Unruh  von  Bertin^  und  den  Herren  Professoren  Biasiwett,  KrUtj 
Dr*  Pohl  und  Dr.  Schneider^  fläramtlicb  von  Wien*  Das  Gutachten  dieser 
Commisaion,  ferner  ein  umfassender  Bericht  des  Stadtbauamtegf  ein  ebenso 
umfangreiches  Referat  des  Magistrates,  eiue  Arbeit  des  Herrn  Ingenieura 
Dulio  in  Aachen  und  die  mitgelbeihen  AnBichten  des  Wiener  Schriftstellers 
Herrn  J,  tfirioA  bildeten  die  Grundlagen  für  das  Referat,  welches  die  Wiener 
GaS'Comraiaaion  ihrem  Gemeinderathe  am  3.  September  über  die  Gas- 
Angelegenheit  erstattete  und  auf  welches  hin  die  Commisaion  folgende  An- 
träge stellte:     Der  Gemeinderath  beschüesse 

1)  für  die  Beschaffung  der  Gksbeleuchtnng  der  Stadt  Wien  vom  Jahre 
1877  an  einen  Concurs  auszui^chreiben  und  seine  GascommissioD  zu 
beauftragen ,  im  Vereine  mit  der  ersten  Section  schleunigst  die  Be- 
dingungeu  auszuarbeiten  ,  auf  Grundlage  deren  diese  Ausschreibung 
stattzufinden  habe  Als  eiue  der  Hauptbedingungen  wäre  die  Fest  ^ 
Stellung  der  Gaspreise  für  die  Privatconsumenteu  aufzunehmen,  sowie  ^^B 
überhaupt  die  umfassende  W^ahrung  der  Interessen  derselben  hiebei 
in'rt  Auge  zu  tassen» 

2)  Die  in  solcher  Weise  ausgearbeiteten  Bedingnisse  seien  noch  vor  der 
definitiven  Beselälussfassung  hierüber  (welche  natürlich  dem  Gemeinde- 
rathe  vorbehalten  bleiben  muss),  in  möglichst  ausgedehnter  Weise  in 
die  OefTentlichkeit  zu  bringen,  um  Jedermann  Gelegenheit  sn  geben* 
seine  Ansichten  darüber  auszusprechen  und  auf  etwaige  in  denselben 
vorkommende  Mängel  aufmerksam  zu  machen* 

3)  Die  Terminsdauer  für  diesen  Concurs  sei  eine  möglichst  kurze ^  and 
soll  den  Zeitraum  von  vier  Monaten  nicht  überschreiten. 

4}  Der  Gemeinderath  erkennt  es  schlteaslich  an^  dass  die  Uebernahme 
der  Gasbeleuchtung  der  Stadt  Wien  in  eigene  Regie  von  Seite  der 
Commune  nicht  nnr  vom  Jahre  1877  angefangen,  sondern  zur  Be- 
friedigung des  Bedarfs  der  Privatconsumenten  auch  noch  vor  Ablauf 
des  Contractes  mit  der  engtischen  Gesellacbaft  möglich  und  durch- 
führbar, behält  sich  aber  eine  weitere  Beschlussfassung  iusolange  vor, 
bis  das  Resultat  des  vorerwähnten  (Joncurses  bekannt  sein  wird. 

5)  Weiter  beschliesst  der  Gemeinderath,  den  Magistrat  zu  beauftrageQi 
sofort  eine  Zählung  sämmtlicher  in  Wien  vorhandenen  Gasäammeoi 
vorzunehmen  und  die  Kosten  hiel^Ur  zu  genehmigen. 

6)  Endlich  sei  dem  Herrn  Dr.  TelUcher  als  Vertreter  der  englischeii 
Gesellschaft  bekannt  zu  geben,  dass  die  Commune  auf  das  von  ihm 
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gestellte  Offert  nicht  eingehen  könne,  und  sei  den  Herren  Dullo  and 
Hirsch  für  ihre  Beratthungen  der  Dank  auszusprechen. 

Nach  einer  langen  Debatte  wurden  in  der  Sitzung  des  Oemeinderaths 
vom  21.  Sept.  die  vorstehenden  Anträge  der  Gascommission  nebst  folgenden 
Zosatzanträgen  der  Herren  Umlauft,  Dr.  Prix  und  Dr.  Schrank  angenommen : 

Antrag  des  Oemeinderaths  Herrn  Umlauft:  „Der  Oemeinderath  be- 
schliesse  die  Ausschreibung  des  Concurses,  beauftrage  jedoch  gleichzeitig 
die  Gascommission,  während  der  Zeit,  welche  die  Feststellung  der  Offert- 
Bedingnisse  in  Anspruch  nehmen  wird,  ein  etwa  von  der  Gasgesellschaft 
einlangendes  günstiges  Anerbieten  eotgegenzunehmeo,  darüber  in  Verhand- 
lung zu  treten;  und  im  Falle  diese  zu  einem  entsprechenden  Resultate 
führt,  dem  Gemeinderathe  diesfalls  erneuerte  Anträge  zu  stellen.^ 

Antrag  des  Gemeinderathes  Herrn  Dr.  Schrank:  „Bei  dem  Concurse 
sind  neben  den  Offerten,  welche  auf  die  Anlage  und  den  Betrieb  der  öffent- 
liehen  Gasbeleuchtung  lauten,  auch  solche  zuzulassen,  welche  sich  blos  auf 
den  Betrieb  beziehen  und  die  Anlage  der  Röhren  und  Gasometer  für  die 
öffentliche  Gasbeleuchtung  der  Commune  überlassen.  Beide  Arten  der 
Offerte  können  sich  entweder  auf  die  öffentliche  Gasbeleuchtung  des  ganzen 
Stadtgebietes  oder  nur  eines  Theils  desselben  beziehen.' 

Antrag  des  Gemeinderathes  Herrn  Dr.  Prix:  „Es  sollen  genaue  Kosten- 
anschlage  für  die  Gasversorgung  der  Stadt  Wien  angefertigt  werden,  auf 
deren  Grundlage  sohin  die  Gascommission  Bericht  zu  erstatten  habe.^ 

Karlsmke.  Die  städtische  Gasanstaltsverwaltung  macht  bekannt,  dass 
sie  vom  Gemeinderath  beauftragt  ist,  den  Uebergang  von  dem  bisher  bei 
dem  Verkaufe  von  Leuchtgas  üblichen  englischen  Maasse  auf  Metermaass 
allmählig  zu  bewerkstolligen.  In  Vollzug  dieses  Auftrages  wird  sie  von 
nun  an  neue  Gasmesser  nur  noch  nach  Metermaass  beschaffen  und ,  soweit 
der  Vorrath  an  Gasmessern,  welche  englisches  Maass  zeigen,  nicht  ausreicht, 
nur  Gasmesser  nach  Metermaass  den  Gasconsumenten  setzen.  Die  nach 
Metermaass  zeigenden  Gasmesser  sind,  abgesehen  davon,  dass  auf  dem 
Zifferblatte  des  Zeigerwerkes  deutlich  i^Gubikmeter"*  zu  lesen  steht,  auch 
daran  kenntlich,  dass  das  Zeigergehäuse  und  ein  Theil  der  vorderen  Wand 
weiss  lackirt  ist  und  auf  dem  Deckel  des  Zeigergehäuses  die  Fabriksnummer 
mit  rother  Farbe  aufgezeichnet  steht,  während  die  nach  englischem  Maasse 
zeigenden  Gasmesser  ganz  schwarz  lackirt  sind  und  die  Fabriksnumroer  in 
weiss  auf  dem  Deckel  des  Zeigergehäuses  tragen.  Dem  Preise  des  Gases 
von  2  fl.  50  kr.  für  1000  c'  engl.  Maass  entspreche  genau  der  Preis  von 
1  fl.  für  10  Cubikmeter,  und  werden  nach  diesem  Preisansatze  den  Gas- 
Consumenten,  bei  welchen  nach  Meters  zeigende  Gasmesser  aufgestellt  sind, 
das  verbrauchte  Gas  berechnet  werden. 
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Naoli  obiger  Z  q  SAin  mens  teil  iing  existireQ  jetzt  57  Gaswerke  In  Italieti 
86  GasometerD  und  13  Daropfmaschmen  mit  äusammen  58  PferdekrÄften , 
verBObiederieu  TbeiLen  dea  Reichs  Terthoilt  äind,  w&&  folgt : 

Picmont  besitzt  die  größte  ÄQsahl  Qajiiverkti  (13)  ^  gleich  daraufkommt  die  Lom« 
bardei  mit  10  und  diu  Emilia  mit  9  Gaswerken»  Ab  Robmaterial  werden  verweadet 
1,S37|532  KilozetitDßr  Stelnkoblen  im  Worth  von  mehr  ala  G  VV  Millionen  Lire  (6^679^599  Lire) 
txnd  343j933  Kiloientoer  Coke  im  Wertb  Ton  1,593,671  Lire  als  BreuDmateriaJ.  Das 
PersoDal  für  die  Verarbeitung  beateht  aus  3<jO  Handwerkern  und  Heizern  und  757  Tag* 
lübnornf  bei  letzteren  die  Fraueo  und  Kinder  eingerechnet.  Der  mittlere  Ärbeitslelm  iat 
Lire  2,17  per  Tag.     Die  jÄhrlicbe  Ausgabe  für  dieselben  iet  885,925  Lire 

£d  felgt  die  Quantitlt  und  der  Wcrtb  dea  Gaaea,  sowie  der  Nebenproducte,  die  jllir- 
lieh  in  dieser  Industrie  erbalten  werden. 

Der  stÄfkste  Gaaconaiam  findet  ebenfalli*  in  Piemont  statt,  wo  13  der  hauptaÄcblichafen 
StAdte  mit  Gas  beleuchtet  smd.  Die  Stadt  Neapel  eonaumirt  fast  altein  die  4,174^210 
Meter  GaSr  welche  unter  der  Kabrik  Campania  aufgeführt  sind* 

Pleiuotit.  Älessandria,  ACqui,  Asti^  Casale,  Monteferraio,  Novi,  Tortona  ^  Cuneo, 
S«lux£o,  ßavigtiano   —   Navarra,  Bieüa,   VercelH»   —  Tarin  (3  Gaswerke),  Pinerolo. 

Die  Zahl  der  Gasometer  (4)  fehlt  bei  den  Gaswerken  Aleaanndria,  Asti,  Castle,  Tor* 
tona,  Cuneo,   Novarra,  Biella^  VercelU. 

Die  Menge  des  producirten  Cokes  fehlt  hei  den  Gaswerken  Acqui,  Biella;  die  Qu&n* 
tität  des  Theers  bei  Aequi^  Biella,  Tortona  und  VercülU,  —  Die  Steinkohlen  kommen  alle 
aus  dem  Ausland. 

I^tgurlen*     Genua,  Sanplerdarena,  Sestii  potiente. 

Es  ist  hier  inbegriffen  das  Gaswerk  von  Se^stri  poneutc,  wo  ausser  30000  Meter  gas  Hohe 
noüb  600  Zentner  Mineralöl  gemacht  werden,  dessen  Werth  (Ij  72000)  schon  in  der  Co- 
lonne  11  inbegriffen  ist*  In  diesem  Gas  werk  wurden  2000  Zentner  Steinkohlen  and 
4000  ßoghesd  verarbeitet.  —  Die  Quantität  der  verbrannten  Kohle  bezieht  sich  nur  auf 
das  Gaswerk  Sanpicrdarena«  Es  wurden  nicht  gerechuet  302  Zentner  Kalk,  der  als  Rei- 
nigungsmaterial  verwendet  wurde  und  einen  Wcrth  von  7550  Lire  hat. 

IjOoiUfiurdel«  Bergamo,  Brescia,  Como,  Cremona,  Milano  (3  Gaswerke),  I#odi, 
MoiiKa,  Pavia» 

Brescia.  In  der  Menge  und  dem  Wertb  des  Theers,  Colonne  16  und  17,  alnd 
einbegriffen  490  Zentner  Pech  im   Wertbe  von  4900  Lire. 

Com  o.  Die  Menge  und  der  Wertb  dcu  Brennmaterials  betreffen  nur  Theer  statt  des  Cokes* 
Mailand.  Zwei  Gaswerke  für  EöbrengaSi  eines  für  die  Beleuchtung  von  Mai- 
land, das  andere  für  den  Dienst  der  EiBenbahuBtation  bestehen  in  den  Corpi  Sautl.  Eine 
dritte  Fabrik  ist  für  die  Erzeugung  von  tragbarem  Gas  beatimmt.  In  den  Colonnen  7  nnd  8 
sind  8500  Zentner  Boghead  einbegriffen  (Lire  109,000)  und  500  Zentner  hituminüsen 
Schiefers  (Lire  2250).  Es  Bind  nicht  eingerechnet  150  Zentner  Kalk  und  andere  Rein igungt- 
materialien  im  Werth  ¥on  Lire  Ü02.  Zum  Brennmaterial,  Colonne  9  und  10  ^  gehören 
7600  Zentner  Torf  (Lire  13680)  einzig  verwendetes  Material  in  iwoi  der  oben  genannten 
Fabriken;  ferner  gehören  dazu  der  conaumtrte  Theer  in  nicht  angegebener  QuantitAt  nnd 
Werth  y  der  in  der  Menge  iFuaammen  mit  dem  Coke  verheiRt  wird,  In  der  Colonne  H 
sind  inbegriffen    12,^00   Lire  als   Werth  von   660  Zenlnern    Heniiu  und  Mineralölen. 

Pavis,  liier  werden  500  Zentner  Kalk  im  Werth  von  1450  Lire  aar  Reinigung 
verwendet. 

Venetten-     Padua,  Treriso,  Udine,  Venedig.  Verona^  Vincenza. 

Ea  fehlt  die  Zahl  der  Gasometer  {CoL  4)  hei  allen  Gaswerken  dieser  Abtheilung.  Der 
Coke,  der  als  Heizungamaterial  dient^  wird  in  den  Fabriken  selbst  prodacirt  (II).  Dte  An- 
gaben  über  den  producirten  Theer  (Col.    16  u.   17)  betreffen  alleiu  die  ötAdt  Venedig, 

EmUla.  Bologna I  Ferrara^  Forli ,  Rimini.  Modena,  Parma,  Piaeen^a,  Ravenna^ 
Reggio  neir  Emilia. 

Forli.     In  den  Col.  7  u.  8  sind  30O  Zentner  bituminöser  Schiefer  von  Fossembrane 

(Lire  3900)  inbegriffen ,    welche    mit    der  Steinkohle    «usammen  angewendet  werden.     Der 

ala  Brennmaterial   verwendete  Theer    (150  Zentner,  450  Lire)    gehört  in  die  Col    9   ii,  10. 

Parma.     In  den  Col.  9  u.  10  ist  der  Theer  inbegriffen,  der  als  Brennmaterial  irer* 

wendet  wird  (1400  Zentner,  5600  Lire), 

Ravenna.      Statt  Coke  wird  hier  Theer  als  Brennmaterial  verwendet. 
Keggio  neirErailia.     Der  Theer  (342  Zentner,   102G  Lire)  wird  als  Brennmaterial 
verwendet  und  gehört  in  die  CoL  9  und   10 

Mit  AuHnabmo  von  Reggio  neU'Emilia  geben  alle  andern  Gaswerke  ihren  VerbrAOch 
au   Rcinigungsmaterial  an,  dessen  Wertb  und  Menge  hier  folgen: 


I 
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Kalk              EiaenTitriol 

Zentner!  Lire    |zentner{    Ure 

Bologna 

1000 

3500 

Femur» 

424 

1357 

870 

848 

ForU 

842 

2398 

1050 

420 

Modenm 

400 

1200 

— 

— 

Parma 

870 

2945 

— 

— 

Piaoania 

480 

1800 



— 

Barenna 

300 

900| 

600 

240 

ToUl 

4316 

141001 

2520 

1     1008 

Mmrth»n»    Ancona. 

Tosean».     Florenz,  Livomo,  Lacoa,  Pisa,  Siena. 

AbrvBBen  «ad  Hollse. 

Chieti.  Da  swiachen  Chieti  und  den  nUcIistliegenden  Städten  keinerlei  bequeme 
Commnnikation  besteht,  um  das  Rohmaterial  billig  za  erwerben,  so  ist  iies  der  Grand 
des  hohen  Preises  desselben  und  des  Brennmaterials. 

CJampmnlen.     Castellamare  di  Stabia,  Neapel,  Salemo. 

Das  Beinignngsmaterial  3169  Zentner  im  Werth  yon  3179  Lire  ist  nicht  eingerechnet 

CalAbrlen. 

ReggiodiCalabria.  Dieses  Oaswerk  wurde  erst  in  Betrieb  geseUt  den  7.  Mai  1867. 
Die  betreffenden  Angaben  sind  nur  ein  Voranschlag  für  ein  Jahr. 

McUlen.     Messina,  Palermo.  ^ 

In  den  Col.  7  und  8  sind  2290  Zentner  OUyenrttckstinde  (Lire  11,962)  inbegriffba, 
die  aar  Herstellung  des  Gases  dienten.  In  den  Col.  9  und  10  sind  als  Brennmaterial 
folgende  Materien  gerechnet: 

Steinkohlen        344  Zentner         1445  Lire 
Theer  2463       „  12,313     „ 


Anmerkungen  zur  Total-Ue 

bersioht. 

Die  CoL  7  und  8  enthalten: 

Steinkohlen                     Zentner  1,321,942 
Boghead                                 „            12,500 
Bituminöser  Schiefer             „                 800 
OliyenrficksUnde                  „              2,290 

Lire  6,528,487 

„       183,000 

6.150 

11,962 

Total         Zentner   1,337,532 
Die  Col.  9  und  10  enthalten: 

Coke                                Zentner      328,834 
Steinkohlen                            „                 344 
Theer                                      „              7,155 
Torf                                       „              7,600 

Lire  6,679,599 

Lire  1,544,157 

1.445 

„          34,389 

13,680 

ToUl  Zentner      343,933  Lire  1,593,671 

Im  Gesammtwerth  der  Producte  (Col.  11)  sind  inbegriflisn  84,300  Lire  für  1260  Zentner 

Benata  und  Mineralole. 

In  dem  Gesammtwerth  und  der  Gesammtmenge  des  producirten  Theers  sind  inbegriffiBn 

690  Zentner  Pech  k  10  Lire. 

In  dieser  Uebersicht  sind  nicht  inbegriffen  8462  Zentner  Kalk  und  anderes  Beinigungs- 

material  im  Werth  yon  27,889  Lire. 


Seit  der  Abfassung  obigen  Berichtes  sind  noch  neu  hinsugekommen   die  Gasanstalten 
in  Spesia  und  Chia?eri  (Ligurien),  Prato  (Toscana)  und  Catanien  (Sicilien). 


g54  Betriebf-Bericht  der  stfdtiMhen  GtMUiiUlt  PkmB. 

Betriebs-Bericlit  der  sUdtiichen  Gaiautah  PlaiM  tob  Jahre  UNML 

Es  wurden  producirt  15|461,700  o'  sächsisch. 

,        ff        conBumirt  *  15;456,330  j,         , 

Davon  wurden  an  Private  abgegeben     11,199,227  ,         j. 
Die  Stadtlaternen  verbrauchten  3,057,775  .         j^ 

der  Seibatverbrauch  der  Anstalt  betrug        326,193  j,         , 
daher  Verlust  873,135  ,         „ 

oder  5,65  pCt  der  Consumtion. 
Zar  Erzeugung  von  15,461,700  c'  Gas  wurden 
25,102,84  Ctr.    Zwickauer  Kohlen 

507,00     n      Plattelkohlcn  von  der  St.  PaokraMeche 
1,757,42     „     Böhmische  Braunkohlen  von  der  Badler'schen  Zeche 
in  Falkenau, 
zusammen  27,366^7«  Ctr.  Kohlen  verarbeitet  und  daher  aus  einem  Zentner 
564,99  c'  Gas  gezogen.    Ein  Centner  Kohlen  lieferte  ferner  57,43  Pfd.Coaks 
und  4,79  iPfd.  Theer. 

Zur  Uuterfeuerung  der  Oefeni  wurden  auf  100  Pfd.  destillirter  Kohlen 
30,56  Pfd.  Coaks  und  2,93  Pfd.  Theer  verbraucht. 

FOr  11,199,227  c'  Privatgas  wurden,  nach  Abzug  des  den  gröMeren 
Consumenten  gewährten  Rabatts,  von  1128  Thlr.  21  Sgr.  6  Pf.,  19,403  Tbir. 
6  Sgpr.  ,4  Pf.  eingenommen,  so  dass  1000  c'  Privatgas  im  Durchschnitt  mit 
1  Thlr.  21  Sgr.  9,77  Pf.»)  bezahlt  wurden. 

Einschliesslich  des  Selbstverbrauches  von  326,198  c'  wurden  flir 
14,583,195  c'  verkauftes  Gas  überhaupt  eingenommen  23,555  Thlr.  7  Sgr. 
—  Pf.  und  verwertheten  sich  daher  1000  c'  Gas  durchschnittlich  mit  1  Thlr. 
18  Sgr.  4,57  Pf. 

Die  Productionskosten  für  15,461,700  c'Gas  stellten  sich  wie  folgt: 
flir  27366,76  Ctr.  Kohlen  Thlr.  6336.    6.    4. 

Hievon  ab  Nebenproducte 
15714,83  Ctr.  Coaks     Thlr.  3359.     1.    4. 
1309,89    „     Theer        „      523.  28.    6. 
Asche  »  3.  18.  — . 


für  Feuerung  der  Oefen 
8363,08  Ctr.  Coaks, 


;,     3886.  18.  — .       Pro  1000  e'  Gm 
Thlr.  2449.  18.    4.  Thlr.  —.  4. 7,58 


800,00    ,    Theer)™'-2108.17.    3. 

^  dergl.  des  Dampfkessels 

1072,00  Ctr.  Kohlen         232.    8.  — . 


2340.  25.    3.      ,    —.4.5,4 


*)  Der  Yerkanfspreis  pro  1000  c'  ist  1  Thlr.  25  Ngr.  —  Der  Rabatt  betrlgt 
Yon  50000-100000  2Vo,     von  200000—250000    8Vo,     tob  850000—400000  löVo 
„  100000-150000  4%,       „     250000—300000  10%,       „     400000-450000  20*/^ 
„150000—200000  6%,       „     300000— 350000  127„,       „     450000  u.  mehr    25Vq. 
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Ar  wnstige  Feneraog  Tblr.       21.  20. 

g  GMTerbrmach  in  der  Anstalt  598.  — .    6. 

,  Gehalt  600.  — .  — . 
.  Betriebslohne  and  Gaemesser-Bedienong       1660.  22.    8. 

,  Beinigangsmaterialien  234.  18.    5. 

,  Laternenwftrterlöhne  605.  15.  — . 
„  Unterhaltungen: 

der  Utensilien  78.  23.    4. 

,    Apparate  nnd  Maschinen  46.  12.    5. 

,    Oefen  391.  25.    3. 

„    Gebäude  176.  15.    8. 

„    öffentlichen  Beleuchtung  117.  19.     1. 

des  Böhrennetzes  29.    5.    7. 

der  Gasmesfer  61.  29.    1. 

,  allgemeine  Betriebsunkosten  596.  25.  — . 

g  Steuern  und  Abgaben  534.    9.    5. 

^  Veninsong  des  Darlehen-Capitals  2687.  10.  — . 

.  allgemeine  Abschreibungen  3848.  13.    6. 


Pro  1000  e«  Qu. 

ThL-.— .0,43 
-.  1.  1,61 
— .  1.  1,65 
^.  3.  2,23 
—.—,4,96 
— .  1.  1,75 

— .  — .  1,53 
—.—.0,91 
— .  — .  7,61 
— .  -.  3,43 
.—.—.2,29 
— .  -.0,67 
-.-1,21 
— .  1.  1^ 
—  1.  0,37 
-.  6.  2,15 
-.  7.  4,68 


Tblr.  17100.    9.    6. 
Die  Zahl  der  Gasconsumenten  stieg  von  303  auf  329 , 
flammen  yon  4339  auf  4900.    Die  Anzahl  der  Stadtlaternen 
des  Jahres  275. 


ThL  1.  3.  1,91 
die  der  Privat- 
betrug am  Ende 


Bechnnngsabschluss  der  städtischen  Gasanstalt  Plauen 
am  31.  December  1868 

Bilmu-  Conto. 
Debet 


Dec. 


31 


An  Gebäude-  uud  GrundstUck-CoDto 
nach  AbachreibuDg  von 

Betortenöten- Conto 

nach  Abscbrcibnng  von 

Apparaten-  und  Maschinen- Couto 
nach  Abschreibung  von 

RöhrenleituDes-  und  Laternen-Conto 
Dach  Abschreibung  von 

Mobilien-Conto 
nach  Abschreibung  von 

Utensilien-Conto 

nach  Abschreibung  von 

Werk  zenee-Gonto 
nach  Alischreibang  von 


Thir. 

24,595 
270 


Pf. 


5759 

1404 


9i  5^ 
22'—' 


14,020,12   2; 
1384|20|  a 

9i 


41,823    4 
38020 


4141  81 
37'22|_ 

~760'23'".., 
369  16   8 


357 
44 


Thlr. 

24,324 
4354 

12.635 

41,442 
376 
391 
313 


Pf 
5 
6 
4 
4 
2 
5 
3 
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1868 

1 

IThlr. 

Nk 

Pf 

Thlr. 

NfflPf. 

I>eo. 

31  i  Ad 

Erweiterungibau-Cotito 
Beservefond-Cooto 

69 

4 

tf 

537 

29 

2 

D 

Hauptcaaea-Conto 

8977 

3 

2 

Lager-CoMto 
Koilen-Conto 

3767 

11 

9 

& 

1053  28 

1 

* 

j^ 

Coak«- Conto 

66  20 

^ 

jj 

Theer-CoDto 

203j  6   9 

^ 

Fabrikations-Conto 

69    3 

5 

JS 

ReinigungBrnaterialten-CDOto 

25    T 

— 

Schloöserei-Conto 

88i  7 

6 

n 

Conto  pro  Diverae                              1 

79,27 

6 

1 

98,776 

|5| 

8 

Credit 


B68' 

' 

= 

Dec. 

31 

Per  Capital-CoDto 
^    Sta<ltc8B8&-Conto 

j,    Sparcassa-Conto 

,     ErweiteruDgsfond-Conto 

26,722 

38,640 
23,271 

21 

9 

9 
~3 

•3335 

29 

4 

„    GewiDD-  und  Verlust-Conto 

t 

für  den  Gewinn-Saldo 

6806 

4 

7 

98,776 

6 

1 

3 

GetoJim-  und  Verlust^-Conto. 


Debet. 

tief 

Dec. 

31 

An  GspitBlzinBeD-Conto 

2687 

10 



,    Abschreibungs-Conto 

8848 

13 

6 

„    Gas-Conto: 

der  StadtcasHe  gewährten  Nachlass 

677 

3 

7 

,    Cbaks-Conto: 

Verlust  durch  Preisermässtgoug  und  I&ngeres 

Lagern 
„     Bilanz- Conto: 

272 

18 

5 

Reingewinn 

6806 

4 

7 

14,291 

20 

5 

Credit 


1868" 
Dec. 


31 


Per  Fabrikations-Conto 
„     Scblosserei-Conto 
9    Lager-Conto 


13,745 
298 
247 


14,291|20|  5 


Städtische  Gasanstalt  Planen. 
Ä.  Merkel,  Director. 


GMchäfUberlcbt  der  BieliU-Bi*laer  GM-Geiellschaft  667 

Protokoll  der  9.  ordentlichen  General-Versammlnng  der  P.  T.  Actionäre 
Hellst  Bericht nnd Rechnnngs-Abschlfissen der  BielitzBialaer Gasgesellschaft 

für  das  BetriebBJabr  1868/69. 

Vorsitsender:  der  Directions- Vorstand  Herr  Director  f>r.  Joseph  Preissie r. 

Schrififübrer:  der  RechDungHführer  der  Ansult  Herr  F.   Pertkk. 

Anwesend  sind  femer:  die  Herren  Directiondmitglieder  Oscar  Güloher,  Carl 
Jankowsky,  Benj.  Holländer,  Raimnnd  Fialkowsky  and  24  Herren  Aotionire. 

Die  Einberufang  erfolgte  ordnungtfgemÜMS  naoh  §.  24  der  Qesellsohafts-Statuten  und 
ausserdem  durch  besondere  Zusendung  der  EiuUdung  an  jeden  Herrn  Actionir. 

Sftmmtliche  anwesende  Herren  repräsentiren  ein  Actien-Capital  YOn  fl.  70,200  —  mit 
108  Stimmen,  und  erklärt  daher  der  Vorsitzende  die  Versammlung  auf  Grund  des  §.  29 
der  Gosellscbafttt-Btatuten  für  beacblassftthig. 

Hierauf  erfolgt  die  Eröffnung  der  Verhandlung  mit  Bekanntgabe  der 

Tagesordnung: 

1)  Bericht  derDirection  Aber  die  Betriebsperiode  Tom  I.Juli  1868  bis  Ende  Junil  869. 

2)  Bestimmung  der  Dividende. 

3)  Wahl  zweier  Censoren. 

4)  AUftUigo  —  8  Tage  vor  der  Versammlung  anzumeldende  Anträge  einzelner  Actionftre. 

ad  1. 

Der  Vorsitzende  trägt-dur  Versammlung  den  Rechenschaftsbericht  ror  und  liest  sodann 
den  Hanptbuoh-Abscblnss  pr.  30  Juni  1869,  die  Bilanz  und  das  Gewinn-  und  Verlust- 
Conto  durch  den  Schriftführer  vorlesen,  worauf  diese  Buchabsohlfisse  den  Anwesenden  zur 
besonderen  Einsicht  rorgelegt  werden. 

Nachdem  die  Versammlung  den  Rechenschaftsbericht  zur  Kenntniss  genommen,  theilt 
der  Vorsitzende  den  Directions  Vorschlag  mit,  hinsichtlich  der  Vertheilung  des  im  abge- 
laufenen Geschäftsjahre  erzielten  Reingewinnes  pr.      .         .  ö.  W.  fl.  17515  55  Vt  kr. 

Von  diesem  wären  statutengemfiss  10%  Ton  dem  —  5Vo  des 
Acüencapitals  übersteigenden  Reingewinn  —  somit  fl.  1151  55 '/t  kr. 

oder  in  runder  Summe 5.  W.  fl.     1,160  —       kr. 

in  den  Reservefond  zu  hinterlegen, 

dann  den  Beamten  und  Dienern  der  Anstalt   an  Tantiemen 

nnd  Remunerationen n     n     n         ^^  "^       n 

■u  bewilligen,  — 

an  DiTidende  für  den  am  1.  August  1869  fälligen  Coupon 

fl.  9  —  somit  fBr  120  Coupons n     n     n  10,800  —       „ 

an  Tortheilen, 

weiters  ein  Betrag  yon n     n     n     4,000  —        ^ 

dem  Gaswerke  Bielitz  abzuschreiben, 

endlich  den  Rest  ?on »     n     n        755  55  Vf  » 

auf  neue  Rechnung  zu  übertragen,  wodurch  der  Reingewinn  pr.  ö.  W.  fl.  1,7515  55'/}  kr. 
•rsohöpft  wäre. 

Die  Versammlung  besohliesst  einstimmig  die  Hinterlegung  der  yon  der  Direotion  be- 
antragten Summe  yon  fl.  1160  —  in  den  Reseryefond. 

ad  2. 

Entgegen  dem  Antrage  der  Direction:  eine  Diyidende  yon  fl.  9  —  pr.  Actie  zu  be- 
willigen, —  beantragt  der  Actionär  Herr  k.  k  Statthalterei-Secretär  Ritter  yon  Btellwag 
die  Erhöhung  der  diesjährigen  Diyidende  auf  fl.  1 0  —  pr.  Aotie  mit  Hinweisung  auf  den 
bedeutenden  Reingewinn  und  den  zur  Abschreibung  yom  Gaswerke  Bielitz  yorgesohlagenen 
Betrag  yon  fl.  4000   —  welcher  dem  genannten  Herrn  zu  hoch  gegriffen  erseheint. 

Gegen  diesen  Antrag  der  Diyidenden- Erhöhung  sprechen  die  Herren  Gülcher  und 
Hollfinder  und  motiyiren  den  Directions-Antrag  hinsichtlich  der  abznschreibenden  fl.  40ü0 
—  damit,  dass  das  Gaswerk  duroh  die  im  nächsten  Betriebsjahre  höchst  nothweudig  wer- 
dende Umwandlung  des  kleinen  Gasbehälters  in  einen  Telescop -Gasbehälter,  dann  die  Er- 
bauung eines  7er  Retortenofens  —  mit  einem  bedeutenden  Betrage  belastet  wird,  und  es 
daher  nöthig  erseheint,  schon  jetzt  für  eine  entsprechende  Herabsetzung  des  Werthes  des 
Gaswerks  zu  sorgen 

Diese  Motiylrung  wird  durch  den  Vorsitzenden  unterstützt,    und  —  naohdem    keiner 
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der  anwesenden  Herren  weltera  «ii  der  Debatte  Theü  nimmt   —  snr  Abstimmung  tlber  dosi 
Antrag  dea  llerrn  lütter  von  Stellwag  geschritten. 

£a  werden  105  StimmeD  gegen  diesen  Antrag  abgegeben  ,  und  es  beaobtiesjt  aodanaj 
die  Majaritit  naoh  dem  Directiona- Au  trage: 

i,E«  LSt  der  am   L   AugUEit   1B69  flUige  Dmdunden-Coupon  mit    ä»  9  —  d. 
Nenn  Gulden  pr.  Actie  k  ä,  100  —  einzull^aen.'^ 

Herr  Actionir  Dr.  Eisenberg  ergreift   «odaun    daH  Wort   und   »teilt    den   Antrag: 
Veriamroliing  wolle  —   mit  Ruckeicbt  auf   die  die»jahrig    hlibere  Dividende  auch   —     de»l 
böheren  Beamten  und  Dienern   der   Au^talt  eine  hübcre  Ausmaaa    an  Tantii^me    und   Reoiti-J 
nerationeu^  somit  statt  fl,  800  -^  ■ —  fl.  900  —  bewiUigon. 

Dieser  Antrag  findet  lebhafte  Unterstützung,  uud  die  Versammlung  fasst  mit  Stimmen- 1 
einbelligkeit  folgenden  ßeschlue»»: 

&}  £8  wird    den  BeAmten    und  Dienern    der  Anetalt    an  Tantieme  und 

Remunerationen  der  Bot  rag  von       .  .  •         .         ,  ,  fl.     900  — 

bewilligt, 
b)  dem  Gaawerk  Bieliti  Bind  absuachreiben  .         .         •         *  „    4000  -- — 

uud  ist 

o)  der  Rest  von  .         ,         .         , 

auf  neue  Eteobnung  ku  übertragen. 

ad  3. 

Als  Ceuaoren  für  das  näcbute  Betriebs]  nlir  werden  nach  stattgefundener  Abfftimmungl 
die  Herren :  Carl  Plesch  in  Biak  und  Albert  üerrmaun  in  Hielitx  wiedergewftbU ,  und  er«| 
kJ&ren:  diese  Wahl  anzunehmen, 

ad  4. 

Ea  liegen  keine  weiteren  Anträge  zur  Verhandlung  vor,  — 

Schlle^slieb  tbeilt  der  VorsitKonde  der  Yersammlung  mit,  daas  ibn  seine  Berufapflieliteft 
nach  Wien  führen,  woselbst  er  auch  für  weitera  domiziliren  wird ,  uud  duukt  sowohl  des 
Herren  Action&ren  für  dati  besondere  Vertrauen,  welches  sie  ihm  wfthrend  nahezu  9  Jabrwi 
seiner  Funktionjidauer  als  Direotor  der  GasgeselUchaft  geschenkt^  —  als  auch  den  Herren 
Direetionä-Mitgtiedern  fiir  ihre  stets  freundliche  und  eifrige  Mitwirkung  an  der  QeaoliAlt»- 
leitung,  uud  nimmt  sodnun  in  bewegten  Worten  Abschied  von  der  Versammlung. 

Herr  Ür.  Eisenberg  dankt  Namens  der  Versammlung  dem  Yoräitsenden  ftlr  seine  lang- 
jährige  Miihewaltang  und  die  ersprieslichen  Leistungen  bei  Vertretung  der  Interesaeo  der 
Gaj^gpselbchaft,  und  spricht  sein  tief  gefubltea  Bedauern  aus  Ober  den  Verlust  ^  welohen 
die  Gesell  schuft  durch  das  Scheiden  ihres  Mitgliedes  erleidet,  —  welchen  Worten  die  An 
wesenden  durch  Erhebung  von  ihren  Plätzen  den  Tollkommensten  Ausdruck  geben.   — 

Nun  erklärt  der  Vorsitacude  um  ' .^9  Uhr  die  Versammlung  für  geschlossen,  und  e«  wird 
über  die  Verhandlung  vom  Bchriftführer  gegenwärtiges  Protokoll   aufgenommen, 

Bielitz,  am  19.  Juli  1869 

R  eck  efischaftsb  e  r  ich  t 

der    Direction   der   Bielitz*Bialaer    Gaage Seilschaft  ftir  das  achte  Geschäftejahr  vom   1,  Juli 

1868  bis  Ende  Juni  18Ö9. 

Vorgetragen  in  der  9.  ordentllclien  General-VDrsammluag  der  BielitK  Bialaer  Gasgeaellachaft 
am   19.  Juli  1869   von  dem   Directionij* Vorstande:  Herrn  Dr,   Joseph  Pretsler. 

Meine  Herren! 

Namens  der  von  Ihnen  gewählten  Direction  hihe  ich  die  Ehre,  Ihnen  über  die  ge- 
schäftlichen Resultate  und  den  Betrieb  unseres  Unternehmens  in  der  abgelaufenen  Jahres* 
periode  Bericht  zu  erstatten. 

In  der  letzten  General- Versammlung  am  1 3.  Juli  v.  J.  haben  wir  den  P.  T«  AoUonäreii 
mitgetheit^  dass  wir  das  Gcachärtsjahr  18G7/68  mit  Rücksicht  auf  die  in  dur  7.  General- 
Versammlung  beschlossene  hedeutendu  Herabsetzung  der  Gaspreise  als  ein  wichtiges  Probe« 
Jahr  ansehen  müssen.  Sowohl  dieses  vorletzte  Geschäftsjahr,  als  fluch  das  mit  letat«ia 
Juni  18G9  abgelaiifene,  worüber  wir  Ihnen  heute  ziffurmäasigün  Bericht  gebeUf  haben  des 
Satz  bewährt^  das«  unser  Unternehmen  auf  vollständig  correcten  Kactoren  errichtet «  doch 
seine  solideste  Grundlage  dadurch  gewinnt,  wenn  es  den  Ansprüchen  der  Consumenteo, 
aoweit  diess   nur  irgend  möglich  —*  entgegenkommt* 
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Wir  haben  diesen  Ansprüchen  darch  fortgesetzte  Herabsetzung  der  Gaspreise  im 
Tollsten  Maasse  entsprochen,  and  dennoch  unsere  Rechnung  dabei  gefunden,  ohne  dass  uns 
der  Vorwurf  gemacht  werden  kann:  wir,  d.  h.  die  Actionftre  hätten  einen  Untemehmungs- 
Gewinn  bezogen,  der  Aber  das  Maass  bescheidener  Zinsen  des  Anlage-Capitals  hinausgeht. 

Unser  Reingewinn  beträgt  im  abgelaufenen  (Geschäftsjahre  ö.  W.  fl.  17515  55  Vt  gegen 
fl.  15165.  —  des  Voijahres,  daher  ist  er  um  fl.  2350  55  Vz  höher  und  entspricht  nngefähr 
jener  Reinertrags-Summe,  welche  wir  im  6.  Geschäftsjahre  bei  höheren  Preisen  des  Gases 
mit  fl.  17800  15  gewonnen  hatten. 

Die  Vergleichung  dieser  Reinertrags-Ziffer  bei  einem  Consum  Ton  7,087,660  c'  (1866/67) 
mit  jener  des  eben  abgelaufenen  Geschäftsjahres  bei  einem  Consum  Ton  8,915,500  0'  zeigt 
deutlich,  dass  das  Interesse  der  Actionäre  nicht  allein  das  leitende  MotiT  des  Direotoriums 
war,  welches  eine  seiner  Hauptaufgaben  in  der  Befriedigung  seiner  Abnehmer  sah. 

Wir  können  unser  Unternehmen  frei  sprechen  ron  jenen  Vorwflrfen,  welche  gerade 
in  der  jetzigen  Zeit  den  Gasunternehmungen  in  ganz  Deutschland  so  häufig  und  mit  Recht 
gemacht  werden,  denn  wir  sind  in  der  Lage,  mit  der  Unerbittlichkeit  der  unseren  Büchern 
entnommenen  Ziffern  zu  beweisen,  dass  wir  das  Interesse  unserer  Actionäre  mit  dem  unserer 
Consumenten  als  ein  solidarisches  betrachtet,  und  unsere,  theilweise  auch  monopolistische 
Stellung  weder  zum  Schaden  der  Gesammtheit  unserer  drei  Gommunen  noch  der  einzelnen 
Abnehmer  ausgebeutet  haben. 

Dass  die  ron  Ihrem  Directorium,  meine  Herren,  durchgefOhrten  Grundsätze  die  rich- 
tigen waren,  mag  die  Thatsache  beweisen,  dass  gerade  in  Bielitz  und  Biala  die  Goncurrenz 
der  neuen  Beleuohtungrgmaterialien  namentlich  der  neueren  Petroleum-Fabrikate  mit  Leich- 
tigkeit überwunden  werden  konnte,  dessen  sich  die  meisten  deutschen  Gasanstalten ,  und 
insbesondere  die  österreichischen  nicht  rühmen  können. 

Um  solche  Resultate,  wie  die  Ihnen  heute  vorliegenden,  zu  erreichen,  bedurfte  es  aller- 
dings der  Sorgfalt  und  Ersparniss  in  den  einzelnen  Zweigen  des  Betriebes  und  wir  haben 
Grund  genug,  schon  an  dieser  Stelle  heryorzuheben,  dass  namentlich  die  fleissige  Mitwirk- 
ung unseres  Anstaltpersonales  der  bedeutendste  Factor  unseres  günstigen  Ertragsresultates  ist. 

Meine  Herren  Actionäre  I  Sie  werden  ans  den  Hauptbuchabschlfissen  und  aus  den 
weiteren  Mittheilungen  entnehmen,  dass  unser  Selbstkostenpreis  des  Gases,  welcher  im 
Jahre  1866/67  fi.  1  42'Vioo.  —  ^^  9.  Jahre  1867/68  fl.  1  51»Vioo  betrug,  in  diesem 
abgelaufenen  Geschäftsjahre  auf  fi.  1  34* Vi 00  gesunken  ist,  ungeachtet  unser  Kohlen-Gonto 
relatiT  und  absolut  eine  höhere  Ziffer  ausweist.  Die  Kohle  kostete  uns  im  Gresohäflsjahre 
1867/68  pr.  Wr.  Gtr.  fl.  —  46  kr.  ö.  W.,  während  sie  uns  im  abgelaufenen  Geschäfts- 
jahre auf  49  kr.  ö.  W.  zu  stehen  kam,  denn  wir  waren  genöthigt,  in  diesem  Jahre  aus- 
sehlieaslich  Karwiner  Kohle  zu  beziehen,  weil  die  Zuführen  ans  Preussen  so  unregelmässig 
wnrden,  dass  wir  Gefahr  liefen,  trotz  abgeschlossener  Acoorde  momentan  unseren  jeweiligen 
Kohlenbedarf  nicht  gedeckt  zu  sehen,  daher  die  dortigen  G^schäflsyerbindungen  bis  auf 
Weiteres  aufzugeben  gezwungen  waren. 

Wenn  trotz  des  höheren  Preises  der  Kohle,  trotz  der  gesteigerten  Lohnforderungen 
n.  s.  w.  der  Selbstkostenpreis  des  Gases  sich  verminderte,  so  liegt  die  Ursache  dayon  ledig- 
lich in  der  um  c.  1  Million  gestiegenen  Production,  wodurch  die  allgemeinen  Yerwaltungrg. 
kosten  und  sonstigen  Regie- Auslagen  eine  geringere  Tangente  auf  je  1000  0'  Gas  gaben. 
Die  grössere  Production,  sorgsame  Aufsicht  und  die  strenge  Anordnung  der  grössten  Spar- 
samkeit und  sorgsamen  Instandhaltung  unserer  Apparate  steigerte  auch  die  Gasausbeute 
ans  der  Kohle,  welche  Yon  53075  ^'  *^*  ^  ^'*  ^^*  *af  532'7ioo  0'  stieg,  wobei  erwogen 
sein  will,  dass  die  Karwiner  Kohle  im  Carbonisationsprozess  in  frfiheren  Jahren  relatiT 
weniger  Gas  ergab,  als  jene  der  Königin  Louisen  Grube  in  Zabrze. 

leh  werde  mir  nunmehr  erlauben,  die  weiteren  und  ziffsrmässigen  Daten  aus  unseren 
Bfiohacn,  welehe  sodann  durch  Verlesung  der  betreffenden  Conti*s  dokumentirt  werden, 
in  jener  Reihenfolge  den  geehrten  Herren  yorzutragen,  welche  wir  bei  unsem  früheren 
Hanptrersammlungen  eingehalten  haben.  Da  mehrere  Exemplare  unseres  yoijährigen 
Raehenschafbberiohtes  auf  den  Tischen  aufliegen,  übrigens  im  Besitze  jedes  der  Herren 
Aotionire  sind,  so  wird  die  Einhaltung  dieser  Reihenfolge  die  Vergleichung  mit  den  früheren 
Geaehfitsperioden  erleichtem. 

1)  Die  Zahl  unserer  Abnehmer,  welche  mit  Schluss  des  Voijahres  811  betrog,  ist  um 
10  gestiegen,  und  beträgt  mit  Schluss  des  Berichtsjahres  321. 

Wir  zählen  derzeit  3587  Priyatflammen  gegen  3227  des  Voijahres.    Zugewachsen 
sind  415,  —  durch  Geschiftsyeränderungen  abgegangen  55.  — 
3)  Die  Gesammtzahl  der  öffentlichen  und  Priyatflammen   beträgt   derzeit   8767   gegen 
3405  des  Voijahres. 
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3)  Der  durchschßitllicbe  Verbraucli  im  Jabre  betrug 
pr.    i   öffectliclie  Flamme     5!r)89    ^   c'  gegen   6200  c*  de«  Vorjtbreg 

„     1    Privmtflftmme  20:^3  7,    „        ^        11*92    ^      „  ^ 

ßei  UfTentUcben  Fl&mmen  wsr  der  Durcbsclmiusverbriiucb  wcgeD  der  h&Uen  Wioter- 
nlchto  geringer,  bei  den  Priy»tfi*inroen  wegen  längerer  Arbeitsteil  der  gr&Bteren 
Etiblissemenis  gröeser* 

4)  0Q»»Te  Gesammlproductlon  an  Gms  betrog  in  diesem  Betriebsjjifare  ß  D07,500  o' 
gegen  dws   Vorjabr  mebr  um         .*..*.'  987,400 

da  im  Jftbre  1867/68  nur .         !  7,920400  c' 

«rseygt  wurden. 

Der  Con*mm  betrag  in  dieaem  Jibre 8,915»500  c' 

gegen  daa  Vorjahr  pr.  ..,*.*.  7,9 li,  100    „ 

mehr  um     . 1,001,400  o* 

welcbee  plus  meist  won  den   grösseren   EtabHjsemenU    bezogen    wurde,    daber    sich 
auch  in  diciiem  Jabre  die  Skiffe r  des  Eabati^s  bedeutend  böber  als  im  Vorjabre  stellte 

5)  Die  eoBsumirte  Gasmenge  thcilt  stob  in  folgende  Rubriken  : 

fiir  ftffentlicbe  Beleuchtung 1,078  115  e' 

^    Privat*  „  7,2ö8,230 

^    die  Anstalt,  Weikstttten  und  Wohnungen        *  .  .  .  200,100 

Gasverlust 379,055 

Zusammen  8.915,560  c' 
Der  PrnB«nt«atE  des  Gasverlustea  ist  gegen  das  Vorjabr  ein  etwas  hüberer,  und 
die  Ursache  des  gräsacren  GasverluBtea  iu  der  Legung  einer  neuen  FMrallelleitDng 
auf  der  Bleiche,  wflhrend  deren  Herstellung  da«  Rohrsystem  auf  mehreren  Stellen 
bftußg  gebflfnet  werden  muaste.  Der  Gasvcrlast  —  selbst  bei  erhdbter  Menge  — 
übersteigt  noeb  nicht  das  gewöbnlicbe  Mass,  ein  ßeweis  ,  dass  unser  Robrsyatem 
nooh    immer    in    Tollkommen  gutem  Stande  ist. 

6)  An  Kohle  wurden  im  abgelaufeuen  Qesßhi&ft»jahre  verwendet    ,         16732  Wr,  Ctr, 

gegen .         .          .         ,          14865     ^  ^ 

des   Vorjahres.     Der  crh5bte  Bedarf  liegt  in   der  rermebrten  Qasproduction  ;  dagegen 
ist  das  relslive  Resultat  pr.   Ctr  Kohle,  wie  bereits  bemerkt,  ein  günstigeres. 

7)  Der  Wn  Ctr     carbonisirtcr  Kohle    ergab    5t>'V,orj  ^/«   Coaks    und    4Vo  Thder,  ein 
Resultat,   welßbeä  derj^eit  bei  regelmässigem   Betriebe  gleich  bleibt. 

8)  An   Coftka  wurden  erzeugt     .          ,                    *          .          ,          .          .          9398,4,  Ctr. 

Bestand  vom  Vorjahre ,  124,o5      m 

Zusammen  9522 ^^i  Ctr. 


Hievon  wurden  verwendet: 

cur  Retorten  feuern  ng     .          .  »          , 

I,    DampfkeBselfeuerung         ,  .          • 

^    Anstalt,   Werkstätten  und  Wohnungen 

^    Canalisatlon    *          .          ,  •          , 

verkauft  wurden  *          .          .  ,          . 

Vorrath  verblieben         .... 


9)  An  Tbecr  wnrden  ersengt     , 
Bestand  vom   Vorjahre 


3530„o  Ctr, 
126,s^     » 
•        5751,08     n 

12.»       r, 

Zusammen   wie  oben 


673,„  Ctr, 
264,,,     . 


bievon  wurden  verkauft 
in  Vorrath  verblieben    . 


Zusammen 
621,,,  Ctr. 
316^1     „ 


937, „   Ctr. 


Zusammen    wie   oben      937, ^j    Ctr. 

10)  An  Kalk  wurden  mr  Reinigung  270  Ctr.   verwendet,  nebst  bedeutenden  Quantitäten 
Raaenerz. 

11)  Der  höchste  Consum  an  einem  Tage  betrug 58140  e' 

der  niedrigste     „  ,.....,..  6100  c* 

12)  Ira   7.  Betriebsjabre   erbielten    wir   fllr    1000  o'  Oas    im  Dnrcbacbnitt    einen  Preis 

von  .  .  .  .  , «K   W.  fl.  3»66*V»eo 

im  abgelaufenen  Jabr«  dagegen  nur  ,         .         .         *         ,  w     n     n    ^i^'I'Vim 
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Der  Selbstkostenpreis  des  Oases  betrag  wie  bemerkt,  fl«  1,84'Vioo*  ^  welehem 
die  Zinsen  nnseres  Anlage-Cepitals  selbstTerstlndltoh  nicht  begriffen  sind. 
18)  Ab  Neabevtes  beben  wir  ftir  das  ebgelenfene  Geschlfti|jehr  nur  lu  Teneicbnen: 
eine  nene  5iöllige  Rohrleitung  von  160  Current-KIftr.  Lftnge  in  Bieliti,  dann  die 
Legnng  Ton  61  Carrent-Klftr.  2sÖlIige8  Rohr  in  Biala,  femer  den  Ban  eines  2er 
Retorten-Ofens,  die  Aufstellung  eines  zweiten  Regulators,  welche  mit  der  6i<yHigen 
Hanptleitmig  durch  den  Biala-Pluss  uns  in  die  Lage  setst,  den  Qasdruek  flir  Biala 
separat  regnliren  zu  können,  wodurch  d^r  Uebelstand  des  ungleichen  Druckes  in 
beiden  Stftdten  namentlich  der  höher  gelegenen  Stadttheile  in  Bielitz  gegenfiberden 
niedrigeren  in  Biala  rermieden  ist.    • 

An  Reoonstmctionen  sind  zu  Terzeichnen:  die  Auswechslung  Ton  120  Klftr« 
6iölliges  und  64  KUtr.  3sölligee  Rohr  in  Bielitz,  gelegentlich  der  Rohrerweiterung 
auf  der  Bleiche. 

14)  Unsere  schwebende  Schuld,  welche  im  Beginn  des  abgelaufenen  Qeschiltsjahres  auf 
fl.  7500.  —  gestiegen,  ^aben  wir  auf  den  Betrag  ron  fl.  4000  —  redncirt. 

15)  Der  Reservefond  erhöht  sich  nach  der  Bilanz  rom  30.  Jani  1869  auf  die  Summe 
Ton  fl.  6328.  83. 

16)  Der  Nettogewinn  ist,  wie  Eingangs  bemerkt,  nach  den  tou  den  Herren  Censoren 
geprflften  Abschlüssen  unserer  Bücher,  welche  ron  denselben  revidirt  wurden ,  mit 
ö.  W.  fl.  17,Ö15,55V<  entwickelt,  über  dessen  Verwendung  Ihnen  das  Directorium 
folgende  Vorschl&ge  zu  machen  die  Ehre  hat,  deren  Erörterung  den  zweiten  Gegen- 
stand onserer  Tagesordnung  bildet. 

Statutengemiss  sind  in  den  Reserrefond  der  Gesellschaft  §.  20  d.  St)  tou  dem  5% 
des  Cknnd-Capitals  flbersleigenden  reinen  Nutzen  einer  Jeden  Jahresbilanz  10^/^  in  so  lange 
surficksulegen,  bis  dieser  Fond  den  rierten  Theil  des  Actien-Capitals  erreicht. 

Der  Reingewinn  betragt  nach  unserer  Bilanz  pr.  80.  Juni  1869  ö.  W.  fl.  17515  55  V, 
die  57o  Zinsen  des  Actien-CapiUl«  pr.  fl.  120,000.  —      .         .         „     ,     „      6000  — 

womaeb  tqu  dem  Reste  pr fl.  11515  55  Vi 

ein  Zehntheil  dem  Reservefonde    zugewiesen   werden    mnss.      Dieses 

Zebntheil  betrftgt „      1151  55V, 

Ea  Terbleihen  demnach  noch  über  die  57o  Zinsen    ....  fl.  10634  — 

Von  diesem  Ueberschnsse  entf&Ilt  noch  der  Betrag  für  Tertragsmftssige  Tantidmen  und 

Remunerationen  des  Anstalupersonales,  welche  wir  gleichwie  im  Vorjahre  mit  fl.  800  —  rer- 

anacblagen. 

Unser  Vorschlag  geht  nnn  dahin:  Die  Versammlung  beschliesst: 

1)  Yen  dem  Reingewinn  pr ö.  W.  fl.  17715  55Vt 

sind  in  den  Reserrefond  zu  hinterlegen  in 

runder  Summe fl.     1160  — 

2)  Den  Beamten  und  Dienern  der  Anstalt  werden 
an     Tantidmen     und    Remuneration     rom 

Reinertrage  bewilligt         •         •         .         •         »        900  -• 
8)  An  DiTidenten  inel.  Zinsen  werden  an  die 
Actionftre  gegen  den  Coupon  pr.   1.  August 
fl.  9.  —  pr    Actio  rertheilt       ...»    10800  — 

4)  «in  Betrag  ron n      ^000  ~ 

wird  dem  Gaswerk  Bielitz  abgeschrieben  und 

5)  der  Saldo  ron „      755  55V,  ö.  W.  fl.  17615  55% 

auf  neue  Rechnung  übertragen, 
wodnroh  der  Reingewinn  erschöpft  ist. 
Meine  Herren  ActlonAre!  Sie  erlassen  uns  wohl,   zur  Rechtfertigung    dieses   Antrages 
▼ialas  aninführen.     Wir  beantragen  die  Erhöhung  der  Diridende  ron  8  auf  9  Prozent  nn- 
Aetien,  ungeachtet  wir  nac^  unseren  Betriebsresultaten  auch  einen  höheren  Satz   un- 
Herren Aotionftren  als  Gewinn    bieten   können.     Allein   einmal    der  Umstand,    dass 
I  Aotien  inmeist  im  Besitze  unserer  heimischen  Industrie  sind,  anderseits  der  Umstand,  dass 
Gesellschaft  Jederzeit  tou  der  Idee  geleitet  war,  für  alle  Fälle  den  ReserTofond    in 
stlriten,  und  Ar  eine  mögliche  Erweiterung   des  Werkes   die  Mittel   in   der  Hand    zu   be- 
halten, weil  der  Werth  unseres  Werkes  immer  steigt,   haben  uns  bewogen,    eine    grössere 
Samme  Ar  Abschreibung  am  Werke  zu  projectiren,  weil  wir  schon  im  nAchsten  Jahre  die 
Erwitomng  des  Oaswerkes  durch   den  Bau    eines    neuen  Oasbehfilters    im  Auge   bebaltaif 
worauf  wir  Sie  schon  heute  aufmerksam  machen. 
IHr  empfehlen  unsere  Antrftge  Ihrer  WQrdigung  und  Annahme. 
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GUMhftfttberioht  der  Bi^UU-BiAlftor  QM-GeMllMluift 


Hatvtbuch'AbaiMuis  vom  30.  Jmi  i869. 
Soll. 


Tbefttar  in  Bieliti     .         «         •         • 
Kukatiicli  Karl  .... 

Oafwerk  BieliU        .... 
StraABäDberleuchtüAgs-OohtO  für  Bieliti 
11  11        n     BiAlft 

Theer-Conto 

Coakf-CoDto 

Koblen^Conto  •  •         •  « 

Diverse  Debitoren-  and  Creditoren-Conto 
StrasfleDbeleucbtunga-Conto  für  Lipnik 
K«lk-C«iito       ,  ,  .         •         . 

Unter  balttmgi'CoDto  •         .         • 

In  suU  atio  t»- Oon  to 
Cmm  nnd  Portefeuille 


fl. 

kr. 

375 

37 

44a 

83 

133464 

89V4 

113 

44V. 

24y, 

166 

790 

07 

5 

98 

89 

31 

860 

60 

47 

76 

39 

07 

185 

54 

11018 

55'/, 

3905 

67V« 

160844 

70 

HAlben. 

F=F^ 

ß. 

kr. 

Aetien-Conto     .,.,«.»         ^         *         «         • 

120000 

-* 

Weebsel-CoDto           ,,«...*-.* 

4000, 

— 

Reservefonds              . •          . 

6328 

83 

GewiDD*  &  Verlnsi- Conto           .          .          *          .          i          •          .          - 

17515 

bb% 

PriTAt-CöiiAiira-Coiito         ,....-*•. 

3000 

31 V. 

1508M 

10 

Bilanz  pr.  30.  Jmi  1869. 


Gaewerk  Bielitz 

InstallationB-Conto  lt.  InTent.-VorrAtbe       fl.  5295.  52       (    ,.    „  .    „ 
,       AusstÄnde     „   5723.  03%  I    '     "^**  "* 

Cms* 

FrirAt-Cone am- Conto  Gutbaben  bei  FriTatoonenmenten 
Strasienboletiobtungs-Coiiti'a       ....«••« 

TheAter-Emricbtaag 

Kohlen- Vonralb  kut  InTontur  and  Hanptbucb 

Co»k»  n  n  n  n  

Theer  »  „  »  •  

Kalk  n  n  n  n  

UnterbaltiiDge-Conto,  Material- Vorrftthe 

Direrse  Debitoren 

Kakntsoh  Karl 


PAMdTtt. 


94y. 


Beiieryefonds 

Actien-Conto 

Privat •Consuoi-Conto,  Rabatte  fllr  PriTatoonsninenten 

Darleben 

Diverse  Creditoren 

Ueberecbuss  in  beatiger  Bilanz  .         .         .         • 


GeMbllltlMriolit  te  BieUti-BialMr  GM-QeMUaoluft 
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Gewinm^  und  Verhut^Canlo. 
Bon. 


Ab  Saldo  mf  neoen  Vortrag 


An  Uebertraf    an    Diridenden-Conto  Fol.  215,    Diridende  für  1200 

Conpont  k  fl.  9 

An  U«bertrag  an  BMonrefondioonto  Fol.  181    . 

An  üabartrag  an  Gaswerk  Bielito  Fol.  1&5,  Abiebreibang 

An  Uebertrag  an  Fillipp  Pertkk  Fol.  182  Remnneration 

An  Uebertrag  an  C.  G.  BUrke  Fol.  237,  Tantieme    . 

An  Uebertrag  an  Ldbna-Conto  FoL  230,  Bamnaeratitfn  an  Arbeiter 

An  Saldo- Vortrag 


fl. 
17515 


17515 


10800 
1160 
4000 
SOO 
400 
200 
655 


17515 


kr. 
55y, 


55^ 


55» 


Vt 


55% 


17420 
58 

38 
2 


Per  Uebertrag  rom  Gas-Conto  Fol.  221,  Saldo  per  hente 
Per  Uebertrag  rom  Kalk-Conto  Fol.  288,  UeberecboM 
Per  Uebertrag  rom  Tbeer-Conto  Fol.  207  Ueberaobnas 
Per  Uebertrag  rom  Coaks-Conto  FoL  216,  Ueberscbuas     « 


Per  Saldo-Vortrag  anf  neue  Rechnung 


Per  Saldo- Vortrag 

Haupt-Äbschluss  am  i.  Mi  1869. 

Theater  in  BieliU 

Kakvtaob  Karl  in  Biala 

Gaswerk  Bielits 

Strassenbelenehtongs-Conto  fOr  BieliU 

»    BiaU 

Theer-Conto 

Coaks-Conto 

Koblen-Conto 

Direrse  Debitoren 

Strassenbelenehtnngs- Conto  fSr  Lipnik      •         .         .         •         • 

Kalk-Conto . 

Unterhaltnngs-Conto 

Installations-Conto    .•••••••• 

Caasa  A  Portefenille 

Aetien-Conto    •         •         .         • 

Wecbsel-Conto 

Reserrefonds     .         • •        .        .         < 

F.  Pertkk  in  BieUta 

Lökne-Conto    •.••••*.••• 

Gewinn-  &  Verlnst-Conto 

Prirat-Consnm-Conto  

C.  G.  Starke  in  Bielits 

DiTidenden*Conto 

Dia  Censoren:  A,  Herrmann,     Carl  Piesch, 

Di«  Direotion:  Dr.  Joseph  Freiteler.     Oscar  OiOeher.    B.  HMMier. 
B.  FiaOawehif.  F  Pertdk,  Sohrii 


17515 


17615 


17515 


655 


kr. 
72/. 
26 
74 
88 


55V, 
55  Vf 


fl. 

275 

442 

129464 

113 

166 

790 

5 

89 

860 

47 

29 

185 

11018 

8905 


146844  70 


kr. 

27 

88 

39»A 

44y, 

24V. 

07 

98 

31 

60 

76 

07 

54 

Ö5V, 

67% 


:ßQ4  Deata^lw  CoDtinenUl-Gas-Qes^lscliali  in  DesMu. 

Deutsche  Continental- Gas •Oeselltcliaft  in  Dessan.  . 
Betriekt-Retiltate  des  lU.  «larlalt  IM». 

Die  13  ÄDBtalten  der  Gesellschaft  produzirten  .    54,222,402  c'  engl 

•Im  gleichen  Quartale  des  Vorjahres  .        .    49,595,579  „      , 

Mithin  mehr  im  IH.  QuarUle  1869          ....  4626,823  c'  engl. 

Mehrprodoction  seit  1.  Janaar  1869        ....  14,436,683,      , 

Die  Flammenzahl  war  am  Schlüsse  des  Quartals            *  112.793 

Die  Zunahme  betrug  im  Quartale   .        .        •        •        .  2,193 

Dessau,  18.  Dec.  1869. 

Du  Mrectorim  der  Deit^ckea  Geatiieatal-eu-eeieUtdMft. 

OechdhätMer, 


Iffl.  ■•f%«ch4rMkwtl  ?#■  Off.  C.  Woir  *  Sohl  !■  Mlncktn.  —  BIfMthlBtr:  R.  Ot4«ik«iit  te 


Hr.  12.  Deoember  1869. 

Journal   fttr  Gasbeleuchtung 

and 
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sowie 
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Terlag  toir  R.  OldeiRboiRrg  In  llftiRelReiR. 

Soeben  erschien: 

Zur  Gasbeleuchtungs-Frage 

Deutschland. 

(Separat- Abdniok  aus  der  ,,Rand8chan**  im  Journal  für  OaBbaleochtimg). 

Von 

Br.  E  E  ScbiHig. 
Preis  »7.  kr.  =  S  Sgr. 

Inhalt. 

1)  Coneurrenz  und  Monopol. 

2)  Oemeiudegasanstalten  oder  Privatbetrieb? 

3)  Was  ist  billiges  Gas? 

4)  Was  ist  gutes  Gas? 

5)  Die  Gasvertrftge. 

Die  Verlagnhandlung  übersendet  diese  Schrift  franco,    wenn   francirte 
Einsendung  des  Betrags  von  87  kr.  oder  8  Sgr.  in  Postmarken  erfs^  lit- 
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Fabrik 

feuerfesler  Praducte 


H.  J.  VYGEN  &  COJ 


BÜISBÜRO 

am  Blieiix 


SüberBe  Preis-Medaille 

bei  der  mtemationaleii  Außstellung  in  Paris  im  Jalire  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  185fi  gegründet  Es  liegt 
nmnittelbar  am  Rhein  nnd  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen  ^  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirt 

Steine  jeder  Art  und  Sr5sse 

zu  Hoch-,  SchweisS'i  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen* 

Tiegel 

zu  Gussstabl-f  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen, 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge. 
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Stettin    1866. 


Fabrik  fär  Gasmesser  und  Apparate 
zur  Gasfabrikation 


TOD 


FiUato  Dresdeii 
Friedrieli-Str.  9. 


ju  pim 

in 

Berlin 

Andreas-Str.  73 
nahe  der  BresUner-StraMe 


Filiale  Breslftu 
Sonnen-Str.  36. 


empflebk  seine  Ctaumesser  ron  2  —  150  Flammen  in  Gebftnsen  ron  starkem  selbst  Ter- 
sinntem  Bleeli,  ebenso  seine  pAteatirten  Gmmnkemmev  gleicher  Grösse  ohne  Preis- 
erhöhung ,  welche  die  Vortheile  eines  oonstanteren  Wasserstandes,  genaueren  Registrirens 
and  ToUständige  Sioherbeit  in  Betreff  des  Ansblasens,  falls  irgend  eine  Schraabe  geöffnet, 
gew&hren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  bereits  in  rielen  Städten  einer  regen  Verwendung. 
Die  Stärke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  ron  4  Jahrea  zu  fibemebmen. 
StetlMUlgMliii«Mier  mit  gusseissernem  GehAuse  fttr  1000 — 80,000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  ron  welcher  letzteren  Grösse  in  den  hiesigen  Anstalten  2  in  Thtttigkeit  sind; 
bis  3000  0'  per  Stunde  halte  ich  Stationsgasmesser  in  so  weit  fertig,  das«  ich  dieselben 
in  8—14  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.  Stadtrei^altttorea  jeder  beliebigen  Grösse, 
mit  nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrobr.  Rei^»tor«a  fElr  kleinere  Leit- 
ungen zu  Glycerin-  und  Wasserfllllung.  EzliAmtoreB  nach  BeaTschem  System  12—24', 
mit  Ton  mir  Terbesserter  Schieberrorrichtung.  Rei^atoren  dazu  2,  3,  4"  ete.  mit 
nebenstehenden  und  ummanteltem  Eingangsrobr.  Belptese  ron  5"  bis  zu  jeder  ge- 
wfinschten  Rohrweite.  WeehselhlUuie  ron  einfacher  Rohrabsperrung  bis  zu  4  Apparate, 
in  allen  Grössen,  die  Eins&tze  rerzinnt  und  unTcrzinnt.  WASehapparate»  einfacher« 
sehr  practisoher  Construction.  Sehieber  «ad  hjctraallfleh«  Huhne  jeder  Rolir- 
dimension.  TeatOe»  neu  und  praktisch,  zu  allen  Zwecken  hinter  den  Reinigern  ver- 
wendbar, absolut  dicht  15 — 20  pCt.  billiger  als  Schieberh&hne,  rorläufig  in  Dimensionen 
Ton  2 — 15''  Rohrweite.  Hanometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu 
constmirten  Manometer  aufmerksam  zu  machen,  welche  ich  fOr  2 — 12  Glasröhren,  resp. 
Apparate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Elegants  und  ein- 
fkche  Ablesung  des  Druckes  in  kurzer  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machte. 
SAmmtUehe  Bleeharbeiten  aln  Condensatoren ,  Scrubber,  Reinigungskastendeckel, 
Weehselhahnhauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  ron  bestem  Material,  auch  stark 
Tcrsinnt,  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Verzin- 
nerei können  Platten  ron  8'  x  4'  TCrzinnt  werden.  Stra«s«nlatern«B  sechseckige, 
snr  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  j&hrlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenst&nde ,  welche  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweck  massigste  Construction,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  Terbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  WasserfOllung  am  benten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glyoerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  Ton  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuehe  geprüft  habe ,  und  fQr  die  ich  gleichfalls  eine  4j&hrige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Apparate  halte  ich  in  allen  Grössen  vorrftthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  gänstig 
über  die  Zweck mAssigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  iifite  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  solid«  «ad 
(Vte  GasmeMicr  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gen  BQ  Diensten.  (691)k 
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Fakik  tob  trocknen 
und    Dassen    Gasuhren 


Grasbrook^ 

Patent^lubaber  und  Fabrikaot 

Ttn  Casubrcn,  Privat-  und 

8irafts«ii-  latcraen-Eepktoreii 

tk.  etc. 


f      '^^^^>^ 


Die  TOB  Diir  gefertigten  Gssuhren  aind  in  England »  sowie* 
{^9i  Auf  dem  gttiEeo  Continente  patentirt,  zeichnen  sich  durch  die 
untrügliche  Richtigkeit  ihres  Gangei  von  allen  hiehor  hekaonten 
Gaiahren  auft,  daü  Princip  dieser  Ubr  int  ©in  einfache»  und  doch 
Tollkommen  deinem  Zweeke  entepreobende»,  wie  iolohea  von  Tielen 
Autoritäten  durch  Atieate   anerkannt  worden* 

Um  eine  besondere  Eigenschaft  bervorinhebon^  wird  bemerkt, 
daaa  eine  Differenx  das  Gaeconsuma  untor  allen  UfiiKtNnden  nie 
3  Prozent  übersteigen  kann.  fUr 

Ein  fernerer  Vorzag  dieser  Uhren  istnt  dais  sieh  nieae  Gas*  fiHrKSsenlatertien 
nhren  anderer  Construetion  ohne  grosse  Schwierigkeiten  in  dies  obne  l^libB-RefleK* 
quJlst*   Princip  ^mindern  lassen*  Durchschn.  '/x  **•  ****"  trr. 

fn  Folge  des  grossen  ß«ifa11s  welchen  meine  Gas- Uhren  überall  gefunden  und  der 
mir  zugewandten  grossen  DeateHungen  habe  tob  meine  Fabrik  und  >l&schlnenkrftfte  der 
Art  rermehrt,  dass  ich  jetzt  im  Rtmnde  bin ,  jede  Ordre  auf  obren  SU  rrmilfiwtgtf^n 
Preisen  pri>mpt  an^zTifilbrenp  eine  ^Ji^ltrige  Gttrantle  lu  tibemehmeu  und  S4»ll- 
nnd  rracblfk'el  im  ZollTerein  zu  liefern: 

Statloti^Cttt»«-Ultreti  und  Rei^tttoren  fertige  in  jeder  beliebigen  Grösse^  in 
kürzester  Frist  an«  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Fach  schlagenden  Artikel.  Atteste 
über  die  Gute  und   Dauerhaftigkeit   meiner  Fabrikate  stahen  mir  Ton  den  Directlooen 

bedeutender  Gasanstalten  zu  Diensten.  — 

Trockene  G««regiilst^reii  für  Strassen latemen  sowie    fQr  PriTatleitungen.  —   Die 

Ton  mir  construirten  haben  sich  seit  ihrem  Bestehen  eines  nngetheilten  Beifalls 
an  erfreuen  gehabt  und  liegen  Zeugnisse  ror,  dsss  durch  dieselben  eine  Ersparang 
▼on  Id  bis  S5  p€7t.  nach  Verhaltnijis  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lich bei  HtrasaenUternen  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasreflector  angefertigt. 

Büelier  mit  Zetcliiiaiii^eD    und    Preiecourant,  sKmmtlicher    von    mir  oooatrtiirtaii 

Gegenstände  werden   auf  ^^  unseh  franco  zugesandt. 

Ed.  Smith, 

Blanibiirg,  Qrasbraok, 

Fabrikant  von  iroekneii  utid  onBeen  Gasitlir^B, 
Gmm  and  WasiierflttliiKH ,  Expertmetitiilir 
und    UtatlotiB-lTlireii-RegulaloFeii,     Ganalir* 

pFobIrmpparate,  Pniiipeti  neuester  ConstrucUon 

und   aller  tn's  meefaiinische  Fach  schlagender 

Artikel 

Eisen-  &  Messina-GiessereL 


(635) 
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Simon  Freund  junior. 

Herlln^  STenenbiirg^er Strasse  S 

empfiehlt  seioe  FabrUk  Ton 

A)  Diektangsmaterlalleii  au  Haof. 

Die  Theerstricke  werden  aus  kräftigstem  neoen  Hanf  (ohne 
Beimiflchang  von  Zapfwerg  aoB  altem  Material)  gefertigt  und  auf  warmem 
Wege  imprägnirt  und  liefere  dieselben  in  solcher  Sesohaffenheit,  dass 
sie  stets  sofort  nach  Empfang  verwendbar  sind. 

Eine  grosse  Anzahl  anerkennender  Zeugnisse  von  renoromirten  Gas- 
werken stehen  mir  bezüglich  der  Qualität  meines  Fabrikates  snr  Seite. 

BesteUungen  werden,  da  fortwährend  Lager  halte,  umgehend  aus- 
geftkort- 

B)  ItfedMPbandageii  fBr  Blemenselielbeii  9  zur  Verhütung  des 
Gleitens  und  Herabfallens  der  Treibriemen  und  Conservirung  derselben. 

Der  grosse  ökonomische  Werth  dieser  Vorrichtung  fdr  jede 
Fabrik  mit  Riemenbetrieb  ist  in  mehreren  hundert  Etablissements  aller 
Branchen  festgestellt  worden,  worüber  die  glänzendsten  Zeugnisse  auf- 
weisen kann. 

Die  Hehrleistung  der  Apparate  bei  Anwendung  derselben  beträgt 
16-60*/.. 

C)  Treibrlenieii  aus  bestem  rheinischen   Kernleder.    In  allen  Dimen- 
sionen per  Zollpfund  trockene  Waare  IVi  Thlr.  (624) 


18M 

Merseburg 

BMter  Pmüi 

fSr  gl«ioh  aaiigMeiehiieta 
dnroli  Eleganz  der 
Formen  wie  durch 
tadellosen  GusA  der 
aoagestellten  WMren,  als 
Savlen,  Gandelaber, 
Treppen  eto. 


1867 

€  h  •  m  B  1  ta 

Erster  Preis 

für    Herstellnng    ▼  o  r- 

sflg^jch  gegotsener 

vrd  enaillirter 

W  ■  B  B  e  r-  nnd 

GftBleitnngs- 

Rohre. 


Das 


Eisenhütten-  n.  Emaillirwerk /^ 

TanKerhatte    f  -^' 

bei  Miagdeburg: 

liefert: 

CtauileitansarOlureB ,  aenkreeht  atehend  nnd  In  getroekneiep  Formen 
geilorMien »   nnter   Garantie    fQr  Diehtigkeit   zu    den   billigsten  Preisen    und 

halt  daTon  ein  stets  woklnssortirtes  Ijnger»  Alle  Apparate  und  Fa^on* 
atfieke  werden  prompt  angefertigt  —  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  Candelnker» 
I«niemennrme  nach  einem  reichen  BfodellinTentar,  und  dient  nnf  Tertangen 

gern  mit  dem  betreflTenden  Hnsterbneke*  Die  Ausdehnung  dos  Werkes  ermöglicht 
die  Efladigiing  der  belangreichsten  Lieferung^ohjecte  in  der  kfirzesten  Zeit. 

Alle  unsere    Waaren    werden    ans    dem    Cupolofen    aus   Torsflgliohen   Ar   die   be- 
treHbaden  Zweeke  geeigneten  Roheisen misohungen  gegossen.  (WS^ 
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INDirSTRII 

ZV 

CJ1EMMT2 

1867 


Die 

Thonretorten- 

und 

Ghamottestein- 

'//        Fabrik 

w    AlAWERH 


f^-      .>f^i 


von 


»^«L-^>> 


aSESUBG 


i.MAI<o.JUNl/«*J 


j.ii.iieiTH 


IN' 


t61     /J 


i^^j, 


fuipliellt  ihrf  Pf«(liipti^  v«n  bewährter  Güte   | 
Von    Thonretorten    hatte  ich  von 

df^n  ^mngbarereji  van  mehr  ah  5f}  Temcbiedenett 
Foriiieii  IQ  der  Hogel  Vorr&th  und  wird  jede  belle* 
bigo  andere  Form  prompt  göHefert.  Die  gute 
BraucbbarkeiC  meiner  Retorten  nnd  deren  äusserat 
correkt©  Form  bat  sich  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
in  einer  grosseo  Anzahl  Fabriken  be^te  Anerkfaun- 

I  ung  T erschafft,  worüber  gerne  Zeugnisse  zu  Dien- 
Uten  8t«ben,  —  Verraög©  der  beÄündora  sorg- 
ftthig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  riäa- 
freie  II  inneran  FlÄohon  wird  die  Öraphit-Eot' 
fürnung    in   hobem  Grade  erleichtert. 


GatiE  besonder»  kann  ich  im   Innern 

EMAJLLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Nach  einer  »ehr  groflseti  Anzahl  von  Veranchen  ist  e«  mir  gelungen  »  eine  in 
Jeder  Besiehung  vollkommene  Olaaur  borzii stellen,  welche  die  EntfpTnnng  dea  Graphitii  am 
Gew51be  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermogücbt.  Nur  am  lioden  der  Retorte  bedari 
es  in  der  Regel  einer  kurzun  Zeit  des  Ausbrennen»  ,  wozu  meine  AuBbreDnemuiden  aehr 
gute  Dienste  leisten. 

Die  Vortheile  gut  glasirter  Retorten  haben  aioh  dtirch  die  Pfaxib 
all  unbestreitbar  und  aehr  erheblich  erwiesen. 

Femer  tiefere  icbr 
Ji^Ormsteine   wovon  über  800  Modelle  vorrfttbig  sind^  In  allen  (ir5asen   bis  an    10  Zit. 

pr.   Stück   von  vorKÜjytlicher  feuerbeständiger  nicht  schwindender  Quatitfit. 
l^euerreste  ISteine  gewöhnlicher   Form  sind  stets  vorräthig« 

Ferner  empfeble  ich  i 
Steine  für  Fisen Werke  zu  Etahöfen,  !^ehweifi<iäfeii  etc.,  für  (ilasfabrikeUf  Porj^dlanfabrlkeD 
ete    dann  (MftH.(j!Mrbmf]zbüren^  Muffeln^  Rühren  eto. 
Für  cbemixcho  Fabriken : 
SänregeHlütte*    Rotaren«    steine    von    besonders    geeigneter    Qualitlit    für  Sod*- 

selitiieküfeii   und  alb  In  diesoü   Fach   ein.nch  lagen  de  Artikel, 
Abtritt-  und  WaHNer]«il:Qii^«i-Ri$hrpn,    KaminaiiMtie ,   etc. 
FeuerffiHteJl  Tbon    beater    Qualität  Am  eigenön   Gruben. 
Mörtel Iliasjia   fein   gemahlen    von   geringster    Scb Windung* 

Dil»  Freise  stelle  ich  entsprechend  liilliget  und  bin  ich  durcta  lieflentende 
Y'ergri^SSerung  meines  Etabliasements  in  den  Stand  gesesst,  mich  die  umlnngreicbsten 
Aufträge  promptest  xti  erledigen,  v      ^       ^     ^1.1. 

(608)  Jt  Mit  urBltlli   Gafifabrikant 
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<««'^  Fabrik 

fenersfester  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

Ton 

LOüIS  BOUSQUET  &  (7 

in 

liyon-Taise 

(Frankreich.) 

lEjine  der  bedeutendsten  f^abriken  Siuropa's. 

Sflberne  Preis-Iedaflle 

bei  der  interDationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  Ijjoa-Taüie »  gegründet  Ton  den  Herren 
lieato  BewHI«ei  4^  Cü«.  im  Jebre  1854  empfiehlt  sich  durch  die  Vortrefflichkeit 
ihrer  Fabrikate,  welche  heute  in  ganz  Europa  bekannt  sind. 

Di«  atets  innehmende  Zahl  der  Oasanstalten ,  welche  die  Retorten  der  Herren 
lienie  Beneqnei  A  Cle*  in  I^jon-TnUie  benfitzen ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Toimfige  dleeer  Retorton  vor  anderen  Fabrikaten. 

Ein  beaonders  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
aosserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  rerfahren  wird,  haben 
es  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  zu  erreichen.  So  hat 
aafih  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  1867  ihr  die  ersto  sllbeme 
MedniHe  Mes  für  Retorton  zuerkannt. 

Gasasetalten ,  welche  etwa  einen  Versuch  mit  dieeen  Retorten  zu  machen  geneigt 
wären,  stehen  Rererenzen  der  folgenden  Fabriken  zu  Diensten: 

(Schweiz) 


Aach,  Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne 

Baden-Baden. 

Kaufbeuren. 

Luzem 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

Biberaok 

Memmingen. 

Verey 

Gannstadt. 

Reutlingen. 

Lorges 

Coblenz. 

Sohweinfurt. 

Locle 

Gnlmbaoh. 

Straubing. 

Soleure 

Doaanwörth. 

Salzburg. 

Saint-lmier 

E&M&aoh. 

Schwab.  Gemfind. 

Winterthur 

EiehMdt. 

Traunstein 

Nyon 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

Fürth. 

Coire                    (Schweiz.) 

Basel 

Freiburg 

n 

Thun 

Henfeid. 

Genf 

n 

Zürich 

Hau  (Wüttemberg). 

Kolbmnnen 

n 

St.  Gallen 

IngdiUdt. 

La  Chaux  de  Fond 

n 

Sion 

Die  Betorten  der  Herren  Ij*  Bensqnet  A  Cüe«  sind  ffir  Gas  roIlkomBen  un- 
darehdringlloh.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  olme  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nachtheil  mehrere  Male  aua- 
kühl«!  md  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  rerfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Stoine  Jeder  Art  nnd 
ChrtiMa  Ar  Oefen   aller  Gattungen,  und  besonders  Stoine  fUr  Fenemn||en* 

Aufträge  wolle  man  an  die  Herren  I«.  Boneqnet  A  Cin»  k 
Iigr#B«Talee9  IMp«  du  RhAne  (Franee)  richten. 
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Elsner  &  Stumpf  in  Berlin 

Etablissemeat 


fllr 


Anlagre   von    Cras»    und    H^asHerleltimg:, 
]iaiiii»f-  und  HWummerUeimung. 

Iiiisseisenie  ScMeber 


tur  Oaa-  uod  Waeiser- 
werke,  mitFlaiiAeheii 
und  Mnfien«  mit  Eothgngs 
und  Eisengarnitur  bis  zu 
einem  Druck  von  15  Atmos- 
phären, von  2  bis  36  Zoll 
Durchgang. 

Fertig  auf  Lager  von  2  bis 
8  Zoll 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
biß  30  Zoll. 

Meiall-Sciueber 

neiieste]?  C^orLStriiction 

als  ^Ersatz  ftir  Ab^perrhähue  und  Teiitile  bei  Oa»- 

l¥asfter-  und  Dainpfleituiigp 

von  y^  bis  2  Zoll  und  mehr  Durchgang» 
Mit  vollem  geraden  Durchgang.  In 
allen  Auslässen  und  Ansäteen  als  innen 
und  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern  und  wie  sie  flir  Maschinenbauer, 
Gas-  und  Wasserleitungsarbeiten  ge- 
bräuchlich sind. 

Als  Ersatz  fllr  die  jetzigen  Ventilhähne,  deren  gewundene 
Durchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  auch 
ftir  Dampfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen. 

Preiacouratite  auf  Verlaogea.  (680) 


67S 


C.  &  W.  WALKER'S 
GAS- VENTILE. 


i 


Diene  mit  Reclit  börühinten  und  allgetneJn  bük&iinten  Gaü-VeDÜle  werben  in  »llen 
Tbeilen  der  Welt  ftogoweiidot.  In  Conilpnctloii  und  AuHfUJiriinK  «tntl  ■!«  die 
wöllkomiiieiiBteiv    und  ÜM-Directoren    werden    nicht    nur  belrUctitllcli  Geld    er« 

sp&r^ßD»  wenn  sie  aiti  ariBchfilfen ;  »ie  werden   sich  dudurcli  auch  irollkommen  dJ^lit^  Gas- 
Ventile  sichern  ,     wa«  von  der  grdimleo  WJolltigkeit  für  Gasanstalten  i»L 

A    Diese»    oberirdiÄche  Scbrauben^Gas- Ventil   mit  verbeftsertem  Indieator,  der  an- 
zeigt ob  daa   Ventil  gcschlotisen   uder  offen  ist,   iat  daa  licate  Ventil  fiir  Reini- 
gungsap parate ,    wo    die    gröMio   Dichtheit    erforderlich    iat ,    und    überhaupt 
zum   Wideratatid    gegen  grossen   Druck. 
B    Unteriidisches   Seh  raub  on- Gas- Ventil  für  aeiühto  R5hren. 
C    lonerea  Zuhnstangen-Gaa-VeDtll  mit  Trieb  von  homogenen  Metall. 
D  Gewöhnlichea  Zahnstangen-  und  Trieh-Gaa  Ventil    mit  atarker,  uDEeiitl^iharer 
Zahnstange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  sich  xwjseben    10  and   11  Bhilling   pr.  Zoll    dea  Durehineaief« 
der  BobraBg  frei  &n  Bord  dea  8chi£re9  iu   irgünd  einem  englischen  Hafen. 

MicIlaDd  Iron  Works,  DonDiogton^  Newpnrr,  Shropshire,  EDgland. 
London  E.C.  Nr.  8,  llnsbury  Circus.  tess) 


Hoflhnaiin  A  dtlcli 

Speekstein-GaBbrenner^Mannfaktur 

in 

Nürnberg 

enipfehlBD  ihre  SpeckateiugaHbreDiier  aller  Art,  wiej 

§eliiiitt-9  LiOeh*^  Fldltiu«-,  Petroleom-  A  Braankohlen- 
tlieergatt ■  Bremier  eigener  Conatruktiou  su  den  billig eteo 
Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  uneeren  netien  Sclmlttlireiiiier  mit 
amgehöhltem  Kopfe  aufmerksam^  der  eine  rimde  Flamme  ohne  Spitzen 
eraseugti  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann, 

Muater  und  Freiscourant  auf  fraokirtes  Verlangen  gratis.  (592) 
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m 


(590) 


J.  VON  SCHWARZ 


m 


N  ü  r  n  b  e  r  g^ 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie- Ausatelluog  in  München  > 
(1854)  und  der  Allgemeinen  Industrie*  Äuastellung  in  London  (1862)  em- j 
pfiehlt  teine  anerkannt  danerhafteD,  in  jeder  beliebigen  Fortn  verfertigten 

©pecksteixi-GrasbrerLner 

▲rgand-  und  liuttiaa«Breiiiier  mit  und  ohne  Mesaing-OarnitureDi  | 
von   Schwars^Bche ,    von  JBunaeti^che  Rohren  und  Kocfaapparate. 


öHberire  hietlaille. 


Farii  ie67. 


i  GiSiH'  und  Wasser- 
AnlagoiL 

Heiss   und  Warmwasser- 
Heizungen. 
Uaör-diiirrd)  hingen. 
Uampf  Kof  h  ,  Bade-  inu\ 

Heiz-Anlaffeii, 
Gas  -  Koch  -  Apparate . 

FABRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 


Gasbelenclitiiiigs- 


r 


Gegenstände: 

Kfonen-,  Candelaber,  Afrpeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

(ßaentresrr* 
litsrAhrnL  Ihifanr,  Bn^niir  r* 

Fitliiisr«  ü  JVpfb'Upt  aOer  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhrett,  Pumpen. 


BetliiU  Verkauf :    Leipziger  Str.  42. 


JOS.  CO  WEN  &  C^ 

BlaydOQ  Boro 

Newcastle  od  Tpe. 

Fabrikanteo  feuerfester  dtamott-titeliie^ 

Marke  „Cowen". 

Retorten  für  Gas- Anstalten  and  alte  Arten  feuerfester  Gegen-' 
stände  für  Hohöfen,  Cokesöfen  &c,  SCc. 

Jos,  Cowm  &  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten,  welche  bei  der 
grosaen  Ausatellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  PreU^M^aille  für 
,yGaa-Retortei  und  andere  feuerfeite   6«^eastäade^^   beehrt  wurden. 

Jos.  Cöwen  &  Co.  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  In- 
ternationalen Ausstellung  in  London  im  Jahre  1862  eine  Frei«* Me- 
daille für  f^Gai-Ketortea ,  fenerfette  Steine  etc.^  fllr  Tortr«B1iclikeit  der  Qnalitit«« 
Kuerkannt  wurde;  ihre  Werke  sind  die  auBgedebntesten  ihrer  Art  in 
ßroetbritannieD.  (586) 
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(654)  Das 

firälidi  EinsiedeP'  Eisenwerk 

bei  BleSm.  (Königreich  Sachsen) 

liefert  sehmiedeelseme  BSbren  und  TerbtndniifpiH 

■ttteke  zu  Gas-  nnd  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  besteht  seit  1853.) 


Pumpen 


jeder  Construction    liefert   als    ausschliesslicbe 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

üldller  A  Blum,  Berlta, 

ZimmerstrMse  88.  (594) 


^^^  Oasleltiiii|p»röliren 

gnsseiserne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen^  gnsseisernen  Apparaten  und  Fa^onstflcken  9  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leitung  des  Qases  nöthig  sind,  sftmmtltch  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisutig  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungs-BauteU;  empfiehlt  die 

Friedrich  Wühelms-Hfitte  zu  lälheim  a.  d.  Ruhr. 

Verlag  von  R.  Oldenbourg  in  Ikfünclien. 

Za  beziehen  daroh  jeda  Bachhandlang. 


Statistische  Mittheilungen 

über  die 

Gasanstalten  Deutschlands, 

der  Schweiz  nnd  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

herausgegeben  von  Dr«  Tl.  H«  SclillIIng« 
Zweite  stark-vermehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Octav.    geheftet. 

Preit  für  Abnehmer  des  Gasjournals Rthlr«  2«  —  II«  8*  80. 

Ladenpreit  fOr  Nichtabonnenten  des  Gasjoarnals      .     .     RUilr.  2*  20    Ngr.  II.  4.  40. 

Die  Bedeutung  einer  ausfahrlichen  Statistik  der  Gasindustrie  für  diese  selbst  und  fSr 
alle  Gebiete  der  Technik ,  welche  zu  derselben  in  Beziehung  stehen  ,  bedarf  keiner  Aus- 
einaiideraetBang.  Ein  Blick  in  das  obige  Werk  zeigt ,  welche  Wichtigkeit  die 
darin  enthaltenen  Mittheilungen  haben.  In  demselben  wird  von  mehr  als  700  Gasan- 
stalten genaue  Mittheilung  über  ihre  Geschichte,  Einrichtung  und  ihren  technischen  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  Mittheilungen  fast  überall  auf  directen  Angaben  dieser  Anstalten 
beroben,  ao  eignet  ihnen  die  grösste  ZuTerlAssigkett.  Sie  sind  in  dieser  Vollständigkeit 
nur  in  der  Gasindustrie  möglich,  denn  für  alle  anderen  Industriezwfrige  sind  so  au8ge- 
debnte  Angaben  über  Betrieb  und  technische  Einrichtungen  der  einzelnen  Etablissements 
ecbon  deswegen  nicht  erreichbar,  weil  bei  denselben  die  nur  in  der  (jasindustrie  nicht  Torhan* 
dene  Eifersucht  der  Concurronz  sie  auMchliesst. 
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Billigste  und  beste  R9ltreD  f&  Crasleitnngs-Zwecke ! 

ASPHALT -RÖHREN 

von  2  bis  15  Zoll  engl»  Lichten-Dyrchraesaer  und  7  Fuss  engl.  Rohrlaoge 
mit  abftalut  dleliten  und  alehern  Terhf ndungeii ,  Krümmern 
und  Figuren  aus  gleichem  Material,  wie  die  i^^eraiien  Robreri^  bester  und 
billiger  Ersatz  fUr  Metali rälireii»  empfiehlt  für  Craü-Kieitangeu 

in    dauerhafter  gediegener  Qualität 

Die  Äsphaltröhren-  and  Dachpappen-Fabrik 
von  Joh*  Chr*  Ijeye 

in  Boeltuiu,  Westphalen. 
Die  ferneren  Gebrauch(*E wecke  dieser  Rdhren  §iod: 
fürWasser-Iieitungen  aller  Art:   t^^Druek««,  ^ang-«  He- 
ber« n.  Abfltiüeileittingeii) f^ebläiie-^  Veutilatlan«,  onter- 
Irdlaelie     Telegraiiheii-I>räIite«lLieltungeii ,    Pumpeii« 
Clüset-   und  Mlel-Ijeltiingeii,  ala  Special! tat  für  Bergwerke  zq 
Spraebralir-  und  Wetter-Iieltungen. 
Den  geebrteu  Gasanstalten  ateheu    in  der  Verlegung  und  Verdichtung 
geübte    Monteure    und    Arbeiter  zur   Verfügung ^  die   bei    Herrichtuiig  der 
ersten  grösseren  ßöbrentour  Arbeiter  der  que^t*  Anstalt  an  lernen    und  mit 
allen  Manipulationen  und  vorkommenden  Chancen  vertraut  machen  können, 
BO    da8s  die    Her  riehtun  giarbmten    dann    auf  jeder   Anstalt   äelbat    besorgt 
werden  köunen» 

Kleine  Ableitungen  laasen  sieh ,  wie  bei  eiaerneQ  Röhren  mit  einem 
Ueberwurt,  —  ebenso  Metallfiguren,  Schieber  etc.  auf  jeder  Stelle  auch 
bereits  liegender  Leitungen  auf  das  leichteste  anbringen  ;  überbau pl  sind 
alle  Arbeiten  —  in  Händen  damit  vertrauter  Leute  —  viel  leichter  und 
gehen  rascher  von  Statten ,  als  bei  eisernen  und  lassen  Aspbaltröhren  eine 
viel  m an nich fächere  Behandlung  für  jeden  vorkommenden  Gedieh tspunkt 
zu^  liU  eiserne, 

Obige  Fabrik  ist  zu  jeder  weitern  Auskunft  stets  bereit*  (^609) 


(668) 


FitÜDgs, 


Deckscheiben^  Laternen^  Werkzeuge  und  die  Utensilien  ftlr  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlicb  asaortirtem  Lager  die 

Gussstablwaarenfabrik  und  Weich eisengiesscrei  von 

Georg  Fischer 

in  Schaffhausan  (Schweiz). 


W7 

Feierfeste  Ckaoiottesteine 

vom   kleinsten  bis  zum  grussten  Format  und  in  jeder  ce- 
wQnschten  Fa^on,  (595) 

Chamottentörtol 

znr  Hanerspeise  in  fein  gemalilenem  Znstande,  sowie 

rohen  Thon 

liefert  «Dter  2Mioh«rasg  MUlgsterPrelsiiotiraiig  und  bester  durch 
die  folgenden  Atteste  bezeugter  ^nalltiit 

IMe  Freiherrlich  von  Waitz'sche  Bergnnrerks- 

Yerwaltimg  zn  Hirschberg  bei  Orossalmerodei 

Provinz  Hessen. 

Atteste. 

Hfihlhaoten  i/Th,  12.  Min  1868. 
loh  bMobainige  jcerne,    dass  die   fQr    hiesige    städtieche  Gaianttalt  seit  4  Jahren  tod 
Ihnen  gelieferten  ChamottewMuren  sich  ohne  Ausnahme  immer  als  gans  Tonflglich  bewährt 
haben.      loh    lihle  Ihre    Chamottefabrik  sa  den  besten .    was   mir  in  der  Praxis    bekannt 
geworden  ist.  HejerdaUf  Ingeniear. 

Hameln,  17.  Septbr.  1864. 
Der  Freiherrlioh  ron  Waits'soben  Bergwerks-Verwaltang  in  Hirschberg  bei 
Orossalmerode  besenge  ioh  hiermit  gern  und  der  Wshrheit  gemftss,  daiis  die  aus 
ihrer  Thonwaarenfabrik  von  mir  bezogenen  feuerfesten  Fabrikate  aosserordentlicb  gut  sind, 
dem  Feuer  grösseren  Widerstand  geleistet  und  sich  in  meinem  Gebrauche  weit  besser 
bewihrt  haben,  als  das  aus  England  bezogene  Material. 

Wh  Tr«leett, 
Besitzer  der  hicA.  Gasfabrik 

Hildesheim,  7.  August  1867. 
Ai  iie  PreUierrlieh  toi  Waiti'sehe  Bergwerks-Yerwalftiuig  in  Hirsehberg  b.  Orossabüerode. 

Ihrem  Wunsohe,  ein  Zengniss  für  die  G(ite  der  von  Ihnen  fabricirten  feuerfesten 
Materialien  ausstellen  zu  wollen,  entspreche  Ich  mit  Vergnügen,  da  ich  seit  1861  bei  dem 
Baue  und  Betriebe  der  Gasanstalten  zu  Hildesheim,  Mflhlhausen,  Northeim  und  Peine  Ihr 
Fabrikat  als  eines  der  besten  deutschen,  der  englischen  Marke  Cowen  vollkommen  eben- 
bürtig sohütsen  gelernt  habe.  Die  sehr  gprossen  Fa^nstüoke,  welche  Sie  mir  für  die  hieeigen. 
6er  Oefen  lu  Theer-  und  Coksfeuerung  geliefert  haben,  haben  sich  so  ausgezeichnet  ge- 
halten, wie  ich  bisher  kein  Material  habe  finden  können  und  es  gestattet ,  die  Oefen  bei 
3/, — 4  stllndiger  Chargirnng  in  ununterbrochenem  Betriebe  für  länger  als  8  Monate  zu 
halten.  Alle  Proben,  die  ich  bisher  mit  andern  deutschen  Steinen  gomaoht  habe,  sind 
lange  nicht  so  gut  ausgefallen  und  werde  ich  deshalb  Ihnen  fernerhin  bei  allen  Neubauten 
und  Reparaturen  sowohl  fQr  Fa^nstücke,  als  gewöhnliche  Steine    unbedingt  treu  bleiben. 

Be  wird  mir  lieb  sein,  Ihr  so  Tortreffliches,  vor  allem  so  gleichmässiges  Material 
Boinea  Collegen  empfehlen  zn  können  und  beziehen  Sie  sich  desshalb  vorkommenden 
Falb  gerne  auf  mich.  Ihr  ergebener 

Mit  Hochachtung  If 


Gasfkbrik  an  Celle,  den  24.  April  1868. 


Boeoheinige  der  Freiherr  von  Wal  t ziehen  BergwericsTerwaltung am  Hirsohborge  ««r«, 
data  ihfo  fMorfcaten  Steine  und  Fa^onstflcke  seit  längerer  Zeit  fast  ansioUkMUeh  M  am 
Ofbabaaten  rerwende,  auch  daiis  ihr  Fabrikat  mit  zu  den  besten  zlible. 


(&89)  Retorten  und  Steine 

m  rearrffütciu  Thouf  in  Mvu  KariBRO  aad  hineDsitieB. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 
{vormalg  Albert  Hctier.) 

Oi«io  Fabrikate  b«b«n  auf  allen  Oai)w«rken,  wo  sie  banuttt  wordeo,  Tolle  Aoer- 
kennuDg  geftinden,  und  Bind  die  Prei^,  trotz  «Her  Sorgfalt,  welche  auf  die  Aofertigaog 
Torwondet  wird,  »ehr  Tortheühaft. 


Gas-Feldschmieden 

mit  Ventilator  in  jeder  beliebigen 
Gröss^e  und  Form,  welche  sich  d&durcb 
vortheilljart  empfehlen ,  dass  der  gaoze 
innere  Raum  s&u  Werkzeugspioden  und 
Schubkasten  eingerichtet  ist,  bauen 

Roessemaon  &  Kühnemann 


(876) 


Berlin 

21.     GartenstraBse    21. 


(579) 


Die  W^erkzengfabrlk 

(Spccialität  Gaswerkzeuge) 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

Rohrabschneider,  Rohrzangen,  Fitter-  resp.  BrenDer»angen ,  Gaskluppen, 
Bohrknarren,  Schraubstöeke,  tSchranbenaelilüssel,  Gusastahlfeileo  auf  Garantie, 
englischen  Gueisstfihl  zu  Flandmeis^^e! ,  CoaksSchaufela,  Kohlenschaufeln, 
Dreckschau  fein  und  säm  ratliche  kloiiiere  Werkzeuge. 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen:  Gussrohrschneider ,    reap,  Rohr- 
schmder  für  Slrassenrohre. 


Emsillc-Waai-ciiü.lifferbiatt-Fabrikant 
S€H(£^£BEHO  Hei  8  ER  LI  N 


Auf  Hisen  emaillirte 

Straswenschiider,  Hausnummern,  Fii-raa- 
schildtr,  ferner  durch  «chöneres  heiteres 
Ltcht  ausgezeichnete  Lampeti-  und 
Laternen  -  Blenden  für  Locomotivcn, 
Signale  ete,  etc. 


(596) 


J.  G  MnUer. 


679 

S.  KromsdirMer  in  Osnabrück 

<""  Fabrik 

von  naMi^n  und  trockenen  Gasiiiiren^  Stations- 
Oasmessem,  Beg^atoren  &c. 

Da  DQDmebr  der  Oebrauch  und  die  Eichung  der  trockeneii  Gas- 
uhren von  der  Normal-Eicbangscommission  des  Norddeatschen  Bandes  ge- 
nehmigt itt|  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahren  mit  Erfolg  verfertigten 
trockenen  Gasmesser  besonders  zu  empfehlen. 

6.  KromschrSder  in  Osnabrftck 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gasmessern  etc. 

Die 

Gesellschaft  fiir  Speckstein -Fabrikate 
lüauboeek  &  HUpert 

io 

NSmberg 

empfiehlt  ihre 

8jßeeh9ie§n^Gasbt/*ennetr 

in  den  Verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken,  dass  stets  von  den 
courantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
Ordres  sofort  effectuiren  zu  können.  (683) 

EENST  SCHWEMMER 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis-Medaille  der  internationalen   Aunstellung  in  Paris   1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

Üpeelfistelii-Oa^breiiner^ 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gas  bestens  zu  empfehlen. 

Besonders  macheich  auf  meine  neuen  SelinlM-Brenner  mit  lioUem 
Kopfe  aufmerksam,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
Uefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  (657) 

(682)  Ein  examinirter  Apotheker^  mit  der  Leitung  einer  Gasanstalt 
vertirnnt»  sncht  eine  Betriebsinspector-Stelle. 

Gütige  Offerten  bitte  an  Herrn  Dr.  Schilling  München.  -  -.ii 
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Oberurseler  Gasreinigungsmasse. 

Dieealbe  wie^t  1100  Kilogr.  per  Cubic -Meter,  ist  fein  sertheilt,  fertig 
smn  Oebraneh  (auch  efarae  Belmiflclmng  von  Sägeapübneu  oder  der- 
gleichen) hat  sich  vorzüglich  bewährt  und  kostet,  ßrel  all  FranMAirt  a*  H* 
in  Waggonladung^eii:  k  lOU  oder  200CeDtDern: 

per  Ceiitner    ä    SO   Kilogr.    IV,   Francs    =    lO  Sgr. 

=  85  kr.  südd.  W.  ^  SO  kr*  Hsterr. 

Anfragen  ond  ßeetellungen  gefälligst 

an  das  Bareat  der 
G^asgeeellschaft  Oberiursel 

(691)  tn  Frankflirt  a.  M« 


Die  Fabvik  fenerfeirteF  Produkte 


von 


IE. 


PET.  CHE.  FOßSBACH  &  C 

in  Mülbeim  am  Hbein 

empfiehlt  ihre 

gksirtettÄnnglasirtenChamott-Gas. 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  6as^ Retorten  sind  au&ser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
männer Deutachlandg  featgeaetzten  8  Retorten  modelleu  noch  24  direrse 
Modelle  vorrtthig  und  werden  die  gangbaraten  Retorten  glasirt  und  unglaairt 
ateta  auf  Lager  gehalten. 

Fenerfeftte  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  fUr  Oas« 
Oefen  »  elieinlftclie  Anlagen  und  Hüttenwerke  können  in 
kürzaater  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöbnlicben  Formaten 
immer  Vorrath, 

Preis-Courants ,  sowie  Ski^se  der  vorräthigeo  Retortenmodelle  atehen 
den  geehrten  FachmäDnern  gerne  zu  Diensten*  (662) 
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Elsner  &  ©tninpf 

Berlin.    Sfeuenbui^erstFaftse  24. 

Btabli88ement  fBr  Anlage  von  Gas-  nnd  Wasserleitungen ;  Wasser- 
heiznngen  mit  nnd  ohne  Ventilation;  Dampfheizungen. 


Hampljpiiinpen« 


Alle  Pampen  sind 

mit  Sorgfalt    auf 

ihre     Leistungen 

geprüft. 


Kein  äusserer  Be- 
wegungsmecha- 
nismus, ungefähr- 
lich bei  Bedien- 
ung, geringe  Ab- 
nutzung. 


Insbesondere  zu  empfehlen  für  Wasserversorgangs-AnUgen  von  Einzel- Villa's  öffent- 
liche EtabliBsements  aller  Art,  Gärten  and  Parks.  Dampfkesselspeisnngen  und  Wasser- 
atationen  der  Eisenbahnen.  Preisoourante  und  Erläatemngen  stehen  auf  Verlangen  zu 
Dieoaten.  (699) 

Bestes  Sfiedersehlesisehes  Basen-£isenenu 

Billigste  Gas-ReiDiguDg. 

Durch  AbBchluBs  mit  den  hiesigen  Grabenbesitzem  bin  ich  in  der  Lage, 
das  beste  Rasen-Eisenerz  bedeutend  billiger  zu  liefern,  als  es  bisher  möglich 
war,  und  offerire  ich  franco  Bahnhof  Hajnau 

1  Kasten  =:  22  Cbf.  =  18—20  Centner  mit  2V,»  Thlr. 
zertheilt  und  ausgesiebt  den  Kasten  mit  2y8    Thlr. 

Ich  bemerke  noch,  dass  diese  Eisenerze  von  vielen  Gas-Anstalten  mit 
grossem  Erfolge  angewendet  werden,  und  dass  die  Berliner  Anstalten  aus- 
schliesslich mit  unseren  Erzen  reinigen. 

Probe- Waggon  stehen  jeder  Zeit  bereit 

(692)  H.  Oftrii»  Inspector  der  Gas-Anstalt  zu  Hajnau. 

T560)         " " "  „ie~(Gää«« 

erscheint  monatlich  einmal.    Preis  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francs. 

Directeur  Jir.   tln$U  Durand ^    9  9    W^uhourg  iftont-' 

wnartre  in  tPari9^ 
I«e  Constractenr  d'usines  it   gaz,  eine  Sammlung   von  Plänen.    Preis 


pr.  Jahrgang 
Controle  pratique  de  la  qualit^  du  gaz 
BeeneO  de  jurisprudence  speciale 

I«4fl^slatioii  speciale  

dulde  de  Tabonn^  au  gaz 

Btolon  Mgal  mesure  de  la  lumi^re  du  gaz 

BreTeto  de  1791  ä  1844 


Francs  25 
3 


ff 


18 
4 

1  50 
1 
5 


Ein  Gasfachmann,  der  bereits  einige  Jahre  einer  Gasanstalt  ab 
Dirigent  TOreestanden,  wünscht  ein  anderes  derartiges  Engagement  nnd  itt 
bereit  jedwede  Caotion   sn  stellen.    Darauf  Beflectirende  wollen  ^ihre  A^ 
dresM  unter  G.  A.  A.  53  zur  geftUligen  Besorgung  der  Ezped* 
Ghw-Jonmals  obergeben. 


682 


Zinnröhren  mit  Bleimantel. 
Die  Zinnröh.reii-H'abrik 


von 


J.  Theod.  Stroot 


in  Ciiln  a*  Bli* 

empfiehlt 

gepredfite  Zinnröhren  mit  Bleimantel,  welche  in  jeder  Hinaicht  die  Bleiröhreo 
übertreffen.  Bei  der  dreitach  grösseren  Festigkeit  des  Zinn'a  genügt  ge- 
ringere Wandstärke ,  und  stellen  sich  dadurch  die  mit  einem  Blei- 
mantel versehenen  Zinnröhren,  pr.  Fuss  nicht  theurer,  als  Bleiröhren  von 
gleicher  Fertigkeit  Sie  schützen  gegen  die  Schädlichkeit  de»  Bleioxyds 
und  dafi  doppelte  Metalt  sichert  eine  grössere  Dichtheit  der  Röhreiu  Die- 
aelben  empfehlen  sich  besonders  für  WasaerleitUDgenj  Brau- und  Brennerelen, 
Chemische  Fabriken,  und  künstliche  Mineral-Wasaer-Anstalten,  Preisliaten 
und  Muster  stehen  zur  VerfUgnng.  (696) 

Geschmiedete  Gasrohrhakee,  Hahnenichlüssel^  LaternenstatKen  u.  dgl. 

empfiehlt  in  anerkannt  ausgezeichnet  guter  und  schöner  Waare,  unter  billiger  I 

Berechnung 

Paul  Sauer, 

(686)  Fabrikant  io  Ob  er  reifen  berg  bei  Frankfurt  s,  M, 

Im  Yerlago  von  George  Westermann  in  Bmunscliwelg  iil  soeben  erschienen: 
(700)  Die 

Spectralanalyse 

in  ihrer 

Anwendung  auf  die  Stoffe  der  Erde 

nnd  die 

Natur  der  Himmekkörper, 

Gemein ra^fllicli  dargestellt 
Ton 

Hr.  H,  ^elielleu^ 

Direotor  der  Heakchule  erstt^r  Ordining  su  Cü\ü,  ' 

Mit  158  erliluternden  Figuren  in  Holsftohmtt,    2  rarblgen  Spectril tafeln   und  den  Portrils 
TOn  Bunfteni  Kiroblioff^  Se043bi  und  Haggins* 

gr.  8.     geb.     Fein   Velinpap.     Pr«ji   3  Thlr.   20  Sgr, 

Das  Werk  umfasst  die  Gesammtlieit  der  Spectralanalyse  tind  erläutert  Jaber  in  leidlit 
faBBlicher  Weise  sowohl  die  Nalnr  des  Liebtes  ^  die  Entstebnng  der  Farben ,  daa  Wasea 
der  Terschiedenen  Bpectra  und  den  Gebraucb  der  BpectralapparAte,  füs  auch  die  Anwend* 
ung  der  letzeren  sur  Unterscheidung  der  irdiBohen  Stofife  und  sar  Erforsobnag  der 
pbyaischeu  Natur  der  Himmelakilrper.  Die  neuesten  glAuKenden  Entdecktingeu  über  die 
Katnr  der  Sonne,  welche  sich  au  die  Beobachtung  der  Sonnenfinstemiss  vom  18.  An* 
gast  1868  angereiht  baben^  inabesondere  alle  Einzelnbeiteu  dieses  grossartigeu  Natar- 
Fbänomens  selbst»  die  Natur  der  Sannen  flecke^  die  tägliche  Beobacbtung  der  Protuberaas^B 
und  der  auf  der  Sonne  stattfindenden  Gasatrlirne^  die  Massung  der  Geschwindigkeit «  mit 
weJober  sie  aufsteigen  uud  niedersinken ,  endUoli  die  Speetralbeobachtungen  der  Planeten, 
Fixsterne,  Nebelüeckc^  Kometen  uud  MatcorschwUrtnt:  »ind  in  dem  Werke  ebenso  er*obOpr«ad 
bebandelt,  als  durch  dl^  vortretflicbsieu  Abbildungen  erläutert. 
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Bekanntmachiiiig. 

(701)  Die  Stelle  des  Inspeetors  der  hiesigen  städtischen 
Oas-Anstalt,  dotirt  mit  450  Thlr.  jährlichem  Gehalt,  freier 
Wohnung  in  der  Gas-Anstalt,  freier  Feuerung  und  freier  Be- 
leuchtung, soll  zum  1.  April  1870  neu  besetzt  werden.  Gut 
empfohlene  Fachmänner  fordern  wir  auf,  ihre  Bewerbungen 
unter  Beifügung  ihrer  Zeugnisse  binnen  vier  Wochen  an  uns 
einzureichen. 

Zeitz,  den  22.  November  1869. 

Der  Mag-istrat. 
Gasfabrik- Verkauf. 

(698)  Eine  sehr  angenehm  situirte,  solid  eingerichtete  und 
schon  seit  mehreren  Jahren  betriebene  Gasfabrik  in  einem 
Badeort  Sttddeutschlands  von  Weltruf,  deren  Consum  seither  mit 
jedem  Betriebsjahr  bedeutend  zunahm,  im  Yerhältniss  zum  An* 
lage-Capital  sehr  gut  rentirt,  und  einem  thätigen  Mann  mit  Ca- 
pital eine  gute  und  sichere  Existenz  bietet,  ist  unter  annehmbaren 
Bedingungen  zu  verkaufen. 

Nähere  Auskunft  dartlber  ertheilen 

Aug.  Iflller  &  Th.  Unck 

in  Stuttgart 

Terkanf  einer  C^ais- Anstalt« 

(703)  Eine  in  einer  Provinzialstadt  Hannovers  gelegene,  im 
besten  Betriebe  befindliche  Gasanstalt  steht  FamilienverhlÜitnisse 
halber  zu  verkaufen.  Dauer  der  alleinigen  Concession  18  Jahre. 
Absatz  ca.  3  Millionen  Cubikfuss  jährlich.  Nettoverdienst  ca. 
4000  Thlr.  Offerten  sub  T.  7766  befördert  die  Annoncen-Expe- 
dition von  Budolf  MoMie  in  Berlin^  Friedrichstr.  60. 

86» 


j 


684 

(702)  Die  Stelle  eines  Verwalters  der  hiesigen  CommtmsJ- 
Gas- Anstalt,  mit  welcher  ein  Einkommen  von  circa  800  Thlr* 
jähilick  nehst  ft^eier  Wohnung,  Heizung  und  Beleuchtung  ver- 
bunden^ ißt  vom  L  April  k,  J,  zu  besetzen. 

Bewährte  Gas -Anstalts- Verwalter  wollen  unter  Beifiigung 
ihrer  Zeugnisse  binnen  4  Wochen  ihre  Bewerbungen  ein- 
reichen* ^— 

Göslin,  den  9.  December  1869.  ^H 

Die  Gasbeleachiiings-CommissioD.  V 

(705)  Gasnielftter-Oesiicli, 

Für  eino  kleinere  Gasanstalt  wird  ein  turerläsaiger  GaifitieiBtor  gesitclit)  welcher  im 
Ofenbau^  Rohrlegung  und  Inatallation  erfahren  * 

Praktisch  gebildete  Loute  finden  anter  Ä.  K.  100.  in  der  Expedition  dieses  Blattei 
nähere  Auskunft. 


Vorlag  von  G.  Basse  in  Quedl inbarg.  (704) 

E.  Rob,  d*Harri»urt'H  fUndhncii  d^r  GaslieleiielititiisiikiiiiHl.  Oder:  volbtilndige  Est- 
Wickelung  der  Zu.B&mmenml2.ung  des  LeuclvtgaBea  ,  des  DauoH  der  Oefen  und  Essen, 
des  Legens  der  Rohren,  der  Erscheinung  des  LichtOh  u«  n,  w.  Aus  dem  Fraiizustschen 
von   Carl   Hart  mann.     Mit  !J  lithogr,  'rafeln.     Preis:   1   Thlr.  20  6gr. 

Nacbatehendea  Hltere  für  die  Verfotgung  des  Eutwickvlnng^'^gaiigeä  der  Gaa-lndustrie 
interessante  Werk  iüt  ebenfalls  noch  zu  haben  : 

J.  0.  N.  Ratter:  Das  Gunso  der  GasbeleuolilnofC  *  ^^^^r  praktische  Anweisung  f  das 
Leuchtgas  aus  mineraliüchou  ,  vegetahiiiHchüii  und  Huimalischen  HtoOTen  zu  gewinnen, 
ganze  15iüdte}  «owie  auch  einzelne  Fahrikgehäude  und  WohnhJluser  durch  Gas  aor« 
Vortbeihaflestc  zu  erleuchten,  und  tragbare  Gnslampen  zu  v«>rfertigeu,  nebst  Beschreibung 
und  Abbildung  aller  hierzu  erforderlichen  Apparativ«  Nach  dem  EngUscbeu  bcarbetlet 
und  init  Zuaützen  vermehrt.  Mit  1 0  Tafeln  Abbildungen.  1  Thlr  25  8gr, 
i,  Uhl^nhath:  Handbuch  der  Photogen^  und  Parainii-FalirikAtloii  ans  Torf, 
Braunkühle  und  bituminösem  Schiefer.  Nach  den  ueuüüteu  Verüuohen  und  Erfahrungen. 
Nebst  einem  Anhange:  Ueber  den  Heizelfect  des  Torfea  und  seine  künstliche  Uearbeit- 
ung.     Von  Dr«  F i  a  c  b  6 r ,  Cbemiker.     Mit  3  Tafeln  A  bbildtingeii,     Fnia  1  TMr.  15  8gr. 


(Eilige  Bim  dt»)  Die  nahe  Vollendung  der  bühmiicben  Eisen  babnstrecke  Karlsbad* 
E  g  e  r  wird  für  die  Industrie  in  weiten  Gebieten  Oesterreiehs  und  Dcutacblandi  toq  hober 
Wichtigkeit  sein,  durch  den  wohlfeilen  iJezug  der  in  jeuer  Gegend  in  Abbau  stehenden 
Braunkoblenlager  von  seltener  Ausdobnung  und  Mächtigkeit.  Von  besonderer  Bedeutung 
für  LeucL  tgasan  s  t  alten  wird  biebei  der  Umstand  sein:  dass  jene  Bahn  den  gross- 
artigen  Eoblenkomplex  der  Firma  Job.  David  Stark  in  Reich  enau  bei  Falkenau 
durcbacbneidet  f  wodurch  die  dortige,  neuester  Zeit  zur  Leuchtgase  rzeugung  mit  grossem 
Vortbeil  in  Anwendung  genommene  KoblOf  dem  allgemeinen  Vorkehr  in  grossen  Masaen  au- 
gänglich  wird.  Diese^  schon  durch  ihr  äusseres  Ansehen  sich  Bohr  empfehlenden  Braun* 
kohlen,  haben  bereits  bei  mehreren  Gasanstalten  sehr  günstige  Resultate  gewährt.  Die 
dufchschaittlic he  Ausbeute  beträgt  696  ongUfcbo  Kubikfuss  pr.  Wiener  Zentner  =r  112  Pm 
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ZoUgewioht,  mit  ungewöhnlich  rMcher  OMentwioklung.  Das  Qas,  von  yonflglioher  Qua- 
lität ,  besitst  eine  durchschnittliche  Leuchtkraft  =  22  bis  23  Stearinkerzen  6  auf  1  Pfd. 
gerechnet,  bei  einem  Gasyerbrauch  von  blos  5  englischen  Cubikfnss  pr.  Stunde.  Die  er- 
haltenen Coaks  haben  sehr  viel  Aehnlichkeit  mit  jenen  der  Steinkohlen,  nur  sind  sie  spe- 
zifisoh  leichter,  dabei  zum  Theil  in  Caustgrossen  Stücken  fallend,  und  ein  yorzQgliches 
Heizmaterial  für  Qasöfenheiznng  als  auch  fQr  Schmiedheerde  gewährend,  bei  letzteren  eben- 
sogut wie  Holzkohle  verwendbar.  Diese  Braunkohle  aus  den  Stark'schen  Cruben  ist  daher 
sowohl  für  sich  allein  zur  Erzeugung  qualitativ  sehr  vorzüglicher  Leuchtgase,  als  auch 
zur  Aufbesserung  geringerer  Steinkohlen -Leuchtgase  verwendbar,  gleich  den  viel  theuerern 
Boghead-Cannell-Coaks.  Wesentlich  erhöht  werden  die  Vortheile  der  Anwendung  dieser 
Braunkohle  bei  deren  gehörig  trocknen  Beschaffenheit  und  gut  geheizte  Retorten  beim 
Chargiren.  Die  nothwendig^  möglichste  B'efreiung  des  Gases  von  Kohlensaure  wird  durch 
übliche  Kalkreinigong  bewirkt. 

Im  eigenen  Interesse  der  Leuchtgasanstalten  empfiehlt  es  sich:  jetzt  schon  der  An- 
wendung dieser  vorzüglich  zur  Gaserzeugung  geeigneten  Braunkohle  die  verdiente  Auf- 
merksamkeit zuzuwenden  und  sich  von  deren  vorzüglichen  Beschaffenheit  zu  überzeugen, 
um  bei  der,  in  einigen  Monaten  stattfindenden  Eröffnung  der  erwähnten  Eisenbahnstrecke 
sich  den  Bezug  grösserer  QnantitHten  ohne  störenden  Verzug  sichern  zu  können      (683) 


Rundachau. 


Au8  London  erhalten  wir  einen  Artikel  eingesandt  über  ^^Gas  aus  Ab- 
flillen^,  in  welchem  auf  das  Gerücht  hin,  dass  man  in  Indien  den  Unrath 
zur  Gasfabrikation  benutzen  soll^  ein  Project  besprochen  wird,  den  Unrath 
der  grossen  Metropole  Englands  zu  gleichem  Zwecke  zu  verwenden*  Man 
hat  zwar  noch  keine  Idee,  wie  man  ein  Gas  erhalten  will;  was  zur  Beleuch- 
tung zu  brauchen  ist,  allein  das  genirt  die  Speculation  nicht,  sich  vorläufig 
der  Idee  zu  bemächtigen.  Man  hat  auch  schon  ausgerechnet ,  dass  zur 
Darstellung  des  für  einen  Wintertag  nöthigen  Gases  4800  Millionen  Quart 
Unrath  erforderlich  sein  werden,  und  dass  dies  mehr  ist,  als  London  in 
14  Tagen  producirt,  und  zweimal  so  viel,  als  die  Reservoirs  aller  Londoner 
Wassercompagnieen  zusammengenommen  zu  fassen  vermögen.  Es  ist  wohl 
möglich^  heisst  es  in  dem  Artikel ,  dass  unsere  etwaigen  Verspötter  kaum 
etwas  zu  dem  hinzuzufügen  haben,  was  wir  hier  auseinandergesetzt.  Unter- 
dessen wollen  wir  der  Dinge  warten,  die  da  kommen  werden,  und  wenn 
wir  wieder  aus  Indien  über  diesen  Gegenstand  hören,  werden  wir  auch 
wohl  unterrichtet  sein  über  das,  was  dem  Unrath  dort  zugesetzt  wird,  um 
günstige  Resultate  zu  erzielen. 

In  Berlin  wird  die  Anlage  eines  Gaswerkes  beabsichtigt,  welches  billiges 
Gas  fflr  üeizzwecke  beschaffen,  und  unter  technischer  Leitung  des  Herrn 
C  Westphal  und  Alb,  Putsch  ins  Leben  gerufen  werden  soll.  Man  beab- 
sichtigt, das  Gas  in  Fürstenwalde,  5  Meilen  von  Berlin,  aus  Braunkohlen 
durzQstellen  und  dann  in  einer  Röhrenleitung  nach  der  Hauptstadt  zu  schaffen 
£•  sollen  dazu  in  Fürsten walde  12  Retortenhäuser  von  je  105'  Länge  und 


RttüdfoliAii. 

62'  Tiefe  mit  70  Oefeo  zu  je  10  Retorten  gebaut  werden ;  die  RetorieDdfeo 
solieo  mittebt  äi e  m e  n s'seher  Regenerativ-FeuerungeQ  geheizt  werden« 
Zur  Beförderung  des  in  Condensatoren  von  Theer,  Waeser  etc.  gereinigten 
Gases  nach  Berlin  idt  eine  Rohrenleitung  von  4'  Weite  bestimmt,  in  welche 
das  Gft8  mittekt  4  Gebläse maachinen  von  je  7'  7V/'  Durchnießser  und  6' 
Hub  gepresst  wird*  Die  Gebläse  werden  durch  4  Dampfmaftchinen  von 
B'A'  Hub  und  6'  Hub  betrieben,  deren  jede  360  Pferdekräfte  hat,  aber  bis 
zu  500  Pferdekräften  leistcu  kann.  Der  Gasdruck  in  der  Leitung  boU  16' 
Wasser  oder  ca,  7  Pfd*  pro  QuadratssoU  betragen,  da  dieser  verbältnissmässig 
hohe  Druck  die  Anwendung  von  Röhren  mit  geringerem  Durchmetaer  ge- 
stattet und  auch  soust  vortheilhafter  erscheinj,  als  ein  achwächerer.  Die 
Leitung  soll  aus  'a'^  starkem  Eisenblech  hergestellt  und  über  dem  Boden 
hingeführt  werden,  wobei  sie  in  geeigneten  Zwischenräumen  von  gemauerten 
Pleilern  getragen  werden  ßoll»  eo  dass  sie  leicht  untersucht  und  reparirt 
werden  kann.  Bei  16^  Wasserdruck  wird  die  Leitung  407  Kubikfuss  Gaa 
pro  öecunde  abführen»  In  Berlin  soll  das  Gas  in  12  Gasometern  von  je 
154'  Durebmesscr  und  40'  Hohe^  alao  je  circa  700,000  Kubikfuss  Faaaangs- 
raum,  angesammelt  werden,  um  dann  nach  den  verachiedenen  Theilen  der 
Stadt  ganz  ähnlich  wie  Leuchtgas  vertheilt  zu  werden.  Nach  den  Versuchen 
von  Dr.  Ziurek  lä^st  sich  aus  den  Fürstenwalder  Braunkohlen  ein  fllr  Heia- 
zweoko  sehr  gut  geeignetes  Gas  darstellen*  Bei  einem  speciäscben  Gewicht 
von  0,&4Ö1  besteht  dasselbe  aus: 

Wasserstoff        ,         .         •         . 

Kohlen  oxyd        .... 

Sumpfgas  .        ,        .         • 

Stickstoff  .... 

Kohlensäure       .... 

condensirbare  Kohlenwasserstoffe 


42.36  Proc. 

40ß}  „ 

11.37  , 
3.17  „ 
2.01  , 

1,09  „_ 
100,00  Proc, 

30OO  Cubikfuss  desselben  sind  nach  den  Versuchen  in  Bezug  auf  Heiz- 
kraft gleich  einer  Tonne  preuss,  Braunkohle  oder  gleich  'a  Tonne  Stein- 
kohle* Es  soll  in  Berlin  zu  ca.  5Sgr  pro  1000  Kubikfuss  verkauft  werden, 
wornach  also  die  Heizktaft  einer  Tonne  Steinkohlen  nicht  höher  als  V/t  Tblr« 
zu  stehen  käme.  Die  Werke  sind  vorläufig  auf  eine  jährliche  Production 
von  9500  MilL  Kubikfuss  oder  circa  2%  Mill.  täglich  berechnet,  wodurch 
der  Bedarf  an  Heizmaterial  etwa  für  die  halbe  Stadt  gedeckt  werden  würde. 


Herr  Professor  SiilitNOii  hat  ror  der  amerikanischen  Gesellschaft  zur 
Beförderung  der  Wissenschaften  einen  Vortrag  über  die  Relation  zwischen 
der^Lichtintensität  und  dem  verbrauchten  Ga»volumen  gehalten,  bei  welchem 
er  die  bisherige  Annahme,  dass  innerhalb  der  gewöhnlichen  Grenzen  der 
Praxis  die  Leuchtkraft  einer  Flamme  sieh  proportional  tnit  dem  Consum 
deraelbeu  veräuderc,  als  unrichtig  nachweist,   und  dafür  den  Satz   aufaieltt^ 


ComspondeiMi,  ßg7 

dftfls  die  Leaohtkraft  dem  Quadrat    des  Terbraochten  VoIqidb  entspricht 
Wir  werden  auf  den  Vortrag  zorttckkommen. 


Auch  eines  Vortrags  des  Herrn  Th.  N.  Kirckham  vor  der  Institution  of 
Ciyil  Engineers  über  die  Leuchtkraft  des  Steinkohlengases  wollen  wir  hier 
nur  vorläufig  erwähnen,  in  der  Hoffnung,  dass  uns  der  Raum  der  nächsten 
Hefte  gestatten  wird,  einen  ausführlichen  Auszug  aus  demselben  mittheilen 
sn  können. 


Correspondenz. 

Im  Oktober-Heft  d.  J.  findet  sich  unter  Correspondenz  eine  Erwiderung 
des  Herrn  Buhe  auf  meinen  Artikel  im  Äugust-Uefte  d.  J. 

Ich  nmss  hierauf  bemerken :  Meine  Untersuchungen  über  Einfach^Schwefel- 
eisen  habe  ich  vom  rein  theoretischen  Standpunkt  aus  ausgeführt,  und  dieselben 
in  Dinglers  Journal  CXCIL  H.  2.  veröffentlicht.  Für  dieses.  Journal  (April 
Heft)  hatte  tcA  meinen  Untersuchungen  noch  einen  Zusatz  beigefügt,  der  nach 
der  Ansicht  des  Herrn  Buhe  eine  Empfehlung,  die  Reinigungsmasse  flach 
auszubreiten,  enthalten  soll. 

Ick  muss  noch  einmal  behaupten,  dass  ich^  da  meine  Arbeit  rein  theoretisch 
gehalten  war^  keineswegs  für  die  Praads  empfohlen  habe,  die  Reinigungsmasse 
flach  auszubreiten.  Ob  man  die  Masse  vortheilhafter  flach  ausgebreitet  oder  in 
Haufen  der  Regeneration  überlässt,  hängt  doch  wohl  nur  von  rein  localen 
Verhältnissen  ab.  So  mag  z.  B.  in  Neapel  zur  Sommerszeit  das  etiie,  inPeterS" 
bürg  zur  Winterszeit  das  andere  vortheilhafter  sein. 

Die  Bemerkung  des  Herrn  Buhe^  er  wünsche,  dass  seine  Arbeiten  nur  zu 
rein  sachlichen  Discussionen  anregen  mögen,  finde  ich  sehr  unbegründet. 

Ich  habe  mich  in  meinem  letzten  Aufsatze  doch  wohl  nur  mit  rein  sach" 
liehen  Verhältnissen  beschäftigt.  Dazu,  dass  ich  der  Hypothese  des  Herrn 
Buhe  (—  doppeltkohlensauren  Kalk  betreffend  —)  entgegengetreten  bin,  hatte 
ich  einen  sehr  sachlichen  Grund.  Ich  glaube,  für  Zwecke  der  Praxis  sei 
die  Annahme  von  Körpern,  die  gar  nicht  existiren,  durchaus  unstatthaft!  Eine 
Erklärung  für  Zwecke  der  Praxis,  bei  der  man  einen  Körper,  der  nicht  existirt 
zu  Hülfe  ruft,  kann  nur  Verwirrung  aber  keinen  Nutzen  schaffen.  Auf  solche 
Weise  wird  doch  wohlJkaum  „die  Reinigungs -Frage  allseitig  aufgeklärt  und 
zu  einem  erepriesslichen  Ende  geführt  werden^'  können. 

Prof.  A.  Wagner. 
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Bericht  Aber  die  sechste  VersaiDmIimg  des  Vereins  ffir  MineralfiMiidiistrie. 

Vom  7.  Oktober  1869, 

Unter  Vorsitz  des  Herrn  C.  Büttner,  Direclor  (ter  Sächsisch  ThllringU 
seheo  Actieugesellachaft  für  Brauokohlenverwerthung,  wurde  am  7.  October 
tl.  Jb.  Vormittags  9  Uhr  in  Halle  a/S.  die  sechste  Versammlung  des  Vereio« 
für  MioeraloUnduatrie  abgehalten. 

Gegenstände  der  Tages  Ordnung  waren  : 

1)  Bericht  dea  Vorstandes   über   verschiedene  Vereina-Angelegenheiten ; 

2)  Antrag  des  Vorstandea,  eine  Norm  für  Speditiona- und  Lagergebühren 
von  Kerzen  festzusetzen; 

3)  Antrag   des  Vorstandes^   Annahme   eines   Normal-Reverses   für   neue 
Erfindungen  betreffend; 

4)  Bericbt  des  Vorstandes  über  ßt^cAcr'sche  Feuer- Lösch -Dosen.     Referent 
Herr  Direclor  BüUner. 

b)  Bericht  der  Gas-Cominission.     Referent  Herr  Gasin spektor  MehH$, 
6)  Bericht  der  Commissiou  für  die  Alo^krwarwiWhe  Angelegenheit     Re- 
ferent Herr  ür,  Hühner. 

I)  Bericht    der    Commisaion    für    die    Beschaffung    einer    Normalkerze. 
Referent  Herr  Fabrikdirigent  Thalwit^r, 

8)  Bericht  der  Comraission  für    die  Dr*  ßiefÄ'sche    Angelegenheit.     Re- 
ferent Herr  Ur.  Hübner, 

9)  Vortrag   des  Herrn  Fabrik-Director  Grolowiky   über   die  Gasbildung 
bei  der  Destillation  von  Braunkohlentheerölen; 

10)  Vortrag   des   Herrn   F.   Neulmrger  |un.   in  Dessau    über   Kerzen^Eti- 
quettirung; 

I I)  Beantwortung  etwaiger  Anfragen  an  den  Vorstand  aus  dem  Fragekaateo. 
Von  dem  Vorstand©  waren  anwesend  die  Herren  Bölfiier,  Bischof,  Uerr^ 

mann^  Pfuffe,  Müller^  Huhner. 

Vor  dem  Eintritt  in  die  Tages-Ordnung  befragt  Herr  Büttner  die  An- 
wesenden! ob  sie  sich  mit  dem  Inhalte  des  Berichtes  resp.  Protok olles  Über 
die  fanfte  Vereinssitzung  einverstanden  erklären.  Niemand  erhob  Wider* 
Spruch  gegen  denselben. 

Ferner  wies  derselbe  unter  Vorlegung  der  betreffenden  Zeitungsescem- 
plare  nach,  dass  die  Einladung  zu  der  heutifren  Versammlung  in  den  Ver* 
einsblättern  rechtzeitig  und  zwar  diesmal,  um  Druckkosten  zu  sparen  ^  ohne 
Angabe  der  Tages  Ordnung,  die  den  Vereinsmitgliedern  ja  ohnehin  pr. 
Post  auf  der  Einladungskarte  zugestellt  werde,  erfolgt  sei.  Die  Versamm* 
lung  genehmigte,  dass  auch  fernerhin  in  gleicher  Weise  verfahren  werde* 

Zur  Führung  der  Rednerliste  wurde  sodann  Herr  Fabrikbesitzer  Herr-^ 
mann  aus  Zeitz,  zu  Stimmenzäblern  wurden  die  Kaufleute  Herr  Corte  aoa 
Halle  und  Herr  hohe  aus  Weisse nfels  ernannt. 

Demnächst  erstattete  der  Vorsitzende  den  Bericht  des  Vorstandes  über 
verschiedene  Vereinsangelegenheiten* 

Er  tbeilte  mit,  dass  seit  der   letzten   Versammlung    des  Vereins  dem* 
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selben  die  Herren  Fram  Gfünes,  Fabrikdirektor  der  Firma  Pila  f  Co.  in 
Floridsdorf  bei  Wien  und  Herr  Dr.  Teuchert,  Inhaber  eines  chemischen  La- 
boratoriums in  Halle  als  Mitglieder  beigetreten,  dass  dagegen  die  Herren 
Seh weelerei- Besitzer  W,  ^  C,  Riebeck  aus  dem  Vereine  ausgeschieden  seien. 

Herr  Ttucheri,  welcher  als  Sachverständiger  für  alle  chemischen  Unter- 
suchungen Seitens  des  Hallischen  Stadt-  und  Ereisgerichtes  ein  für  allemal 
vereidet  ist,  empfahl  der  Vorsitzende  auch  als  solchen  bei  allen  zwischen 
den  Vereinsmitgliedern  vorkommenden  Üifferenzen  über  das  specifische  Ge- 
wicht der  Mineralöle,  den  Schmelzpunkt  der  Paraffine  u.  dgl.  m«  und  er- 
klärte sich  die  Versammlung  auf  Befragen  damit  einverstanden,  dass  bei 
Anrufung  des  Schiedsgerichtes  bezüglich  jener  Untersuchungen  die  Ermit- 
telungen des  Herrn  Dr.  Teuchert  massgebend  sein  sollen. 

Ferner  führte  der  Vorsitzeude  an,  dass  von  verschiedenen  zum  Theil 
inzwischen  verzogenen  Vereinsmitgliedern  die  Jahresbeiträge  noch  nicht 
haben  beigetrieben  werden  können,  dass  jedoch,  da  statutengemässe  Abmel- 
dungen Seitens  derselben  nicht  erfolgt  wären,  der  Versuch  gemacht  werden 
solle,  die  Säumigen  für  das  laufende  Jahr  wenigstens  noch  zur  Zahlung 
heran  zu  ziehen. 

Sodann  machte  er  die  Mittheilung,  dass  die  in  der  letzten  Vereinsver- 
sammlung ernannte  RevisionsCommission  dasCassabuch  des  Vereins,  sowie 
die  Belege  dazu  geprüft  und  dem  Bendanten  Decbarge  ertheilt  habe. 

Der  Cassabestand  habe  sich  am  1.  Juli  c.  auf 
139  Thlr.     1  Sgr.    3  Pf.  belaufen;  seitdem  seien  an  Beiträgen  für  das  lau- 
fende Jahr 
671      ^     —    n      —    »   eingegangen; 
810  Thlr.     1  Sgr.    3  Pf.  Summa. 

Verausgabt  seien  vom  1.  Juli  bis  heute 
192    j,      27       g       1     3^   so  dass  ein  Bestand  von 
617  Thlr.    4  Sgr.    2  Pf.  verblieben  sei. 

Der  Vorsitzende  berichtete  weiter,  dass  die  vier  in  letzter  Vereinssitzung 
ernannten  Ehrenmitglieder,  die  Herren  Dr.  Müller  und  Dr.  Ule  von  hier, 
Director  Schiele  von  Frankfurt  a/M.  und  Dr.  Schilling  in  München,  die  auf 
sie  gefallene  Wahl  durch  verbindliche  Anschreiben  angenommen  hätten, 
und  dass  Herr  Director  Schiele  inzwischen  in  Halle  und  Zeitz  gewesen  sei, 
die  Versuchs-Gas-Anstalt  an  letzterem  Orte  besichtigt  und  sich  sehr  be- 
friedigend über  dieselbe  ausgelassen  habe. 

An  die  weitere  Mittheilung,  dass  Herr  Bergassessor  Schröcker  von  Halle 
nach  Erfurt  versetzt  und  er  dadurch,  da  ihm  das  Archiv  des  hiesigen  Ober- 
bergamts dort  nicht  zu  Oebote  stände,  behindert  sei,  seinen  von  den  meisten 
Vereinsmitgliedern  mit  Spannung  erwarteten  Vortrag  über  den  Einfluss  der 
neuen  Berggesetzgebung  in  specie  des  Gesetzes  vom  22.  Februar  c.  auf 
den  Bergbau  in  den  neupreussischen  Landestheilen  und  auf  die  Mineralöl- 
Industrie  zu  halten,  knüpfte  Herr  Bergrath  Bischof  die  Frage,  ob  der  ge- 
dachte Vortrag  nur  für  die  gegenwärtige  Sitzung  oder  überhaupt  gestrichen 
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bleiben  solle.  Sollte  letzteres  der  Fall  »eiD,  so  bäte  er  das  anwesende 
Ebrenmitglied,  Herrn  Rerghauptmano  Huf/stserif  einen  aedern  geeigneten 
Bergbeamten  ssur  Uebernahme  des  beute  ausfallenden  Vortrages  zu  ver- 
anlasBen. 

Herr  etc.  ffuysAen  sprach  die  Hoffnung  aaa,  dass  Herr  Bergaftsessor 
Schröcker  auch  in  seiner  neuen  Stellung  geneigt  sein  werde,  den  Vortrag 
noch  KU  übernehmen  und  gab  seine  Bereitwilligkeit  zu  erkennen ,  Herrn 
Schröcker  zu  diesem  Behufe  durch  das  in  seinem  Überbergamtsbezirke  ge- 
sammelte Material  zu  unterstfitzen*  Der  Vorsitzende  Übernahm  es  Herrn 
Assessor  Schröcker  hiervon  Kenntniss  zu  geben* 

Ferner  berichtete  Herr  BUUner,  dass  die  gegen  Endo  September  statt- 
gefundene Revision  der  Speditionslager  io  WeissenfelSj  Teuchern  und  Zeitz 
seitens  der  betreffenden  Vereina-Commission  zu  keinerlei  Erinnerungen  Ver- 
anlassung gegeben  und  dass  das  Revisionsprotocoll  zu  den  Acten  gegeben  sei* 

Herr  Bergrath  Bischof  machte  bei  dieser  Gelegenheit  die  Mittheiluog, 
dass  der  Werth  der  auf  den  5  Speditionsptätzen  in  Weissenfels,  Zeitz  und 
Teuchern  lagernden  Oele  und  Kerzen  im  September  207^700  Thlr*  betragen 
habe  und  dass  dieser  Werth  überhaupt  mit  246500  Thlr.  und  zwar  bei  der 
Magdeburgcr-FeuerversicherungB-GeBellächaft  mit  211,500  und  bei  der  ThÜ* 
ringer  mit  35,000  Thlr,  gegen  Feuersgefahr  versichert  gewesen  sei. 

Der  Vorsitzende  liess  ein  kurzes  Referat  über  das  den  Vereinemitgliedem 
bekannte  am  25.  Juli  d.  Js.  in  Teuchern  auf  dem  SpeditionBlager  von  Ernst 
Winkier  stattgehabt©  Fener  folgen  und  ftihrte  an,  dass  dabei  circa  2215  Ctr. 
Mineral-Oele  und  circa  277  Ctr*  Paraffine  und  Kerzen  verbrannt  seien.  Das 
Lager  sei  bei  der  deutschen  Versieb erunga- Gesellschaft  in  Berlin  versichert 
geweseUi  welche  in  Folge  einiger  in  den  von  dem  Ten  chemischen  Hauptagenten 
ausgefüllten  Anträgen  enthaltenen  Formfehler  zum  Theil  begründete  An- 
stände bezüglich  der  Kegulirung  des  Schadens  erhoben  habe.  Dies  habe 
Herrn  Winkler  Veranlassung  gegeben,  sowohl  die  Prüfung  der  Schadenbe- 
rechnungen! als  auch  die  Auseinandersetzung  mit  der  Versicherungs-Gesell* 
Schaft  und  die  endliche  Abrechnung  mit  den  durch  das  Feuer  Beschädigten 
dem  Vorstande  des  Vereins  zu  übertragen.  Der  letztere  habe  sich  der 
mühevollen  Arbeit  gern  unterzogen,  und  sei  dieselbe  mit  Hülfe  des 
Herrn  Bergrath  Bischof  und  einer  für  den  vorliegenden  Fall  ernannten 
Commission  nicht  betbeiligter  Vereinsmitglieder,  bestehend  aus  den  Herren 
Dn  Hübner j  Director  Mulert  und  Franz  Pfaffe  soweit  gefördert,  dass  die 
Beschädigten,  sobald  sie  die  aufgestellte  Berechnung  sämmtlich  anerkannt 
hätten,  die  auf  sie  entfallende q  Quoten  bei  Herrn  Bergrath  Bischof  in  Em- 
pfang nehmen  könnten*  Letzterer  sei  auch  bereit,  jedem  Betheiligten  spe- 
ciellere  Einsicht  in  die  betreffenden  Verhandlungen  u.  s.  w.  zu  gewähren. 
Ohne  die  Intervention  des  Vereins  würde  diese  Angelegenheit  wahrschein- 
lich sehr  in  die  LäDge  gezogen  worden  sein  und  würden  die  Versicherten 
möglicherweise  bedeutend  grössere  Verluste  gehabt  haben,  als  es  bei  der 
dargelegten  Behandlung  der  Sache  der  Fall  sei*     Es  liefere  daher   dieaea 
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Feuer  mit  seinen  Folgen  einen  eclatanten  Beweis  für  die  Nothwendigkeit 
der  vom  Vereine  angestrebten  Consolidirung  sämmtlicher  Vereins-Interessen. 
Nachdem  der  Herr  Vorsitzende  noch  angefahrt,  dass  der  Bericht  der 
Oas-Commission  —  Nr.  5  der  Tages-Ordnung  —  anstatt  von  Herrn  Mehlis, 
wie  angegeben,  von  Herrn  Dr.  EUbner  erstattet  werden  werde,  ferner  Herrn 
Bergrath  Bischof  an  Stelle  des  abwesenden  Herrn  A,  Riebeck  für  die  Dauer  der 
Sitzung  zu  seinem  Stellvertreter  ernannt  hatte,  ging  man  zum  zweiten 
Gegenstände  der  Tagesordnung 

dem  Antrag  des  Vorstandes,   eine  Norm   für  Speditions-  und  Lager- 
gebühren von  Kerzen  festzusetzen, 
über. 

Der  Vorsitzende  theilte  mit,  dass  es  bei  Aufstellung  der  Usancen  für 
den  Handel  mit  Paraffinen  in  der  Absicht  gelegen  habe,  in  dieselben  auch 
die  Kerzen  mit  aufzunehmen,  dass  man  davon  aber  Abstand  genommen, 
als  Herr  A,  Riebeck  zur  Zeit  auch  Bestimmungen  über  die  Qualität  der 
Kerzen  gefordert  habe  und  in  dieser  Beziehung  eine  Einigung  der  Fabri- 
kanten leider  nicht  zu  erzielen  gewesen  sei.  Eine  Verständigung  sei  auch 
bis  jetzt  noch  nicht  erfolgt,  doch  sei  eine  solche  für  die  nächste  Zeit  in 
Aussicht  zu  stellen,  da  die  Mehrzahl  der  Kerzenfabrikanten  sich  von  der 
Richtigkeit  der  von  Herrn  A.  Riebeck  verfochtenen  Ansichten  überzeugt 
hätten  und  die  Lage  des  ganzen  Kerzengeschäftes  immer  mehr  dazu  dränge, 
sich  über  bestimmte  Grundsätze  auch  bezüglich  der  Fabrikation  der  Kerzen 
zu  verständigen.  Inzwischen  habe  sich  aber  der  Mangel  an  Usancen  für 
den  Handel  mit  Kerzen  namentlich  insofern  fühlbar  gemacht,  als  es  an 
einer  für  alle  Spediteure  bindenden  Bestimmung  über  die  SpeditiouB-  und 
Lagerkosten  für  Kerzen  fehle  und  jeder  derselben  solche  beliebig  berechne. 
Es  thue  eine  Feststellung  der  Höhe  der  in  Anwendung  zu  bringenden 
Sätze  dringend  Noth  und  beantrage  er  den  §.  5.  der  Usancen  für  den  Handel 
mit  Paraffinen,  welcher  lautet: 

«Diejenigen  Vereinsmitglieder,  welche  sich  mit  Lagerung  von  Pa- 
raffin für  fremde  Rechnung  befassen,   berechnen   ausser  den  Kosten 
für  An-  und  Abfuhr  von  je  6  Pf.  pro  Ctr.  (ÜoUis  unter  1  Ctr.  gleich 
1  Ctr.  gerechnet)  an  Speesen  ind.  Spedition: 
fQr  den  ersten  Monat  9  Pfennige,  für  jeden  der  folgenden  Monate 
6  Pfennige  pro.  Brutto-Ctr.  incl.  Versicherung  gegen  Feuersgefahr*, 
auch  für  den  Kerzenhandel  gelten  zu  lassen,  jedoch  mit  dem  Zusätze,  dass 
zur  Berechnung  der  Lagerspeesen   nur   das  Gesammt-Gewicht  der  Kisten 
zur  Berechnung  der  Speditions-Gebühren  nur  das  Gewicht  des  jedesmaligen 
Frachtbriefes  herangezogen  werden  dürfe. 

An  der  Discussion  über  diesen  Gegenstand  betheiligten  sich  vorzugs- 
weise die  anwesenden  Spediteure,  die  Herren  Kömer  und  Wolff  von  Weis- 
senfels,  femer  die  Herren  Kaufleute  Nagel  aus  Leipzig  und  Kobe  aus  Weis- 
senfels.  Man  einigte  sich  schliesslich  dahin,  dass  die  Bestimmungen  des 
§•  5«  der  Usancen  für  den   Handel  mit  Paraffinen  auch  für  die  Spedition 
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und  Lag^erung  von  Kerzen  niasagebend  aein  gollen,  jedoch  mit  naebstebeod 
verzeichneter  Abänderung: 

j^Die  bei  Paraffin  per  Brotto-Ctr*  in  Anwendung  komniendeo  An- 
fuhr-|  Lager  und  SpedltioDBgebühren  gelten  bei  Kerzen  für  jede  ein- 
zelne Kiite»  Nur  bei  Kisten  von  mehr  als  1  Ctr*  Inhalt  sowie  bei 
Posten,  die  mit  10  Ctr.  und  darüber  aui  einem  Frachtbriefe  verladen 
werden,  Bind  die  obigen  Gebühren  wie  beim  Paraffin  zu  berechnen.* 

Es  folgte  der  dritte  Gegenstand  der  Tagesordnung : 

j^Antrag  de§  Voratandeß^  Annahme  eineB  Normal-Ueveraeg  fllr  neue 
Erfindungen  betreffend." 

Der  Vorsitzende  trug  wörtlich  Folgendes  vor: 

Meine  Herren:  Verschiedenen  Vereinsmitgliedern  sind  Bedenken  bezüg- 
lich des  weiteren  Unterzeichnens  von  Reversen,  wie  solche  in  grösserer  An- 
zahl von  uns  unsern  bekannten  Erfindern  gegenüber  ausgestellt  sind,  bei- 
gekommen. Man  glaubt  sich  insbesondere  rücksichtlich  der  Ausbeutung 
der  Resultate  eigener  Forschung  und  Versuche  durch  das  Unterseichnen 
zu  vieler  Reverse  die  Hände  zu  sehr  zu  binden  und  in  der  That  scheint 
diese  Gefahr  vorhanden,  wenn  solche  weiter  in  ähnlicher  Fassungj  wie  bereits 
vorbanden,  ausgestellt  werden.  Anderseits  scheint  es  aber  auch  bedenklich, 
fernerhin  alle  uns  vorzulegenden  Erfindungen  ohne  weiteres  von  der  Hand 
zu  weisen,  weil  gerade  durch  ein  Eingehen  auf  dieselbe  der  Trieb  zur 
Forschung  wach  gehalten  wird ;  uod  wenn  auch  nicht  alle  Erfindungen  und 
Neuerungen  in  der  grossen  Praxis  sich  als  brauchbar  bewähren  j  so  dürfte 
dem  Vereine  doch  immer  noch  eio  bedeutender  Vortheil  erwachsen,  wenn 
von  hnndert  nur  ein  einziger  etwas  so  ausserordentlichea  leistet  ^  wie  uns 
seither  schon  mehrfach  in  Aussicht  gestellt  ist. 

In  Erwäguugen  über  das  Gesagte  ist  der  Vorstand  des  Vereines  zu  der 
Ansicht  gekommen,  dai^s  es  sich  empfehlen  dürfte,  wegen  weiter  anzumel- 
denden Erfindungen  einen  neuen  Revers  aufzustellen,  in  Form  eines  Normal- 
Reversesj  der  die  weientlichen  Bedingungen  enthält,  die  jeder  Erfinder  er- 
füllen  musB,  der  auf  eine  Belohnung  durch  die  Vereinsmitglieder  Anspruch 
machen  will,  der  einerseits  den  Vereinsmitgliedern  die  Hände  nicht  bindet» 
bevor  sie  die  betreffende  neue  Erfindung  kennen,  der  andererseits  aber  auch 
den  Erfinder  vor  den  willkührlichen  Auslegungen  einzelner  schützt  Der 
Vereins- Vor  stand  bat  danach  Herrn  Dr.  Bübner  mit  Ausarbeitung  eines 
solchen  Normal-Reverses  beauftragt;  der  Entwurf  desselben  ist  in  der  Ihnen 
demnächst  zu  th  eilenden  Faasnng,  die  ich  der  geehrten  Versammlung  zur 
Annahme  empfehle,  vom  Vorstande  genehmigt  worden*  Die  Beatimmungen 
des  Reverses  gipfeln  in  der  einen  Bestimmung,  dass  wegen  aller  demnächst 
anzumeldender  Erfindungen  zunächst  eine  vom  Veraine  zu  wählende  Com- 
mission  entscheiden  soll,  ob  überhaupt  eine  Erfindung  vorliegt  oder  nicht 
nnd  der  Vorstand  möchte  im  vorliegenden  Falle  als  Erfindung  all'  das  Neue 
angesehen  haben,  was  den  Vereinsmitgliedern  wirklichen  Nutzen  bringti 
mag  dies  nun  in  der  Aufstellung   neuer  Ideen,  oder  in  einer  besonderen 
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eigenthflinlichen  Auabeatnng  und  Behandlung  bereits  vorhandener  alter  be- 
stehen. Wir  setzen  bei  der  bedeutenden  Macht,  die  dieser  Commission 
der  Natur  der  Sache  nach  gegeben  werden  mussi  natürlich  voraus,  dass 
dieselbe  vorurtheilsfrei;  wohlwollend  und  uneigennOtzig  bei  ihren  Erwäg- 
ungen und  Prüfungen  zu  Werke  geht.  Dieselbe  wird  nicht  allein  auf  Grund 
ihrer  eigenen  Erfahrangeui  sondern  auch  mit  Rücksicht  auf  die  etwaigen 
Beclamationen  einzelner  oder  sämmtlicher  Vereinsmitglieder  zu  entscheiden 
haben,  denn  es  soll  nach  unserer  Ansicht  jedem  derselben  frei  stehen,  die 
Neuheit  einer  angemeldeten  Erfindung  zu  bestreiten  und  bei  der  betref- 
fenden Commission  in  dieser  Hinsicht  vorstellig  zu  werden.  Diese  wird 
dann,  wie  schon  gedacht  endgültig  festzustellen  haben,  nicht  allein,  was 
eine  neue  Erfindung,  sondern  im  Allgemeinen,  was  als  der  Belohnung  werth 
angesehen  werden  soll  und  was  nicht  und  eventl.  wie  weit  jenes  der  Fall 
sein  soll. 

Auf  diese  Weise  kann  es  unserer  Ansicht  nach  vermieden  werden, 
dass  wir  uns  durch  das  weitere  Unterzeichnen  von  Reversen  in  nachthei- 
liger Weise  die  Hände  binden,  während  der  Trieb  zu  weiteren  Fortschritten 
wach,  die  Arbeitslust  auf  dem  Gebiete  der  Mineralöl-Industrie  rege  gehalten 
wird. 

Der  Revers,  den  Ihnen  der  Vorstand  des  Vereins  zur  Annahme  em- 
pfiehlt, lautet  wie  folgt: 

Normal-Revers  in  Erfindungs-Angelegenheiten  des  Mineralöl-Vereins 

zu  Halle  a/8 

1)  Herr  X  aus  N  offerirt  den Mitgliedern  des  Vereins  für 

Mineralöl-Industrie  zu  Halle  a/S.  hierdurch (ist  einzurücken, 

ob  ein  neues  Verfahren,  einen  neuen  Apparat  etc.) 

An  merk.  Vor  dem  Worte  j^Mitglieder**  ist  in  jedem  einzelnen  Falle  ein- 
zuschalten, ,,berathenden,  beschliessenden,  beschliessenden  und  be- 
rathenden,  Theerschweelerei-Besitzem,  Mineralöl-Fabrikanten  etc.^ 
je  nachdem  die  betrefiendo  Erfindung  Interesse  für  den  Einen  oder 
den  Andern  oder  auch  fQr  sämmtliche  Vereinsmitglieder  hat. 

2)  Die  Vortheile,   welche gewährt,   bezeichnet 

Herr  X  als  folgende: 

(Die  Leistungen  sind  genau  in  Zahlen  anzugeben  und  haben   sich 

die  betreffenden  Angaben  auf  die  Kosten  der  Einrichtung,  der  Arbeit, 

auf  die  Ausbeute  zu  erstrecken.) 

Ann^erk.    Derartige   genaue   Angaben  hält   der  Vorstand  far   unbedingt 

nöthig,  sie  sollen  dienen  daraus  zu  ersehen,  ob  der  Erfinder  selbst 

durchaus  im  Klaren  über  die  Endziele  seiner  Erfindung  ist. 

3)  Herr  X  verpflichtet  sich  innerhalb  eines  Zeitraumes  von 

die  vorstehend  in  Aussicht  gestellten  Vortheile  einer  von  dem  Vorstand 
des  Vereins  zu  ernennenden  Commission  praktisch  nachzuweisen,  ohne 
ftor  die  dadurch  entstehenden  Kosten  eine  Entschädigung  irgend  einer 
Art  aus  der  Kasse  des  Vereins  zu  beanspruchen. 


694 


Seohfte  VeraammlaDg  dei  Tereina  für  MinerftBl-lndustrle^ 


An  merk.  Den  gedachten  Nachweis  musa  der  Erfinder  nach  Ansicht  des 
Voratandei  anf  seine  Kosten  führen^  einmal  damit  der  Verein  mög- 
liehst  davor  geachützt  itt,  nur  Ideen^  die  sich  in  der  Praxis  noch 
gar  nicht  bewährt  haben  ^  aufgetischt  211  bekommen ,  weil  femer 
dem  Vereine  nnd  seinen  MitgUedern  nicht  zugemnthet  werden  kann, 
für  daa  Auaprofairen  jeder  beliebigen  Idee  Geldmittel  aufzuwenden 
und  endlich,  weil  es  nur  billig  idtj  dasa  der  Erfinder^  der  ans  seiner 
ErfinduDg  einen  wesentlichen  Vorthei!  ziehen  will^  die  Kosten  für 
dte  zur  Featatetlung  aeiner  Erfindung  nötbigen  Versnche  selbst 
trägt.  Der  Voratand  ist  der  Ansicht^  daaa  die  vorstehende  Bestim- 
mung Nro.  3  des  Reverses  die  Vereinsmitglieder  wesentlich  vor 
oberflächlicher  Behandlung  Seitens  der  Erfinder  schützen  wird. 

Der  Zeitraum^  innerhalb  dessen  der  gedachte  Nachweis  geführt 
werden  aollj  mnsi  nach  Ansicht  dea  Vorstandes  zwar^  der  Natur 
der  einzelnen  Gegenstände  nachj  verschieden  lang,  jedoch  in  jedem 
Falle  stets  möglichst  kurz  gefaast  werden. 

Die  betreffende  Gommission  wird  wohl  flür  jeden   einzelnen  Fall 
ernannt  werden  müssen,  da  einer  Commiision  nicht  die  Ausführ- 
ung sämmtlicher  vorkomnaenden  Arbeiten,  die  doch  sehr   umfang- 
reich werden  könnten,  zugemuthet  werden  kann, 
4)  Herr  X   beansprucht   für    sein von  jedem  Vereinsmit- 

gliede,  welches •  .  innerhalb   der  nächsten  ......  auf 

einem  seiner  Werke hindurch  zur  Anwendung  bringti  die 

Summe  von  .  •  .  - 

(Das  gewün  fachte  Honorar  und  die  Zahlungstermine  sind  für  jedes 

Vereinsmitglied  dem  Umfang  seines  Betriebes  angemessen  in  runder 

Zahl  anzugeben.) 
An  merk.     Das  Honorar  mtisa  nach  Ansicht  dea  Vorstandes^    um  alle  Dif- 
ferenzen abzuschneiden  ^   welche   entstehen   könnten   in  Folge  von 
Calculationeo,  denen  die  Betriebsresultate  zu  Grunde  gelegt  werden 
müssten,  fest  ausgeworfen  werden« 

Um  Differenzen  thunlichst  fern  zu  halten,  sind  auch  im  §<  4 
vor  den  Worten  j^zur  Anwendung  bringt*^  die  bisher  wohlgebrauch' 
ten  Worte  ^mit  dem  versprochenen  Erfolge*  weggelassen.  Ob 
eine  dem  Vereine  offerirte  Erfindung  das  Versprochene  leistet^  dies 
festzustetlen  soll  in  erster  Linie  Sache  der  betreffenden  Gommission 
sein^  ausserdem  kann  sich  aber  ja  jedes  intereeslrte  Vereinsmitglied 
durch  eigene  Versuche  davon  überzeugen.  Vor  Nachtheilen  durch 
Anwendung  einer  Erfindung  im  grossen  Betriebe  mit  nicht  genü- 
gendem Erfolge  1  die  ja  nicht  allein  in  Mängeln  des  VerfabrenS| 
sondern  auch  in  falscher  Anwendung  ihren  Grund  haben  können^ 
hält  der  Voratand  die  Vereinsmitglieder  genügend  geschützt  durch 
die  Bestimmung  „ hindurch",  welcher  Zeit- 
raum nicht  zu  kurs  zu  bemegaen  seiti  wird. 
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5)  Herr  X  Tensichtet  auf  jegliche  Entschädigung  für  .•...•  •  offerirte 

wenn 

a)  eine  vom  Vorstand  des  Vereins  sn  ernennende  Commission  sein 
als  prämiirungswerth  nicht  anerkennt,  oder 

b)  er  dieser  Commission  den  versprochenen  Nachweis  bezüglich  der 
offerirten  Vortheile  innerhalb  des  oben  gedachten  Zeitraumes  über- 
haupt nicht  ftlhrt 

Anmerk.  Die  Commission  ad  5.  dürfte,  da  ihre  Arbeiten  nicht  so  zeit- 
ranbendi  am  besten  wohl  eine  permanente  sein. 

6)  Herr  X  beh&lt  sich  vor,  seine  Offerte  zurückzuziehen,  sobald  nicht 
sämmtliche  Vereinsmitglieder  dieselbe  acceptiren. 

7)  Endlich  willigt  auch  Herr  X  darein,  dass  alle  Streitigkeiten,  welche 
in  Folge  Annahme  der  vorstehenden  Offerte  Seitens  der  Vereinsmit- 
glieder zwischen  diesen  und  ihm  entstehen  könnten,  durch  eine  vom' 
Vorstande  des  Vereins  zu  ernennende  Commission  geschlichtet  werden. 

Anmerk.    Die  Commission  ad  7  dürfte  dieselbe,  wie  die  ad  5 sein  können. 

8)  Vorstehende   Offerte  acceptire hierdurch   flir  den  Fall, 

dass  sftmmtliche Vereinsmitglieder  sich  zur  Annahme 

derselben  schriftlich  bereit  erklären. 

Anmerk.  Die  leere  Stelle  vor  dem  Worte  „Vereiusmitglieder*  wird  in 
Uebereinstimmung  mit  der  leeren  Stelle  vor  dem  Worte  ^Mitglie- 
dem*  in  §.  1  aoszuflillen  sein. 

Der  Vorstand  hält  den  Vorbehalt,  wodurch  die  Annahme  der 
Offerte  der  Erfinder  von  dem  Umstände  abhängig  gemacht  wird, 
dass  sämmtliche  Vereinsmitglieder  sich  zu  solcher  bereit  er^ 
klären,  desshalb  ftir  nöthig,  weil  ohne  diesen  ein  einzelnes  Vereins« 
mitglied  oder  ein  Theil  derselben  durch  ihre  Unterschriften  vor- 
zeitig gebunden  werden  und  diese  dadurch  aus  mehrfachen  Rück- 
sichten in  eine  unvortheilhaftere  Lage  gerathen  könnten,  als  der 
Theil  der  Mitglieder,  welcher  nicht  unterzeichnet  hat.  Die  Be- 
stimmung soll  auf  der  einen  Seite  vor  Uebereilung  schützen,  auf 
der  andern  Seite  aber  die  Lust  zum  Unterzeichnen  fördern. 

Billigkeitsrücksichten  machen   eine  gleiche  Bestimmung  wie  im 
§.  8  ftir  die  Acceptanten,  so  im  §.  6   für  den  Offerirenden  noth- 
wendig. 
Der  Normal-Revers  wurde  ohne  Debatte  en  bloc   angenommen.    Nach 
der  Annahme  desselben  theilte  der  Vorsitzende  mit,   dass  seit   der  letzten 
Vereins-Versammlung  wieder  zwei  neue  Erfindungen  und  zwar  von  Herrn 
Dr.  Byck  ein  Verfahren,  das  Paraffin  ohne  Anwendung  von  Benzin  zu  rei- 
nigen und  von  Herrn  Ingenieur  Langbein  ein  Verfahren  zur  Gewinnung  des 
sich  innerhalb  der  liegenden  Retorten  beim  Schweden  condensirenden  Theeres 
angemeldet  seien.    Er  würde  diesen  beiden  Herren  nun  anheim  geben,  ihre 


696 


Seobste  VersAmmlting  des  Vereins  flüT  Minerilöl-Industrie. 


besUglichen  Vorlagen  den  Bestimmungen  des  Normal-Reveraes  entsprecbend 

zu  erneuero.     Hiermit  erklärte  sich  die  Versammluni^  einverstaodeo* 

Man  achritt  zum  4*  Gegeixätaude  der  Tageaorduuog: 

^Bericht  de«  Vorstandes  über  Bücherliche  Feuer-Lösch- Dosen .** 

Nachdem  der  Referent  in  der  Sache,  Herr  Director  Büitner,  den  Vor*! 
sitz  in  der  Versamralung  dem  Herrn  Bergrath  Bischof  übertragen  hattOj 
erinnerte  er  zunächst  daran,  daaa  Herr  Nagel  aus  Leipzig  bereits  in  der] 
letzten  Vereinssilzung  eine  OflFerte  des  Herrn  Bücher^  den  Vereinsmitgliederii. 
»eine  bekannten  FeuerlöBchdosen  bei  grÖHaerer  Abnahme^  mit  ent^prechendera  ** 
Rabatt  liefern  zu  wallen^  vorgetragen  habe  und  daas  damaU  auch  eine  Sub- 
scriptionslieto  in  Circulation  gesetzt  worden  sei;  jedocb  sei  dem  Vorstande 
über  die  Betbeiligung  in  dieser  Angelegenheit  nichts  bekannt  geworden. 
Inzwischen  habe  Herr  Bucher  unter  Vorlegung  sehr  günstiger  Zeugnisse 
über  die  Wirkung  seiner  Dosen  und  einer  ausführlichen  Darstellung  der 
'  Vortheile,  die  dieselben  insbesondere  den  MineralölfabrikanteD  bieten  würden, 
seine  Anträge  wiederholt  und  dem  Vorstande  vorgeschlagen*  doch  auf  Vereins* 
kosten  einen  grösseren  Lösch ve ran cb  mit  seineu  Dosen  anzustelleo ,  die  er 
zu  einem  aolchen  Zwecke  unentgeldlich  liefern  wolle. 

Der  Vorstand  habe  diesen  Vorschlag  reiflich  in  Erwägung  gezogen 
und  beschlossen^  vor  Annahme  der  OflTerte  des  Herrn  Bucher  zunächst  erst 
bei  der  Direction  der  Magdeburger- Fe uer-Versicberungs- Gesellschaft  an 
zufragen 

1}  was  sie  von  den  £iic/^f?r*scben  Feuerlösch  dosen  haltC; 

2)  ob  sie  sich,  bei  dem  grossen  Interesse^  welches  sie  an  unserer  lodu- 
strie  habe^  nicht  mit  einem  Beitrage  an  den  Kosten  eines  Lösch ver* 
sucbes  im  Grossen,  die  einige  hundert  Tbaler  betragen  würden,  be- 
theiligen wolle  und  endlich 

3)  ob  sie  für  den  Fall,  dass  dieser  Versuch  einen  günstigen  Erfolg  lie- 
fere und  die  interessirten  Fabrikanten  sich  zu  einer  allgemeinen  An> 
Schaffung  der  qu.  Dosen  in  zweckentsprechend em  Umfange  verpflich- 
ten würdeoj  nicht  eine  Ermässigung  der  bolien  Versieberungspräinie 
in  Aussicht  stellen  wolle. 

Diese  Anfragen  seien  erfolgt,  die  Magdeburger  Feuerveraicherungs-Ge- 
Seilschaft  habe  sich  auch  sehr  labend  über  die  Dosen  ausgesprochen,  und 
deren  Nutzen  namentlicb  bei  Bränden  in  geschlosdenin  Räumen  anerkannt, 
habe  jedoch  eine  Betheiligung  an  den  Kosten  für  Versuche  und  eine  Er- 
mässigung der  Prämie  auch  für  den  Fall,  dasH  jene  günstig  ausfallen  sollten, 
abgelehnt. 

Er  müsse  nun  der  Versammlung  überlassen^  ob  sie  sich  zu  einem  Lösch' 
versuche  im  Grossen  entscbliessen  wolle. 

Herr  Nagel  aus  Leipzig  befürwortete  denselben  und  führte  an ,  dass 
seines  Wisseus  sogar  Seitens  der  Regierung  in  Preussen  das  Halten  der 
Löscbdosen  in  Fabriken  und  Lagern  von  Mineralölen  angeordnet  worden  sei. 

Nachdem  Herr  Bergralh  Bischof  bemerkt,  dass  diese  Verordnung,  soviel 
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ihm  bekannt,  nicht  7on  der  prenssischen  Begierang,  sondern  nar  von  einer 
oder  einigen  Btftdtischen  Behörden  ausgegangen  sei,  richtete  er  als  stell- 
vertretender Vorsitzender  die  Frage  an  die  Versammlung: 

ob  dieselbe  zur  Anstellung  des  in  Rede  stehenden  Versuches  200  bis 
300  Thir.  bewilligen  wolle. 

Er  fügte  hinzu,  dass  die  regelmässigen  Beiträge  der  Vereinsmitglieder 
nicht  hinreichen  würden,  die  Kosten  daftlr  zu  decken,  und  dass  deshalb 
eine  extraordinaire  Geldbewilligung  nothwendig  sei. 

Die  Versammlung    lehnte   die  Anstellung  des  Versuches  mit  grosser' 
Majorität  ab. 

Das  Präsidium  ging  vom  Herrn  Bergrath  Bischof  wieder  auf  Herrn 
Director  Büttner  über. 

In  Erledigung  des  5.  Gegenstandes  der  Tagesordnung  erstattete  Herr 
Dr.  Hübner 

,den  4.  Bericht  der  Gas-Commission* 
wie  folgt: 

M.  H.  Die  Resultate  der  Arbeit  der  Gas-Commissiom  während  der  letzt- 
vergangenen  Monate  finden  Sie  in  den  zu  Ihrer  Ansicht  ausgelegten  Tabel- 
len verzeichnet  und  erlaube  ich  mir,  Sie  auf  diese  zu  verweisen. 

Die  Tabelle  Nro.  I  enthält  die  Ergebnisse  vielfacher  Vergasungen  ein 
und  desselben  Paraffinöls,  geordnet  nach  den  Ausbeuten  die  letzteres 
gegeben ; 

Die  Tabelle  Nro.  II  solche^  geordnet  nach  dem  Werthe  des  Gases; 

Die  Tabelle  Nro.  HI  dergleichen,  geordnet  mit  Zugrundelegung  der 
Menge  des  Oelverbrauchs  pr.  Stunde; 

Die  Tabelle  Nro.  IV.  giebt  Notizen  über  die  Coaksablagerungen  in  den 
Retorten  bei  den  verschiedenen  Verga^ungsarbeiten ; 

Die  Tabelle  Nro.  V  solche  über  den  Zusammenhang  zwischen  dem 
specifischen  Gewicht  und  der  Leuchtkraft  des  Gases; 

Die  Tabelle  Nro.  VI  dergleichen  über  die  Leuchtkraft  ein  und  dessel- 
ben Gases  aus  verschiedenen  Brennern  gebrannt; 

Die  Tabelle  Nro.  VII  enthält  insbesondere  die  Resultate  der  Vergasung 
der  früher  der  Gas-Commission  von  den  Vereinsmitgliedern  zur  Untersuchung 
eingesandten  Gasmaterialien.  Auf  Wunsch  werden  dieselben  gern  den  In- 
teressenten noch  besonders  und  ausführlich  mitgetheilt  werden.  Die  neuer- 
dings eingesandten  Theere  sind  noch  nicht  in  Arbeit  genommen,  weil 
weitere  Znsendungen  noch  erwartet  werden  und  die  betreffenden  Ar- 
beiten möglichst  ohne  Unterbrechung  hinter  einander  ausgeführt  werden 
sollen,  was  flir  die  Beurtheilung  der  Resultate  in  ihren  Beziehungen  zu 
einander  jedenfalls  das  vortheilhafteste  ist. 

Die  Zahlen,  die  wir  Ihnen  in  den  ausgelegten  Tabellen  mittheilen  — 
wir  werden  dieselben  später  mit  andern  noch  zu  ermittelnden,  drucken 
lassen  —  sind  das  Resultat  der  gewissenhaftesten  Untersuchungen,  denen 
unter  unserer  Aufsicht  ein  Chemiker  von  mir,  Herr  Dr.  Schulze,  seit  Monaten 
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ausschlieaaliüh  seine  Zeit  widmet.  Die  oft  diflFerirenden  und  in  Widerspruch 
stehenden  Ergebniase  mehrerer  Arbeiten  mit  ein  und  demselben  Material 
zeigen  namentlich,  dass  an  unsern  Apparaten  nocb  Manches  der  VerbesBer 
i^ug  fähig  iBt  nnd  wir  nnterlanaen  es  deshalb  auch  jetzt  noch^  definitiTe 
Schlüsäe  aus  unitern  seitherigen  Arbeiten  zu  ziehen  nnd  die  Ihnen  bekannten 
Fragen,  deren  Beantwortung  wir  ons  zur  Aufgabe  machten ,  zu  erledigen. 
Insbesondere  scheint  uns  der  eigentliche  Vergasnngg-Apparat ,  Retorte  und 
Ofen,  noch  der  Besserungsfähig. 

Mit  den  zur  Anwendung  gebrachten  Einrichtungen  erzielten  wir  nicht 
iraraer  die  zur  Beschaffung  gleicher  Auabeute  und  Leuchtkraft  erforderlichen 
möglichst  gleichmäsaigen  Temparaturen.  Wir  werden  demnächst  zur  Ver- 
gasung einmal  stehende  Retorten  zur  Anwendung  bringen  j  von  denen  wir 
uns  bei  grosserer  Haltbarkeit  und  Leistungsrähigkeit  auch  coostantere  Re- 
sultate versprechen,  als  von  den  liegenden. 

Der  Entwurf  zu  einem  Solchen  Systeme  liegt  ebenfalls  zu  Ihrer  An- 
sicht auf. 

Die  6aa-Commiision  hat  seit  unserer  letzten  VereinsverBammlung  eine 
Sitzung  abgehalten  und  in  dieser  den  Bericht  über  die  Thätigkeit  der  Gaa- 
Commisaion  seit  der  letzten  Conferenz  entgegeogenomroeu,  die  Form  des 
heutigen  Berichtes  an  Sie  berathen  und  endlich  die  demnächst  von  der  Gaa- 
Commiasion  vorzunehmenden  Arbeiten  festgestellt 

Herr  Director  (fro*ows%  beantragt  den  Druck  der  zum  Bericht  der  Gaa- 
Commisaion  ausgelegten  Tabellen.  Herr  Dr  Eühner  hält  ea  ftir  zweck- 
mässig, wenn  dieser  erst  später  gleichzeitig  mit  dem  noch  ^u  ermittelnder 
Zahlen  bewirkt  werde,  und  tritt  Herr  Grotowskif  dieser  Ansicht  des  Herrn 
Babner  bei, 

Man  ging  zum  6.  Gegenstand  der  Tages-Ordnung 

jydem  Berichte  der  Commlssion  für  die  IT/c^lermaii» 'sehe  Angelegenheit* 
aber. 

Herr  Dr.  Hühner  erstattete  deuaelben  wie  folgt. 

M.  H,  Ueber  die  Thätigkeit  der  Commiaaion  in  der  Kio&term(mn*%c\i^n 
Angelegenheit  berichte  ich  Ihnen  am  besten  durch  Vorlesung  des  sehr  kuri^eD 
Protokolls  über  die  eine  Conferenz»  welche  wir  wegen  derselben  am  2*  Juli 
d.  X  abgehalten  haben, 

Daeselbe  lautet: 

Auf  schriftliche  Einladung  des  Herrn  Dr.  Hübner  vom  29.  Juni  hatten 
sich  am  2.  Jnli  d.  Js.  früh  9  Uhr  in  Mente's  Hdtel  in  Halle  a/S,  die  sämmt- 
lichen  in  der  Vereinaaitznng  vom  17.  Juni  c.  erwählten  Mitglieder  deroben- 
gedachten  Commission  versammelt  und  zwar: 
Herr  Fabrikbeaitzer  Ä   Riebeckf 
,    Dr.  RoUe, 
^     Director  Grotofßiktfj 
,     Director  Ramdohr, 
-     Dr.  ß.  Biibner, 
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Der  Letztere  rieth  unter  Hinweis  darauf,  dasa  Herrn  Ramdohr  von  allen 
GommisBionsmitgliedern  jedenfalls  die  meisten  Erfahrungen  in  der  Anwen- 
dung von  überhitzten  Wasserdämpfen  und  in  der  Construction  der  zur 
Herstellung  derselben  erforderlichen  Apparate  besitze,  mit  Rücksicht  darauf 
femer,  dass  diese  Erfahrungen  durch  jahrelange  Versuche  jedenfalls  theuer 
erkauft  seien,  zunächst  Herrn  Ramdohr  zu  befragen,  ob  er  gewillt  sei,  diese 
werthvollen  Erfahrungen  der  Commission  resp.  dem  Vereine  ohne  Entschä- 
digung zu  überlas?  en. 

Herr  Dr.  Hühner  schlug  femer  vor,  für  den  Fall,  dass  Herr  Ramdohr 
diese  Erfahrungen  dem  Vereine  unentgeltlich  nicht  überlassen  wolle,  ein  ge- 
eignetes Abkommen  mit  demselben  zu  treffen ,  damit  auf  jeden  Fall  eine 
offene  und  rückhaltslose  Behandlung  der  der  Commission  vorliegenden 
Fragen  erzielt  werde. 

Herr  Ramdohr  erklärte,  dass  er  in  Anbetracht  dessen,  dass  fast  alle 
Vereinsmitglieder  Nutzen  aus  ihren  Erfahrungen  ziehen  wollen,  resp.  Be- 
munerationen  fUr  dieselben  beanspruchen,  auch  die  seinigen  ohne  Entschä- 
digung nicht  überlassen  könne,  umsomehr  als  diese,  wie  in  seltenen  Fällen, 
das  Resultat  einer  langjährigen  mühevollen  und  kostspieligen  Arbeit  seien. 
Herr  A.  Riebeck  schlug  unter  Zustimmung  der  sämmtlichen  übrigen 
Commissionsmitglieder  vor,  dem  Verein  bezüglich  der  Theergewinnung  mit- 
telst überhitzter  Wasserdämpfe  nach  dem  Aamcfo^r'schen  Verfahren  ein  ähn- 
liches Arrangement  mit  Herrn  Ramdohr  anzuempfehlen,  wie  solcher  es  wegen 
der  Paraffingewinnung  mit  Herrn  Klostermann  getroffen. 

Da  beiden  Verfahren,  dem  Ramdohr^schen  und  Klostermann'schen,  die 
Anwendung  von  überhitzten  Wasserdämpfen  zu  Grunde  liege,  so  werde 
man  alsdann  auch  durch  die  Mittheilungen  des  Herrn  Ramdohr  Alles  das 
erfahren,  was  bei  Prüfung  des  Klostermann'schen  Verfahrens  und  für  die 
Arbeiten  der  Commission  überhaupt  von  Nutzen  sein  könnte. 

Herr  Ramdohr  erklärte  sich  mit  diesem  Vorschlage  einverstanden.    Man 
ersuchte  ihn  einstimmig  selbst  einen  Revers  nach  Art  des  Klostermann' sehen 
für  den  Verein  zu   entwerfen   und  denselben    recht  bald  Herrn  Dr.  Hühner 
zur  weiteren  Veranlassung  zuzusenden. 
Es  wurde  ferner  beschlossen: 

Herrn  Klostermann  sowohl,  als  Herrn  Ramdohr  um  schriftliche  durch 
Zeichnungen  und  Beschreibungen  erläuterte  Mittheilung  ihrer  resp.  Verfahren, 
ihrer  Einrichtungen  und  Alles  dessen,  was  auf  beide  Bezug  hat^  zu  ersuchen, 
damit  beim  weiteren  Verfolg  der  vorliegenden  Sache  möglichst  alle  Differ- 
enzen ausgeschlossen  würden,  ferner, 

die  nächste  Conferenz  anzuberaumen,  sobald  diese  vorgedachten  Mit- 
theilungen  eingegangen  sein  würden. 

Die  Zusammenberufung  der  Commissionsmitglieder  übernahm  fUr  die 
Folge  Herr  Riebeck,  weil  die  mit  der  Arbeit  der  Commission  verbundenen 
Versuche  auf  dessen  Fabrik  angestellt  werden  sollen  und  er  in  Folge  dessen 
am  besten  zu  beurtheilen  vermag,  wann  deren  Zusammentritt  nöthig  wird 
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Die  Bcbriftlichen  MitlbeiluDgen  und  ReferatG  über  die  CommUsionsarbelten 
wird,  wie  seither,  Herr  Dr*  Hubiier  beworgen* 

Herr  Ä.  Riehech  überreichte  zu  den  Acten  der  Coraiinssion  eine  ihm 
vom  Herrn  Fabrikbesitzer  Paschke  in  Freiberg  zur  eventl.  Benutzung  über* 
sandte  Zeicbnong  und  Beacbreibung  tfiiies  Dampf- Ueberhitzunge-Apparats. 
Beide  gaben  zu  einem  kurzen  Austausch  der  Ansicliten  darüber  Veranlassung. 

Auf  die  Couferenz  folgte  eine  gemeiuschaftliche  Fahrt  nach  Rattmanns- 
dorf  und  nochmalige  Besichtigung  des  Kloster  mann*  chen  Apparaten,  der 
jedoch  defect  und  ausser  Betrieb  vorgefunden  wurde. 

Halle,  den  2.  Juli  1S69, 

A.  Riebeck      Dr,  RoUi\    Groiowskif,     L.  Ratndohr.    Dr,  B.  Hübner. 

In  Folge  dieser  Ihnen  soeben  mitgetheilten  Verhandlung  hat  Herr  Äom- 
dohr  dem  Vereine  einen  Revers  nachstehenden  Inhaltes  vorgelegt: 

Herr  L  Ramdolir  in  Aschersleben  hat  sich  aufWunacli  der  zurPrüfiing 
der  Anwendung  überhitzter  Wasserdärapfe  ernannten  Commission  bereit 
erklärt,,  dem  Vereine  für  Mineralöl-Industrie  die  Construction  der  von  ihm 
innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  mit  sehr  gutem  Erfolge  (conr  Vortrag  tn 
der  Versammlung  des  Vereins  am  1  L  März  c.)  angewandten  llcberbitzungs- 
Schweel-  und  Condensations- Apparate  nebst  den  von  ihm  dabei  gesammelten 
Erfahrungen  unter  der  Bedingung  zur  Verfügung  zu  stellen,  dass  die  Mehr- 
zahl der  dem  Vereine  augehörenden  Fabrik-  und  Schweelerelbesitzer  sich 
durch  einen  Revers  bereit  erklärt ,  ihm  im  Falle  der  Anwendung  seiner 
Constructionen  etc*  ein  entsprechendes  Honorar  zu  zahlen. 

Es  soll  dies  Honorar,  gleichviel,  ob  complete  Systeme,  oder  nur  ein* 
zelne  Haupttheile  eines  solchen ^  nach  der  Gonstruction  des  Herrn  Ramdohr 
innerhalb  der  nächsten  fünf  Jahre  in  Anwendung  gebracht  werden^  nach 
folgenden  Sätzen  zahlbar  sein: 

a)  für  jedes  complete  System,  aus  Ueberbitzer,  Scbweelapparat  und 
Condensator  bestehend,  250  Thlr,  (Zweihundert  und  fünfzig  Thal  er) 
zahlbar  drei  Monate  nach  erfolgter  Inbetriebsetzung; 

b)  für  Ueherhitzer,  Scbweelapparat  oder  Coodensator  allein  je  100  Thlr. 
(Einhundert  Thaler),  zahlbar  drei  Monate  nach    erfolgter  Inbetriebsetzung» 

Dabei  soll  es  gleichgültig  sein,  ob  der  Fabrikant,  welcher  von  den 
Ramdohr^ Bchea  Apparaten  Gebrauch  macht,  dieselben  auch  zu  andern 
Zwecken,  aU  speciell  zur  Schweelerei,  verwendet,  (beispielsweise  also  zur 
Theer-  und  Oeldestillation  etc.  etc.);  ebensowenig  soll  es  von  der  Verp6ich- 
tung  zur  Zahlung  des  Honorars  entbinden,  wenn  voo  dem  Detail  der  l^am- 
rfüAr'achen  Conslructionen  Abweichungen  vorgenommen  werden.  In  streitigen 
Fällen  unterwerfen  sich  die  Parteien  den  Bcätimmungen  des  Vereins  für 
Mineralöl-Industrie  gemäss  dem  Ausspruche  eines  vom  Vereine  zu  ernen- 
nenden   Schiedsgerichtes. 

Im  Uebrlgen  wird  Herr  Ramdohr  dem  Vereine  zu  Händen  der  betref- 
fenden Commission,  Zeichnung  und  ßeschreibung  seiner  Apparate  überreichen 
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and  dabei  angeben,  was  als  prinzipielle  Eigenthttmlicfakeit  seiner  Construc- 
tion  zu  betrachten  ist. 

Im  Interesse  der  Industrie  verzichtet  Herr  Ramdohr  darauf,  von  den- 
jenigen Schweelereibesitzern  ^  welche  im  letzten  Jahre  weniger  als  6000 
(sechstausend)  Centner  Theer  produoirt  haben,  die  Unterzeichnung  des  Re- 
verses resp.  die  Zahlung  eines  Honorars  zu  beanspruchen. 

Um  nun  möglicher  Weise  die  Erfahrungen  des  Herrn  Ramdohr  unserer 
Industrie  nutzbar  zu  machen,  ersuchen  wir  Sie  uro  Unterzeichnung  des  nach- 
stehenden Reverses. 

Halle,  ...  Juli  1869. 

Der  Vorstand  des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 

Vorstehende  Offerte  acceptire  ich  hierdurch  in  allen  Theilen  und  ver- 
pflichte mich  bei  ganzer  oder  theilweiser  Anwendung  der  Ramdohr^schen 
Ueberhitzungs- ,  Schweel-,  oder  üondensations  Apparate  zur  Zahlung  der 
vorstehend  normirten  Honorar-Beträge  innerhalb  der  gleichzeitig  dazu  fest- 
gesetzten Termine. 

,  den 1869. 

Der  Vereins- Vorstand  hat  bei  Prüfung  dieses  Reverses  folgende  Aen- 
derungen  für  wünschenswerth  erklärt: 

1)  zu  sagen  anstatt: 

a)  für  jedes  complette  System,  aus  Ueberhitzer,  Schweelapparat  und 
Condensator  bestehend,  250Thlr.  (Zweihundert  und  fünfzig  Thaler), 
zahlbar  drei  Monate  nach  erfolgter  Inbetriebsetzung, 

b)  für  Ueberhitzer,  Schweelapparat  und  Condensator  allein  je  100  Thlr. 
(Einhundert  Thaler),  zahlbar  drei  Monate  nach 'erfolgter  Inbetrieb- 
setzung, 

a)  für  jedes  complete  System  aus  Ueberhitzer,  Schweelapparat  und 
Condensator  bestehend  250  Thlr.  (Zweihundert  und  ffinfzig 
Thaler),  zahlbar  nach  zwölfmonatlicher  Benutzung, 

b)  für  Ueberhitzer,  Schweelapparat  oder  Condensator  allein,  je 
100  Thlr.  (Einhundert  Tbaler),  zahlbar  nach  zwölfmonatlicher 
Benutzung, 

2)  hinzuzufügen: 

wegen  aller   bis  jetzt  in  Gebrauch    gewesenen,   noch   befindlichen 
oder  in  Aufstellung  begriffenen  UeberhitzungsApparate  verzichtet 
Herr  Ramdohr  auf  ein  Honorar,  auch  wenn    sie    mit  den   seinigen 
identisch  sein  sollten. 
Herr  Rahmdohr  erklärt  sich  mit  der  ersten  dem  Vorstande    vorgeschla- 
genen Anmerkung  vollständig,    mit  der  zweiten    in   folgender   Fas- 
sung einverstanden: 

wegen  aller  bis  jetzt  in  Gebrauch  gewesenen,  noch  befindlichen 
oder  in  Aufstellung  begriffenen  Ueberhitzungs-Apparate  verzichtet 
Herr  Ramdohr  auf  ein  Honorar,  wenn  sie  mit  den  seinigen  nicht 
identisch  sind. 
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Die  Verscbiedenheit  iu  den  Absichten  des  VorBtandes  uod   des  Herr 
Ranidohr  ist  also  M^enie: 

Der  Voratand  will  ci»  Honorar  überhaupt  wegen  aller  au»  der  Ver- 
gangenheit herr lehrender  und  in  der  Aufstellung  begriflener  UeberhitzuDgs- 
apparate  aussebUeasen, 

Herr  Bamdohr  will  es  nur  soweit  ausgeschlossen  wissen,  als  diese  Ap- 
parate mit  den  BeiDigen  nicht  identisch  sind^  damit  identische  hält  er 
für  Copieu  des  aeinigen  und  deshalb  auch  fUr  solche,  wegen  deren  ihm  das 
geforderte  Honorar  zufliesBeo  muss. 

Sie  werden  sich,  m,  H^  nun  zu.  entachlieaseti  haben,  ob  Sie  Sich  den 
ForderuDgen  des  Vorstandes  oder  den  Wünschen  des  Herrn  Ramdohr  an- 
schlieasen  wollen. 

Vielleicht  ist  auch  noch  eine  andere  beide  Theile  befriedigende  Ver- 
einbarung möglich« 

Lassen  8ie  auf  jeden  Fall,  dies  empfiehlt  Ihnen  Ihre  Commission ,  bei 
Ihrer  Entscheidung  gefälligst  nicht  unberücksichtigt,  dass  es  der  betreflfendeü 
Sache  sehr  forderlich  sein  wird,  wenn  wir  die  langjährigen  werthvollen  Er- 
fahrungen des  Herrn  Ramdühr  in  der  Erzeugung  und  Anwendung  überhitÄter 
Wasserdärapfe  mit  benutzen  können. 

Der  Normal-Revers  Ui  im  vorliegenden  Falle  nicht  brauchbar ;  deshalb 
tiicht,  weil  Herr  Ramdohr  seine  Erfahrungen  nicht  offerirt,  sondern  um 
Ueberlas&ung  derselben  vom  Vereine  gebeten  wird,  weil  bestimmte  in  Zahlen 
ausdrückbare  Erfolge  weder  versprochen,  noch  gefordert  werden. 

Sobald  8ie,  m.  H.,  wegen  des  Normal-Reverses  eine  Entscheidung  ge* 
troffen  haben,  und  ich  bitte  den  Herrn  Vorsitssenden ,  diese  nunmehr  tod 
Ihnen  zu  extrahiren,  wird  die  Commission  in  die  ibr  obliegenden  praktischen 
Arbeiten  in  der  von  Ihnen  beliebten  Form  —  das  Nähere  über  dieselbe 
finden  Sie  auf  Seite  16 — 20  des  Berichtes  (Über  die  letzte  Versammlung 
unseres  Vereins  —  eintreten  können. 

Herr  Director  BiHlner  richtet  an  die  Versammlung  die  von  Herrn  Dr. 
Hubner  in  seinem  Vortrage  angeregten  beiden  Fragen. 

Herr  Theerachweelereibesitzer  Otto  aus  Halle  will  die  Erwerbung  des 
Kloitermann^cben  Darapfdestiltationsverlabrens  nicht  gern  durch  Acquidition 
des  Ramdohr' sehen  Dampfschweel Verfahrens  vertheuert  aeben.  Er  bemerkt, 
dass  er  von  vornherein  gegen  das  letztere  eingenommen  sei,  da  HerriJaw*- 
dohr^  wie  er  in  seinem  Vortrag  über  den  betreffenden  Gegenstand  angeführt| 
den  Centner  Theer  bei  Anwendung  dieses  Verfahrens  und  zwar  bei  einem 
Preise  von  5  Sgr.  per  Tonne  Schweelkohle  und  einer  Ausbeute  von  40  Pfd,  ^ 
per  Tonne  nicht  unter  2  Thlr.  herstelle,  was  ihm  zu  theuer  sei.  I 

Herr  Director  Groiowshj  entgegnet,  dass  es  sich  nicht  um  den  Ankauf 
einoH  Verfahrena,  billigen  Theer  herzustellen j  sondern  um  die  Erwerbung 
einer  möglichst  zweckmässigen  Einrichtung  zur  Darstellung  überhitzter 
WaHserdiimpfe  handle.  Das  Kiostermatm*scht  Verfahren  beruhe  auf  An- 
wendung solcher  Dämpfe^  die  bötreßende  Commission  aber  habe  bei  ihren 


Seeluito  VersMiunliiog  des  Vereins  fSr  MiBeralöl-Iadottrie.  703 

wiederholten  Besachen  in  Rattmannsdorf  nicht  die  Ueberzengung  gewinnen 
können,  dass  der  Klostermann' sehe  Ueberhitzer  zweckentsprechend  Bei ;  beim 
ersten  Besuche  sei  derselbe  defect,  beim  zweiten  ganz  ausser  Betriebe  ge- 
fanden worden.  Die  Erzeugung  überhitzter  Dämpfe  habe  an  und  fQr  sich 
keine  Schwierigkeiten,  wohl  aber  die  Construction  des  Ueherhitzers  in  Bezug 
auf  dessen  Haltbarkeit.  Herr  Ramdohr  habe  seit  Jahren  mit  überhitzten 
Dämpfen  gearbeitet  und  bezüglich  der  zweck  massigsten  Herstellung  passen- 
der Apparate  viel  Erfahrungen  gesammelt,  die  er  dem  Vereine  gegen  ein 
seiner  Ansicht  nach  sehr  geringes  Honorar  mittheilen  wolle;  er,  Redner, 
könne  der  Versammlung  nur  empfehlen  den  Ramdohr^scheu  Revers,  geändert 
nach  den  Vorschlägen  des  Vorstandes  zu  vollziehen. 

Herr  Kaufmann  Pfaffe  bemerkt,  dass  weniger  Constructions-  als  haupt- 
sächlich Fehler  in  der  technischen  Ausführung  des  Klostermann'Bcheu  Ueber- 
hitzungsapparates  Schuld  daran  seien,  dass  er  nicht  lange  gehalten  habe. 

Herr  Dr.  Hübner  befürwortet  ebenfalls  die  Annahme  der  AamdoAr'schen 
Propositionen  mit  Rücksicht  auf  desseu  langjährige  Erfahrungen  in  der 
Darstellung  überhitzter  Dämpfe  und  macht  darauf  aufmerksam,  dass  es  sich 
nach  einem  in  der  letzten  Vereinsversammlung  gefassten  Beschlüsse  nicht 
mehr  um  die  Prüfung  des  Klostermann' ^chen  Verfahrens  allein.,  sondern  um 
die  Verwendbarkeit  der  überhitzten  Wasserdämpfe  bei  allen  Destillationen 
überhaupt  handle. 

Herr  Director  Müller  als  Vertreter  der  Andreashütte  in  Edderitz  er- 
klärte, dass  er  sich  durchaus  nicht  dazu  verstehen  werde,  den  von  Herrn 
Ramdohr  vorgelegten  Revers  zu  unterschreiben,  da  gedachtes  Werk  durch 
Anwendung  von  des  Genannten  Verfahren  bei  der  Theerschweelerei  bereits 
25,000  Thir.  weggeworfen  habe  und  er  durchaus  kein  Vertrauen  zu  den 
AaiTM/oAr'schen  Ueberhitzern  behufs  Darstellung  überhitzter  Dämpfe  zur 
Destillation  haben  könne. 

Herr  Dr.  Hühner  machte  Herrn  Director  Müller  darauf  aufmerksam, 
dass  der  Revers  so  gefasst  sei,  dass  die  Unterzeichnung  desselben  noch  nicht 
zur  Zahlung  eines  Honorars  verpflichte.  Diese  Verpflichtung  trete  erst  nach 
zwölfmonatlicher  Benutzung  der  Ramdohr'schen  Apparate  ein  und  von  dieser 
werde  er,  Herr  Müller,  natürlich  absehen,  wenn  er  bereits  schlechte  Er- 
fahrungen damit  gesammelt.  Uebrigens  werde  durch  seine  Weigerung,  den 
Revers  zu  unterzeichnen,  das  Zustandekommen  eines  Arrangements  mit 
Herrn  AaifufoAr  nicht  zur  Unmöglichkeit  gemacht,  da  HerrAaiTM/oAr  dasselbe 
nicht  von  der  Unterschrift  sämmtlicher  beschliessender  Mitglieder,  sondern 
nur  von  der  der  Mehrzahl  derselben  abhängig  mache. 

Nachdem  noch  Herr  Bergrath  Bischof  die  Annahme  des  fraglichen  Re- 
verses befürwortet,  erklärten  sich  bei  namentlicher  Abstimmung  von  18  an- 
wesenden besehliessenden  Vereinsmitgliedem  4  gegen  und  14  für  denselben, 
und  zwar  mit  den  vom  Vorstande  vorgeschlagenen  Abänderungen. 

Für  denselben  stinunten  die  Herren  Pröschel  sen..  Schult^  Bischofs  Weber, 


7(j4  Seehüte  Versammlung  di^s   Vereiufi  für   Miu^ralöl'IiiduAtrie. 

Schilting,  KtihUng,  Rotmer^  Vehrigi^  Herrmann^  Otto,   Wernicke,  Pröschel  juo,, 
Bttttnet\  Hübner,  gegen  denselben  die  Herren  Beeck,  Müller^  Reussncr,  Brandt. 

Es  folgte  der  7,  Gegeuatand  der  Tagesorduung: 

^der  Bericht  der  Commissbn  für  BeschafFuDg  einer  Normalkerae/ 
Herr  Director  Thalwifzer  erstattete  denselben  wie  folgt; 
Eb  sind  unserem  Vereine  vo«  Herrn  Simon  Schieie  eine  Reibe  von 
Fragen  gestellt,  welcbe  die  Herstellung  einer  Normal-Paraffiokerze  fllr 
Photometrie  betreffen.  Diese  Fragen  ,  welche  in  den  Ihnen  zugegaogenen 
Berit^bt  unserer  fünften  Versammlung  vom  17,  Juni  c.  aufgenommen  sind, 
behandeln  den  GegenstanJ  »ehr  erschöpfend  und  konnte  aie  deshalb  die 
Commission  ohne  WeitercB  aU  Programm  für  ihre  Arbeiten  betrachten. 

Die  gewünschten  Kernen  sollen  vorzugsweise  die  Eigenschaften  be* 
sitzen^  beim  Brennen  gleichmässige  Quantitäten  Material  zu  consumireUf 
dabei  gleiche  Flammenliöhe  und  Lichtstärke  zn  zeigen,  so  dass  diese  Licht* 
stärke  als  Lichteinheit  angenommeu  werden  kann. 

Verijuche  mit  Kerzen  aus  verschiedenen  Parafilnen  mit  versehiedenen 
Dochten  führten  zu  dem  Resultate,  dass  e»  der  Technik  der  Kerzengiesserei 
zur  Zeit  nicht  möglich  gewesen  ist,  eine  allen  Ansprüchen  genügende  Normal- 
kerze für  E*hotoinetrie  herzustellen,  doch  fielen  controllireude  Versuche  mit 
der  bisher  vielfach  benutzten  Wallrathkerze  zu  Gunsten  der  Paraffinkerze  ans, 
Herr  Fabrikant  Elster  in  Berlin  war  so  freundlich,  zu  diesem  VersucUe 
einen  vorzüglichen  Photometer  seiner  neuesten  Conatruction  zur  Verfügung 
ssu  stellen. 

Auf  die  einzelnen  Fragen  zu  kommen^  so  ist 
ad  l,  die  Commission  der  Ansicht,  da^s  sie  bejaht  werden  kann,  soweit  es 
sich  um  Berstellung  eines  gleichen  Paraffins  handelt^  jedoch  verneint 
werden  muss^  soweit  sie  den  Docht  betrifft 

Paraffine  gleichen  Schmelzpunktes,  au»  verschiedenen  Theeren  dar- 
gestellt, zeigten  bei  gleicher  Reinheit  genUgende  Uebereinstimmung 
ihrer  Eigenschaften  fllr  die  Antertigung  von  Normalkerzen,  sobald 
die  Parafiiue  aus  einer  Crjstallisation  gewonnen,  also  nicht  mit 
Nachprodncten  gemischt  waren. 

Anders  verhält  e»  sich  mit  dem  Dochte,  der  selbst  io  einem  Pack 
nur  soweit  gieichmäsaig  gefunden  wurde,  als  es  die  gewöhnliche 
Kerzenfabrikation  erfordert  und  dieses  ist  nicht  genügend  für  die 
Herstellung  eines  grösseren  Quantums  Kerzen^  von  denen  keine  ein- 
zige von  den  übrigen  abweichen  soll 

Bei  dem  starken  Dochte  der  Wallrathkerze  stören  geringe  Fehler 
weit  weniger,  als  es  bei  dem  schwachen  Dochte  der  Paraffinkerse 
der  Fall  ist;  die  geringste  kaum  sichtbare  Abweichung  des  letzteren 
bringt  merkliche  Differenzen  in  der  Lichtstärke  hervor* 
ad  2,  Versuche  ergaben,  dass  Kerzen  aus  Paraffin  gegossen,  welches  die 
unter  1  erwähnten  Eigenschaften  besitzt,  den  genannten  Bedingungen 
entsprechen y    wenn  der  Docht  zutlülig  ganz   glaicbmäasig  ist;   doch 
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liegt  letzteres  nicht   in    der  Hand  des  Eerzenfabrikanten.    Zur  Be- 
stimmuDg  des  Materialverbrauch9  diente  ein  ebenfalls  von  Herrn  Elster 
gütigst  zur  Verfügung  gestellter  Apparat,    der  äusserst  genaue  Re- 
sultate ermöglicht, 
ad  3«   Die  Commidsion  schlägt  vor,  diese  Frage  mit  „Nein*  zu  beantworteui 
da  sie  an  der  Möglichkeit  zweifelt,  mit  den  gewöhnlich  zur  Anwend- 
ung kommenden  Photometern  richtige  Proportionszahlen  zu  finden, 
ad  4.   Die  besten  Resultate  erzielte  die  Commission  mit  Kerzen,  von  denen 
6  Stttck  1  Pfd.  engl,   wiegen.     Dieselben   brennen    genügende   Zeit 
hindurch  46  mm.  hoch,    um   einen  Photometerversuch    anstellen   zu 
können, 
ad  5.    Die  vorliegende  Frage  glaubt  die  Commission  unbedingt  mit  j,Ja* 

beantworten  zu  können, 
ad  6  u.  7.    Der  Verein  kann  nach  Ansicht  der  Commission  keine  Garantie 
übernehmen  und  muss  es  dem  Vereine  der  Gasfachmänner  überlassen, 
über  den  betreffenden  Punkt  mit  dem  Fabrikanten  zu  unterhandeln, 
der  event.  die  Lieferung  der  Normalkerzen  übernimmt,  mit  dem  zu- 
gleich der  Preis  der  Kerzen  zu  vereinbaren  sein  würde. 
Eine  Discussion  folgte  dem  Vortrage  des  Herrn  Thalwitzer   nicht  und 
man  schritt  sofort  zum  8.  Gegenstande  der  Tagesordnung: 

^dem  Bericht  der  Commission  für  die  Dr.  ittWA'sche  Angelegenheit* 

Referent  in  der  Sache  war  Herr  Dr.  Hübner.    Er  sprach: 

M.  H.!    In  der  AtXA'schen  Angelegenheit  habe  ich  Ihnen  zu  berichten, 

dass  Herr  Dr.  Rieth  am  17.  und  18.  Juli  d.  Js.  der  betreffenden,  von  Ihnen 

erwähnten  Commission  durch  seinen  Bruder,  den  Herrn  Assessor  Rieth  aus 

Bonn,  mündlich  sein  Schweelverfahren   hat  mittheilen   lassen. 

Wir  halten  uns  nicht  für  berechtigt,  uns  an  dieser  Stelle  jetzt  schon 
öffentlich  über  dasselbe  aussprechen  zu  dürfen,  glauben  es  im  Gegentheil 
mit  Rücksicht  auf  die  Form«  in  der  uns  Herr  Rieth  seine  Mittheilungen  ge- 
macht hat,  vorläufig  noch  als  Geheimniss  behandeln  zu  müssen. 

Herr  Riebeck  hat  uns  angezeigt,  dass  er  ganz  auf  dieselbe  Art,  wie 
Herr  Dr.  Rieth^  versuchsweise  bereits  seit  langer  Zeit,  jedoch  erfolglos,  ge- 
arbeitet habe  und  hat  gelegentlich  dieser  Mittheilung  seinen  Austritt  aus  der 
Commission  in  der  ittXA'schen  Angelegenheit  erklärt.  Der  Vorstand  hielt 
einen  Ersatz  des  Herrn  Riebeck  für  wünschenswerth  und  hat,  Ihre  Geneh- 
migung voraussetzend,  Herrn  Director  Grotowsky  an  Stelle  des  Herrn  Riebeck 
gewählt.  • 

Die  Prüfung  des  Verfahrens  durch  die  in  ihrer  Zusammensetzung,  wie 
gedacht,  geänderte  Commission  ist  nunmehr  angebahnt  und  zwar  werden 
die  drei  Mitglieder  derselben ,  jedes  für  sich ,  nach  gemeinschaftlieh  festge- 
stelltem Plane  in  übereinstimmenden  Apparaten  sowohl  mit  verschiedenen" 
Kohlen,  als  auch  mit  ein  und  demselben  Material  arbeiten. 

Die  Ergebnisse  dieser  Arbeit  hoffen  wir  Ihnen  bestimmt  in  der  nächsten 
Vereinssitzung  vorlegen  zu  können. 
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Auch   dieser  Gegenstand    der   TagesordQuag   ward  ohne   VerhandltiDg 

darüber  vcrlasÄen  und  es  folgte 

„der  Vortrag   des  Herrn  Director  Grotowsky  über  GasbilduDg  bei 
der  DealillatioQ  voo  Braunkohlen/ 

Herr  Grotowsktf  sprach: 

Der  Bcbweelprocess  behufs  Herstellung  von  Braunkohlentlieer  ist  den 
meisten  der  geehrten  hier  anwesendcfi  Herren  bekannt  und  erlaube  ich  mir 
für  die  wenigen  damit  nicht  vertrauten,  sich  aber  dafür  interesBirenden 
Mitglieder  unseres  Vereins,  denselben  kurz  vorzufüliren* 

Die  trockene  Desliltation  der  Braunkohlen  ist  wie  jede  andere  Destillati oo 
eine  räumliche  Scheidung  auf  UDgleiche  Flüchtigkeit  gegründet.  Die  flüch- 
tigsten Verbindungen  d.  L  diejenigen,  welche  den  niedrigsten  Siedepunkt 
haben,  geben  zuerst  über  und  so  gradatim  weiter.  Beim  Schweelen  von 
Braunkohlen  entstehen  ssunachst  Wasser,  Ammoniak^  brenzliche  Säure  und 
in  manchen  Fälleo  auch  Essigsäure.  Steigert  sich  die  Temperatur  über 
1(K)*  so  entwickeln  sich  eigentliche  condensirbare  Gase,  die  verdichtet, 
die  sogenannten  Theere  bilden ,  welche  durch  ihre  geringe  Löalichkeit  in 
Wasser,  ferner  durch  ihren  Reichthura  an  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  und 
Mangel  an  Sauerstoff  ausgezeichnet  sind. 

Steigt  die  Temperatur  bis  zur  Rothgluth  und  über  dieselbe  hinaus,  so 
biMen  sich  ausser  den  condensirbaren  noch  permanente  Gase,  wie  Kohlen- 
oxydgas,  Sumpfgas,  SchwefelwasserRtoffgas,  leichtes  und  schweres  Kohlen- 
wasserstoffgas, sogenanntes  Leuchtgas  und  durch  Einäuss  der  glühenden 
Retorten  wände  selbst  reiner  Wasserstoff.  Die  Zerlegung  bei  höchster  Tem- 
peratur führt  also  die  Körper  aus  dem  Reiche  des  Organischen  zurück  in 
das  Gebiet  des  Unorganischen ;  Kohlenstoff',  Wasser  Stoff  ^  Koblenoxyd, 
Kohlenwasserstoff  sind  rein  unorganische  Körper.  — 

Die  trockene  Destillation  der  Braunkohlen  liefert  also 

Ammomakwasier  /     ,-  ,.  ,  ,,    r  i 

rp,  I    die  verdientet  auigefaogen  weraen* 

Kohlensäure 
Kohlenoxydgaa 

Sumpfgas  \    die  bis  jetzt  eatweichen. 

Leuchtgas 

Schwefelwasserstoffgas 
und 

Coaksj  der  als  Rückstand  in  den  Retorten  bleibt 
Der  Verlust  an  Gasen  ist  bedeutend  und  beträgt  nach  meinen  Versuchen 
bis  zu  GO  Pfd.   pro  Tonne  Kohlen*     Ich   habe   Versuche  mit  Kohlen  von 
verschiedeneTn  Wassergehalt  angestellt  und  gefunden : 

1}  Grubenfeuchte  weisse  Kohle  mit  68%  Wassergehalt  gab  bei  40  Pfd. 

Theerausbeute  pro  To*  16  Pfd.  Gasverlust; 
2}  Grubenfeuchte  braune  Kohle  mit  50%  Wassergehalt  gab  bei  30  Pfd. 
Theergehalt  pro  To,  44  Pfd.  Gasverlust; 
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3)  Nicht  ganz  trockene  Formkohlen  mit  40^/^  Wassergehalt  gaben    bei  ' 
einem  Theergehalt  von  26  Pfd.  pro  To.  49  Pfd.  Gasverlast  und 

4)  Trockene  Formkohlen  mit  26®/^  Wassergehalt  gaben  bei  einer  Theer- 
ausbeute  von  29  pro  To.  sogar  60  Pfd.  Oasverlost. 

Hiernach  steht  wohl  unumstösslich  fest,  dass  je  trockener  die  Kohlen, 
desto  grösser  die  Bildung  permanenter  Gase  auf  Kosten  der  Theerausbeute« 
Dies  kann  wohl  nur  darin  seinen  Grund  haben,  dass  die  Temperatur  in  den 
Betorten  sich  schneller  steigert,  wie  bei  der  Destillation  von  feuchten  Kohlen. 
Bei  Anwendung  eines  Exhaustors  würde  sich  das  Verbältniss  günstiger 
stellen,  die  Gase  werden  schneller  aus  den  Retorten  entfernt  und  so  die 
Zersetzung  vermindert.  Auch  die  neuerdings  angewandte  Methode,  bei 
Dampfzuströmung  zu  schweelen,  gewährt  den  Vortheil,  dass  die  Temperatur 
in  den  Retorten  gleichmässiger  erhalten,  das  Ueberhitzen  verhindert  und 
die  Theergase  schneller  in  die  Gondensation  geführt  werden.  Die  Theer- 
ausbeute  hierbei  ist  pro  To.  um  2 — 5  Pfd.  höher,  aber  das  specifische  Ge- 
wicht des  Theeres  erhöht  sich  auch  um  0,010 — 0,015  welcher  Umstand  beim 
Schweelen  grubenfeuchter  resp.  nasser  Kohlen  von  mir  nicht  bemerkt  worden 
ist.  Der  Dampf  muss  also  beim  Schweelen  eine  andere  Rolle  spielen,  wie 
das  Wasser  der  grnbenfeuchten  Kohlen. 

Was  die  Quantität  der  Gasbildung  bei  der  Destillation  von  Theer  und 
Rohparaffinmassen  betrifft,  so  habe  ich,  veranlasst  einmal  durch  den  Verlust 
von  ca.  2Vo  der  gefüllten  Masse  bei  der  Destillation  in  Blasen  von  ca. 
25  Ctr.  Inhalt  und  zweitens,  um  zu  sehen,  ob  das  zu  gewinnende  Gasquan- 
tum wohl  ausreichend  zur  Fabrikbeleuchtung  sei,  verschiedene  Versuche 
angestellt  und  zwar: 

1)  Destillation  ohne  Dampf, 

2)  Destillation  mit  einfacher  Dampfeinleitung,  —  Ausströmung  über 
dem  Flüssigkeitsniveau, 

3)  Destillation  mit  doppelter  Dampfeinleitung — einmal  Dampfausström- 
ung wie  oben,  und  zweite  Ausströmung  1'  vom  tiefsten  Punkt  des 
Blasenbodens. 

Bei  diesen   3  Versuchen   wurde   die  Destillation   bis   zur  Trockne 
getrieben. 

4)  Destillation  mit  doppelter  Dampfzuströmung,  nicht  zur  Trockne,  son« 
dern  nur  soweit  abgetrieben,  dass  noch  3  Ctr.  als  Rückstand  in  der 
Blase  verblieben. 

Die  Resultate  bei  Blasenfüllungen  von  ca.  25  Ctr.  waren  folgende: 
1)  Theerdestillation  ohne  Dampf: 

a)  bei  leichtem  Thcer,  spec.  Gew.  0,845,  wurden  bei  ruhiger  Destil- 
lation in  Summa  420  c'  Gas  gewonnen, 

b)  bei  schwerem  Theer,  spec.  Gew.  0,890 — 0,910,  dagegen  540  c'. 

Rechnet  man,  dass  1  Ctr.  Theer  durchschnittlich  1000  c'  Gas 
gibt,  so  ist  der  Verlust  von  ca.  2%  bei  der  Destillation  durch  obige 
Gasmenge  nachgewiesen. 
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2)  Die  Theerdestillation    mit   einfacher   Dampfzuleitnng 
ergab: 

a)  bei  leichtem  Theer,  spec.  Gew.  wie  oben^  310  c', 

b)  bei  schwerem  Theer,  spec.  Gew.  wie  oben,  370  o^ 

3)  Die  Theerdestillation    mit    doppelter    Dampfsnleitupg 
dagegen 

a)  bei  leichtem  Theer,  spec.  Gew.  wie  oben,  225  c', 

b)  bei  schwerem  Theer,  spec.  Gew«  wie  oben,  274  c^ 

4)  Die  Theerdestillation    mit  doppelter   Dampfsulei  tung, 
aber  nicht  zur  Trockne  destillirt,  gab: 

a)  bei  leichtem  Theer  135  c', 

b)  bei  schwerem  Theer  163  c'. 

Diese  Methode  ist,  weil  dabei  die  geringste  Zersetzung  stattfindet,  am 
meisten  zu  empfehlen. 

Bei  Destillationen  von  gesäuerten  Rohparaffinmassen  wurden  durch- 
schnittlich bei  gleicher  Füllung  nur  150  c'  Gas  erhalten. 

Herr  Dr.  Häbner  hat  die  Güte  gehabt,  yergleichende  Versuche  anstellen 
zu  lassen  und  haben  dieselben  bei  seinen  schönen  leichten  Tbeeren,  die 
gesäuert  Qpd  gewaschen  in  gleicher  BlasenfUUung  zur  Destillation  gekommen 
sind,  ergeben : 

1)  ohne  Dampfzuleitung  232—265  c', 

2)  bei  Dampfzuleitung,   Ausströmung   über   dem  Theerspiegel  229  bis 
250  c'  Gas. 

vDie  Dampfzuleitung  hat  hier    auf  die  Gasbildung  nur  einen  geringen 

Eiufluss  ausgeübt. 

Die  Gasbildung  beginnt  in  der  Regel  schon  eine  Stunde  nach  Anfang 
der  Oeldestillation,  die  während  derselben  aufgefangenen  Gase  sind  aber 
als  Leuchtgas  nicht  brauchbar,  dieselben  enthalteu  viel  Schwefelwasserstoff 
und  Kohlensäure,  brennen  mit  blauer  Flamme,  sind  daher  nicht  leuchtend, 
auch  verlischt  die  Flamme  bei  mehr  als  2'^'  Druck.  Auch  die  in  der  ersten 
Stunde  nach  Beginn  der  Paraffiumassedestillation  auftretenden  Gase  sind 
noch  nicht  als  Leuchtgas  brauchbar,  aber  die  dann  auftretenden  sind  ein 
vorzügliches  Leuchtgas.  Ein  Argand'scher  42  Lochbrenner  consumirte  hier 
davon  nur  1  c'  pro  Stunde. 

Herrn  Dr.  Hübner's  freundliches  Erbieten,  die  Blasengase  durch  seinen 
Chemiker  Herrn  Dr.  SchulUe  in  Rehmsdorf  untersuchen  zu  lassen,  habe  ich 
dankbarlichst  acceptirt  und  theile  Ihnen  das  Resultat  der  Untersuchung  mit: 

1)  Gase  von  der  Theerdestillation  ohne  Dampfzuleitung:' 
a)  erstes  Stadium    der  Paraffinmassedestillätion.     Gas    leuchtend  bei 
2'"  Druck,  darüber  zischend  und  verlöschend. 
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üntersuchang  dieses  Oases  ergab: 


Barometerdrnck 

739 

Spec. 

Gewicht 

1,1495 

CoDsnm 

1,117 

Lichtstärken 

1,1 

Leachtkraft 

0,98 

b)  Gat  leuchtendes 

Gas,  3'"  ] 

Druck: 

L 

II. 

III. 

Temperator  des  Gases 

23»  C. 

18»  C. 

20,7»  0. 

Barometerdrack 

738,7 

Tacat 

738,2 

Spec.  Gewicht 

1,014 

Tacat 

0,899 

Consam 

1,5  c' 

1,68  c' 

2,22  c' 

Lichtstärken 

11,5 

15,0 

18,5 

Leuchtkraft 

7,66 

8,9 

8,33 

2)  Gase  von  der  Theerdestilla 

tion  bei  Di 

ampf 

Zuleitung. 

Die  Untersuchung  des  brauchbaren 

Leuchtgases  ( 

Brgab 

L 

IL 

III, 

IV. 

Temperatur  des  Gases 

15,5"  0. 

19,5»  G. 

16'  ( 

D.        19»  C. 

Barometerdruck 

749 

747,7 

749 

747,5 

Spec.  Gewicht 

1,042 

1,083 

0,806         1,0205 

Consum 

1,65  c' 

1,27  c' 

2,2  c 

'.'     ..    1,7  c' 

Lichtstärken 

6,30 

8,3 

15,0 

16,3 

Leuchtkraft 

3,82 

6,5 

6,8 

9,6 

Diese  Uotersuchungen  geben  den  Beweis^  dass  das  Blasepgas  als  Leacht- 
Oas  nicht  allein  brauchbar,  sondern  sogar  ausgezeichnet  ist.  Nach  den 
mitgetheilten  Versuchen  lassen  sich  in  einer  Fabrik,  die  ÖO — f)0,000  Ctr. 
Theer  verarbeitet,  täglich  2 — 3000  c'  gutes  Leuchtgas  bei  der  Destillation 
desTbeers  und  der  Faraffinmassen  gewinnen,  welche  zur  Fabrikbeleucbtung 
ausreichend  sind. 

Die  .Leuchtgasbildung,  eine  Folge  der  hohen  Temperatur  bei  der  De- 
stillation ist  unvermeidlich,  lässt  sich  aber  bei  schweren  Theeren  durch 
Dampfzuleitung  erklecklich  vermindern,  wie  die  gefundenen  Zahlen  solches 
beweisen;  in  wie  weit  diese  Zahlen  durch  Anwendung  nur  überhitzter 
Dämpfe  und  ohne  Anwendung  von  Feuer  nach  der  Methode  des  Herrn  R. 
Klostermann  sich  reduciren  lassen,  bleibt  weiteren  Versuchen  vorbehalten. 

Dem  ausserordentlich  interessanten  Vortrage  des  Herrn  Director  Grolovosky 
scbloss  sich  als  10.  Gegenstand  der  Tagesordnung 

jjder   Vortrag    des  Herrn' F.  Neubürger   in  Dessau    über   Kerzen- 
Etiquettirung^  an. 

Herr  Keubürger  sprach  unter  Hinweis  auf  verschiedene  von  ihm  vor- 
gelegte Muster  ohngefähr  Nachstehendes: 

Wer  einen  aufmerksamen  Blick  auf  die  Schaufenster  der  Verkaufsläden 
in  grossen  und  mittleren  Städten  wirft  und  vergleichend  zurückblickt  auf 
die  Harmlosigkeit   und  Bescheidenheit,   mit  welcher  vor  20  bis  30  Jahren 
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die  Waaren  der  Aufmerksamkeit  des  Publikums  näher  gebracht  worden  1 
Bind,  der  kann  sich  der  Wabrnehtnung  auf  alle  Fülle  nicht  entziehen,  daag  I 
die  äussere  Form,  in  welche  jetzt  die  Verkaufsj^egenatände  gebracht  werdeoi 
ungleich  brillanter,  in's  Auge  springender,  fesselnder  ist  In  der  That  ge- 
hört dieses  gefällige  Auasehmücken  der  Waarc  nicht  nur  zu  den  charak- 
teristischen Merkmalen  unserer  Zeit,  sondern  ist  selbst  zu  einem  bedeutenden 
Industriezweige  geworden,  und  jedenfalls  ein  nicht  unerheblicher  Zweig  der- 
jenigen Kunst»  welche  —  ob  mit  Hecht  oder  Unrecht,  sei  dahin  gestellt  ^ 
unter  der  Bezeichnung  „Reclame"  eich  ein  Bürgerrecht  erworben, 

Ja^  die  Reclame  hat  ein  Bürgerrecht  erworben^  und  ist  sogar  eine  Macht  i 
geworden.     Ihre  Hauptbrancheu  aber  kurz  zu  skizziren  und  dasjenige,  was 
für    die    Zwecke   des    gegenwärligen  Vortrages   von  Bedentung   ist,   etwas 
schärfer  in's  Auge  zu  fassen,  sei  unsere  Aufgabe, 

Die  Reclame  zerfällt  in  3  Hauplklasaen:    In  die  Anzeige  (Zeitunga-In- 
»erat),  das  Etiquett  und  das  Placat. 

Dte  Kunst  zu  inserircn  hat  gleichen  Schritt  gehalten  mit  derEnt- 
wickelung  des  Zeiiungsweseni.  Sie  ist  da  nur  möglich  und  wirksam ,  wo 
das  BedUrfniss  nach  Tagegneuigkeiten  vorhanden  und  für  dieses  BedUrfniss  j 
gesorgt  ist.  Die  Anzeige  erscheint  proteusartig  in  verschiedenster  Gestalt 
und  von  verschiedenstem  Inhalt.  Bald  bescheiden^  als  einfache  Mittheilung 
dass  bei  N.  N.  dies  und  das  zu  haben  ist;  baldalA  bombastische  Danksagung; 
hier  als  halboffiKiöse  Notiz,  dort  als  geistreiches  Aper<ju.  Die  Anzeige 
drängt  sich  überall  ein,  überall  vor,  und  gleicht  jenem  aufdringlichen  Hau- 
sirer,  der  vorn  zur  Thür  hinausgeworfen,  hinten  zum  Fenster  herein  wieder 
zum  Vorschein  kommt  und  unverdrossen  so  lange  seine  Waare  anbietet, 
bis,  durch  wirkliches  oder  eingebil<ieles  Bedürfniss  veranlasst,  die  Kauflust 
angeregt  und  die  Waare  au  den  Markt  gebracht  wird.  Welch'  eine  gross- 
artige Ausdehnung  das  Inseratenweaen  gewonnen  hat,  lehrt  nicht  nur  ein 
halber  Blick  auf  unsere  grossen  politischen  Blätter ^  in  denen  die  Anzeigen 
einen  umfangreichen  Raum  einnehmen,  sondern  vor  allen  Dingen  der  Um- 
stand ,  daf^s  sich  zur  leichten  Vermittelung  des  Abdrucks  von  Inseraten 
eigene  Bureaus  mit  theil weise  grossartigem  Ucschäftsurafange  gebildet  habeUi 
diu  nicht  bloss  gut  bestehen,  sonderoj  wohlgcleitet^  sogar  lukriren. 

Wenn  das  Inserat^  die  Zeitungsannonce^  den  Zweck  hat,  das  Publikum 
von  dem  Dasein  einer  Waare  überhaupt  in  Kenntniss  zu  setzen^  so  hat  das 
Etiquett  eine  ganz  andere  Aufgabe,  Sie  ist  die  Bekleidung  der  Waare. 
und  da  in  dieser  unpliiloaophischen  Welt  das  Kleid  den  Mann  macht,  so 
pflegt  man  von  der  brillanten  Aussenseite  vortheilhaft  auf  den  Kern  zu 
Bchliesäcn,  Bei  der  Unmasse  von  Waaren  der  versehiedenslen  Art,  welche 
sich  im  Schaufenster  und  im  Verkaufsladen  dem  Auge  des  Käufers  präsen- 
tireUp  wird  naturgemäss  dtejenigo  Waare  zunächst  den  Sieg  erringen  und 
dem  Beschauer  wohlgefällig  auftalienj  welche  am  Schönsten  sich  darstellt. 
Es  bewahrheitet  sich  hier  die  tiefsinnige  griechische  Mythe,  wonach  den 
Schönsten  der  Preis  zuerkannt  wird.   -     Was    aber   ist  das  Schönste  im 
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Sinne  der  Etiquettirangskunst  ?  —  Wenn  man  das  Wesen  der  Concurrenz 
überhaupt  in  Betracht  zieht  und  erwägt,  dass  das  Publikam  selten  geneigt 
ist,  die  prächtige  Schale  einer  eingehenden  Kritik  zu  unterwerfen ,  sondern 
daas  es  sich  zumeist  (und  sehr  erklärlich)  vom  Beiz  des  Augenbirckes  be- 
stimmen lässt,  so  drängt  sich  uns  vor  Allem  die  Antwort  auf,  dass  nicht 
das  Aesthetisch-Schöne,  sondern  vor  Allem  das  Piquant-Schöne, 
das  in  Farbenschmuck  Prangende,  das  Blitzende  und  Herausfordernde  den 
Zweck  der  Etiquettirung  am  besten  erfüllt.  Das  Etiquett  im  weiteren  Sinne 
ist  entschieden  ephemerer  Natur  und  muss  in  der  Regel  zu  Grunde  gehen, 
wenn  der  eigentliche  Kern,  die  Waare,  zu  Tage  treten  soll.  Der  idealste 
deutsche  Dichter  sagt:  »Was  glänzt,  ist  flir  den  Augenblick  geboren'  und 
hat  damit  die  Formel  aufgestellt,  in  welchem  Sinne  die  Etiquettirung  der 
Waaren  behandelt  werden  muss.  Glänzende  Aussenseite,  nicht  ohne  Geist 
—  das  ist  Pointe.  Darum  sind  auch  die  Franzosen,  deren  Nationalcharakter 
gewissermassen  damit  zusammenfallt,  die  besten  Etiquettirer ;  sie  sind  es 
keineswegs  im  Sinne  der  Aesthetik,  wohl  aber  im  Sinne  der  Mutter  Beclame. 

Die  brillante  Ausstattung  entspricht  selbstverständlich  in  der  Regel  dem 
Werthe  der  Waaren  selber  und  richtet  sich  fast  immer  danach,  ob  ein  Ar- 
tikel Bedürfniss-  oder  Luxusgegenstand  ist.  Die  erstere  Art,  meist  im 
Preise  niedergedrückt,  verträgt  die  grossen  Kosten  brillanter  Ausstattung 
nur  selten  und  bedarf  derselben  auch  weniger,  weil  sie  das  Publikum 
kaufen  muss;  und  sie  würden  sich  der  verschönernden  Etiquettirung  wahr- 
scheinlich gänzlich  entziehen,  wenn  nicht  die  Concurrenz  der  Fabrikanten 
unter  einander  zu  einer  äusserlichen  Ausschmückung  der  Waaren  drängte. 
Anders  die  Luxuswaaren,  die  prachtvoll  ausgeschmückt  sein  müssen;  hier 
ist  die  Etiquettirung  so  sehr  Hauptsache,  dass  sie  den  Inhalt  oft  in  jeder 
Beziehung  überragt 

Zu  welcher  Categorie  gehören  nun  die  Paraffin-  und  Stearinkerzen? 
Meiner  Ansicht  nach  sowohl  zum  Luxus-  wie  zum  Bedürfnissartikel.  Sie 
stehen  zwischen  beiden  und  danach  wird  sich  naturgemäss  ihre  äussere 
etiquettäre  Ausschmückung  richten:  Möglichst  brillant,  aber  —  billig! 
Wie  oft  habe  ich,  der  sich  in  Folge  seines  Berufes  so  vielfach  mit  Etiquettir- 
ung befassen  muss,  diese  Aeusserung  gerade  von  Paraffinkerzen-Fabrikanten 
hören  müssen!  Die  gebräuchlichste  Art  der  Kerzen-Etiquettes  kennen  Sie 
zur  Genüge.  Ich  erlaube  mir  zum  Ueberfluss  Ihnen  ein  Sortiment  derselben, 
aus  meiner  Anstalt  hervorgegangen,  zur  Ansicht  zu  überreichen.  Ich  kann 
diesen  Anlass  aber  nicht  vorübergehen  lassen,  ohne  Sie  auf  einen  Uebel- 
stand  bei  den  bis  jetzt  gebräuchlichen  Kerzen-Etiquetten  aufmerksam  zu 
machen.  Dieselben  sind  bis  jetzt  zumeist  —  aus  falscher  Auffassung  des 
Wortes  brillant  —  auf  weisses  oder  dunkles  oder  buntfarbiges  Glac^papier 
gedruckt  worden.  Diese  sehen  nun  zwar  recht  hübsch  aus,  schimmern  auch 
leidlich,  haben  aber  einen  Uebelstand:  der  Druck  scheuert  sich  leicht  ab, 
wird  dadurch  unsauber  und  die  beabsichtigte  Wirkung  des  Etiquettes  schlägt 
zumeist  ins  Gegentheil  um,   statt  angenehm  auf  das  Auge  des  Beschauers 
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einzuwirken ,  verletzt  es  den  SchÖnlieitRsinn  desselben  und  verleitet  nicht 
selten,  von  der  mangelhaften  AuasenBeite  auch  auf  eine  mangelhafte  Waare 
2U  schtiessen* 

Der  Redner  entwickelte  hierauf  die  technischen  Ursachen  dieser  Br- 
ach einung  und  fuhr  darauf  fort; 

Dem  ist  indess  leicht  abzuhelfen:  EntschliesBen  Sie  fich,  statt  des  glän- 
zenden weissen  oder  farbigen  Papiers  weisses  oder  farbiges  stumpfes  au 
wählen,  und  Sie  werden  nicht  altciii  ein  haltbares^  schön eS|  sondern  vielleicht 
sogar  billigeres  Etiquetl  bekommen.  Sehen  Sie  nur  darauf,  dass  die  Kerzen- 
Enveloppe,  auf  welche  Sie  das  Etiquett  zu  kleben  haben,  eine  der  Farbe 
des  Etiquettes  entsprechende  Nuance  hat^  und  Sie  dürfen  des  guten  Erfolges 
gewiss  sein.  Gern  bin  ich  bereit,  Ihnen  mit  Proben  in  der  vorgeschlagenen 
Weise  näher  zu  kommen.*) 

Zwischen  der  Anzeige  und  deren  Etiquette  hat  sich  die  Praxis  nun  noch 
ein  drittes  Mittel  geschaffen ,  um  die  Aufmerksamkeit  des  Publikums  auf 
Fabrik  und  Fabrikate  zu  lenken ,  eine  Reclame-Species^  welche  das  Ein- 
dringliche des  Inserats  mit  der  Brillanz  des  Etiquettes  verbindet:  die 
Affich  e,  das  Placat! 

Von  der  Anzeige  entlehnt  die  Äffiche  und  das  Placat  das  anpreisende 
Wort,  von  dem  Etiqnette  das  bunte  einschmeichelnde  Gewand.  Das  Placat, 
bestimmt  im  Schaufenster  und  im  Laden  des  Verkäufers  fortdauernde  Pro- 
paganda flir  Fabrik  und  Fabrikat  zu  machen,  überdauert  deswegen  daa  In- 
serat, welches  der  Tag  hervorbringt,  und  das  am  Abend  in  den  Makulatur- 
korb wandert^  sowie  das  Etiquett^  das  man  in  den  allermeisten  Fallen  bei 
Seite  wirft^  sobald  die  Waare  selber^  deren  buntes  Kleid  es  war,  in  Be- 
nutzung genommen  wird.  Unverletzt  bleibt  dagegen  das  Placat  auf  seinem 
Posten^  Tag  für  Tag  und  Stunde  für  Stunde  giobt  es  dem  Beschauer  Kunde 
von  dem  Dasein  eines  Artikels j  neunundneunzig  Mal  übersehen,  erfüllt  es 
das   hunderste  Mal   seinen    Zweck,    den  Käufer  anzulocken. 

Aus  diesem  Grunde  Ist  das  Placat  ein  sehr  beHebtes  Anzeigemittel  und 
es  würde  mir  erfreulich  sein ,  wenn  diese  aphoristische  Darstellung  Veran- 
lassung würde,  das  Placat  auch  für  die  Zwecke  des  Kerzen  verkaufe  in  Ao* 
Wendung  zu  bringen.  Gern  bin  ich  bereit,  denjenigen  Fabriken,  welche 
dergleichen  für  sich  einführen  wollen,  mit  Vorschlägen,  Zeichnungen,  Preis- 
Anschlägen  u*  a.  w.  entgegen  zu  kommen. 

Der  Vortragende  legte  ein  prachtvoll  gearbeitetes,  sehr  wirksames 
Placat  Yor,  das  Ireilich  einem  fernetehenden  Fabrikat  galt^  und  scblosa  obo- 
gefähr  folgendermassen : 

Ich  bin  mit  meinem  Vortrage  zu  Ende.  Sollte  er  nach  einer  oder  der 
andern  Seite  hin  anregend  gewirkt  haben,  so  würe  sein  Zweck  erfüllt. 
Wenn    er    auch    von    der  Reelame   handelt  und  gleichzeitig,  fast  ohne  es 


*)  Die  Firma  ies  Hedners .    der    dieser    Idee    aaeb    in    weJtereD    Kreisen    Verbreitimg 
waascht^  ist:  F.  NeubÜr^er  JUD.  in  Dessau,  Friu^strasse  52. 
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lu  wollen,  meine  Etiquetten  empfiehlt ^  so  werden  Sie  aus  den  vorherge- 
gangenen Classificationen  doch  ersehen,  dass  derselbe  gewisdermassen  eine 
wiasenBchaftlich-technische  Basis  hat  und  eher  alles  Andere  ist,  als  eine 
Beclame ! 

Der  IK  Gegenstand  der  Tage8ordnung  betraf 

yDie  Beantwortung  etwaiger  Anfragen   an  den  Vorstand  aus  dem 
Fragekasten.* 

Nur  die  eine  Frage,  ob  der  Techniker  der  Photogene-  und  Paraffin- 
Fabrik  F.  L  Baumeister  ^  Co  in  Bitterfeld,  Herr  fletn/se,  in  der  Eigenschaft 
eines  berathenden  oder  eines  beschliessenden  Vereins- Mitgliedes  anwesend 
sei^  war  in  den  Fragekasten  eingelegt  worden. 

Nachdem  Herr  Heintze  sich  als  berathendes  Mitglied  gemeldet,  wies 
der  Vorsitzende  darauf  hin,  dass  die  gedachte  Anfrage  wohl  durch  den  Be- 
schluss  der  letzten  Vereinsversammlung,  nach  welchem  Theilnehmer  resp. 
Vertreter  dem  Verein  nicht  angehöriger  Mineralöl-  und  Paraffinfabriken,  dem 
letzteren  überhaupt  nur  dann  beitreten  können,  wenn  sie  den  vollen  auf 
das  betreff'ende  Etablissement  als  beschliessendes  Mitglied  entfallenden 
Jahresbeitrag  entrichten,  hervorgerufen  sein  möge.  Seiner  Ansicht  nach  sei 
dieser  Beschluss  jedoch  auf  den  vorliegenden  Fall  nicht  anwendbar,  sobald 
Herr  HeirUie  erkläre ,  dass  er  nur  als  Techniker  aus  Wissensdrang  und 
nicht  als  Vertreter  seiner  Fabrik  die  Vereinsveraammlungen  besuche.  Herr 
Heintze  gab  eine  desfallsige  Erklärung  ab  und  die  Versammlung  genehmigte 
den  Verbleib  desselben  beim  Vereine. 

Die  Tagesordnung  war  hiermit  erledigt  und  der  Vorsitzende  schloss 
gegen  1  Uhr  Nachmittags  die  sechste  Vereinssitzung. 


Statistische  und  finanzielle  Mittiieilnngen« 

Gaaiitalt.  Während  in  der  Statistik  von  1868  drei  Gasanstalten  für 
unsere  kleine  Stadt  aufgeführt  stehen,  haben  wir  es  jetzt  bereits  auf  5  ge- 
bracht Anfang  November  wurde  die  letzte  derselben  in  Betrieb  gesetzt, 
die  vorerst  den  Bahnhof,  die  Wagenbau-Werkstätte  und  nächstes  Jahr  auch 
den  Ort  Berg  mit  Oas  versehen  wird.  Der  Grund  dieses  eigenthUmlichen 
Verhältnisaes  liegt  einfach  darin,  dass  sich  der  Eigenthümer  der  privilegir- 
ten  Anstalt  bis  heute  noch  6  fl.  pro  1000  c'  Gas  bezahlen  lässt.  Diesen 
bilUgen  Preis  bewilligte  die  Giisanstalt  jedoch  nur  gegen  Wohlverhalten, 
denn  in  dem  betreffenden  Ukas,  welchen  der  Gaswerksbesitzer  erlassen  hat^ 
wird  beiläufig  bemerkt,  dass  nur  den  stillen  Consumenten  der  Ausnahme- 
preis von  6  fl.  bewilligt  wird,  diejenigen  aber,  welche  das  Gas  in  einer  für 
die  Gasanstalt  unliebsamen  Weise  bekritteln,  müssen  6  fl.  40  kr.  pro  1000  c' 
zahlen.    Hier  heilst  es  also  ^^M.-l  halten.^ 
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Bultfubiri^.  Eine  Gaficommi?i«ion  hat  über  den  Htand  des  hie^igeo  städtt* 
»clieu  Gaswerkes,  !*owie  über  die  Sliramiin^r  vou  Seiten  der  Bürgerschaft 
gegen  dasselbe  und  über  da*  Verhältnis^,  wie  ftieh  solches»  schon  seit  Ifkn- 
gerer  Zeit  zwischen  diesen  beiden  Theilen  gestaltet  hat,  eine  ausführliche 
Eingabe  an  den  (gemein Jerath  gurirfitct,  wtdrlie  znnäehst  constatirt,  da8§ 
der  Verbrauch  an  Gas  im  Abneiuneii  begriiTen  ist,  und  den  Grund  darin  findeti 
dasa  der  erforderliche  gute  Wille  in  der  Bürgerschaft  fehlt,  und  diese  nicht 
nur  dein  Interes&e  der  Gemeinde ^  sundern  aueli  ilirern  eigenen  entgegen 
arbeitet,  Miin  sollte  annehmen  dürfen,  der  gesunde  Sinn  wäre  entscheidcndi 
und  es  gäbe  iu  Rottenburg  keinen  8teuerzahlenden ,  der  nicht  für  die 
städtische  Gaatinstalt  und  liiedurch  für  seine  eigene  Sache  einsteheu  würde, 
aber  unbegreiflicher  Weise  ist  dem  nicht  so.  Bei  weitem  der  grössere  Theil 
der  Bürgerschaft  hat  wie  zu  eineni  Coinplott  sich  verbunden,  und  eine  ent- 
ecltieden  leindseügo  Ilakung  gegen  das  Gaswerk  eingeuommen ,  täglich 
gehen  Bewt-ij^e  dafür  ein,  wie  man  diirefi  fortgesetztes  Treiben  und  Schimpfen 
über  die  Anstalt  ihre  Existenz  zu  untergraben  und  ihren  Ruin  berbeizuführeo 
sucht.  Die  Eingabe  bespricht  nun  die  Vorwürfe,  die  man  der  Gasanstalt 
und  il*rem  ßelriebe  zu  machen  sufjht,  und  weist  nach ,  dass  dieselben  voll- 
ständig  unbegründet  seien.  Ziehen  wir  ans  all  dem  Gesagten  einen  Schluss, 
heisst  es  weiter,  so  musB  sich  uns  ganz  unwülktlhrlich  die  Ueberzeugung 
aufdrängen,  dass  ess  klüger  wäre,  die  Bürgerschaft  würde  mehr  Gemeinsioo 
enlfalten,  den  man  hier,  wie  aus  den  allseitigen,  namentlich  gescbäftlichen 
Verhältnissen  zti  bemerken  und  empfindlich  zu  fühlen  ist,  tu  Wirklichkeit 
leider  nicht  zu  kennen  hcheint,  mau  glaubt  seine  Bürgerpflicht  schon  mehr 
als  genügend  erfüllt  zu  haben,  wenu  man  so  viel  als  möglich  in  seinen 
Privatbeutel  hineinrakert,  lür  das  allgemeine  Ganze  und  Grosse  aber  nicht 
einmal  einen  guten  Willen  zeigt,  viel  weniger  bereit  ist,  nur  einen  Liard 
demselben  zum  Opfer  zu  liringen ;  sie  würde  unbestreitbar  klüger  handeln, 
die-'O  städtische  Anstalt  mit  all  ihren  Kräften  zu  unterstützen,  wie  durch 
geeignete  Mittel  dahin  streben ,  dass  die  Betheiligung  am  Gasconsum 
eine  naöglichat  grosse  würde.  Wenn  die  Bürgerschaft  unter  totaler  Ver- 
keunung  ihrer  eigenen  Vortheile  so  feindselig  gegen  die  Anstalt  anftritti 
und  in  blinder  Leidenschaft,  wie  zusamnr*en  «geschworen,  gegen  das  Unter- 
nehmen arbeitet,  dürfte  in  Erwägung  zu  ssiehen  sein,  ob  es  am  Ende  trots 
aller  Vortheile  beim  Selbstbetrieb,  doch  nicht  gerathener  wäre,  einen  Ver- 
such mit  einem  Verkauf  oder  einer  Verpachtung  dos  Gfeachäftes  zu  machen, 
ehe  der  Consum  auf  ein  zu  kleines  Minimum  beruntergesunken  ist^  in 
welchem  Eatle  ein  Liebhaher  vielleicht  gar  nicht  mehr,  oder  nnr  unter  den 
allerungünstigsten  Bedingungen  für  die  Gemeinde  zu  finden  sein  mochte. 

JunirbEiaElau«  Am  21.  November  wurde  die  unter  Leitnng  des  Verwalter« 
der  Bud weiser  Co mmunal- Gasanstalt,  Herrn  W*  Bäcker^  neu  erbaute  Gas- 
Anstalt  in  Jungbunzlau  eröflFuet  Production  3 -6  Millionen  c'.  Steinkohlen* 
Betrieb.  80  Strassenflammen ,  circa  800  Privatflammen,  Anlage- Capital 
iiOyüOU  fl.  ö,   W.     Besitzer:  die  Gaswerkgesellschaft    in  Jungbunzl  au. 
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Ltiloi.     Amtlicher  Oeschäftsbericht  der  13  Londoner  OasgesellBchaften 

pro  1868: 

Einnahmen. 

Für  Gas 

•    • 

^1,911,119.    2.    1 

Ga«nhren-Miethe        .... 

. 

„       24,681.    3.    2 

Alte  Materialien          .... 

. 

3,554.  12.    3 

Producte     ...... 

•    • 

,     387,029.    2.  10 

Verschiedenes 

• 

,         6,638.    0.    6 
:g  2,333,022.    0.  10 

A  US 

gaben. 

Kohlen 

;ß  959,042. 

5. 

10. 

Beinigongsmaterial      .... 

„     18.272. 

16. 

1. 

Arbeitslöhne  fttr  die  Oasbereitang     . 

,  238,828. 

3. 

2. 

Unterhaltung 

„  165,693. 

11. 

4. 

Steuern        

„    59,11.3. 

3. 

9. 

Gehalte 

,    40,763. 

11. 

4. 

Coramission  für  das  Einsammeln  der 

Gelder 

,    25,948. 

1. 

4. 

Bureau  und  Generalspesen 

,    22,281. 

1. 

11. 

Directoren 

.  „    20,739. 

2. 

0. 

Auditoren 

.      1,417. 

8. 

0 

Röhrenanlagen 

„  103,007. 

9. 

4. 

Gasuhren     ..... 

.  „    33,171. 

12. 

3. 

Gerichtskosten 

„    15,173. 

0. 

10. 

Ausserordentliche  Ausgaben 

-    11.622. 

6. 

3.  „  1,715,073.  13.    6 

Ileberschuss    jß     617,948.     7.    5 
Die   Actien-Gapitalien   und   Anleihen    der   13   Anstalten    betragen    zu- 
sammen £  7,416,276;    der  Gewion  entziffert  sich   also   zu  8|96  pCt    Der 
Gesammt-Gasver brauch  Londons  ist  nicht  angegeben^    lässt    sieb   aber  zu 
ohngefähr  1  l^ÜOO  Millionen  c'  (die  Leckage  ausgeschlossen)  veranschlagen. 


Dreizehnte  am  28.  October  1869  in  Triest  abgehaltene  Generalversammlnng 
der  Allgemeinen  österreichischen  Gasgesellschaft. 

Nftchdem  durch  die  erschienenen  Herren  Actionftre  und  durch  die  zu  Protokoll  ge- 
gebenen Vollmachten  2323  Actien  mit  213  Stimmen  vertreten  waren,  erklärte  der  Vor- 
sitzende im  Namen  der  Direction  die  Sitzung  für  eröffnet. 

Bevor  zu  den  Gegenst&nden  der  Tagesordnung  übergegangen  wurde,  gab  der  Vor- 
sitzende dem  schmerzlichen  Gefühle  Ausdruck,  das  die  Direction  über  das  im  September 
d.  J.  erfolgte  Ableben  des  Herrn  Baron  P.  Revolte  IIa  empfindet.  Ganz  Triest  betrauert 
den  Verlust  dieses  edlen  Mannes,  dessen  Wirken  zum  Wohle  des  vaterländischen  Handels 
auch  in  weiteren  Kreisen  anerkannt  wurde,  viel  mehr  muss  ihn  die  Gesellschaft  beklagen, 
deren  Mitgründer  und  eifriges  Mitglied  der  Direction  der  Verblichene  gewesen  ist. 

Nach  diesen  unter  warmer  Theilnahme  der  Versammlung  gesprochenen  Worten  wurde 
folgender  Rechentcbaftsbericht  verlesen: 

90» 
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Qeefarte  Herren  ! 

Als  wir  genaa  vor  eioem  Jahre  das  Vorgnügeu  hatten,  Ihnen  3ber  die  Betrtebsperiodi 
1SB7/68  Bericht  zu  erstatten,  machteD  wir  die  auf  den  grossartigen  Aufschwnng  aafinerk* 
§mm,  dtin  unser  Peflt-Ofner  Geaobilft  genommen  hatte.  -^  Wir  tbetlien  Ifatieo  mit,  da«!,  um 
für  den  weiter  sunehmendea  Gaabedarf  in  umfassender  Weise  und  auf  lAiigere  Zeit  binani 
Sorge  zu  tragen,  wir  die  Äbüicbt  hatten^  ein  s weites  Gaawerk  an  einem  anderen  Orte  der 
Stadt  Pe.st  zu  errichten  ^  d&s^s  wir  ferner  dem  Wunsche  des  PiibUkumü  entgegen  kommend 
uns  erboten  halten  ,  gegen  eine  entsprechende  Veilängeriing  unserer  Conceaiion  den  Preis 
des  Gasea  für  dwn  Privatverbrauch  herabÄUsetzen,  iiuch  den  Rayon  der  Gaaboleacbtung  be- 
deutend austudehnenj  djis*  aber  die  deshalb  mit  der  StadlTertretung  gepflogenen  Verband- 
langen   Torläufig  eu  kleinem   Resultate  geführt  batten. 

Es  ist  seitdem  ein  Jahr  verflosaeo,  die  gewünschte  Einigung  mit  der  l5bl  ReprAsentAna 
konnte  aber  bis  jetiet  nicht  erztett  werden.  Zwar  wurden  die  Verhandlungen  wieder  auf- 
gonommen  und  wir  hatten  uns  sogar  durch  Mitwirkung  Eweier  DireotionsmitgUeder  mit 
einer  etgena  zu  dem  Zwecke  eingesetzten  gemischten  Commisaton  über  s&mmtlicbe  Punkt« 
geeinigt  ^  als  die  ReprJisenianz  die  Anträge  ihrer  eigenen  Commisslon  verwarf  und  naob- 
trftglich  neue  Forderungen  stellte,  auf  die  wir  in  Ihrem  Interesse  nieht  eingehen  xu  kdnii«n 
glaubten. 

Nichtsdestoweniger  geben  wir  die  HofiFnung  nioht  auf»  dass  die  angestrebte  Ueberein- 
kunft  doch  noch  zu  Stande  kommen  wird.  Die  von  uns  sowohl  der  Stadi  als  dem  Pn- 
blikum  gebotenen  Vortheile,  namentlich  die  Ausdehnung  der  Gasbeleuchtnng  auf  die  minder 
beviilkerten  Stadttheite  und  die  bedeutende  Preisermiss igung  sind  zu  einleuchtend,  als  dass 
sie  zuletzt  nicht  auch  von  der  Repräsentanz,  wie  bereits  von  allen  FachcommidtiioDent  die 
den  Gegenstand  studirt  habeUf  eingesehen   werden  sollten. 

Unterde.^sen  macht«  aber  die  Zunahme  des  Gasverbrauobes  in  Pest  ao  rieaenbafte 
Fortechritte,  dasa  wir  nicht  Iftnger  slumen  durften,  die  geeigneten  Vorkehrungen  snr  ent- 
sprechenden Erhöhung  der  Produotionsllihigkeit  unserer  Anitall  zu  treffen ,  und  nachdem 
uns  die  Errichtung  des  beabsichtigten  Filial-Gasworkes  nicht  gestattet  wurde,  acbrittan 
wir  sur  weiteren  Vergrösserung  des  heptehenden  ,  wozu  noob  Kaum  vorhanden  war.  — 
Wir  nahmen  den  Bau  von  8  neuen  Doppelöfen  mit  den  dazu  gehörigen  Knhl*  und  Reini- 
guugS' Apparaten,  sowie  eines  Teleskop-Qaabehältets  von  250,000  c'  lohaJt  in  AngrlST  und 
fuhren  ein  neues  20"  Rohr  bis  zur  Donau  mit  den  erforderlichen  Abzweigungen  auf*  und 
abwärts  zur  Verstärkung  des  Rohrnetzes. 

Hierdurch  wird  die  Eizeugungsfühigkeit  unserer  Anstalt  nabezu  verdoppelt  und  somit 
allen  Anforderungen  Genüge  geleistet,  und  wenn  uns  auch  im  Allgemeinen  die  früher  be- 
absichtigte Art  der  Erweiterung,  nttmliefa  die  Erbauung  einer  Aushilfsanstalt  an  einem 
anderen  Punkte  der  Stadt  der  vertheilten  Speisung  des  Röhrennetzes  wegen  angenehmer 
gewesen  wäre,  so  bat  auch  die  in  der  Ausführung  begrlffeue  ihre  Vorzüge,  namentliob 
jenen  des  concentrirten  Betriebes« 

Die  Arbeiten  sind  schon  so  weit  vorgesehritten ,  dass  an  deren  Vollendung  vor  Ein- 
tritt  des  Winters  nicht  zu  zweifeln  ist,  und  es  werden  demnach  bald  die  woblthätigeu 
Wirkungen  derselben  auf  den  ßeirkb  ftlhlbar  sein» 

Der   angekaufte  Baugrund  wurde  dieser  Tage  mit  Nutzen   wieder  verttussert. 

Ueber  die  Thätigkeit  unserer  beiden  Werke  in  Pest-Üfen  geben  Ihnen  folgende 
Zahlen  Nachweis: 

£a  brannten  am   L  Juli 

186B»     Strassendammen  in  Pest     1553 

„  „    Ofen      367 

Privatflammen      „    Pest  25074 

„  „    Ofen    3825 

10819 


1869: 


1571 

382 

28353 

461B 


S^unahme 


18 

15 

3279 

7d3 


zusammen 


34924 


4105 


Dit  Production  betrug  gleich  l3»3lVo» 

1867/68  in  Pest  107,297,000  o'  Gas,  der  Verkauf  100,72*5.000  o' 
--       '  ^^  ,  ^  15,235,000  „ 


Ofen    16  304.000 

Eusammen     123,601.000  o' 

1868/69  in  Pest  131,219,000  c' 
„    Ofen    18,602.000   ^ 

smammen     149,821*000  c' 

S^nuAhme         26^0ÖC^o' 

gleich  21.217a 


116,011,000  o' 

1157963.000  c' 
17,188,000  n 

fS'S^LOOO  0' 

17.44Q.Q00"c' 

15|037. 
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Diese  TSnnaliiBe  ist  die  bedeatendste  in  einem  Jahre  seit  dem  Bestehen  unserer  Unter- 
nehmnng;  sie  ist  zum  grössten  Theile  die  nAtflrliche  Folge  des  erfrenlichen  Tolkswirth- 
■ehaftlicben  Aufschwungs  Ungarns,  und  wird  allem  Anscheine  nach  weitere  Fortschritte 
mMhen. 

Eine  andere  Folge  der  so  regen  Thätigkeit  in  allen  Zweigen  des  Handels  und  der 
Industrie  war  aber  die  enorme  Erhöhung  der  Arbeitslöhne,  und  dieser  Umstand,  vereint 
noit  der  gleichseitig  eingetretenen  Bteigerang  der  Kohlen  preise  und  der  eben&lls  immer 
höber  werdenden  Steuern  bewirkte  eine  nicht  unerhebliche  Vertheuerung  des  Betriebes, 
die  natfirltch  nicht  ohne  Einflass  auf  die  Ertrftgnisse  der  Anstalt  bleiben  konnte. 

Die  Fabrikation  war  in  beiden  Werken  befriedigend  nnd  auch  die  Yerwerthung  der 
Nebenproducte  ging  gut  Ton  Statten. 

In  Lins-Urfahr  haben  wir  im  verflossenen  Betriebsjahr  in  Folge  der  mit  den  be- 
treffenden Gemeinden  getroffenen  Uebereinkunft  eine  namhafte  Erweiterung  der  Canalisation 
Torgenommen  und  sugleich  den  Preis  des  Gases  für  den  PrlTatrerbrauch  erm&ssigt.  Wie 
SU  erwarten  stand ,  erhielt  der  GasTerbranch  hierdurch  einen  Impuls ,  der  jedoch  erst  im 
kommenden  Winter  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  sich  äussern  wird. 

Die  Bewegung  der  Flammensahl  war  folgende: 

am  1.  Jnli  1868  brannten     404  Strassenflammen  in  Lins,  1669:  455  Zunahme     51 

39             „                  „    Urfahr,  39  „ 

3870  Privatflammen      „    Lins,  4036  „           166 

389             „                 n   Urfahr,  897  „              8 


4702  4927  225 


gleieh     4,78V, 
Produeiri  wurden 

1867/68:     13,577.000  o'  Gas,     verkauft:     12,810.000  c' 
1868/69;     14,866.000  „      „  13.408.000  „ 

Zunahme       1,289.000  o*  598.000  & 

gleidi  9,49Vi  4,66Vo 

Diese  Zunahme  hat  vorlftafig  genflgt,  um  den  Ausfall  im  Gaspreise  sa  decken,  da 
aber  fortwährend  neue  Gasflammen  eingerichtet  werden,  so  ist  mit  Sicherheit  ansunehmen, 
dais  das  Linxer  Geschäft  einer  entschiedenen  Besserung  entgegengeht. 

Die  Direction  der  Kaiserin  EUsabetbbabn  hat  sich  noch  immer  nicht  entschlossen, 
ihren  Linser  Bahnhof  mit  Gas  beleuchten  zu  lassen. 

Unsere  Erwartungen  bezüglich  des  Ersatzes  des  im  vorigen  Jahre  durch  den  Einsturz 
der  Donanbrflcke  erlittenen  Schadens,  sind  nicht  in  ErfQUang  gegangen,  indem  nicht  den 
Organen  der  Donaadampfschiffahrt-Gesellschaft,  sondern  der  Baufälligkeit  der  Brücke  selbst 
die  Schuld  an  dem  Unfälle  beigemessen  wurde.  Es  soll  aach  demnächst  eine  neue  Brücke 
gebaut  werden.  —  Unser  Schaden  betrug  fl.  1498.  23,  und  wir  haben  es  für  angemessener 
erachtet,  ihn  aus  den  Betriebs-Ergebnissen  des  Jahres  zu  decken  und  den  Reservefond  un- 
angetastet zu  belasten. 

Das  Gaswerk  in  Smichow  hat  ebenfalls  einen  Fortschritt  gemacht,  wenn  auch 
nicht  in  gleichem  Maasstabe  wie  im  vorigen  Jahre ,  da  nicht  alle  Industriezweige  gleich 
thltig  waren. 

Die  Flammenzahl,  die 
am  1.  Juli  1868:  85  Strassen-,  4337  Privat-,  zusammen  4422  Flammen  betrug 

ist  bis  zum 
n    1.     n      1869     auf  89         ,  4495        „  „  4584         »         gestiegen 

Zunahme     4  158  162 


gleich  3,66»/o 
An  Gas  wurden  erzeugt 

1867/68:     10,112.000  o',  verkauft  9,357.000  c' 
18H8  69:     10,837  000    „         „         9  746.000  „ 

Zunahme        725.000  c'  389.000^0' 


•       gleich  7,16%  .  4,157o 

Geringere  Thätigkeit  im  speciellen  Industriezweige  Reichen  he  rg's  im  Tuchgesohflft, 
bewirkte,  dass  diese  Fabrik  nicht    nur    keinen  Fortschritt,    sondern    sogar  einen   kleinen 
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Atlgemeioo  dBierr«ichi^he  GAsgesellAchcLft  in  Tri«8t. 


Eückflchritt  mnohte,  trotxd«n]  die  Fkmmenzahl  anch  im  verBoBseneii  J&hre  eine  regelailU- 
■tge  Zanabme  erfuhr* 


Reichenberg  hatte 
am   1.   Juli    \mSt 
„     L     «       1869:^ 

Zunahme 


Dio  PrüduotioB  betrug 
1867yH8: 
1868/^9: 


2B8  Strasaen-,  4959  Primat-,  zQaamman  5197  Oasüammen 
239         ,  5219         ,  „  5458 


2G0 


"         _J61_ 
gleich  5,027, 


9.375,000  cS    der  Verkauf  8.545,000  c'  Gm 
9,368,000  «       ^         „         8,430.090  „      , 


Ahnahme     7,000  o' 
gleich     0,08",/ 


115,000  c' 


Ein  regeres  Leben  hat  »icb  itide»Heii  im  ncueti  Uetriebsjahre  entwickelt  und  wir  haben 
Grund  zu  bofleD,  daü»  die  hevoratehend©  Winter-Caiupagne  befriedigendere  KeaultatA  liefern 
wird. 

Der  Betrieb  der  kleineren  Anstalten  w^ar  in  jeder  Beziehung  regelmässig.  Der  Dienst 
ward«  nirgeos  gestört  und  wir  haben  auch  kelnertei  OnfUlle  zu  bekUgeu. 


Beifolgende 

Zasammeaatellung  seigt  die  Flammensahl 

und   die  GasproducUon   sILmiikt^ 

lieber  Werke: 

FlamiTieuzahl   1.  Juli 

1869. 

Productiou  1868/6$ 

PMt 

29.924 

131,219.000  C  Gaa 

Oftll 

5.000 

18.602.000  „     , 

LinK-Urfabr 

4.927 

14366  000  ,     . 

Smicbow 

4.584 

10,837.000  ^     ^ 

Reichenberg 

5  458 

Eusammen  49.893 

9,368.000  „     , 

164  092  000  C 

gegen   1.  Juli  1860  45J40 

1867 

'68 

156,6fi500O  „ 

Zunahme     4.753 

28,227. ttOO  e' 

gleich   in,52yo 

1Ö.017. 

ProduetiüU  und  Ycrbraucb  haben  auch  iu  diesem  Jahre  im  gröi»8eren  Verbkltniase 
als  die  Flammeuzahl  zugenommen,  leider  war  auch  der  Gas  Verlust  bedeutender  als  sonst, 
was  zum  Theil  in  dem  forcirtea  Betriebe  iu  Pe^t  während  des  Terioasenen  Winters  Beinen 
Grund  hatte«  Die  unteroommcne  Verstärkung  der  Caaalisation  wird  diesem  Uebelstande 
abhelfen  und  wir  zweifeln  nicht,  dass  der  Gasverlust  bald  wioder  auf  das  normale  Ver- 
bältnieis  herab gebi acht  werden   wird. 

war    im    vei'flesseneo  Betneb«|Ahf9 


ivatbeleuchtnng 

Total 

Total   1867/68 

3584  c- 

4109  c' 

3886  c* 

3453  , 

3870  „ 

3756  . 

1872  „ 

2779  „ 

2736  „ 

1970  „ 

2153  , 

2160  , 

1412  , 

1580  „ 

1666  „ 

Der  durchschnitt! ich 0   Verbrauch  einer  Gasflamme 
wie  folgt  t 

Strassen* 
in  Pest  .         13,050  c' 

Ofen  .         ,  7.923  „ 

Linz  Ürfabr  ,  11.120   » 

Smicbow       .         .         11523  ^ 

Reichen berg  .  5.170   „ 

Totaldarchschnitt  aller  Gaswerke  zusammen  3467  c'  Gas  per  Flamme    gegen    3311  c'    im 
Jahre  1867  68. 

Nach  diesen  Mittheilungen  über  die  ThÜtigkeit  der  einzelnen  Gaswerke  erlauben  wir 
uns  Ihnen  den  Eechnungs-Abschluss  für  das  Terüosaene  awiSlfte  Betriebajabr  1868/69  vor* 
Bulegen. 

Einnahmen: 
Vortra|r  aus  dem   Betriehsjabre   1867/68      ,«.... 
Brutto- Ertrftgniss  der  Gasanstalten  zu  Pest'Ofen,  Linz  ,    j^miohow    und 

Reichenberg  .  .  . 

Actien-Umschfeibungsgehührcn  '....... 


- 


AUgMMine  Sitemicbiaehe  GMgeMllieb«(t  io  TriMt 


719 


AusgAben: 

Interessen  an  die  Aetionäre  and  enf  die  sonstigen  Psssiv*  fl.  119,223.  65 

BukproTisionen „  934.  99 

Reisekosten «  9i9.  46 

Qebalte  bei  der  Centralverwaltung       .         .         .         .  ,  2,950.  — 

Stempel-  und  andere  Gebühren „  1,626.  42 

Drack-  nnd  Inserations- Kosten    .....  ^  ö83    96 
Kjuslei  Unkosten,  Briefporti  und  Abnütsang   der  Kanzlei* 

einrichtUDg  in  Triest „  732.  35 

Quote  anm  Amortisationsfonde  der  Gaswerke       .         .  „  22,172.  33 


fl.  149,173.  16 


bleibt  Reinertrag  fl. 
Wir  schlagen  Ihnen  vor,  davon  ....... 

Vorschrift  des  §.  54  der  Statuten  wie  folgt  an  yertheilen ; 


208,394. 
204,583. 


18 
33 


107o 
6% 

127o 

72% 


in  den  Reserrefond 

Emolumente  an  die  sechs  Directoren 

Tantieme  des  technischen  Oberleiters 

!zar  Tilgang  der  Malerischen  Tantieme 
Superdividendeaaf9075  Actien  äfl.  16  p.  Aotie 


20,458.  33 

12,275.  — 

24,550.  — 

2,100.  — 

145,200.  — 


und  den  Rest  von  fl.  3,810.  85 
auf  nene  Rechnung  vorzutragen 

Die  Torgeschlagene  Superdividende  von  fl.  16  per  Actio  übersteigt  um  fl.  1  jene  des 
Torigen  Jahres  und  entspricht  dem  erzielten  höheren  Ertrignisse  der  Gaswerke.  Nach 
Masugabe  der  im  Geschäftsumfange  erfolgten  Vermehrung  wäre  ein  noch  höheres  Ertrflgniss 
■a  erwarten  gewesen.  Wir  haben  Jedoch  die  Grfiode  erwähnt,  die  namentlich  in  Pest  eine 
Vertheuerung  des  Betriebes  verursachten,  dazu  kam  die  PreisermHssigung  in  Lins,  and 
endlich  haben  wir  abermals  bedeatende  Abschreibungen  an  den  Inventarien  vorgenommen 
nnd  Reserven  zurückbehalten.  Unser  Hauptaugen meik  ist  auf  die  grösstmögliche  Consoli- 
dixong  des  Unternehmens  gerichtet  und  Sie  werden  uns  hierin  sicher  beistimmen. 

Diesen  Grundsatz  befolgend,  haben  wir  auch  den  Reservefond  aus  Anlass  des  in  Lins 
erlittenen  Schadens  nicht  angetastet. 

Dieser  Fond  beläuft  sich  nun  auf  fl.  114  754.09,  der  Amortisationsfond  auf  fl.  188,145.22. 

Beide  Fonds  zusammen  betragen  fl.  302,899.  31  gleich  16,67Vo  ^^  ausgegebenen 
Actien-Capiuls. 


Wir  schmeicheln  uns,  dass  diese  Ergebnisse  Si 

e  befriedigen  werden. 

Der  Vermögensstand  der  Gesellschaft  am  30.  J 

runi  1869  war  folgendei 

: 

A  c  t  i  V  a. 

Gatwerk  Pest,             Saldo  seines 

Contos 

.         .         fl. 

1.464,247.  44 

n          Ofen, 

n                • 

n 

268,441.  Ol 

n          Linz,                    „            „ 

n 

n 

302,046.  04 

„          Bmichow,            „            „ 

n 

n 

236,094.  40 

„         Reichenberg,      „            „ 

n 

n 

272.560.  89 

Geleistete  Cautionen 

n 

3:900    — 

Actien- Antheil  in  Reserve  7/16 

n 

87.  50 

Casaenbestand  und  Portefeuille 

j» 

192,925.  11 

Kansleieinrichtung  in  Triest 

n 

295.  97 

Verschiedene  Forderungen 

n 

50,054.  10 

Malerische  Tantieme  Ablösungs-Conto 

n 

18,510.  91 

fl. 

2.889,163.  37 

P  a  s  s  i  V  1 

i. 

Capiul  9075  Actien  k  f.  200 

. 

fl. 

1,815.000.  — 

Prioritäts-Anlehen    . 

• 

. 

n 

371,428.  — 

Wechsel-Accepte 

•         . 

n 

121.624.  86 

Unbehobene  Coupons  und  fällige 

Zinsen 

n 

92,375.  35 

Beservefond     .... 

. 

n 

114,754.  00 

Amortisationsfond 

... 

» 

188,145.  22 

CJeberschuss:  Dividende  und  Tantieme     . 

fl.  182.025. 

Vortrag 

„       3,810.  85 

n 

185,885.  85 

fl. 

2,889.163.  37 

!»t'^ 


(09% 
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Dr.  Bcrnhardi'sche  Dr  Bfrnliardi'sche. 

Lnf\  xirkulationshfi  xiinq  L  uft  \  irkiila  tionjfhri  ranjf 

für  Torf,  Braun   oder  Suinkohlenfeiurun/f.  fifir  dfakjtfhuranff  umgeändert . 
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